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打造 防爆 电器 器 服务 标准 : 
一 切 为 了 更 安全 1 


The service standard for explosion-proof electric 
apparatus is established for achieving safer production 


由 国防 煤 电 器 服务 示范 单位 
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中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 委员 会 ”中 国电 器 工业 协会 编 机 械 工业 出 版 社 出 版 





TA 


aie E 


MAATTI 


/ 





地 址 : 浙江 省 象山 县 天 安 路 1118 号 邮编 : 315709 电话 : 0574-65728118 销售 专线 : 0574-65701036、65700032 





TRA (RA) 股份 有 限 公 司 是 以 始 建 于 1969 年 的 国营 象山 高 讨 电 器 厂 为 基础 ， 于 1994 年 改制 创立 的 ， 是 以 
输 变 电 设 备 为 主 业 的 国家 大 型 企业 、 国 家 重点 高 新 技术 企业 、 中 国 输 变 电 行 业 重 点 骨干 企业 和 浙江 省 行业 龙头 企业 。 公 司 
现 辖 1 家 省 级 研发 中 心 〈 宁 波 电工 研究 院 ) ，10 个 专业 公司 。 总 部 有 员工 2000 多 名 《科技 人 员 占 35%) ， 占 地 面积 40 
Spr, 总 资产 12 亿 元 ， 企 业 综 合 效益 连续 多 年 居 行 业 前 列 ， 规 模 跻身 行业 前 五 强 。 

为 把 变 配 电 设 备 产 业 做 优 、 做 强 、 做 大 ， 公 司 将 按照 “稳定 中 讨 ， 向 高 讨 和 智能 化 电器 延伸 ”的 战略 部 署 ， 征 
地 133 万 m2， 投 资 9 亿 元 ， 在 象山 建成 能 生产 220kV 及 以 下 输 变 电 成 套 设 备 的 现代 化 “中 国 天 安 电 工 城 ”。 

阴 天 的 “天 安 ” 必 将 成 为 中 国 乃 至 世界 的 著名 品牌 。 
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中 国 和 名牌 产 品 证 书 
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传真 : 0574-65700090 http: //www. tianan. com E-mail: sales@tianan. com 











求实 创新 奉献 争 创 一 流 


BE PRACTICAL, INNOVATIVE AND FOR BETTER QUALITY AND SERVICE 
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[ 小 型 断路 器 ] 
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Industry Control Products 






_ AC Contactors/ AC Mini Contactor 
“” “接触 式 继电器 系列 

= Capacitor Switching Contactor | 

。” 辅助 触 头 系列 
Auxiliary Contact 









。 层 层 甄选 代言 辉煌 
| RERE ?2010 年 上 海 世博 会 中 国民 企 联合 馆 “技术 支持 供应 商 
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Molded Case Circuit Breakers a 
EFRA mA 
Molded Case Circuit Breakers (Electronic Type) 


塑 壳 式 漏电 产品 系列 ， 
Residual Current Molded Case Circuit 
























框 染 断路 器 
+t | Air Circuit Breaker 
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| bit: 上 海 市 浦东 新 区 衡 安 路 668 号 邮编: 200137 
| Tel: 86-21-50412789 Fax: 86-21-50410355 
| www.sh-liangxin.com 
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Y JBANG 中 国 驰名 商标 
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@“ 巨 孝 ” 商 标 荣 获 中 国 驰名 商标 
@ 国 家 高 新 技术 企业 

@ 全 国 用 户 满 意 企业 

@ 浙 江 省 AAA 级 守 合 同 重 信用 单位 
@ 浙 江 省 高 新 技术 研发 中 心 

@ 浙 江 省 知名 商号 

@ 浙 江 省 科技 进步 奖 三 等 奖 

@ 国 家 火炬 计划 、 国 家 星火 计划 
@ISO9001: 2000 国 家 质量 体系 认证 企业 
@ 温 州 名 牌 产品 
@2008 年 具有 成 长 性 企业 


@ 乐 清 市 “活力 和 谐 企业 ” 
@ 节 能 产品 认证 





巨 邦 电气 有 限 公司 是 一 家 专注 于 工业 电气 的 研发 生产、 营销 和 服务 的 无 区 域 规模 型 企业 , 总 占 地 面积 6 万 mz， 总 建 
筑 面 积 5 万 ms ， 现 有 员工 580 多 人 ， 下 辖 浙江 巨 邦 电气 股份 有 限 公司 、 浙 江 巨 邦 高 压 电 气 有 限 公 司 、 浙 江 巨 邦 变 压 器 有 限 
公司 三 家 全 资 公司 ， 其 中 工程 技 管 人 员 占 25% ,主要 生产 低压 电器 、 消 防 电气 、 高 压 电气 、 电 力 变压器 和 输 配 电 设备 。 

公司 致力 于 工业 电器 的 发 展 和 创新 ， 近 年 来 公司 投入 巨 资 ， 购 置 了 先进 的 生产 、 检 测 设备 ， 以 先进 生产 设备 改造 传统 模 
式 ， 实 现 了 制造 过 程 柔 性 自动 化 。 同 时 ， 依 靠 自主 创新 及 横向 联合 的 方针 ， 与 浙江 科技 学 院 联合 成 立 “ 智 能 电器 研究 所 ”， 
构筑 了 一 个 科技 创新 的 良好 平台 ， 为 企业 注入 了 新 的 活力 。 相 继 与 上 海 电 器 科学 研究 所 、 河 北 工业 大 学 、 西 安 高 压 电器 研究 
院 、 华 中 科技 大 学 、 沈 阳 变 压 器 研究 所 等 科研 机 构 和 高 等 院 校 建立 了 长 期 的 科研 合作 关系 。 公 司 产品 被 授予 “全 国 用 户 满意 
= 品 ”、“ 国 家 软件 产品 ”、“ 省 级 新 产品 ”、“ 温 州 名 牌 产品 ”、“ 浙 江 省 科技 进步 奖 三 等 奖 ”等 荣誉 称号 ， 公 司 是 
“浙江 科技 计划 项 目 ”、“ 国 家 星火 计划 项 目 ”、“ 国 家 火炬 计划 项 目 ”承担 单位 。 产 品 除 销 往 全 国 各 地 外 ， 还 远 销 到 欧 
美 、 中 东 、 东 南亚 、 南 非 等 国家 和 地 区 。 

公司 注重 品牌 战略 ， 坚 持 营销 创新 ， 科 承 “以 人 为 本 、 以 德 为 根 、 以 和 为 贵 ”的 理念 ， 以 迅速 、 健 康 、 持 续 的 发 展 趋势 趴 
身 于 电气 行业 前 列 。 公 司 先后 获得 了 “国家 高 新 技术 企业 ”、“ 科 技 型 中 小 企业 ”、“ 全 国 用 户 满意 企业 ”、 “浙江 省 
AAA 级 守 合 同 重信 用 单位 ”等 荣誉 ,“ 巨 邦 " 商标 荣 唐 “中 国 驰名 商标 ”称号 ， 巨 邦 字号 荣获 “浙江 省 知名 商号 ”。 
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| 低压 电器 ”消防 电气 SERS B7 Rhee MAEA J 
































地 址 : 浙江 省 乐清 经 济 开 发 区 纬 二 十 路 巨 邦 科技 园 电话 :0577-62177777 传真 : 0577-62799789 
销售 中 心 : 柳 市 车 站 路 163 号 ”电话 : 0577-61782777  http://www.mccb.cn 
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500kV 级 变压器 


苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 是 江苏 华 朋 集团 的 核心 企业 ， 始 建 于 
1967 年 ， 占 地 面积 25.8 万 m2z， 资 产 总 额 25.76 亿 元 ， 注 册 资本 1 亿 元 ， 年 生产 能 
力 120 000MV*"A 

公司 是 国家 重点 高 新 技术 企业 、 江 苏 省 百 家 重 点 培育 发 展 企业 ， 建 有 博士 
后 科研 工作 站 、 博 士 后 技术 创新 中 心 ， 并 率先 在 行业 内 建立 了 完备 的 质量 、 环 
境 和 职业 健康 安全 三 大 管理 体系 。2005 一 2009 年 公司 连续 5 年 被 评 为 “中 国 工 业 
行业 排头 兵 企业 "、 连 续 6 年 在 变压器 行业 十 强 企 业 排序 中 名 列 前 茅 ，2009 年 公 
司 获得 国内 机 械 行业 质量 奖 一 全国 机 械 工业 质量 奖 。 

公司 220kV 级 以 下 油 浸 式 / 干 式 电力 变压器 为 “全 国 机 械 工 业 用 户 满意 产品 ” 
HOVER TMRRR BATRA “LMR 
驰名 商标 ， 

公司 生产 的 500kV 级 超 高 压 电 力 变压器 性 能 水 平 国际 先进 ，220kV 级 油 浸 
式 电力 变压器 产销 量 居 全 国 同行 业 前 列 ，110kV 级 产品 连续 10 年 产销 量 在 全 国 拔 
得 头筹 ， 连 续 五 年 世界 单个 企业 产销 量 名 列 前 茅 ， 风 电 专用 组 合式 变压器 产销 
量 全 国 领先 ， 设 计 的 20kV 级 配 电 变 压 器 的 图 样 还 被 作为 其 他 厂家 生产 的 标准 。 

华 鹏 坚持 科技 兴 企 ,产品 广泛 用 于 火电 、 水 电 、 核 电 、 风 电 、 特 高 压 、 轨 
道 交通 、 航 空 ， 五 油 化 工 、 高 层 建筑 等 各 个 领域 ， 还 远 销 至 北美 、 欧 洲 、 东 南 
T. 中 东 、 非 洲 等 20 多 个 国家 和 地 区 。 





大 容量 环 氧 树脂 浇注 干 式 电力 变压器 
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110kV 级 油 浸 式 变压器 





Ri 
ia 
a 
o 


RS 





箱 : 
址 : 


pl 


\ | Le 









it: 江苏 省 溧阳 市 昆仑 经 济 开发 区 68 号 
编 : 213300 


: 0086-519-87302414 
: 0086-519-87303685 


jshpbyqc@public.cz.js.cn 
/Iwww.china-hp.com 
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www.hrim.com #B2wW, EKF% 


全 国 性 无 区 域 企业 
防爆 电器 行业 骨干 企业 

国家 二 级 “安全 质量 标准 化 机 械 制造 企业 ” 
中 国 石化 物资 资源 市 场 成 员 单位 

中 国 石油 天 然 气 集团 一 级 供应 网 络 成 员 单位 
能 源 一 号 网 会 员 单位 


浙江 名 牌 产 品 


AX BM Uh Kis £7 Mb 88 58 


ABRE BRITER, DREF PREZI DRAR. ER AAN 





HRLM EXPLOSION PROOF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 


me — a | a i pass 公司 地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 镇 环 城 东 路 2 号 ”电话 :0577-62797777 
sere ae! : 销售 热线 : 0577-61720999 传真 . 0577-61720289 
http: //www.hrim.com E-mail: hrim@hrim.com 


Meee mth 


nn 
ae’ 


= 
Mammi SE 
m a TE 


网 络 实名 : 新 黎明 防爆 
免费 服务 电话 : 800-8577729 


O 神 马 科技 SMARTER TECHNOLOGY wy ray pe x 


specialized Manufacture Warmhearted Service 
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会 肥 神 马 科 技 股份 有 限 公 司 隶 属于 中 央企 业 一 一 中 国联 合 装备 集团 公司 。 公司 位 于 合 取 经 FRA 
开发 区 ， 是 业界 公认 的 中 国 目前 产品 种 类 齐全 、 产销 量 领先 的 电线 电缆 专用 设备 制造 企业 

自 1985 年 开始 ， 依 靠 线 缆 界 广大 客户 的 关心 和 支持 ， 合 肥 神 马 全 面 涉 足 电工 专用 设备 制造 业 ， 并 取 
得 长 足 的 进步 。 现 已 在 国内 外 线 缆 设 备 市 场 占有 十 分 重要 的 地 位 

20 余 年 来 ， 合 肥 神 马 专注 于 线 缆 设 备 的 研究 与 创新 ， 已 累计 开发 出 电力 电缆 设备 、 通 信息 缆 设 备 
和 光缆 设备 等 60 多 个 品种 。 其 中 ， 获 得 国家 专利 数 十 项 ， 主 要 产品 均 被 中 国电 器 工业 协会 推介 为 质量 
可 信 产 品 。 

凭借 多 年 服务 于 线 缆 行 业 积 累 的 丰富 经 验 ， 合 肥 神 马 致力 于 满足 客户 的 个 性 化 需求 ， 向 中 国 各 地 以 
及 美国 、 俄 罗斯 、 英 国 、 德 国 、 韩 国 、 印度 、 越 南 、 伊 朗 等 30 多 个 国家 和 地 区 的 客户 提供 高 品质 的 产品 、 
强 有 力 的 技术 支持 和 完善 的 售后 服务 ， 已 日 益 成 为 国内 外 客户 值得 信赖 的 合作 伙伴 
现在， 秉承 和 努力 实践 “专业 制造 、 真 诚 服 务 ” 的 经 营 理念 ， 合 肥 神 马 正 不 断 开 拓 创 新 ， 向 建设 国 
际 一 流 的 电线 电缆 专用 设备 制造 企业 的 目标 迈进 



















管 型 绞 线 机 


国 LHDD 中 450 等 径 轮 型 滑动 式 铜 大 拉丝 机 





~~ ~ dm 





图 LJL350Xx2 铝 金属 护 众 挤 压 机 





国 KJY 择 篮 型 钢丝 


伸缩 辟 式 履带 起 重 机 ee 








A 
y 
伸缩 贰 式 履 带 起 重 机 功能 简介 SMQ500A 


伸缩 知 式 履带 起 生机 是 我 公司 与 大 连理 工大 学 合作 开发 的 新 一 代 系列 
产品 ,分 别 为 25t 、32t 、40t 、50t 、65t、80t 和 100t, 共 7 个 级 别 ,该 ess 
机 为 国内 填补 空白 产品 ,技术 先进 ,性 能 卓越 ,是 现代 吊装 工程 理想 的 作业 施 cams tell 
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TOSHIBA 


Leading Innovation >>> | 





东芝 水 电 设备 《杭州 ) 有限 公司 


TOSHIBA HYDRO POWER (CHANGZHOU) CO.,LTD. 


东芝 水 电 设 备 (杭州) 有 限 公 司 (简称 “东芝 水 电 ) ， 是 由 日 本 
东芝 集团 与 中 国 水 利水 电 建 设 集团 公司 共同 投资 成 立 的 中 日 合资 企业 
主要 致力 于 水 力 发 电 设备 的 研究 、 开 发 、 设 计 、 制 人造、 安装 和 服务 。 

公司 自 2005 年 1 月 运营 以 来 ， 通 过 与 日 本 东芝 公司 技术 合作 ， 成 功 

现 了 设计 、 制 造 的 中 日 “一 体 化 ”体制 ， 在 技术 开发 、 设 计 、 产 品 制 
造 及 品质 管理 等 方面 取得 了 重大 发 展 和 进步 。 产 品 出 口 日 本 、 澳 大 利 
亚 、 美 国 以 及 东 贾 亚 国 家 。 

2010 年 扩建 后 的 重型 工场 总 面积 达 13 000m2， 装 备 了 20m 大 型 数控 
立 车 及 14m 重 型 数控 卧 车 等 一 批 重 型 现代 化 加 工 设备 。 新 建 的 水 力 机 械 
研究 所 装备 了 世界 先进 的 水 力 机 械 模 型 试验 设备 ， 使 东芝 水 电 成 国内 率 
先 拥 有 水 力 性 能 开发 研究 所 的 中 外 合资 水 电 设备 制造 企业 。 至 此 ， 该 公 
司 已 具备 了 单机 70 万 kW 级 水 轮 发 电机 组 的 制造 能 力 ， 步 人 中 国 具 有 独 
立 研究 、 开 发 、 设 计 、 制 造 能 力 的 大 型 水 电 设 备 供应 商行 列 。 


主要 业绩 : 
混流 式 水 轮 发 电机 组 
REAA: 175MWX4 台 ”水头 33lm 转 轮 直径 3. 814m 转速 300r/min 
云南 功 果 桥 : 225MWX4 台 水 头 66m  ” 转 轮 直径 7. 02m ”转速 93. 75r/min 
灯泡 式 水 轮 发 电机 组 
湖南 清水 塘 : 32MWX 4 台 水 头 9. 5m 转 轮 直径 7. 5m 转速 62. 5r/min 
青海 黄 丰 : 45MWx5 台 ”水头 19. lm ” 转 轮 直 径 5. 98m 转速 115. 4r/min 





抽水 蕾 能 机 组 
广州 清远 : 320MWx4 台 = 7K34 502. 7m 转 轮 直径 4. 29m ”转速 428. 6r/min 
立轴 发 电机 
贵州 董 管 ， 244. 4MV-Ax4 台 转速 166. 7r/min 额定 电压 15. 75kV 
四 川 亭子 口 : 305. 6MV.Ax4 台 ”转速 100r/min 额定 电压 15. 75kV 水 力 机 械 研 究 所 





大 盘 江 电站 转子 现场 吊装 功 果 桥 转 轮 现场 焊接 
公司 地 址 ; 
东芝 水 电 设 备 〈 杭 州 ) 有 限 公司 杭州 营业 部 
电话 : ”0571-56987118 电话 : 0571-56809065 
传真 ， 0571-56987256 传真 ; 0571-56809058 | 
地 址 ， 浙 江 省 桐庐 县 富 春 江 镇 工人 路 一 号 “地 址 : 浙江 省 杭州 市 庆 春 东 路 66-8 五 楼 清水 塘 电 站 转子 现场 吊装 
邮编 : 311504 .邮编 : 310016 


http://www. toshiba-thpc. com 
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电力 电子 产业 向 介 





1964 年 ， 为 适应 中 国 铁路 电气 化 事业 发 展 的 需要 ， 原 
株洲 所 半导体 研究 小 组 承担 起 为 6Y1 型 机 车 进行 “ 硅 整 流 
管 取代 和 汞 引 燃 管 ” 试 验 的 重任 ， 开 始 了 研发 制造 大 功率 半 
导体 器 件 的 历史 。 由 此 ， 拉 开 了 株洲 南车 时 代 电气 股份 有 
限 公司 电力 电子 产业 发 展 的 序幕 ， | 

经 过 46 年 的 发 展 ， 公 司 电力 电子 产业 已 从 单一 的 普通 
器 件 技术 ， 发 展 到 同时 具备 高 压 大 电流 器 件 、IGCT、IGBT 
等 技术 ， 服 务 领 域 从 单纯 的 电力 机 车 发 展 到 智能 电网 、 轨 
道 交 通 等 众多 的 重要 领域 ， 产 业 版 图 也 从 中 国 株洲 跨越 到 
英国 林肯 ， 产 业 规模 从 年 产 几 百 万 元 发 展 到 了 数 亿 元 。 市 
场 占 有 率 和 影响 力 在 国内 均 处 于 领先 地 位 ， 技 术 水 平 已 足 
身 国际 先进 行列 。 

公司 电力 电子 产业 主要 产品 有 : 普通 晶闸管 、 普 通 整 
流 管 、 快 恢复 二 极 管 、 快 速 晶 闸 管 、 吸 收 二 极 管 、 门 极 可 
关 断 晶闸管 (GTO) 、 集 成 门 极 换 流 晶闸管 (IGCT) 、 绝 
缘 栅 双 极 型 晶体 管 (IGBT) 及 功率 组 件 。 目 前 ,大 功率 半 
导体 器 件 已 广泛 应 用 于 高 压 直 流 输电 (HVDC) 、 机 车 牵引 
与 传动 、 无 功 功率 补偿 (SVC) 、 大 电流 电源 、 电 机 软 起 
动 、 工 业 传 动 、 电 机 励磁 、 感 应 加 热 等 领域 ， 成 功 应 用 于 
中 国 、 北 美 、 欧 洲 、 东 南亚 和 中 东 等 市 场 。 

公司 建立 了 ISO9001 EHS14001. OHSAS18001 体 系 . 
致力 于 以 精益 的 产品 、 一 流 的 服务 满足 客户 需求 ， 为 大 功 
率 半导体 器 件 产业 的 持续 发 展 做 出 贡献 








电力 电子 主导 产品 








普通 晶闸管 

Phase Control Thyristor 
普通 整流 管 
Rectifier Diode 


快 恢复 二 极 管 
Fast Recovery Diode 
快速 晶闸管 
Fast Switching Thyristor 


l JER FI X En a A 
GTO 


集成 门 极 换 流 晶闸管 
IGCT 


绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 


: IGBT 
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[GBT 模 块 


i po iit wy 


500~1 500A 

300~3 800A 
2 000~4 000A 
1 000~4 000A 


100~3 600A 






IGCT # 


600~12 000V 





600~12 000V 
2 500~6 500V 
800-4 500V 
2 500~6 500V 
2 000~6 000V 


1 200~6 500V 


电力 电子 产 
业 从 甲 级 楼 艰难 起 
步 ， 到 现在 亚洲 一 
流 的 大 功率 半导体 
器 件 产 业 化 基地 的 
跨越 式 发 展 ， 其 间 
凝聚 了 几 代 电力 电 
子 人 的 心血 和 汗 
水 。40 多 年 来 沧海 
桑田 的 巨变 ， 是 
“时代 大 发 展 的 
见证 ， 同 时 也 是 我 
国 大 功率 半导体 器 
件 产业 不 断 发 展 壮 
大 的 一 个 缩影 . 





1968~1978 年 半导体 的 1978 年 建成 我 国 1000 级 1989 
研究 、 生 产 场所 al 





1992 年 建成 1000 级 净化 厂房 2006 年 新 建 的 2008 年 ， 并 购 加 拿 大 上 
1 000 级 净化 厂房 市 公司 Dynex Power Inc. 产业 化 基 
19644, TARR ARES RRR ae oN Sy oe 


1968~1974 年 ， 开 发 出 300/500A 硅 二 极 管 ”成 功 应 用 于 韶山 1 型 电力 
四 促进 了 中 国电 力 机 车 整流 方式 从 来 引 燃 管 向 硅 二 极 管 整 流 的 革命 型 变革 

CEA 从 美国 西屋 屋 公司 引进 烧结 结 器 件 全 套 工艺 技术 ， 并 建成 3 英寸 器 件 生产 线 
| 1992 年 ，1000 级 净化 厂房 投入 使 用 ， 生 产 规模 迅速 扩大 。 产 品 应 用 于 各 型 
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lid © a 1999 年 研发 成 功 具有 自主 知识 产权 的 全 压 接 技术 


a 通过 铁道 部 门 技 改 重点 投入 ， 形 成 4 英寸 全 压 接 器 件 生产 线 ， 产 品 Rede 
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| .2008 年 ESE 200V $ ae 进入 高 压 直流 输电 市 场 | lt, fae ae “Bee d 
r =" SE 2008 年 ， SEA LAA Dynex Powe, l inc. PSR 
Me Ss Ese TT RABE 
a R E E eg ; 
He RAN Paca pio EERE 


SN Boe -rc - 

和 "a 7 » I 2 2 一 ee? E Be Ss r 
a prr k k f z Ps y i awe -2 y 7 $ E ot eee 
ce be > t aao- r e s = A ) noi ` z n ` Lonel a we t os * gE: o 

eB OOS ree, |< Pee ~ 3 Cm E i a ele ea Ta 


a3 “Vi, 



















电力 电 了 于 产品 应 用 领域 
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年 建成 办 公测 试 大 楼 


2009 年 6 英寸 大 功率 半导体 器 件 研 发 及 
地 建成 投产 





D 机 车 牵引 传动 ”加 高 压 直 流 输电 (HVDC) D 无 功 功率 因数 补 途 
加 大 电流 电源 加 电机 软 起 动 加 工业 传动 日 感应 加 热 


公司 生产 的 大 功率 半导体 器 件 广泛 应 用 于 国民 经 济 发 展 的 各 个 重要 领域 ， 已 随 万 丈 高 压 输电 线 
运送 旅客 和 货物 穿梭 于 大 江南 北 ,已 随 万 吨 钢 炉 熔炼 出 优质 钢材 …… 更 将 助力 风力 发 电 和 电动 汽车 等 
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把 三 峡 电站 的 电能 高 效率 地 输送 到 了 千里 之 外 ， 已 随 万 里 铁轨 
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总 部 地 址 : 湖南 省 株洲 石 峰 区 田 心 工业 园 
邮编 : 412001 

电话 : 0731-28498268 28498124 

传真 : 0731-28498851 
E-mail:zesem@teg.cn 
http://www.pebu.teg.cn 


上 海 办 事 处 地 址 : 上 海 市 陕西 路 1283 弄 9 号 玉 城 大 厦 2305 
His. 021-62985985 
传真 : 021-62662695 


西安 办 事 处 地 址 : 陕西 省 西安 市 南 二 环 东 段 80 号 翔 园 大 厦 1505 号 
电话 : 029-82249248 
传真 ，029-82211503 
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机 械 工 业 出 版 社 


China Machine Press 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》 由 综述 .特别 关注 .行业 概况 .企业 概况 .产品 
与 项 目 .标准 化 .统计 资料 和 大 事 记 8 个 部 分 组 成 ,集中 反映 电器 工业 36 
个 子 行业 的 生产 发 展 、 产 品 产 量 \ 市 场 销售 科技 成 果 及 新 产品 .质量 及 
标准 \、 基 本 建设 及 技术 改造 等 情况 ,公布 电器 工业 权威 统计 数据 ,重点 推 ， 
出 行业 名 牌 产 品 。《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 自 1998 年 创刊 以 来 ,已 连续 出 
版 13 期 , 现 已 成 为 国内 外 了 解 中 国电 器 工业 和 企业 的 重要 窗口 。 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》 的 主要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 , 电 器 工业 相 
关 企 业 决 策 者 ,从 事 市 场 规划 、 企 业 规划 的 中 高 层 管理 人 员 。 同 时 《中 
国电 器 工业 年 鉴 》 也 发 往 国内 外 的 投资 机 构 .银行 及 证 券 机 构 等 。 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》2010 年 刊 除 保持 常规 内 容 外 , 还 结合 国家 新 
能 源 政策 及 电器 工业 自身 的 特点 开辟 了 " 特别 关注 "栏目 ,解析 智能 电网 
发 展 规划 以 及 风电 设备 基本 发 展 情 况 。 


图 书 在 版 编目 { CIP) 数据 


中 国电 器 工业 年 鉴 . 2010/ 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委 
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2011.1 
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E E£ Em ”全国 政协 委员 、 全 国政 协 提案 委员 会 副 主任 、 
中 国 机 械 工 业 联 合 会 会 长 
HO 主 Æ E-F ”中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
张 小 广 中 国 机械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 
ERA 中国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 
ME 中国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 
Pink ”中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
AFA “中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 套 长 
赵 w 中国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 兼 秘书 长 
AEM 。” 中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 
ES «6 中 国 机械 工 业 联 合 会 副 会 长 、 
机 械 工 业 信 息 研 究 院 院 长 、 机 械 工业 出 版 社 社 长 
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T Fi ”中国 建 材 装 备 有 限 公 司 董事 长 兼 总 经 理 

EFR ”中 国航 空 工 业 集团 公司 政策 与 法 律 事 务 部 部 长 
如 安江 ”中国 联合 装备 集团 公司 总 经 理 
PEM ” 中国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 总 经 理 


= A 国家 能 源 局 能 al) 9 约 和 科技 装备 Jal 长 
Fiy 。” 中 国 机 械 工业 联合 会 副 秘 书 长 


Dy 波 国家 发 展 和 改革 委员 会 党 组 成 员 、 纪 检 组 长 

张 卫 华 ”国家 统计 局 工业 统计 司 副 司 长 

BAER 。 国家 科学 技术 奖励 工作 办 公 室 主任 

月 ”中 国电 部 工业 协会 常务 副 会 长 

aes 。 中 国 船 舶 重工 集团 公司 办 公 厅 副 主 任 

何 树 高 ”中国 南 方 机 车 车 辆 工业 集团 公司 总 裁 办 公 室 主任 
疝 卫 东 中 国 国 际 贸易 促进 委员 会 机 械 行业 分 会 副 会 长 
月 中 国航 天 科 工 集团 公司 办 公 厅 副 局 级 巡视 员 
RB 中国 机 械 工业 联合 会 统计 与 信息 工作 部 主任 

WO Bt 机械 工 业 信息 研究 院 副 院 长 、 机 械 工 业 出 版 社 副 社 长 
my JURA ”中国 农 业 机 械 工业 协会 理事 长 

ACE 中国 船 舶 工业 集团 公司 政策 研究 室 主 任 

趴 开 亮 ”中国 机 械 工 业 联合 会 专家 委员 会 委员 

EKE ”中 国 机 械 工 业 联 合 会 特别 顾问 

路 明 兹 中 国航 天 科技 集团 公司 办 公 打 副 主 任 
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2009 年 ， 新 中 国 成 立 60 周年 。60 年 来 ， 作 为 我 国 装备 制造 业 的 主要 支柱 行业 之 一 ， 电 
器 工业 获得 了 空前 的 发 展 。 

我 国 已 掌握 了 600MW 超 临界 火电 机 组 的 设计 制造 技术 , 可 自主 设计 制造 600MW 和 
1 000MW 等 级 超 超 临 界 机 组 ， 产 品 达 到 国际 先进 水 平 。 水 电 装 备 制造 水 平实 现 了 历史 性 
跨越 ,混流 式 水 轮 模型 试验 达到 世界 先进 国家 的 同等 水 平 ,已 具备 了 自主 研制 大 型 抽水 车 能 
机 组 的 能 力 。 三 峡 工 程 700MW 水 电机 组 的 稳定 运行 , 标志 着 我 国 大 型 水 电机 组 设计 和 生产 
制造 技术 达到 世界 领先 水 平 。 初 步 形 成 了 具有 相当 规模 和 一 定 技术 水 平 的 核电 装备 制造 体 
系 ,逐步 掌握 了 二 代 核 电 核 岛 和 常规 岛 大 多 数 关 键 设备 的 设计 制造 技术 ,掌握 了 兆 瓦 级 风电 
设备 设计 制造 技术 。 

依托 西 电 东 送 工程 ， 建 成 西北 750kV 交流 输 变 电 及 土 800kV 特 高 于 直流 输 变 电 示 范 工 
程 ,三 峡 电能 送出 工程 的 顺利 投 运 表 明 我 国 已 掌握 了 具有 自主 知识 产权 的 高 电压 .大 容量 输 
变 电 设 备 核心 技术 ,适应 新 能 源 上 网 的 设备 已 开始 立足 国内 制造 ,国内 企业 自主 研制 的 特 高 
FE 1 OOOKV 交流 试验 示范 工程 已 经 投入 运行 。 

2009 年， 电器 工业 自 8 月 份 开始 出 现 恢复 性 增长 。 全 年 累计 完成 工业 总 产值 28 329.77 
亿 元 , 同比 增长 11.40%， 工业 销售 产值 27 463.16 亿 元 , 同比 增长 11.10%。 科技 创新 极 大 
地 促进 了 电器 工业 的 发 展 ， 新 产品 产值 延续 高 增长 势头 ， 全 年 实现 新 产品 产值 4 232.46 亿 
元 ， 同 比 增长 19.46%;， 输 变 电 成 套 设 备 和 项 目的 出 口 ， 拉 动 了 出 口 结 构 的 升级 。 

电器 工业 在 国际 金融 危机 的 冲击 下 , 自我 调整 初 见 成 效 ,， 这 也 与 我 国 新 近 发 布 的 《中 共 
中 央 关 于 制定 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 二 个 五 年 规划 的 建议 》 精 神 相 吻合 。 规 划 指 出 , 要 改 
造 提升 制造 业 ， 其 发 展 重点 是 优化 结构 ， 改 善 品种 质量 ， 增 强 产业 配套 能 力 ， 淘 汰 落后 产 
能 , 发 展 先进 装备 制造 业 。 在 培育 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 同时 , 培育 了 一 批 适应 市 场 需 要 、 
拥有 核心 技术 、 重 视 创新 、 机 制 灵活 的 优势 企业 。 

在 后 金融 危机 时 期 , 电器 工业 要 寻找 新 的 经 济 增长 点 ,实现 持续 发 展 。 要 把 结构 战略 性 
调整 作为 主攻 方向 , 防止 借 "十 二 五 ”时 期 开局 盲目 铺 摊子 、 上 项 目 ,， 导 致 新 的 低 水 平 重 复 
建设 和 粗放 发 展 。 为 此 , 电器 工业 要 完善 研发 体系 和 技术 创新 体系 , 建立 有 竞争 力 并 且 不 断 
发 展 提高 的 科技 创新 支撑 体系 , 推进 转制 研究 所 的 深化 改革 , 加 速 基础 性 、 前沿 性 技术 和 共 
性 技术 研究 平台 建设 ,要 努力 掌握 市 场 急需 的 以 及 被 国外 垄断 的 核心 技术 和 关键 部 件 制 造 ， 
形成 高 端 电 器 制造 业 完 整 的 产业 链 。 重视 .支持 标准 制定 研究 与 开发 工作 , 加 快 建设 自己 的 
标准 体系 , 标准 建设 要 与 新 产品 开发 同步 ; 积极 参与 国际 电工 标准 的 制 修订 工作 , 争取 更 多 
的 话语 权 。 发 展现 代 制 造 服务 业 。 

电器 工业 即将 走 进 “十 二 五 ”, 这 是 全 面 建设 小 康 社会 的 关键 时 期 , 是 加 快 转 变 经 济 发 展 
方式 的 攻坚 时 期 。 电 器 工业 要 抓 住 机 遇 ， 围 绕 科 学 发 展 的 主题 、 加 快 转变 发 展 方式 的 主线 ， 
依托 国家 重点 工程 , 大 力 推进 产 学 研 用 相 结合 , 加 强 自主 创新 , 注重 质量 效益 , 满足 社会 进 
步 的 要 求 ， 在 这 一 关键 时 期 中 成 功 转型 ， 实 现 自身 的 跨越 发 展 。 


中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 4 ED EZ 
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主要 特点 : i 
。16 位 MCU 运 算 速度 更 快 
10 位 A/D 使 保护 精度 更 高 
。 抗 谐 波 功能 让 接地 保护 更 可 靠 
*MCR 功 能 让 产品 更 安全 
。 双 电源 供电 方式 更 稳定 
“485 接 口 实现 “四 遥 功 能 ” 
“全 系列 产品 让 客户 选择 更 多 





产品 特点 
. 延缓 照明 灯具 寿命 ， 不 产生 高 次 谐 波 ， 体 积 小 、 安 装 
方便 ， 绿 色 、 环 保 产 品 
. 微电脑 控制 技术 ， 具 有 软 切 换 、 实 时 监测 、 参 数 可 
编程 、 自 动 调节 电压 和 电流 等 多 项 独特 功能 
. 节 电 效率 显著 ， 节 电 率 达 20% ~ 30% 
4. KJD 智能 节 电 器 均 通 过 电力 工业 设备 及 仪表 质量 检测 
测试 中 心 ( 中 国电 力 科学 研究 院 ) 的 检验 和 认证 
5. KJD 智能 节 电器 符合 GB4208 一 1993、CCEC/T16.1 一 2006 标准 
6. 全 系列 产品 让 客户 选择 更 多 
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市 机 械 化 自动 化 学 会 常务 副 理 事 长 。2007 年 
湘潭 市 诚信 企业 家 ，2008 年 湖南 省 技术 创新 
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ZN65 一 12 户 内 交流 真空 断路 器 LN2000 一 40. 5 户 内 交流 SF 断路 器 ZN63S 一 12 固 封 极 柱 真空 断路 器 REV 40. 5 固 封 极 柱 真空 断路 器 


四 川 电器 集团 有 限 公司 〈 原 四 川 电器 有 限 责 任 公 司 ) 是 专业 研制 和 生产 40. 5kV 及 以 下 
高 低压 输 配 电 成 套 设 备 和 高 压 电 器 的 高 新 技术 企业 。 始 建 于 1965 年 ， 产 品 广泛 应 用 于 电 

力 、 交 通 、 矿 山 、 治 金 、 化 工 等 行业 的 输 配 电 系统 。 产 品 销 往 全 国 各 地 ， 并 出 口 到 亚洲 、 BAAD OMAR 

非洲 、 欧 洲 等 20 余 个 国家 和 地 区 。 RARER HAE 

公司 产品 均 采 用 1EC 标 准 和 国家 标准 进行 设计 制造 ， 具 有 1S09001:2000 质 量 体 系 认 证 salina: ah i 
书 和 机 电 产 品 进出 口 经 营 权 ， 公 司 的 计算 机 集成 制造 系统 C1MS， 获 得 国家 “863” 应 用 示 | e 
范 工程 荣誉 称号 。 公 司 拥有 国内 行业 中 领先 水 平 的 柜 体 表面 涂 装 生 产 线 ， 冲 、 剪 、 折 数控 Be 
加 工 中 心 ， 互 感 器 浇注 生产 线 以 及 各 型 开关 和 开关 装置 生产 线 ， 是 西南 地 区 高 、 低 压 开关 ee 
行业 中 技术 能 力 、 生 产 规 模 、 品 种 规格 均 名 列 前 茅 的 专业 设计 生产 厂家 ， 质 量 信誉 好 、 有 AAA 
较 强 实力 。 

在 40 余 年 的 发 展 历程 中 ， 公 司 始 终 坚 持 紧 跟 市 场 发 展 的 步伐 ,积极 开展 各 种 技术 创新 > ee 
活动 ， 开 创 了 多 项 行业 先河 ， 填 补 了 多 项 国内 空白 。 研 制 的 新 产品 屡 获 省 、 市 科技 进步 É 
奖 。 拥 有 多 项 国家 专利 ， 参 与 并 起 草 十 余 个 国家 、 行 业 标准 ，“ 川 企 ” 牌 高 压 开关 柜 荣获 
四 川 省 名 牌 产品 称号 。 

公司 被 评 为 国家 二 级 企业 ， 先 后 获得 中 国 优秀 民营 科技 企业 。 四 川 省 高 新 技术 企业 、 

四 川 省 建设 创新 型 企业 培育 企业 、 四 川 省 和 成 都 市 重点 优势 企业 、 成 都 市 企业 技术 中 心 等 
称号 ， 并 与 美国 伊顿 公司 、GE、 德 国 西门 子 等 世界 知名 品牌 合作 ， 生 产 具 有 世界 领先 水 平 
的 产品 。 
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ZN42 一 27.5 户 内 交流 高 压 真 空 断路 器 KYN60 一 40. 5S 交 流 金属 封闭 开关 设备 XYN9 一 27. 5 铁道 专用 户 内 交流 金属 开关 设备 KYN60 一 40. 5 交流 金属 封闭 开关 设备 
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提供 电气 系统 完整 解决 方案 

上 海 精 益 电器 厂 有 限 公司 , 是 由 创建 于 20 世 纪 50 年 代 中 期 的 上 海 精益 电器 厂 于 2003 年 9 
月 改制 而 成 ,是 以 “ 黑 猫 " 牌 低 压 电 器 为 主导 产品 的 专业 企业 。 

2005 年 9 月 ,为 提升 品牌 , 实现 做 强 做 大 的 战略 目标 , 公司 以 主打 产品 .人 员 和 设备 等 
资源 与 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 签署 了 合资 合同 ,成 立 了 上 海 西 门 子 低压 断路 器 有 限 公 司 。 

2008 年 12 月 3 日 ,公司 与 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 友 好 协商 并 达成 一 致 ， 上 海 精 益 电 
器 厂 有 限 公司 收购 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公司 在 合资 公司 投资 的 75% 的 全 部 股份 ，2009 年 1 
月 16 日 ,双方 完成 股权 交割 ,将 合资 转 为 合作 。 

公司 的 总 部 设立 在 上 海 市 青浦 工业 园区 清 盈 路 2699 号 , 公司 新 注入 资本 1. 8 亿 元 ， 
占 地 面积 约 10 万 m ,拥有 包括 实验 室 在 内 的 产品 研发 技术 中 心 大 楼 、 生产 基地 和 仓储 中 
心 等 约 3 万 m 的 建筑 .公司 现 有 员工 约 450 人 , 其 中 从 事 各 种 产品 专业 研发 的 人 员 近 百 
人 ， 拥 有 产品 自动 化 积 标准 化 生产 作业 以 及 质量 检测 自动 化 流程 的 生产 线 , ERP RAB 
穿 于 公司 整个 营运 的 管理 。 

公司 除 享誉 市 场 、 信 誉 良好 的 HA 系列 万 能 式 断路 器 和 HM3 系列 塑料 外 壳 Th 
路 器 等 23 大 类 产品 外 , 业务 还 涉及 成 套 配 电 装 置 、 健 身 器 材 、 物 业 、 电 器 联结 器 、 变 形 机 
器 人 、 文 教 体 育 用 品 等 多 种 产品 领域 ,其 主导 产品 拥有 百 余 张 CCC、CE 和 CB 认证 证 书 。 

公司 从 1997 年 起 连续 被 认定 为 上 海 市 高 新 技术 企业 , 1998 年 以 来 主要 产品 系列 蝉联 
上 海 市 名 牌 产品 称号 .公司 从 1996 年 获得 1809001 质量 管理 体系 认证 证 书 以 后 ， 于 2008 
年 通过 1S014001 和 0HSAS18001 认 证 ,同年 ,被 上 海 市 科技 部 门 认定 为 上 海 市 科技 小 巨人 培育 
企业 ,被 上 海 市 知识 产权 部 门 认定 为 上 海 市 专利 试点 企业 。2009 年 又 通过 1S09001: 2008 版 
复审 “ 黑 猫 ” 牌 低压 电器 产品 以 卓越 的 性 能 和 创新 的 结构 设计 , 拥有 各 种 产品 技术 专利 70 





HVS1-12 (ZN63A) 
户 内 高 压 真 空 断路 器 








HA60 系列 
智能 型 万 能 式 断 路 器 





HA1、2、3 系列 
1 智能 型 万 能 式 断 路 器 





DW17B (ME) 系列 











多 项 , 曾 荣 获 多 项 国家 、 上 海 市 奖项 ,其 品质 广泛 受到 国内 外 用 户 的 青睐 与 好 评 。 万 能 式 断 路 器 
公司 充分 发 挥 合资 公司 先进 的 管理 方法 , 弘扬 “精益 ”精神 , 并 按照 市 场 经 济 规律 ,以 
不 断 创 新 精神 , 着 眼 于 全 球 先进 的 低压 电器 产品 与 高 新 技术 的 开发 , 用 专业 精品、 创新 
不 断 为 客户 提供 安全 可 靠 、 技 术 领先 的 产品 。 公 司 倡导 以 客户 为 中 心 ， 多 方位 的 营销 策 DW15-630 系列 
略 , 充分 融合 各 种 渠道 优势 , 紧密 依托 经 销 商 和 供应 商 、 广 泛 支持 合作 伙伴 , 提供 先进 的 产 DW15-1600 系列 
品 与 完善 的 服务 , 促进 同步 发 展 , 共 铸 辉煌 明天 。 DW15-2500 系列 
万 能 式 断 路 器 
HM60 系列 HM3 系列 ris HM3-R 系列 
塑料 外 壳 式 断路 器 塑料 外 壳 式 断路 器 塑料 外 壳 式 剩余 电流 断路 器 
HQ2 系列 党 HQ5 系列 HQ66-63 系列 
—- 智能 型 双 电 源 自动 切换 装置 呈 。 双 电源 自动 转换 开关 eg 自动 转换 开关 
(CB 级 ) ESS (PC 级 ) 二 = (CB 级) 











低压 控制 与 保护 电器 








Eaa 
(sss. pE HG1 系列 HC1 系列 
NEA] marx 交流 接触 器 
低压 终端 电器 








Fp HB45—63 HB45—32N 
EE HB45L-32N HB45L 一 63 


so 有。 ~ 


小 型 断路 器 


公司 地 址 
地 址 : 上 海 市 青浦 工业 园区 浅 盈 路 2699 号 。 邮编 :201700 
电话 : 0086-21-39200818( 总 机 ) ”传真 :0086-21-692287 划 


销售 及 市 场 推广 


地 址 : 上 海 市 梅 川 路 1247 号 新 长 征 商务 大 厦 10 层 楼 南 。 邮编 ，200333 
P 电话 ; 0086-21-52823666 传真 0086-21~33608921 
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地 址 : 江苏 省 漆 阳 市 屁 仑 经 济 开发 区 上 上 路 68 编 ; 13300 SMANGGHANG y ARI B. ki | 
销售 热线 : 0519-8730 8801 总 机 : 0519-8730 B66 = fe 0519-8730 8808 font GROUP 
http://www.shangshang.com E-mail: shangshang@shangshang.com 
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上 海 杨 行 钢 材 有 限 公 司 是 目前 国内 产能 领先 、 规 模 巨 大 、 市 场 占有 率 高 、 供 货 业 绩 好 的 电 
磁 线 制 筷 企业。 公司 现代 化 的 新 厂区 于 2007 年 落成 ， 完 全 具备 了 专业 制造 “高 电压 * 夫 容量 变 压 
各 用 电磁 线 ”的 领先 规模 和 能 力 ， 将 继续 为 国内 外 重大 输 变 电 项 目 提供 优质 电磁 线 。 

目前 ， 先 后 为 国内 30 个 省 市 ( 含 港 澳 特别 行政 区 ) 的 电力 用 户 提 供 了 了 ]8 万 鸥 优质 电磁 线 。 
产品 大 量 应 用 于 5300kV、750kV、1 000kKV 特 高 讨 、 超 高 压 电 网 建设 中 

公司 乘 承 “战略 合作 共 进 ， 和 衷 共 济 双赢 ”的 经 营 理念 ， 以 后 可 靠 的 质量 、 满 意 的 进度 。 
优质 的 服务 “为 原则 ， 为 促进 国家 电力 建设 的 发 展 与 电力 原材料 的 国产 化 作出 应 有 的 贡献 。 


地 址 :上 海 市 宝山 区 共 祥 路 355 号 (月 杨 工 业 园区 ) 邮编 :201901 


a i 传真 .021-56390079 
http://www.sh-yhtc.com E-mail:56390088-shyt@163.com 
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上 海天 逸 电 评 有 限 公司 


IS: 上 海 市 松江 区 北 闵 路 101 号 ( 201611 ) 


HE.: 上 海 市 宜山 路 889 号 齐 来 大 厦 1702 室 ( 200233 ) 
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上 海天 和 逸 电器 有 限 公 司 是 上 海 市 高 新 技术 企业 、 上 海 市 科技 小 巨人 培 
育 型 企业 。 十 几 年 来 公司 致力 于 主 令 电器 的 研制 和 生产 ， 其 产品 广泛 应 用 
于 机 械 、 机 床 、 电 力 、 自 动 化 等 行业 ， 是 国内 高 端 用 户 的 优选 产品 。 

目前 公司 产品 形成 17 个 大 类 ,6 000 多 种 。 包括 指示 灯 、 按 钮 、 警 示 
灯 、 凸 轮 开关 、 密 封 箱 、 交 流 接触 器 、 微 型 断路 器 、 塑 过 断路 器 、 限 位 开 
关 、 集 合式 指示 灯 、 接 线 端子 、 插 座 …… 产 品 通过 了 1S09001、3C、CE、 
00S、TUV、 船 级 社 等 多 项 认证 ;拥有 几 十 项 外 观 和 实用 新 型 专利 ， 并 获得 
了 上 海 名 牌 产品 、 上 海 市 重点 新 产品 等 几 十 项 荣誉 。 


电话 :0086-21-57776240 €H:0086-21-67654522 _http://www-tianyi-electric.com 
电话 :0086-21-54012233 传真 :0086-21-54012399 E-mail:sale@tianyi-electric.com 





大 连日 滨 电 机 有 限 公司 


DALIAN RIQIAN MOTOR CO.,LTD. 





AED FHA BRIEF 1989 , 2003E5AHAFM BMAARLAR, SET RAR. 
管理 理念 和 管理 方法 ， 推 行 了 适合 本 企业 发 展 的 事业 部 管理 模式 ， 在 强手 如 林 的 市 场 竞争 中 脱 疾 
而 出 ， 经 济 效益 连续 以 年 均 30 罗 的 速度 递增 。 公 司 曾 获 “ 中 国电 器 工业 具有 影响 力 品 牌 ` 
“AAA 级 信用 企业 ”、 “中国 著 名 品牌 ”、“ 辽 宁 省 名 牌 产品 ”等 殊荣 。 

大 连日 这 电机 有 限 公 司 是 中 国电 器 工业 协会 率 引 电气 设备 分 会 的 副 理事 长 单位 ， 是 集 科 研 开 


发 、 生 产 制造 销售 服务 于 一 体 的 中 日 合 次 企业 ,主要 从 事 大 中 型 矿山 设备 用 电机 ， 电 控 成 套 的 设 
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VLBL 系列 户外 隔 爆 振动 电机 
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湖北 省 钟祥 市 新 宇 机 电 制造 有 限 公司 创建 于 1968 年 ， 主 要 生产 各 类 振动 电机 、 振 动机 
械 和 输送 机 械 ， 是 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 理事 单位 和 中 国 重型 机 械 工业 协会 洗 选 
设备 专业 委员 会 理事 单位 。 

公司 是 集 振动 电机 、 振 动 设备 生产 基地 ， 铸 造 基 地 和 电器 设备 基地 三 位 一 体 的 ， 以 振动 
电机 、 振 动机 械 为 主导 ， 以 铸铁 、 铸 钢 产 品 ， 电 器 ， 电 控 产 品 为 支撑 的 ， 全 国 大 型 的 振动 电 
机 制造 企业 和 振动 机 械 骨 FÊL. 
Bie. 公司 是 湖北 省 高 新 技术 企业 ， 获 湖北 省 科技 中 小 企业 重点 培育 企业 、 湖 北 省 重点 培育 的 
M OO 家 有 发 展 潜力 的 中 小 型 企业 、 湖 北 省 优秀 民营 科技 企业 、 湖 北 省 著名 企业 、 湖 北 省 科技 
型 申 小 企业 创新 奖 等 荣誉， 被 列 入 湖北 省 创新 型 企业 建成 试点 单位 ， 
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于 发 区 西 环 三 路 8 号 AR 编 :431900 电话; 0724-4223279 4230914 4224273 
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以 突 观 视角 ， 分 析 2009 年 电器 工业 整体 运行 情况 及 电 屁 产 蜗 进 
出 口 情况 


PS 1 


结合 国务 院 关 于 加 快 培养 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决定 ， 选 取 智 
能 电网 和 风电 设备 两 个 视角 ， 为 行业 发 展 方向 提供 建设 性 意见 


逐一 分 析 电 器 工业 37 个 分 行业 的 生产 、 市 场 、 科 技 成 果 及 新 产 
品 、 质 量 标准 、 基 本 建设 及 技术 改造 、 管 理 等 方面 在 2009 年 取得 
的 成 果 


P7797292 


分 析 2009 年 电器 工业 中 的 上 市 企业 ， 了 解 其 在 资本 市 场 的 运作 
情况 ; 回顾 特约 顾问 单位 的 发 展 历程 ， 介 绍 部 分 特约 申 问 单位 的 品 
牌 建设 情况 
P255~284 


介绍 电 需 工业 在 2009 年 各 类 奖项 中 的 获奖 情况 


从 形势 与 任务 、 国 际 标准 化 、 标 准 化 科研 、 新 兴 领 域 技术 与 标 
准 化 四 个 方面 入 手 ， 全 面 展 示 电 器 工业 标准 化 方面 的 进展 ， 体 现 标 
准 与 新 品 开 发 同步 进行 的 思想 理念 


P315~346 


yer 


记录 2009 年 发 生 的 ， 对 电器 工业 产生 重要 影 啊 的 政策 法 规 、 
新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 等 


P441~447 
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编辑 说 明 


一 、《 中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主管 、 
机 械 工 业 信 息 研 究 院 主办 、 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 大 型 资料 性 、 
工具 性 年 刊 ， 创 刊 于 1984 年 。 

二 、 根 据 行业 需要 ，1998 年 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 
开始 出 版 分 行业 年 鉴 ， 逐 步 形成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 。 该 
系列 现 已 出 版 了 《中 国电 器 工业 年 鉴 》、《 中 国 工程 机 械 工业 年 
鉴 》 《中国 机 床 工 具 工 业 年 鉴 》 《中国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 
国 机 械 通 用 零 部 件 工 业 年 鉴 》、 《中国 模具 工业 年 鉴 》、《 中 国 液 
压气 动 密封 工业 年 鉴 》《 中 国 重型 机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 农业 
机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》、《 中 国 塑料 机 
械 工业 年 鉴 》、《 中 国 齿 轮 工业 年 鉴 》、《 中 国 磨料 磨 具 工 业 年 鉴 
和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 》。 

三 、《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 作 为 该 年 鉴 系列 之 一 ，1998 年 
创刊 ， 每 年 出 版 ，2010 年 为 第 13 期 。 该 年 鉴 集 中 反映 了 电器 
工业 各 分 行业 的 发 展 情 况 ， 全 面 系统 地 提供 了 电器 工业 各 分 行 
业 的 主要 经 济 技术 指标 。 

四 《中 国电 器 工业 年 鉴 》2010 年 版 内 容 由 综述 、 特 别 关 
注 、 行 业 概 况 、 企 业 概 况 、 产 品 与 项 目 、 标 准 化 、 统 计 资 料 和 
大 事 记 8 部 分 构成 ， 统 计数 据 由 国家 统计 局 、 中 国 机 械 工 业 联 
合 会 相关 统计 部 门 和 中 国电 器 工业 协会 提供 ， 数 据 截 至 2009 年 
12 月 31 日 。 

五 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 
电器 工业 相关 企业 决策 者 ， 从 事 市 场 规 划 、 企 业 规 划 的 中 融 层 
管理 人 员 。 同 时 ,《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 也 发 往 国 内 外 的 投资 机 
构 、 银 行 、 证 券 机 构 等 。 

六 、 本 年 鉴 在 编撰 过 程 中 得 到 了 中 国电 器 工业 协会 及 所 属 
分 会 、 研 究 院 所 和 企业 的 大 力 文 持 和 帮助 ， 在 此 深 表 谢意 。 

七 、 未 经 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 
不 得 以 任何 形式 转载 。 

八 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 朴 漏 ， 敬 请 批评 指正 。 
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一 \ 电 器 工业 60 年 发 展 回顾 

新 中 国 成 立 60 年 来 ,我 国 发 电 设备 制造 业 从 无 到 有 、 
从 小 到 大 、 从 弱 到 强 。1949 年 新 中 国 建立 前 ,我 国 的 发 电 设 
备 基 本 依靠 国外 进口 ,也 曾 仿 制 过 小 容量 水 电 设备 .火电 设 
备 及 部 分 配套 零 部 件 。1949 年 全 国 发 电 设备 装机 容量 仅 有 
185 万 k ,其 中 水 电 装机 容量 36 万 kW。 新 中 国 建立 后 ,发 
电 设 备 制造 业经 历 了 建国 之 初 10 年 的 创建 时 期 其 后 20 年 
的 发 展 时 期 和 改革 开放 至 今 30 EHEER EKE” H 
期 ,已 建成 了 一 文具 有 相当 规模 ,水 平和 实力 的 研究 .开发 、 
制造 队伍 ,形成 了 以 哈 尔 演 电 站 设备 集团 .上 海 电 气 电站 集 
团 和 东方 电气 集团 为 骨干 ,能够 设计 制造 包括 600MW 超 临 
FR .1 000MW 超 超 临 界 火电 机 组 .700MW 水 电机 组 在 内 的 
水 、 火 、 风 、 核 各 类 发 电 设备 ,生年 产量 达到 1 亿 kW 以 上 的 
发 电 设 备 制造 业 。 我 国 发 电 设备 制造 业已 经 跨 入 世界 先进 
行列 。 

新 中 国 成 立 之 前 , 输 变 电 设 备 制 造 业 在 工艺 装备 .技术 
水 平 .产品 档次 ,生产 能 力 等 各 方面 都 与 当时 的 国际 水 平 有 
很 大 差距 。 新 中 国 成 立 后 ,经 过 实施 多 个 “五 年 规划 ”, 我 国 
不 仅 新 建 了 西安 变压器 厂 .西安 高 压 开关 厂 .保定 变压器 
三. 阿 城 继电器 厂 沈阳 高 压 开 关 厂 等 一 批 国 有 骨干 企业 ， 
而 且 通过 改造 和 扩建 ,使 沈阳 变压器 厂 等 老 厂 焕然 一 新 , 实 
力 大 大 提高 。 我 国 输 变 电 设 备 制造 业已 经 形成 多 种 所 有 制 
和 多 种 经 济 形式 并 存 、 内 外 资 企 业 共同 发 展 的 格局 ,并 已 基 
本 形成 了 由 内 资 企 业主 导 的 “一 个 基地 ”和 “三 个 集群 ”。 

一 个 基地 "是 中 国 西 电 集团 公司 。 该 公司 是 我 国 高 压 、 超 
高 压 及 特 高 压 交 直 流 成 套 输 变 电 设备 制造 企业 中 电压 等 级 
最 高 .产品 品种 最 多 .工程 成 套 能 力 最 强 的 企业 集团 。 “= 
大 集群 ”分别 是 特 变 电工 集团 产业 集群 ,由 天 威 保 变 电气 股 
份 有 限 公司 .新 东北 电气 集团 有 限 公 司 等 企业 组 成 的 华北 、 
东北 产业 集群 ,以 平 高 集团 有 限 公司 . 许 继 集团 有 限 公 司 为 
核心 的 中 原 产 业 集 群 。“ 一 个 基地 ”和 “三 大 集群 "以 其 先进 
的 技术 设计 水 平 .工艺 装备 和 试验 手段 .强大 的 生产 能 力 和 
可 靠 的 产品 质量 ,正在 输 变 电 设备 制造 领域 发 挥 着 越 来 越 
重要 的 作用 。 

发 电 . 输 变 电 设备 制造 业 的 快速 发 展 , 极 大 地 提高 了 我 
国电 力 建 设 的 能 力 和 水 平 。2009 年 ,全 国 发 电 设备 装机 容 
量 已 经 达到 8.74 亿 kW, 是 1949 年 装机 容量 的 470 倍 。 在 
大 型 高效 发 电机 组 的 装机 比重 快速 提高 的 同时 ,核电 、 风 
电 等 清洁 能 源 的 装机 容量 增长 迅速 ,截至 2009 年 底 ,核电 装 
机 容量 达 907.8 万 kW ,并 网 风电 装机 容量 达 1 613 万 kW, 
我 国 输 变 电 设 备 制 造 企 业 在 750kV 交流 、+800kV 直流 以 


及 1 000kV 交流 特 高 压 输 变 电 示 范 工程 建设 中 发 挥 了 重要 
作用 。2009 年 末 投 运 的 +800kV 直流 特 高 压 输 变 电 示 范 工 
程 中 ,设备 国产 化 率 已 达到 70% 以 上 。 

新 中 国 成 立 60 年 来 ,发 电 、 输 变 电 设备 制造 业 的 发 展 
和 进步 ,有 力 地 带动 了 电器 工业 的 整体 发 展 。2009 年 我 国 
电器 工业 的 产销 规模 已 经 达到 28 329. 8 亿 元 ,生产 交流 电动 
机 1.87 亿 kW .电力 电缆 约 2 138. 3 万 km 、 钢 绞 线 200 J t, 
绝缘 制品 117 万 t, 出 口 各 种 电工 产品 526. 28 亿美 元 ,其 中 
不 仅 有 电线 电缆 .电力 电子 元 器 件 .电动 工具 .中 小 型 电机 
及 微 电 机 ,还 包括 了 输 变 电 设备 和 发 电 设备 。 我 国 已 经 成 
为 名 副 其 实 的 世界 电工 电器 设备 器 材 制造 大 国 。 

= .2009 年 电器 工业 情况 综述 

(一 ) 总 体 情况 | 

2009 年 是 我 国 实施 国民 经 济 和 社会 发 展 “ 十 一 五 ”规划 
的 第 四 年 。 受 国际 金融 危机 的 影响 , H 2008 年 四 季度 开始 
电器 工业 产销 和 利润 等 主要 经 济 指标 增 速 大 幅 下 滑 ,2009 
年 上 半年 也 未 有 大 的 改观 ,行业 陷入 低迷 状态 。2009 年 初 
1 ~2 月 ,工业 总 产值 同比 增 速 从 2008 年 的 26% 滑落 为 
5. 17% ;工业 销售 产值 同比 增 速 从 2008 年 末 的 24. 99% 降 
低 到 4.37% ;利润 总 额 从 2008 年 1~11 月 的 同比 增长 
23. 45% 跌落 到 同比 下 降 14.75% ;出 口交 货 值 和 进出 口 贸 
易 额 同比 下 降 超 过 20% 。 在 电器 工业 国内 外 市 场 需求 严重 
不 足 ,产销 增长 缓慢 发 展 乏 力 ,其 至 出 现 生存 问题 的 紧急 
关头 ,中 央 实 施 了 积极 的 财政 政策 和 适度 宽松 的 货币 政策 ， 
出 台 了 装备 制造 业 等 “十 大 产业 "的 调整 振兴 规划 ,启动 了 
“四 万 亿 元 ”投资 以 及 提高 绝 大 部 分 产品 的 出 口 退税 率 等 应 
对 国际 金融 危机 的 一 揽 子 计划 ,电器 工业 从 中 获得 了 机 遇 。 
2009 年 8 月末, 产销 同比 增 速 已 经 从 年 初 的 5% 左右 回升 至 
8% 左右 ,2009 年 末 达 到 11% 以 上 。 利 润 总 额 1~2 月 同比 
“FRE 14.75% ,1 ~5 月 同比 下 降 7.40% ,1 ~8 月 则 同比 增长 
1.58% ,1 ~11 月 更 出 现 了 11.39% 的 大 幅 增 长 。 

尽管 受 国 际 金融 危机 特别 是 外 部 市 场 需求 大 幅 芋 缩 的 
影响 ,2009 年 电工 电器 产品 进出 口 贸易 严重 下 消 , 进 出 口 总 
额 .进口 额 .出 口 额 分 别 比 上 年 下 降 13.61% .9.33% 和 
16. 52% ,贸易 顺差 下 降 31. 89% ,但 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 和 
工业 销售 产值 仍 同比 增长 11. 40% 和 11. 10% ,1 ~11 HA 
润 总 额 同 比 增长 11. 39% , 均 保 持 两 位 数 的 增长 。 同 时 , 通 
过 自主 创新 和 引进 消化 吸收 再 创新 ,新 产品 产值 同比 增长 
19. 46% , 延续 了 近 几 年 的 高 增长 势头 ,产品 结构 调整 取得 了 
新 进展 。 
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(二 ) 行 业 结 构 分 析 

1. 经 济 类 型 构成 情况 

据 对 电器 工业 24 356 家 规模 以 上 企业 的 统计 ,2009 年 ， 
电器 工业 的 民营 企业 发 展 迅速 , 国 有 及 国有 控股 企业 在 行 
业 中 的 地 位 弱化 ,三 资 企业 仍然 是 电工 电器 产品 出 口 的 主 
力 。 | 

(1) 民 营 企业 发 展 迅 速 。 从 民营 企业 的 情况 看 ,2009 年 
企业 数 在 全 行业 中 的 占 比 从 2008 年 的 78.47% 提高 到 
81.13% ,增加 2. 66 个 百分点 ;资产 总 量 在 全 行业 中 的 占 比 
由 上 年 的 51. 19% 提 高 到 54.25% ,增加 3. 06 个 百分点 ;从 
业 人 员 数 在 全 行业 中 的 占 比 由 上 年 的 55.75% 提高 到 
61. 38% ,增加 5. 63 个 百分点 ;工业 总 产值 .销售 产值 新 产 
品 产值 . 主 营业 务 收 入 .出 口交 货 值 和 利润 总 额 的 行业 占 比 
也 分 别 比 上 年 提高 了 4.$1 .4.38 .3. 53 .4. 09 .0.74 和 5.55 
个 百分点 ,民营 经 济 在 电器 工业 中 的 地 位 日 益 重 要 。 

(2) 国 有 及 国有 控股 企业 在 行业 中 的 地 位 和 作用 进 一 
步 弱 化 。 随 着 国有 及 国有 控股 企业 改革 的 深化 .行业 资源 
整合 和 资产 重组 的 加 速 , 特 别 是 随 着 民营 经 济 的 持续 快速 
发 展 ,国有 及 国有 控股 企业 在 电器 工业 中 的 地 位 和 作用 进 
一 步 弱 化 。 具 体 表 现 为 :QD 企业 数 在 行业 中 的 占 比 逐年 减 
少 :2006 年 为 16.40% , 2007 年 为 4.68% , 2008 年 为 
3. 96% ,2009 年 则 只 有 3.25% ,3 年 累计 减少 13.15 个 百 分 
fi, QR BE A LEM 2006 年 的 30.80% .2007 年 的 
22. 00% .2008 年 的 21. 11% 一 路 下 滑 至 2009 年 的 20. 42% ， 
累计 减少 10. 38 FEDA. OWA R X EH 2006 年 的 
19. 40% .2007 年 的 10. 66% .2008 年 的 9.54% 降低 到 2009 
年 的 9.05% ,累计 减少 10.35 FAAS. QRERWFSK 
和 人 和 出 口交 货 值 外 ,工业 总 产值 .销售 产值 .新 产品 产值 和 
利润 总 额 在 全 行业 的 占 比 都 分 别 比 上 年 有 所 降低 ,分 别 减 
少 0.39 .0.31 .1.01 和 0.53 个 百分点 。 

(3) 三 资 企业 的 产品 出 口 主 力 地 位 稳固 。 尽 管 国际 金 
融 危 机 使 三 资 企业 2009 年 的 出 口交 货 值 同 比 下 降 
10.53% ,行业 占 比 也 比 上 年 减少 1.56 个 百分点 ,但 依然 占 
电工 电器 产品 出 口 总 额 的 67.39% 。 

2009 年 1~1]1 月 不 同 经 济 类 型 企业 主要 经 济 指标 及 其 
行业 占 比 见 表 1。 


表 1 2009 年 1~11 月 不 同 经 济 类 型 企业 
主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 













指标 名 称 


企业 数 








占 比 % 15. 62 
资产 占用 量 11 544. 43 | 5 390. 16 
占 比 | % 54. 25 25. 33 
从 业 人 员 数 万 人 252. 4 121.6 
占 比 | % 61. 38 29. 57 
工业 总 产值 占 比 | % 65. 68 23. 20 





工业 销售 产值 占 比 23. 32 


新 产品 产值 占 比 
主 营 业务 收入 占 比 
出 口交 货 值 占 比 
利润 总 额 占 比 





2. 企业 规模 构成 情况 

2009 年 不 同 规模 企业 的 特点 为 : 

(1) 小 型 企业 数量 占 比 增长 ,在 解决 社会 就 业 方面 的 作 
用 明显 。24 356 家 企业 中 ,小 型 企业 在 行业 企业 数 中 的 占 比 
增加 0. 86 个 百分点 ;从 业 人 数 同 比 增长 13.2% ,行业 占 比 
提高 2. 73 个 百分点 。 

(2) 大 、 中 型 企业 产销 指标 在 行业 中 的 占 比 有 所 减少 ， 
大 型 企业 技术 创新 能 力 强 于 中 、 小 型 企业 。 大 型 企业 在 工 
业 总 产值 占 比 只 有 16.07% 的 情况 下 ,新 产品 产值 占 比 高 达 
38.52% ,说 明 大 型 企业 在 产品 创新 方面 仍 占 主导 地 位 。 

不 同 规模 企业 主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 见 表 2。 


表 2 不 同 规模 企业 主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 





指标 名 称 小 型 企业 
企业 数 家 132 2 139 22 085 
占 比 0. 54 8. 78 90. 68 
资产 占用 量 5 290.45 |7 679.85 | 8310.00 
占 比 24. 86 36. 09 39. 05 
从 业 人 员 数 53.24 | 144.69 213. 27 
占 比 12.95 35. 19 51. 86 
工业 总 产值 4 553.83 | 9 925.24 |13 850.70 
占 比 16. 07 35. 03 48. 90 
占 比 同比 增加 -0.75 | -0.39 1. 13 
工业 销售 产值 4 424.74 | 9 575.87 |13 462. 56 
占 比 16. 11 34. 87 49. 02 
占 比 同 比 增加 -0.77 | -0.30 1. 23 
主 营业 务 收入 占 比 16. 17 34. 72 49. 11 
新 产品 产值 1 630.45 | 1 648. 13 953. 87 
占 比 38. 52 38. 94 22. 54 
出 口交 货 值 1 023.49 | 1 804.04 | 1012.17 
占 比 26. 66 46. 98 26. 36 
利润 总 额 占 比 19. 61 39, 97 40. 42 

3. 地 区 分 布 情况 


(1) 电 器 工业 24 356 家 企业 中 ,有 3/4 的 企业 集中 于 长 三 
角 地 区 , 珠 三 角 地 区 和 环 渤 海地 区 。 东 部 地 区 除 606 家 企业 
在 福建 (600 家 ) ,海南 (6 R) 两 省 外 ,其 余 18 567 家 均 处 于 
长 三 角 地 区 、 珠 三 角 地 区 和 环 渤海 地 区 , 占 全 东部 地 区 的 
96. 84% , 约 占 全 行业 企业 数量 的 3/4。 其 中 长 三 角 地 区 
9 944 家 (上 海 1 543 家 、 江 苏 4 335 家 、 浙 江 4 066 家 ) 、 珠 三 角 
地 区 (广东 )3 638 家 、 环 渤海 地 区 4 985 家 (北京 567 家 .天津 


579 家 河北 652 家 .山东 1 879 家 .辽宁 1 308 家 ) 。 中 部 地 区 
3 592 家 企业 ,分 别 为 山西 127 家 吉林 207 R, RÈI 218 
家 安徽 736 家 江西 458 家 .河南 731 家 湖北 536 家 、 湖 南 
579 家 。 西 部 地 区 1 591 家 企业 ,分 别 为 广西 161 家 、 内 蒙古 
111 重庆 226 家 四川 551 家 、 云 南 79 家 、 贵 州 47 家 陕西 
197 家 、 甘 肃 76 Z. TRT 家 .青海 14 家 新疆 SO 家。 

(2) 东 部 地 区 占用 资金 最 多 ,中 ,西部 的 资产 增长 快 于 
东部 。2009 年 ,东部 地 区 占用 资金 最 多 , 中、 西部 的 资产 增 
速 分 别 高 于 东部 地 区 7.25 和 8.64 个 百分点 。 

(3) 东 部 地 区 产销 规模 最 大 ,产销 增 速 全“ 西高 东 低 ” 特 
征 。2009 年 ,东部 地 区 产销 规模 仍 占 绝对 主导 地 位 ,但 从 工 
业 销 售 产值 增 速 看 ,中 部 地 区 高 于 东部 地 区 7.5 个 百分点 ， 
西部 地 区 比 东 部 地 区 高 17. 68 个 百分点 。 与 2008 EHHE, 
中 .西部 地 区 产销 规模 在 行业 中 的 占 比 略 有 提高 ,其 中 工业 
总 产值 占 比 分 别提 高 0. 29 和 10. 99 个 百分点 ,工业 销售 产值 
占 比 分 别提 高 0.31 和 0. 88 个 百分点 。 

(4) 东 部 地 区 是 出 口 的 绝对 主力 ,但 出 口交 货 值 增 速 在 
下 降 ; 中 、 西 部 地 区 在 国际 金融 危机 困境 中 保持 出 口 增长 。 
东部 地 区 占 出 口交 货 值 的 90. 56% , 仍 是 出 口 的 绝对 主力 ， 
但 受 国 际 金融 危机 的 影响 ,外 向 型 企业 较 集中 的 东部 地 区 
出 口交 货 值 的 增 速 同比 下 降 11. 66% 。 

(5) 东 部 地 区 利润 总 额 占 比 最 大 ,西部 地 区 利润 总 额 提 
高 幅度 大 。 三 个 地 区 的 利润 总 额 占 比 与 上 年 相 比 变化 不 
大 ,东部 地 区 的 利润 总 额 占 比 达 3/4。 东 部 和 中 部 的 利润 总 
” 额 增 速 比 上 年 下 降 , 其 中 东部 地 区 减少 9.5 个 百分点 ,中 部 
地 区 大 幅 减 少 51. 39 个 百分点 ;西部 地 区 利润 总 额 增 速 则 同 
比 提高 37. 16 个 百分点 。 

(6) 东 部 地 区 仍 处 于 新 产品 开发 的 主导 地 位 。 三 个 地 
区 的 新 产品 产值 增 速 与 上 年 相 比 都 出 现 了 下 滑 , 其 中 中 部 
地 区 下 滑 最 为 严重 ,与 上 年 增 速 相差 34. 43 个 百分点 ;东部 
仪 滑落 4. 10 个 百分点 ;西部 地 区 虽 淆 落 9.30 个 百分点 ,但 
仍 保持 近 40% 的 高 增长 速度 ,显示 西部 地 区 技术 创新 和 产 


品 升级 换代 的 成 效 。 
不 同 地 区 主要 经 济 指标 见 表 3。 


表 3 不 同 地 区 主要 经 济 指标 








指标 名 称 中 部 地 区 

企业 数 19 173 3 592 1 591 

占 比 78. 72 14. 75 6. 53 
资产 占用 量 15 420.56 | 3 360.35 | 2 499.39 
同比 增长 12. 84 20.09 | 21.48 
i E 72. 46 15.79 11.75 
工业 总 产值 21 499.04 | 4297.04 | 2 533.69 
同比 增长 8. 83 16. 15 28. 15 
占 比 75. 89 15.17 8, 94 
工业 销售 产值 20 893.23 | 4 182.58 | 2 387.35 
同比 增长 8. 66 16. 17 26. 34 
占 比 76. 08 15. 23 8. 69 
主 营业 务 收 入 占 比 77. 41 14. 61 7.98 
出 口交 货 值 同比 增长 -11.66 2.76 11.09 
占 比 90. 56 5.79 3.65 
利润 总 额 同 比 增长 10. 41 4.90 40, 25 
点 比 75. 38 16. 41 8. 21 
新 产品 产值 同比 增长 18. 20 5. 86 39. 93 
占 比 65. 63 15. 77 18. 60 





三 .2009 年 电器 工业 经 济 运行 情况 分 析 

2009 年 ,电器 工业 累计 完成 工业 总 产值 28 329. 77 亿 元 ， 
同比 增长 11.40% ;新 产品 产值 4 232.46 亿 元 ,同比 增长 
19. 46% ;工业 销售 产值 27 463. 16 亿 元 ,同比 增长 11. 10% ; 
前 11 个 月 实现 利润 总 额 1 422. 40 亿 元 .同比 增长 11. 39% , 
估计 全 年 有 望 达 到 1 550 亿 元 ,同比 增长 约 10% 。 全 年 完成 
发 电 设备 产量 11 993. 85 万 kW ,同比 下 降 12. 44% ;变压器 产 
量 126 491 万 kV . A, 同比 增长 7.39% 。2009 Pree Ta Se 
要 经 济 指标 和 产品 产量 完成 情况 见 表 4。 


表 4 2009 年 电器 工业 主要 经 济 指标 和 主要 产品 产量 





fi HIRKA) 
工业 总 产值 ( 当年 价 ) 元 28 329. 77 11. 40 
工业 销售 产值 27 463. 16 11. 10 
主 营业 务 收 入 (1 ~11 月) 23 718. 18 8. 45 
出 口交 货 值 3 839. 70 -10.26 
新 产品 产值 4 232. 46 19. 46 
利润 总 额 ( 锰 亏 相抵 后 )(1 ~11 H) 1 422. 40 11. 39 
进出 口 总 额 915. 68 . -13.61 
其 中 :进口 额 389. 40 -9.33 
其 中 :出 口 额 526. 28 - 16. 52 
发 电 设 备 11 993. 85 -12. 44 
其 中 ;水 轮 发 电机 组 2 303. 95 -5.48 
汽 轮 发 电机 8 654. 37 -17.99 
风力 发 电机 组 480. 98 171. 89 
电站 锅炉 349 914 -12.96 





中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 
指标 名 称 同比 增长 (% ) 

电站 汽轮机 8 622. 27 ~8.41 
电站 水 轮机 352. 49 3. 29 
燃气 轮机 22.70 -36. 62 
工业 锅炉 (蒸汽 ) 292 150 18. 37 
交流 电动 机 18 710. 17 -4.62 
变压器 126 490. 89 7. 39 

其 中 :大 型 电力 变压器 18-912. 47 13. 67 
互感 器 10 159 801 31.01 
电力 电容 只 23 616. 61 0. 33 
高 压 开 关 板 645 434 20. 18 
低压 开关 板 10 908 323 121.73 
高 压 开 关 设 备 110kV 以 上 73 310 26. 23 
通信 及 电子 网 络 用 电缆 (对 ) 58 339 280 ~22. 50 
电力 电线 2 138. 28 8. 86 
钢 绞 线 199. 19 35. 94 
HAGE) 84 277 514 60. 87 
绝缘 制品 117. 24 27. 38 
HRE EWE 119 302 547 22. 78 
电焊 机 302. 07 11.77 
电动 工具 24 912.71 1.91 


2009 年 ,电器 工业 的 经 济 运行 特点 如 下 : 

1. 产销 增 速 稳步 回升 

2009 年 上 半年 ,电器 工业 产销 指标 的 同比 增 速 严重 回 
YE ,工业 总 产值 同比 增长 6.95% ,工业 销售 产值 同比 增长 
5.19% ,与 上 年 同期 的 高 速 增 长 形成 强烈 的 反差 。 其 后 开 
始 了 缓慢 的 回升 : 至 三 季度 末 , 工 业 总 产值 累计 同比 增长 
7 了 .62% ,工业 销售 产值 累计 同比 增长 6.81% ,到 12 月 ,工业 
总 产值 累计 同比 增长 11. 40% ,工业 销售 产值 累计 同比 增长 
11. 10% 。 

2. 主要 产品 产量 有 增 有 减 ,火电 设备 减 势 明显 ,风电 机 
组 增长 强劲 

2009 年 , 21 种 主要 产品 中 有 15 种 产品 产量 同比 增长 ， 
增幅 超 20% 的 有 8 种 ,分 别 是 低压 开关 板 (121. 73% ) SE 
(60. 87% ) \ 钢 绞 线 (35.94% ) 互感 器 (31.01% ) ,绝缘 制品 
(27. 38% ) ,110kV 以 上 高 压 开关 设备 (26. 23% ) ORB 
池 (22.78% ) 和 和 高 压 开关 板 (20. 18% )。 工 业 锅 炉 产量 增 速 
为 18.37% ,接近 20% 。6 种 产品 产量 同比 下 降 , 降幅 超 
20% 的 有 燃气 轮机 ( ~ 36. 62% ) .通信 及 电子 网 络 用 电费 
( —22. 50% ) 。 

2009 年 ,完成 发 电机 组 产量 11 993. 85 万 kW ,同比 下 降 
12. 44%。 汽 轮 发 电机 产量 8 654.37 万 kW, 同比 下 降 
17.99% ;电站 锅炉 产量 34.99 H t (RA), Fe F 
12. 96% ,火电 设备 产量 缩减 势头 明显 。 与 之 形成 鲜明 对 照 
的 是 , 风力 发 电机 组 产量 增长 依然 强劲 , 同比 增长 
171. 89% 。 
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3. 进出 口 形势 依然 严峻 ,但 也 有 值得 称道 的 成 绩 

2009 年 电器 工业 实现 进出 口 总 额 915. 68 亿美 元 ,同比 
PRE 13.61% , 其 中 进口 额 389.40 亿美 元 ,同比 下 降 
9.33% ;出 口 额 526. 28 亿美 元 ,同比 下 降 16.52% ; 顺差 
136. 88 亿美 元 ,其 间 实 现 出 口交 货 值 3 839. 70 亿 元 ,同比 下 
降 10.26% 。 进 口 额 .出 口 额 .进出 口 总 额 以 及 出 口交 货 值 
同比 大 幅 减 少 ,与 2008 年 同期 相 比 ,下 滑 逾 30 个 百分点 。 
尤其 是 出 口 ,萎缩 更 严重 。2009 年 ,在 重点 监控 的 17 类 出 
口 产品 中 ,14 类 产品 的 出 口 额 下 降 , 降 幅 超 20% 的 有 6 类 。 

2009 年 ,我 国 发 电 设备 出 口 1 800 万 kW, 约 占 总 产量 的 
15% ;变压器 等 输 变 电 设备 也 有 一 定量 的 出 口 ,特别 是 成 套 
设备 和 项 目的 出 口 ,提升 了 产品 出 口 档次 ,也 实现 了 出 口 产 
品 结构 的 升级 和 出 口 附 加 值 的 提高 。 

4. 新 产品 产值 始终 保持 两 位 数 增长 ,科技 创新 成 为 推 
动 行业 持续 发 展 的 强劲 动力 

2009 年 ,新 产品 产值 各 月 的 累计 增 速 均 为 两 位 数 : 增 速 
最 低 的 是 2 H (13.82% ) ,最 高 的 是 3 月 (19.94% ) ,12 月 为 
19. 46% ,处 于 较 高 水 平 。 

科技 创新 成 果 在 输 变 电 设 备 制 造 行业 表现 尤为 突出 。 
2009 年 的 一 首 一 尾 我 国有 两 大 特 高 压 输 变 电工 程 成 功 运 
行 ,年 初 是 晋 东 南 一 南阳 一 荆门 1 000kY 交流 输 变 电 示范 工 
E ,年末 是 云南 一 广东 + 上 800kV 直流 输 变 电工 程 。 在 上 述 工 
程 及 其 他 重要 工程 的 主要 设备 研制 中 ,国内 行业 排头 兵 企 
业 展 示 了 强大 的 科技 创新 实力 。2009 年 特 变 电 工 股 份 有 限 
公司 研制 的 1 000kV 特 高 压 交 流 变压器 .电抗 器 .互感 器 . 扩 
径 导 线 及 母线 等 产品 成 功 投 运 ;世界 首 台 +800kV 特 高 压 直 


流 变压器 也 一 次 研制 成 功 , 各 项 指标 都 达到 了 世界 领先 水 
平 。 西 安西 电 变压器 有 限 公 司 研制 成 功 的 +800kV FRZ 
心平 波 电 抗 器 ,由 于 具有 远 距 离 . 大 容量 输电 ,线路 输送 能 
力 高 ,工程 投资 和 输电 成 本 低 , 占 地 面积 小 及 节能 环保 等 优 
点 ,正在 成 为 超 高 压 和 特 高 压 直 流 输电 设备 制造 的 发 展 趋 
势 。 此 外 ,保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 也 设计 研发 成 
功 具 有 完全 自主 知识 产权 的 国内 首 台 三 相 SFP 一 1140 
MV + A/500kV 电力 变压器 ,其 主要 技术 性 能 指标 达到 国际 
领先 水 平 。 | 

5. 利润 总 额 实现 由 下 滑 至 增长 的 转变 

2009 年 初 ,电器 工业 经 济 效益 下 滑 严 重 。1 ~ 2 月 实现 
利润 总 额 138. 44 亿 元 ,同比 下 降 14. 75% ,其 中 60% 的 分 行 
业 利润 同比 下 降 ;5 月 全 行业 累计 实现 利润 总 额 503. 07 亿 
元 ,同比 下 降 7.40% ,与 2 月 相 比 ,利润 降幅 收 窗 7. 35 个 百 
分 点 ;8 月 ,全 行业 累计 实现 利润 总 额 914. 79 亿 元 ,同比 增 
长 1.58% ,实现 了 从 “负增长 ”到 “ 正 增长 ”的 大 转折 ;1 ~11 
月 全 行业 已 经 实现 利润 总 额 1422.40 亿 元 ,同比 增长 
11.39% ,成 为 2009 年 电器 工业 经 济 运行 过 程 中 最 突出 的 
特点 。 

2009 年 各 分 行业 工业 总 产值 见 表 5。2009 年 各 分 行业 
工业 销售 产值 见 表 6。2009 年 各 分 行业 新 产品 产值 见 表 7。 
2009 年 各 分 行业 出 口交 货 值 见 表 8。2009 年 分 行业 利润 总 
额 (1 ~11 月 ) 见 表 9。2009 年 部 分 电工 电器 产品 进出 口 情 
况 见 表 10。 


表 5 2009 年 各 分 行业 工业 总 产值 


工业 总 产值 | 同比 增长 
( 亿 元 ) 


6 959. 10 
















电线 电缆 制造 


配 电 开关 控制 设备 制造 3 196. 80 18. 06 
变压器 整流 器 和 电感 器 制造 2 424. 98 11. 20 
电动 机 制造 1 224. 05 7.73 
发 电机 及 发 电机 组 制造 1 501. 06 30. 67 
锅炉 及 辅助 设备 制造 1 164. 69 11. 53 
电力 电子 元 器 件 制造 1 035. 68 12. 56 





微 电 机 及 其 他 电机 制造 957. 12 


表 6 2009 年 各 分 行业 工业 销售 产值 


工业 销售 产值 | 同比 增长 
( 亿 元 ) 


电线 电费 制造 
配 电 开 关 控 制 设备 制造 





6 746. 62 
3 111. 97 














行业 名 称 





工业 销售 产值 | 同比 增长 
( 亿 元 ) (% ) 
变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 2 345. 53 


电动 机 制造 1 197.91 7.71 
发 电机 及 发 电机 组 制造 1 380. 39 27. 73 
锅炉 及 辅助 设备 制造 1 147. 88 11. 88 
电力 电子 元 器 件 制 造 1 009. 09 11. 82 






微 电 机 及 其 他 电机 制造 934. 10 


表 7 2009 年 各 分 行业 新 产品 产值 


新 产品 产值 | 同比 增长 
( 亿 元 ) 


684. 75 



















电线 电缆 制造 


配 电 开关 控制 设备 制造 12. 67 
变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 32. 04 
电动 机 制造 11. 74 
发 电机 及 发 电机 组 制造 74. 86 
锅炉 及 辅助 设备 制造 8. 46 


微 电 机 及 其 他 电机 制造 


表 8 2009 年 各 分 行业 出 口交 货 值 


出 口交 货 值 
( 亿 元 ) 


463. 94 







行业 和 名称 


电线 电缆 制造 


配 电 开关 控制 设备 制造 ~8. 92 
A a BS LSS FR AB He -14.09 
电动 机 制造 -13.54 
发 电机 及 发 电机 组 制造 24. 66 
电力 电子 元 器 件 制 造 -2.00 


微 电 机 及 其 他 电机 制造 


RI 2009 年 各 分 行业 利润 总 额 (1 ~ 11 A) 


利润 总 额 
| AET) 





电线 电线 制造 


配 电 开 关 控 制 设备 制造 19. 83 
变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 15. 32 
电动 机 制造 5.21 
发 电机 及 发 电机 组 制造 12. 12 


锅炉 及 辅助 设备 制造 


表 10 2009 年 部 分 电工 电器 产品 进出 口 情况 


E E He 进口 额 同比 增长 出 口 额 同比 增长 | 贸易 差额 (出 口 额 - 进口 额 ) 
R (万 美元 ) (% ) (万 美元 ) (% ) (万 美元 ) 





蒸汽 锅炉 1 1650. 00 26. 56 
集中 供暖 用 热 水 锅炉 2 387. 83 8. 19 
汽轮机 8 678. 29 19. 06 





36 302.91 24 652. 91 
229. 80 ~2 158. 03 
22 701. 89 14 023.6 


中 国电 器 工业 年 鉴 


产品 名 称 
燃气 轮机 8 992. 60 
水 轮机 0. 19 
变压器 .互感 器 219 194. 68 
高 压 开关 84 998. 40 
中 小 型 电机 130 242. 65 
微分 电机 172 030. 14 
电力 电子 元 器 件 和 静止 变 流 器 373 173. 05 
低压 电器 899 989. 34 
低压 开关 板 , 柜 245 007. 72 
电线 电缆 367 581.79 
电动 工具 4 462. 17 
铅 酸 著 电 池 10 462. 02 
发 电机 14 928. 17 
内 燃 发 电机 组 129 882. 85 


四 、 经 济 运行 中 存在 的 主要 问题 及 措施 建议 
1. 硅钢 片 .电解 铜 等 主要 原材料 短期 内 价格 诡 升 ,不 利 
于 中 小 型 电机 .变压器 等 行业 的 复苏 企稳 和 回升 发 展 
2009 年 6 月 起 到 年 底 ,武钢 . 太 钢 .宝钢 等 国内 主要 钢 
材 生 产 企业 纷纷 大 幅 提高 冷 轧 硅钢 片 价格 。6 月 硅钢 片 价 
格 为 6 300 ~ 6 400 元 /t,8 月 已 达 8 200 ~ 8 300 元 jit ,涨幅 达 
30% 。 电 解 铜价 格 也 存在 短期 涨幅 过 大 的 问题 。 以 上 海 期 
货 交 易 所 价格 为 例 ,2009 年 4 月 初 至 2009 年 10 月 底 ,电解 
铀 价格 从 33 890 元 At 涨 至 64 900 元 /t, 涨 幅 达 91.5% , JE 
性 提 价 破坏 了 整个 产业 链 的 回升 和 平稳 发 展 ,对 刚刚 企稳 
回升 的 中 小 型 电机 及 变 压 融 等 行业 ,不 浓 为 当头 一 棒 。 
中 国电 器 工业 协会 建议 国家 相关 部 门 进 行 必 要 的 调 
控 , 以 确保 产业 链 和 谐 制 衡 .协调 发 展 。 

2. 产能 过 剩 行业 仍 在 无 序 发 展 ,亟待 政府 出 重 拳 治理 

2009 年 ,部 分 地 方 政 府 在 开发 新 产品 或 发 展 高 端 技术 
产品 的 名 义 下 ,对 国内 早已 过 度 发 展 的 电线 电线 行业 投入 
巨 资 ,新 建 厂房 ,从 国外 购置 生产 线 和 设备 扩大 产能 ,形成 
了 新 一 轮 重复 投资 的 热潮 ,使 已 经 过 度 发 展 .产能 严重 过 剩 
的 线 缆 行 业 雪 上 加 赴 。 以 高 压 交 联 电 缆 立 式 生产 线 (VCV ) 
为 例 ,国内 2008 年 底 前 已 投产 的 有 32 条 (其 中 只 有 一 条 是 
国产 生产 线 ) ,已 购 设备 且 拟 在 2009 年 及 以 后 投产 的 有 28 
条 ,共计 60 条 。 这 些 生 产 线 使 本 来 只 有 40% 设备 利用 率 的 
国内 VCV 生产 线 进一步 闲置 。 同 时 由 于 产能 过 剩 ,也 将 加 
剧 偷工减料 ,以 次 充 好 , 低 价 范 销 甚至 假冒 伪劣 等 恶性 竞争 
情况 的 发 生 。 

3. 部 分 地 区 和 领域 存在 限制 国产 设备 的 行为 

2009 年 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 等 九 部 委 联 合 发 布 了 
《关于 贯彻 落实 扩大 内 需 促进 经 济 增长 决策 部 署 进一步 加 
强 工 程 建设 招标 投标 监管 工作 的 意见 》。 其 中 明确 规定 , 禁 
止 通过 设 定 歧视 性 条 款 限 制 国产 设备 使 用 ,进一步 加 强 工 
程 建设 招标 投标 监督 管理 工作 ,规范 招标 投标 市 场 秩序 , 提 
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( 续 ) 


进口 额 同比 增长 出 口 额 同比 增长 贸易 差额 (出 口 额 - 进口 额 ) 
(万 美元 ) (% ) (万 美元 ) (% ) (万 美元 ) 





3 549. 23 33. 08 -5 443, 37 
6 601. 16 6 600. 97 
237 957. 13 18 762. 45 
81 609. 50 —3 388.9 
223 318. 41 93 075. 76 
264 531. 38 92 501, 24 
489 036. 06 115 863. 01 
605 026. 56 -294 962. 78 
169 425. 29 -75 582. 43 
926 115. 10 558 573. 31 
354 809. 60 350 347. 43 
121 214. 81 110 752. 79 
36 641. 16 21 712. 99 
207 148. 70 77 265. 85 


高 投资 效益 。 

但 部 分 地 方 和 领域 仍 采 用 上野 视 性 条 款 限制 国产 设备 。 
如 某 市 轨道 交通 一 号 线 工 程 (400V 开关 柜 采 购 项 目 ) 招 标 
文件 中 ,竟然 出 现 “ 投标 产品 中 断路 右 、 接 触 器 、 智 能 仪表 、 
继电器 等 元 器 件 必须 具有 两 条 及 以 上 地 铁 使 用 业绩 (以 合 
同 为 准 ) ,其 中 主要 元 器 件 ( 断 路 器 .接触 器 ) 必须 是 国际 知 
名 品牌 (施耐德 .ABB 西门 子 . 称 勤 ) ”的 此 视 性 条 款 ,限制 
国产 设备 参与 招标 活动 。 而 国产 400V 开关 柜 用 断路 器 FR 
触 锅 已 经 能 够 完全 满足 该 市 轨道 交通 工程 的 技术 要 求 。 招 
标 文件 中 提 到 的 ”主要 元 器 件 (断路 句 .接触 囊 )”, 国 内 多 家 
企业 早已 能 够 生产 ,并 广泛 应 用 于 航天 、 机 场地 铁 、 电 力 、 
机 械 、 石 化 \ 冶 金 纺织 等 众多 行业 和 秦山 核电 站 、 中 南海 变 
电站 、 东 方 明珠 电视 塔 等 国家 重点 工程 , 且 运 行情 况 良好 。 

4， 国 产 化 中 存在 “空心 化 ”现象 

在 发 电 和 输 变 电 设 备 国 产 化 程度 不 断 提 高 的 同时 ,不 
少 重要 原材料 .基础 件 ( 大 功率 高 参数 发 电 设备 的 大 型 铸 锻 
件 .锅炉 钢板 .异型 特殊 钢管 以 及 大 型 变压器 用 硅钢 片 E 
磁 线 . 套 管 甚至 变压器 油 等 ) 还 要 依靠 进口 ,国产 化 中 存在 
的 “空心 化 ”现象 应 加 以 重视 和 解决 。 

建议 由 国家 工业 和 信息 化 部 牵头 ,由 相关 行业 协会 参 
加 ,组 织 相关 企业 和 科研 院 所 对 重要 基础 原材料 . 零 部 件 及 
关键 共性 技术 的 攻关 ,以 解决 重大 装备 国产 化 过 程 中 ,对 重 
要 原材料 和 基础 件 过 度 依赖 进口 的 现象 。 

5. 进出 口 贸易 大 幅度 下 滑 , 出 口 结构 吸 待 调整 

2009 年 ,进出 口 贸 易 特 别 是 出 口 大 幅 下 滑 , 电 器 工业 应 
当 坚决 贯彻 中 央 关 于 “ 调 结构 "的 要 求 , 通 过 技术 创新 实现 

品 结构 调整 ,加 大 具有 自主 知识 产权 和 自主 品牌 产品 ( 尤 

其 是 高 技术 、 高 附加 值 产品 ) 在 出 口 产 品 中 的 比重 ;积极 发 
展 制造 服务 业 , 向 产业 链 两 端 延伸 ,实现 对 产业 结构 的 调 
整 ,以 工程 总 承包 及 “ 交 钥 匙 "的 方式 推进 成 套 项 目的 出 口 ; 
有 重点 地 将 出 口 市 场 向 新 兴 经 济 体 拓展 ,构建 多 元 化 的 市 


场 格局 ,特别 要 利用 好 我 国 与 相关 国家 已 经 开通 和 将 要 开 业 概 ; 


五 .2009 年 电器 工业 大 中 型 企业 概况 
通 自由 贸易 区 的 有 利 条 件 ,实现 出 口 市 场 结构 的 调整 。 2009 年 电器 工业 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 见 表 11, 


表 11 2009 大 中 人 (单位 :万 元 ) 








a 新 产品 出 口 Bb EAR 
企业 名 PERAN ae 
锅炉 及 辅助 设备 制造 (17 家 ) | 5 396 273 |3 764 417 | 733 540 |8 217 739 |5 418 286 
大 型 企业 4 852 294 |3 470 618 | 662 643 | 4 872 040 |7 212 729 
北京 巴 布 科 克 “. 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 电站 锅炉 18 台 /673 万 kW/25 785t( FHL) | 282 216 12 247 | 282 891 | 397 564 
了 哈尔滨 汽轮机 广 有 限 公司 电站 汽轮机 ,工业 汽轮机 ,船用 汽轮机 633 465| 300 176| 87 532| 644 096 |1 145 748 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公司 电站 锅炉 49 台 /72 095 t( 蒸汽 )/2 218.5|1 251 418| 998 336 |193 516 | 1 201 040 |1 948 673 

万 kW 
EARP ARAR 电站 锅炉 41 台 /62 363. 4t( EPL) /1 929.5 |1 050 667| 920 801 | 160 326 |1 036 783 |1 550 181 

万 kW 
济南 锅炉 集团 有 限 公司 电站 锅炉 10 985t( AEX) 100 771| 71562} 5862] 143588! 228 439 
泰山 集团 股份 有 限 公司 工业 锅炉 438 台 /4 7021( AR) 282 867| 84792| 3334| 343 027 | 300 833 
东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公司 电站 锅炉 49 4/2 215.1 A kW 1 250 890 | 1 094 951 | 199 826 | 1 220 616 |1 641 292 
rh 543 979 | 293 799| 70 897 | 546 246 |1 005 010 
北京 锅炉 厂 工业 锅炉 33 500t( 蒸汽 ) 15 053 15 186| 17 470 
上 海 四 方 锅炉 厂 工业 锅炉 72 台 /3 438. 1t( 蒸汽 ) 20403| 13577| 1403| 21565| 30866 
无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 电站 锅炉 154 G/20 343t( 蒸汽 ) 191 833 | 107638| 36045| 193 051 | 326 215 
南京 奥 能 锅炉 有 限 公司 燃 机 余热 锅炉 ,工业 锅炉 15720| 13739) 12305| 16080! 30044 
无 锡 华 光 工 业 锅 炉 有 限 公 司 工业 锅炉 4 315 HER) 24350| 10937| 1589| 23 983 | 25 469 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 余热 锅炉 8 0001 118 185| 44375| 17 434 | 106 274| 196 891 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 工业 锅炉 271 675 414t( EIA) 89 913| 75023 85 722| 52 284 
安徽 金鼎 锅炉 股份 有 限 公司 工业 锅炉 148 台 35314| 24720; 1824| 39853| 68061 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 工业 锅炉 16 台 /688t( 蒸 汽 ) ,高 中 压 阀 门 | 20 240 31 438 | 220 285 

4121 
KURII ARAK 工业 锅炉 262 4/2 331. 98t( BIA) 12 968 3 790 297 13 095| 37424 
汽轮机 及 辅 机 制造 (6 家 ) 3 786 598 | 2 530 057 | 502 810 | 4 941 458 |7 728 315 
大 型 企业 3 701 398 | 2 510 365 | 483 313 | 4 860 708 |7 573 741 
上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 汽轮机 , 汽 轮 发 电机 , 辅 机 1 112 429| 682 980 |174 872 |1 112 125 |1 668 058 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 公 司 汽 ( 菠 汽 ?轮机 131 台 /359. 41 万 kW 251 563| 117 010| 29 852 | 256 127 | 389 644 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 工业 汽轮机 412 台 /377 万 kW 474 243 | 211 682 | 109 927 |2 021 138 |1 296 103 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 汽轮机 330 4/323. 76 万 kW 188 454| 34820] 17710| 222 364 319 584 
东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公 司 电站 用 汽轮机 70 台 /2 718.55 万 kW 1 674 709 | 1 463 873 | 150 952 | 1 248 955 13 900 352 
中 型 企业 85 200| 19692| 19497| 80750| 154574 
无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 叶片 244 112 件 85 200] 19692| 19497! 80750) 154574 
水 轮机 及 辅 机 制造 (6 家 ) 219 733; 54 412| 18 863 | 292 926 | 421 747 
中 型 企业 219 733| 54412| 18 863| 292926| 421747 
上 海 福 伊 特 水 电 设 备 有 限 公司 水 轮机 ,发 电机 部 件 82 083 152 212| 181 903 
江苏 中 天 设备 有 限 公 司 KR ,水 轮机 16 121 13 551 14 890 
东芝 水 电 设 备 ( 杭州) 有限 公司 水 轮 发 电机 组 119 万 kW 66 528| 24689| 8005| 66664! 109 544 
浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公 司 水 轮机 263 台 /33 万 kW 16 599| 12402| 86i8| 15718| 43 222 
TYLA HE ALARA BZA By 液 力 变 矩 器 24 331 G ,水 轮机 5. 38 万 台 14 479 14 053| 12251 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 水 轮 发 电机 组 23923| 17321| 2240| 30728| 59937 
发 电机 及 发 电机 组 制造 (17 家 ) 3 808 695 | 2 387 598 | 357 291 |3 198 253 |4 780 123 
大 型 企业 1 512 467| 676 968 | 186 702 |1 455 531 |2 691 012 
Ab AL PFE OLA RE 汽 轮 发 电机 11 台 ,电站 汽轮机 10 台 158 403 | 92 877 













223 051 


中 国电 器 工业 年 鉴 








( 续 ) 
tw | 新 产品 | 出 口 | 营业 | 年 末 资 产 
企业 名 称 主要 产品 及 产量 
a 
i RE HLL Ay BR BEEZ Bl 发 电 设 备 2 610.63 万 kW 642 696| 238 329| 81 380| 506 370/1 046 948 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 发 电 设 备 206 万 kW 131 347 87 371 205 371 


水 轮 发 电机 组 33 组 , 汽 轮 发 电机 45 G 580 021| 258 391 | 105 322| 633 497|1 215 642 


东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 
| 2 296 228| 1 710 630| 170 589| 1 742 722|2 089 111 


中 型 企业 
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天 津 阿 尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 水 轮 发 电机 组 301 万 kW 206 065| 129 182| 77 308 229 367 
天 津 天 发 中 型 水 电 设备 制造 有 限 公司 水 轮 发 电机 组 30 组 /50. 78 万 kW 46 506| 43 310 75 751 
上 海 电 气 风电 设备 有 限 公司 风力 发 电机 245 4/36. 175 万 kW 185 051| 185 051 261 146 
通用 电气 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 水 轮 发 电机 组 4 万 kW 61 776 118 765 
浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公司 水 轮 发 电机 组 89 万 kW 76 572 182 910 
绍兴 市 通用 发 动机 制造 有 限 公司 通用 小 型 汽油 机 及 配套 的 发 电机 组 ,水 泵 47 000 23 000 
机 组 
福建 南 电 股份 有 限 公司 水 力 发 电 设备 137 万 kW, 交流 电动 机 9.5 68 303 
万 kW 
福建 闸 东 本 图 发 电机 组 有 限 公 司 汽油 发 电机 组 58 915 台 18 577 
宁德 市 泰 格 动力 机 械 有 限 公司 汽油 发 电机 组 73.6 万 台 18 701 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 500kW 以 上 水 轮 发 电机 组 46 台 ( 套 ) 22 729 
昆明 电机 三 有 限 公司 水 力 发 电 成 套 设备 82.6 万 kW 19 140 58 397 
BE RUE A PR ZS 1 126 718 935 843 
机 组 
特 变 电工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 太阳 能 产品 66 233 75 624 
电动 机 制造 (34 HK) 1 215 309 3 350 346 
大 型 企业 892 141 2 431 763 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 电动 机 720 万 kW 24 709 186 771| 175 694 
土 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 交 直 流 电机 875 万 kW , 汽 轮 发 电机 6 万 kW 242 347| 171370 255 994] 264 823 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 微分 特 电机 及 控制 装置 535 269| 20 426 522 304| 739 589 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 电动 机 520 万 kW ,风机 67 台 151 226| 93 760 170 196| 157 501 
” 湘 电 集团 有 限 公 司 交 、 直 流 电动 机 ,风力 发 电机 组 674 015| 548 859 770 756 |1 007 295 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 各 类 电机 及 风力 发 电机 组 33 017 92 046| 86 861 
中 型 企业 323 168 995 697| 918 583 
北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 交流 电动 机 1 256 041kW 16 936 23 693| 25 297 
天 津 市 富 兰 克 电 机 工程 有 限 公 司 潜水 电机 381 £, A AER 384 台 ( 套 ) 4392| 5126 
山西 电机 制造 有 限 公司 交流 电动 机 63. 66 万 kW 10 488| 23 842 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 防爆 电机 27.75 万 kW 20 209| 67 386 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 交流 电动 机 83.9 万 kW 78 285| 100 836 
大 连 电机 集团 有 限 公司 交流 电动 机 24.4 万 kW 30 682| 53 123 
大 连天 元 电机 有 限 公司 交流 电动 机 225. 28 万 kW 50 650| 59799 
上 海 ABB LOLA PR & 三 相交 流 异 步 电动 机 79 652| 44748 
上 海 电 气 先锋 电机 有 限 公司 电动 机 10 821| 17714 
土 海南 洋 电 机 有 限 公司 直流 电动 机 47 485| 48578 
无 锡 华 达 电机 有 限 公司 交流 电动 机 375. 61 万 kW 60 791| 41 148 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 电机 11 469| 31 652 
八 达 机 电 有 限 公司 HL SUA 28.9 万 台 ,电动 绞盘 8.94 万 台 14319| 13 856 
浙江 特种 电机 有 限 公司 交流 电机 , 微 电 机 22 398| 20 162 
RES HB LARA A OR ZS 交流 电动 机 489 万 kW 74 375| 25742 
六 安江 淮 电机 有 限 公司 交流 电机 701 万 kW 100 300| 31 666 


| ( 续 ) 

工业 | 新 产品 | 出 口 营业 |FRA 
福建 万 达 电 机 有 限 公 司 电机 水 泵 71 万 台 15 879 
福安 市 闽 东 安 波 电器 有 限 公司 发 电机 组 2 万 台 ,交流 电动 机 46 万 台 22 386 
福建 国 东 德 丰 电 机 有 限 公司 电动 机 32. 82 万 台 , 发 电机 12. 84 万 台 9 376 
福州 万 德 电气 有 限 公 司 电机 15. 9 万 台 21 476 
福安 市 力 源 电 机 有 限 公 司 电动 机 25 万 台 15 413 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 交流 电动 机 42.5 万 kW 6 357 
湖北 华 博 三 流 电 机 有 限 公司 交流 电动 机 43. 71 万 kW 10 564 
长 沙 电 机 厂 有 限 责 任 公司 交流 电机 230 万 kW 66 100 
湖南 特种 电机 有 限 责任 公司 交流 电动 机 24. 87 万 kW 9 163 8 722 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 交流 电动 机 165 万 kW 21 026 13 764 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责任 公司 交流 发 电机 ,交流 电动 机 ,直流 电机 61 567 64 081 
三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 防爆 电动 机 102. 62 万 kW 46 581 53 789 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (4 K) 365 173 306 716 
大 型 企业 215 725 167 778 
日 本 电 产 ( 大连) 有 限 公司 轴 流 风机 3 756 万 台 , 精 密 马 达 8 367 万 台 | 215 725 167 778 
中 型 企业 149 448 138 938 
上 海 金 蓉 雷 姜 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 分 马力 电机 , 微 电 机 12 761 7 553 
杭州 富生 电器 有 限 公司 微 电 机 1 280 FE 115 310 . 108 081| 88 933 
浙江 方正 电机 股份 有 限 公司 微 电 机 760 万 台 21 377 20 315| 42 453 
风 动 和 电动 工具 制造 (7 家 ) 300 096 313 464| 281 138 
大 型 企业 148 242 184 128| 120 508 
博世 电动 工具 ( 中国) 有 限 公司 电动 工具 470 万 台 148 242 184 128) 120 508 
中 型 企业 151 854 129 336| 160 630 
河北 五 洲 集 团 有 限 公司 电动 工具 91. 67 万 台 8 856 8 550| 18 220 
南京 工程 机 械 三 有 限 公司 G10 FRA 22 910 台 4 832 809 5705| 22 148 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 电动 及 风 动 工具 5 104 3 003 4 088 7 798 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 电动 工具 129. 47 万 台 27 762| 13811 24 455| 37616 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 电动 工具 357 万 台 53 005| 34772 34 858| 42 694 
福建 日 立 工 机 有 限 公 司 电动 工具 137 万 台 52 295| 10459 51379| 32 153 
变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 (36 R) 4 579 236| 2 175 253 4 639 014|5 193 799 
大 型 企业 1 453 061| 538 728 1 494 966 |2 008 587 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 变压器 8 588 万 kV :A 504 186| 297 495 469 113| 639 101 
长 城 电 器 集团 有 限 公 司 变压器 .整流 器 .电感 器 131 510| 14298 130 518| 91 501 
青岛 变压器 集团 有 限 公 司 电力 变压器 2 840 万 kY .A 514 021| 165 145 454 130| 331 970 
特 变 电 工 股份 有 和 限 公司 变压器 ,电线 电缆 , 钢 芯 铝 绞 线 303 344| 61 790 441 205| 946015 
中 型 企业 3 126 175; 1 636 525 3 144 048 |3 185 212 
西门 子 电气 传动 有 限 公 司 电机 变频 器 10 万 台 158 586 212 578| 124 798 
天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公 司 干 式 变压器 291.35 万 kV +A 34 784| 33971 37 386| 42 308 
辽阳 易 发 式 电 气 设备 有 限 公司 变压器 40015| 39 862 38 066! 39 992 
大 连 第 一 互感 器 有 限 责任 公司 互感 器 30. 94 万 台 68 511| 40 900 69 214| 107 689 
大 连 互 感 器 有 限 公 司 互感 器 14 726 台 8 081 7 057 5441| 14549 
辽宁 欣 泰 股份 有 限 公司 变压器 42 524| 29 766 39 367| 60025 
哈尔滨 变压器 有 限 责任 公司 变压器 125 台 /450kV > A 29 547| 20098 29 219| 32 579 
上 海 阿 海 于 变压器 有 限 公司 恋 压 器 1871 万 kVY .A 127 121 127 122| 123 943 
上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 变压器 416 万 KkKV .A 56 386 5 421 60 113| 45 625 
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中 国电 器 工业 年 监 


企业 名称 


上 海 MWB 互感 器 有 限 公 司 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公 司 
浙江 江山 变压器 有 限 公 司 

合肥 ABB 变压器 有 限 公司 

天 威 保 变 (合肥 ) 变压器 有 限 公司 
山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 
济南 变 压 融 集 团 股份 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 
山东 电力 设备 制造 有 限 公司 
湖北 阳光 电气 有 限 公 司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
衡阳 巨子 变压器 集团 股份 公司 
广州 市 番禺 明珠 电器 有 限 公 司 
广东 海鸥 变压器 有 限 公 司 

顺 特 电气 有 限 公 司 

中 出 市 泰 峰 电 气 有 限 公司 

广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公司 
重庆 ABB 变压器 有 限 公司 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 


云南 通 变 电 气 ( 集 团 ) 股份 有 限 公司 


EEEE A BR ZS 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 (3 K) 
中 型 企业 


新 东北 电气 锦州 电力 电容 器 有 限 公 司 


无 锡 日 新 电机 有 限 公 司 

桂林 电力 电容 器 有 限 公 司 

配 电 开关 控制 设备 制造 (40 家 ) 
大 型 企业 


新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 


宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

泰 开 电 气 集团 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公司 

中 国 西 电 集团 公司 


中 型 企业 

北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 
北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 

北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 

天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 
瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公 司 

SRB PLA LAE A IR wl 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 
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主要 产品 及 产量 


互感 器 15 178 台 

电力 变压器 

电力 变压器 5 577.8 万 kW 
电力 变压器 928 万 kV .A 
变压器 

电力 变压器 1281 kV: A 
电力 变压器 

变压器 2 516 万 kV .A 
变压器 8 937.9 万 kV :A 
变压器 2712 AkV- A 
电力 变压器 142 台 /2 481. 85kY .A 
变压器 184.01 万 kV .A 
变压器 6 999 万 kV . A 
变压器 

AR FERS 292.8 万 kV .A 
变压器 334, 4 万 kV:A 
变压器 870.15 F kV- A 
互感 器 33. 14 AG 
变压器 4 059 & 

大 型 电力 变压器 

变压器 1 350.91 万 kV .A 
电力 变压器 9 653 台 /510.86 H kV- A 
变压器 681.5 万 kV :A 


EJEA 
电力 电容 器 ,互感 器 5 627 台 
电力 电容 器 及 成 套装 置 


气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
高 压 负 荷 开 关 

断路 器 3 462 万 件 

自动 断路 器 730 台 

高 压 断 路 器 ,高 压 隔 离开 关 , 全 封闭 组 合 电器 


3 045 间 陋 


高 压 断 路 器 2 507 £ 

六 氯 化 硫 全 封闭 组 合 电器 566 间隔 
微型 断路 器 、 开 关 1 218 万 件 

配 电 开关 控制 设备 ,液压 元 件 
高 压 断路 器 921 台 

放电 加 工 机 260 台 

高 压 开关 板 ,低压 开关 板 ,真空 开关 ,电炉 


2 037 493 
1 476 121 


286 443 
46 557 
31 879 

272 760 

146 892 

691 590 


561 372 


162 191 


130 330 


16 965 
1 298 

235 

4 842 


21 426 
23 037 
221 438 
84 045 
115 020 
38 083 
146 727 
146 727 
22 051 
63 320 
61 356 


5 444 484 
3 167 893 


326 258 
164 268 
142 851 
425 816 
507 112 
1601 588 


2 276 591 


233 511 
48 455 
55 162 
34 420 
11 342 
60 241 
52 148 





( 续 ) 


新 产品 | 出 口 营业 ERE 
orth 一 交 货 值 | 收入 合计 


56 023 
118 805 
206 475 
121 155 

23 000 
125 342 
126 476 
194 940 
104 920 
201 983 
144 629 

22 140 
329 616 

8 260 

45 609 

47 539 
171 556 

27 171 

18 939 
285 688 
107 988 

64 132 

41 318 
198 647 
198 647 

31 096 

83 647 

83 904 


6 772 815 
4 596 370 


456 511 
238 863 

75 745 
452 833 
913 180 


2 459 238 


2 176 444 


170 874 
58 888 
46 874 
69 069 
18 496 
60 673 
45 562 


企业 名 称 


阿 城 继电器 集团 有 限 公司 

上 海 电 器 股份 有 限 公司 上 海 人 民 电器 厂 
上 海 西门 子 开关 有 限 公 司 

上 海 施 耐 德 工业 控制 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
浙江 开关 厂 有 限 公司 


宁波 华 通 电器 集团 股份 有 限 公 司 
浙江 电器 开关 有 限 公司 

日 升 集团 有 限 公 司 

Hi] ABB 开关 有 限 公 司 

厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 ， 
湖南 开关 厂 

湖南 长 高 高 压 开关 集团 股份 有 限 公 司 
广州 南洋 电器 有 限 公司 

广东 省 顺德 开关 厂 有 限 公 司 
广东 珠江 开关 有 限 公司 

广州 白云 电器 股份 有 限 公司 

中 山 市 明 阳 电 器 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 有 限 公司 
重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公 司 

中 国 振 华电 子 集团 宇 光 电工 有 限 公司 
云南 开关 厂 

天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公 司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 

新 疆 华 隆 油 田 科技 股份 有 限 公司 
电力 电子 元 器 件 制造 (7 家 ) 

中 型 企业 

杭 申 集团 有 限 公 司 

浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 
西门 子 (杭州 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
湖南 省 电力 公司 电瓷 电器 厂 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 

桂林 机 床 电器 有 和 限 公司 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (13 家 ) 
大 型 企业 

正泰 集团 股份 有 限 公 司 

德 力 西 集团 有 限 公司 

天 正 集团 有 限 公司 

人 民 电 气 集 团 有 限 公司 

中 型 企业 

北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 


工业 | 新 产品 | wo | 营业 


继电器 3.7 万 只 

低压 电器 220 万 件 

高 压 断 路 器 

低 庄 电器 

断路 器 175. 3 万 台 

高 低压 开关 设备 10 800 £ 

高 压 开 关 柜 ,低压 开关 柜 , 高 压 断 路 器 , 铜 
电磁 线 

高 压 开 关 柜 1 786 台 

断路 器 35 万 台 

真空 断路 器 ,熔断 器 ,隔离 开关 , 环 网 柜 

开关 柜 15 163 台 ,VD4 真空 断路 器 43 970 台 

MNS 低压 开关 柜 11 589 面 

高 压 开 关 柜 ,低压 开关 柜 , 变 压 器 

GZSL 323 台 ,GCS 319 台 ,MHS 258 & . 

户外 高 压 隔 离开 关 2 150 组 

高 低压 开关 板 9 041 面 ,高 低压 断路 器 521 台 

高 压 开 关 板 1 994 面 ,低压 开关 板 5 238 面 

Ie TBR BE 48. 28 HE 

高 压 开关 板 6538 面 ,低压 开 关 板 11 171 面 

开关 柜 5 779 台 

高 压 开 关 板 4 971 面 

配 电 开 关 控 制 设备 

AS KMS ,真空 断路 器 ,真空 开关 想 

六 气 化 硫 全 封闭 组 合 电器 ,高 低压 开关 板 

高 压 开关 板 11 824 面 

高 压 配 电 柜 4 924 面 ,低压 配 电 柜 5 424 面 

低压 电器 及 元 件 665 台 


低压 电器 主要 元 件 140 万 件 

高 低压 开关 柜 2 873 台 

高 压 断 路 器 3 073 台 ,隔离 开关 4 944 台 
高 低压 开关 柜 7 463 台 

电瓷 电器 

温度 控制 器 8 135 万 只 

机 床 电器 487 万 件 


低压 电器 28 202 万 件 
低压 电器 7 139 万 台 
低压 电器 元 件 

低压 电器 元 件 9 951 万 件 


36 850 
55 064 
38 236 
295 456 
154 651 
48 416 
12 066 
50 290 
8 729 
18 804 
10 357 
81 958 
33 O11 
42 332 
20 121 
25 382 
40 062 
97 445 
31 998 
14 680 
422 444 
422 444 
113 497 
19 688 
163 438 
36 358 
16 278 
59 796 
13 389 


3 133 045 
2 351 322 


936 338 
841 989 
288 741 
284 254 
781 723 
298 023 


876 114 
628 498 
301 570 
136 475 

28 998 
161 455 
247 616 
178 814 





18 705 
7 396 
3 091 
2 264 


1 159 
392 
5 504 


12 251 
12 251 
2 112 


243 
9 896 


158 474 
119 995 
70 277 
12 700 
6 532 
30 486 
38 479 
10 892 


12 934 
85 700 
72 O15 
101 729 


108 408 |. 


221 421 
74 122 


35 004 
47 788 
38 109 
304 798 
155 841 
50 611 
11 668 
38 909 
8 578 
21 047 
8 480 
80 505 
35 690 
42 552 
19 911 
26 656 
36 120 
97 901 
30 136 
14 680 
425 931 
425 931 
114 958 
19 316 
170 470 


31 075| 


19 941 
56 637 
13 534 


932 513 
814 583 
283 833 
283 799 
788 541 
299 638 


( 续 ) 
年 末 资 产 


合计 
34 808 
42 594 
94 707 
30 272 
117 149 
149 583 
50 970 


49 252 
25 480 
36 267 
192 633 
97 786 
67 984 
46 612 
53 614 
23 493 
33 799 
10 417 
121 139 
93 278 
30 875 
43 318 
41 622 
64 233 
90 017 
24 526 
19 580 
472 627 
472 627 
193 531 
16 517 
137 755 
18 571 
23 439 
73 907 
8 907 


3 103 270 |2 237 626 
2 314 72911 521 499 


643 997 
558 965 
139 499 
179 038 
716 127 
205 201 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 名 称 


上 海 继电器 有 限 公司 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公司 
光华 电器 集团 有 限 公司 
新 华电 器 集团 有 限 公司 
常安 集团 有 限 公司 

华 通 机 电 集团 有 限 公司 
森 泰 电器 有 限 公司 

华 仪 电器 集团 有 限 公司 
电线 电 绕 制造 (41 家 ) 

大 型 企业 
江苏 上 上 电缆 集团 

宝 胜 集团 

远东 控股 集团 有 限 公司 
浙江 万 马 集团 有 限 公司 
安徽 天 康 集 团 


山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 

中 型 企业 

北京 市 电线 电缆 总 厂 

天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公司 
沈阳 九星 企业 集团 

上 海南 洋 电线 有 限 公司 

上 海 电缆 厂 有 限 公司 

无 锡 电 缆 厂 有 限 公司 

江苏 迅 达 电磁 线 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公司 

杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 
杭州 早 川 电线 有 限 公司 
浙江 万 能 集团 

浙江 自强 电缆 有 限 公司 

绿 宝 电缆 集团 有 限 公司 

安徽 电缆 股份 有 限 公司 

安徽 蓝 德 集团 股份 有 限 公司 
安徽 华 鞭 电 缆 集 团 有 限 公司 
安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公司 
安徽 华星 电缆 集团 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公 司 
南平 南 线 电缆 有 限 公司 
江西 南 缆 企 业 集团 

特 变 电 工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公司 
武汉 电缆 集团 有 限 公司 

湖北 航天 电缆 有 限 公司 

长 沙 电缆 附件 有 限 公司 
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继 电 保护 屏 836 面 

HH 控制 继电器 110. 2 万 件 
低压 电器 一 般 元 件 665 万 件 
低压 电器 及 元 件 1 053 万 件 
低压 电器 3 225 万 台 

低压 电器 主要 元 件 3 516 万 件 
低压 电器 5 632 万 件 

高 低压 开关 柜 , 风 机 


电力 电缆 13.07 万 km ,电线 11. 58 万 km 
电力 电缆 21 694km 

塑 力 线 15 129km , 裸 电 线 94 913km 

电力 电 编 4 194km ,高 分 子 材料 51 2941 
电费 35 210km, 温度 仪表 25 万 台 , EA 


5 576km 


电线 电缆 40 991km 
电力 电缆 26 667km , 钢 芯 铝 绞 线 10 140t 


电力 电缆 245km , 布 电 线 5 422km 
HLERA JER, 

电线 电缆 , 铜 杆 , 铜 带 , 铜 单 丝 

电线 电缆 

Fe, 77 FE 

电力 电线 3 796km 

电磁 线 10 000t 

电力 电 纺 8 946km 

110kV ZEKE AA hA 783km 

Fc He 2 Be Ha 2 15 525 HE 

PVC 管材 20 万 件 

钢 芯 铝 绞 线 13 020t 

交 联 电缆 , 矿 用 电缆 ,电力 电线 

电力 电缆 1 160km ,其 他 电缆 6 822km 
电线 电缆 ,仪表 

电力 电缆 10 889km ,控制 电缆 15 470km 
电线 电费 37 115km 

电力 电线 74 806km 

FH eee 31 512. 6t 
EJEA, UTES GE He BH AG 
钢 芯 铅 绞 线 7 126t ,电力 电缆 11 093km | 
钢 芯 铝 绞 线 ,电力 电缆 ,塑料 线 

电力 电缆 9 121. 63km 

Nth FR ELE 33 9$2t ,电力 电缆 3 658km 
电力 电缆 3 940km ,电器 装备 线 46 781km 
中 高 压 电缆 盒 ,出 线 金 具 





15 124 
19 354 
22 669 


1 539 474 


947 768 
79 405 
286 489 


121 459 
113 298 


工业 新 产品 出 口 营业 


13 439 
7 059 


51 856) 


26 079 

63 055 
103 699 
75 701 
148 015 

7 875 686 
4 367 834 
686 672 

1 226 994 
1 099 078 
359 094 
180 104 


352 311 
463 581 
3 507 852 
8 056 
39 333 
512 193 
22 262 
48 179 
75 625 
51 521 
240 628 
45 437 
37 065 
48 363 
30 294 
321 403 
40 056 
119 961 
146 341 
119 881 
70 267 
136 574 
153 165 
22 370 
38 974 
118 041 
85 661 
22 758 
23 396 





( 续 ) 


年 末 资 产 


合计 
10 123 
12 581 
43 017 
24 211 
38 016 
88 819 
26 640 
267 519 


4 899 360 
2 551 459 


215 617 
509 031 
793 814 
509 893 
120 616 


222 676 
179 812 


2 347 901 


14 266 
41 540 
188 000 
24 073 
41 738 
54 610 
28 390 
131 629 
81 665 
18 837 
— 35 201 
63 541 
57 285 
33 999 
73 550 
120 160 
108 957 
58 142 
117 450 
150 808 
26 361 
23 007 
119 732 
79 052 
17 874 
39 295 


企业 名称 


湖南 湘 能 金杯 电缆 有 限 公 司 
湖南 华 疲 线 缆 股 份 有 限 公 司 
湖南 金杯 电工 股份 有 限 公司 
广东 电缆 厂 有 限 公司 

重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 
重庆 铅 牌 电线 电缆 有 限 公 司 
昆明 电缆 股份 有 限 公 司 
云南 前 列 电 缆 厂 

特种 陶 资 制品 制造 (3 家 ) 

大 型 企业 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 

中 型 企业 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 
抚顺 华泰 电网 电气 制造 有 限 公 司 
石 时 及 碳 素 制 品 制造 (3 家) 

大 型 企业 

方 大 碳 素 心 材料 科技 股份 有 限 公司 
中 型 企业 

哈尔滨 电 碳 厂 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公 司 
其 他 原 动 机 制造 (1 家 ) 

中 型 企业 

天 津 东 汽 风 电 叶 片 工 程 有 限 公司 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 (6 家 ) 
大 型 企业 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 

中 型 企业 

锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 
EEE TR aE AA BR ZS 

浙江 恒久 机 械 集团 有 限 公司 


浙江 天 青 实业 集团 有 限 公司 

四 州 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公 司 
绝缘 制品 制造 (5 家 ) 

中 型 企业 

哈尔滨 市 庆 缘 电 工 材料 股份 有 限 公司 
苏州 电瓷 三 有 限 公司 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 

桂林 电器 科学 研究 所 

新 著 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 
电池 制造 (10 家 ) 

大 型 企业 

风帆 股份 有 限 公司 

中 型 企业 

沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公司 


电力 电缆 

电线 电费 

电线 电缆 

电力 电缆 4 774km, 布 电线 16. 66 万 km 
电线 电缆 15 265km 


电力 电缆 28. 86 万 km , 铀 及 铜 合金 14 126t 


电力 电缆 8 671km , 钢 芯 锁 绞 线 25 819t 
钢 芯 铝 绞 线 7 982t ,电力 电缆 33 830km 


锅炉 及 辅 机 7 210t( 蒸汽 ) 


悬 式 电瓷 40 1281 


高 压 电 瓷 7 190t, 避雷 器 4 152 只 


石墨 电极 , Bae 


电 碳 制品 335t 


石墨 编织 填料 2 129 万 件 


兆 瓦 级 风电 机 组 叶片 1 419 H 


电焊 条 565.08 Ft 


电焊 条 20 619t 
工业 链条 ,多 色 印 刷 品 ,链条 设备 ,链条 专 


用 材料 


压力 锅 169 万 只 
电焊 条 


绝缘 制品 1 6411 
高 压 电 次 30 448t 
高 压 电瓷 39 554 
低压 触 头 96 950kg 
合成 绝缘 子 


铅 酸 蓄电池 801 万 kVA .hn 


铅 酸 蓄电池 


111 905 


112 330|- 


167 356 
96 952 
132 611 
179 854 
133 767 
52 751 
292 794 
220 228 
220 228 
72 566 
54 932 
17 634 
134 430 
104 012 
104 012 
30 418 
5 506 
24 912 
57 615 
57 615 
57 615 
591 738 
294 945 
294 945 
296 793 
52 245 
14 719 
98 162 


53 118 
78 549 
131 475 
131 475 
6 002 
30 337 
47 207 
39 275 
8 654 
861 809 
281 800 
281 800 
580 009 
70 540 





96 850 
112 779 
148 013 

61 345 


146 079 |. 


168 281 
142 943 
53 758 
285 386 
215 823 
215 823 
69 563 
53 086 
16 477 
144 776 
113 689 
113 689 
31 087 
4 808 
26 279 
51 072 
51 072 
51 072 
635 736 
354 076 
354 076 
281 660 
52 017 
17 475 
84 470 


34 124 
93 575 
125 491 
125 491 
5 599 
30 967 
44 217 
33 733 
10 975 
767 089 
267 228 
267 228 
499 861 
57 985 





(BE) 


新 产品 出 口 营业 FARE 


40 790 
88 062 
98 532 
20 582 

129 616 
91 098 

118 208 
11 852 

341 815 

219 765 

219 765 

122 050 
77 638 
44 412 

503 935 

415 066 

415 066 
88 869 
32 960 
55 909 
48 533 
48 533 
48 533 

448 548 

153 018 

153 018 

295 531 
50 050 
13 133 
88 407 


18 303 
125 638 
198 466 
198 466 

5 420 

36 978 
115 010 

27 101 

13 057 
822 374 
282 468 
282 468 
539 906 

54 374 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 名 称 
松下 蓄电池 (沈阳 ) 有 限 公 司 HRE R W 
Ree OR Oe GF ae A BR Ze 铝 酸 蓄电池 231.2 万 kVA -h 
上 海 西 恩 迪 蓄 电池 有 限 公司 ri AS des FH 
浙江 古越 著 电 池 有 限 公司 $i We Fe th 520.7 万 只 
安徽 迅 启 蓄 电池 有 限 公 司 铅 酸 蓄电池 
eB HTB) 铝 酸 蓄 电池 47.78 万 kVA +h 
济宁 远征 电源 有 限 责任 公司 铅 酸 蓄电池 55. 66 万 kVA。 
浙江 平安 电气 有 限 公司 通风 机 10 286 台 
其 他 电工 器 材 制造 (3 家 ) 
中 型 企业 
辽宁 东港 电磁 线 有 限 公司 电磁 线 17 481t 
哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 直流 电源 1 220 台 ( 套 ) 
杭州 河 合 电器 股份 有 限 公司 电热 元 件 2 454 万 只 


p 工业 | 新 产品 | wo 营业 ERA 





续 ) 


49 429 
238 036 
33 471 
40 753 
18 995 
82 125 
12 506 
19 217 
183 370 
183 370 
26 899 
114 118 
42 353 


2009 年 我 国电 器 产品 进出 口 状 况 


中 华人 民 共 和 国 海关 总 署 KAKA 


2009 年 是 国际 金融 危机 的 负面 影响 不 断 加 深 与 蔓延 的 
一 年 。 由 于 国际 市 场 持续 低迷 ,我 国电 器 产品 的 进出 口 贸 
多 一 改 2008 年 的 平稳 增 势 , 转 而 快速 下 滑 。 据 海关 统计 ， 
2009 年 我 国 各 类 电器 产品 累计 进出 口 额 902. 1 亿美 元 ( 按 
中 国 机 械 工业 联合 会 统计 范围 ) ,同比 下 降 13.7% 。 其 中 ， 
出 口 额 520.9 亿美 元 ,同比 下 降 16. 6% ;进口 额 381. 2 亿美 
元 ,同比 下 降 9.3% 。 进 出 口 贸易 顺差 139.7 亿美 元 ,同比 
We FE 31.8% 。 

— 2009 年 我 国电 器 工业 产品 出 口 特点 

(一 ) 一 般 贸 易 出 口 由 增 转 降 ,降幅 显著 高 于 同期 总 体 
出 口水 平 ,对 外 承包 工程 出 口 道 势 大 幅 增长 

2009 年 ,我 国 以 一 般 贸易 方式 出 口 电器 产品 206.3 亿 
美元 ,同比 下 降 20. 8% ,高 于 同期 我 国电 器 产品 总 出 口 额 降 
幅 4.2 个 百分点 , 占 同 期 我 国电 器 产品 出 口 总 额 的 39. 6% | 
而 2008 年 一 般 贸 易 方 式 出 口 电器 产品 同比 增长 高 达 
41. 1% ,形成 巨大 的 有 反差。 以 加 工 贸易 方式 出 口 电 器 产品 
246. 2 亿美 元 ,同比 下 降 19. 9% , 占 同期 我 国电 器 产品 出 口 
总 额 的 4 条 .3% 。 此 外 ,以 对 外 承包 工程 出 口 货物 方式 出 口 
46. 5 亿美 元 , 首 势 大 幅 增 长 46. 5% 。 

(二 ) 外 商 投资 企业 出 口 占 据 半壁 江山 

2009 年 ,外商 投 资 企业 出 口 电器 产品 285.9 亿美 元 , 同 
比 下 降 19. 5% ,高 于 同期 我 国电 器 产品 出 口 总 额 降幅 2.9 
个 百分点 , 占 同 期 我 国电 器 产品 出 口 总 额 的 54.9% 。 国 有 
企业 和 私营 企业 分 别 出 口 118. 2 亿美 元 和 100. 7 亿美 元 , 同 
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比分 别 下 降 6. 8% 和 15.4% ,一 反 2008 年 36. 2% 和 46. 3% 
的 强劲 增 势 。 

(三 ) 传 统 出 口 市 场 占 比 有 所 减少 ,对 印度 .土耳其 出 口 
TPK 

中 国 香港 (转口 地 ) .美国 .欧盟 .东盟 和 日 本 是 我 国电 
器 产品 的 主要 传统 出 口 市 场 ,2009 年 ,对 上 述 5 个 市 场合 计 
出 口 341 亿美 元 ,同比 下 降 25. 2% , 占 同 期 我 电器 产品 出 口 
总 额 的 65. 5% , 比 2008 年 减少 1.7 个 百分点 ;对 东盟 出 口 降 
幅 较 小 ,使 东盟 超过 日 本 成 为 我 国电 器 产品 第 四 大 出 口 市 
场 。 对 印度 .土耳其 分 别 出 口 37. 2 亿美 元 和 8.6 亿美 元 , 道 
势 分 别 增长 7. 2% 和 10. 4% 。2009 年 我 国电 器 产品 前 10 大 
出 口 市 场 分 布 见 表 1。 


表 1 2009 年 我 国电 器 产品 前 10 大 出 口 市 场 分 布 


2009 年 


出 口 额 | 同比 增长 | 出 口 额 | 同比 增长 
(亿美 元 ) | (%) | (亿美 元 ) 





出 口 额 | 同比 增长 | 出 口 额 | 同比 增长 
(亿美 元 ) | (%) | (亿美 元 ) 





(四 ) 主要 商品 出 口 情况 

1. 三 大 类 电器 产品 出 口 概况 

我 国电 器 产品 出 口 结构 可 具体 分 为 发 电 设备 . 输 变 电 
设备 和 其 他 电器 设备 三 大 类 。2009 年 ,三 大 类 产品 出 口 表 
现 不 尽 相同 ,其 中 , 输 变 电 设备 出 口 份额 最 大 ;其 他 电器 设 
备 出 口 份额 次 之 ,降幅 最 为 显著 ;2008 年 出 口 迅猛 增长 的 发 
电 设备 出 口 份额 最 小 ,出 口 额 略 有 下 调 。2009 年 我 国 三 大 
类 电器 工业 产品 出 口 分 布 见 表 2。 


表 2 2009 年 我 国 三 大 类 电器 工业 产品 出 口 分 布 





2009 年 
商品 名 称 同比 增长 
(亿美 元 ) (%) 
合计 
输 变 电 设备 
其 他 电器 设备 
发 电 设备 





2. 三 大 类 电器 工业 产品 出 口 具体 情况 

(1) 输 变 电 设备 。2009 年 ,我国 出 口 输 变 电 设备 297.7 
亿美 元 ,同比 下 降 16. 3% ,降幅 与 我 国电 器 产品 整体 出 口 降 
幅 相 当 , 占 电器 产品 出 口 总 额 的 57.1%。 出 口 额 前 3 位 的 
产品 依次 是 电线 电缆 ,低压 电器 及 零件 , 稳 压 电源 、 静 止 式 





2008 年 
占 总 出 口 额 的 同比 增长 | 占 总 出 口 额 的 
比例 (%) ，| UET) (%) 比例 (% ) 
100. 0 
56.9 
28. Í 
15.0 





变 流 器 及 零件 ,分 别 出 口 92.6 亿美 元 .75. 3 亿美 元 和 48. 8 
亿美 元 ,同比 分 别 下降 22. 3% .12. 1% 和 15. 5% 。 在 9 项 输 
变 电 设 备 出 口中 ,只 有 1 000V 以 上 开关 ,熔断 器 及 零件 出 口 
额 保持 增长 。2009 年 我 国 输 变 电 设备 产品 出 口 情 况 见 表 3。 


RI 2009 年 我 国 输 变 电 设备 产品 出 口 情况 





, TE 
Bae P HOMA) |。 同比 增长 (% 

输 变 电 设 备 19.3 
电线 电 绩 18.8 
低压 电器 及 零件 20. 1 
稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 零件 8.4 
16kV - A 以 上 变压器 .互感 器 及 零件 27.5 
1 000V 及 以 下 开关 、 继 电器 ,熔断 器 22.6 
16kV + A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 20. 6 
1 000V 以 上 开关 熔断 器 及 零件 67. 6 
绝缘 子 及 零件 32.7 
电力 电容 器 及 零件 11.9 


(2) 其 他 电器 设备 。2009 年 ,我 国 出 口 其 他 电器 设备 
131. 2 亿美 元 ,同比 下 降 25. 3% ,高 出 电器 工业 整体 出 口 降 
幅 8.7 个 百分点 , 占 电器 工业 产品 出 口 总 额 的 23.2% 。 其 
中 ,出口 额 前 3 位 的 产品 依次 是 电动 机 及 零件 .电动 工具 及 
零件 . 铅 酸 蓄电池 及 零件 ,分 别 出 口 49.7 亿美 元 .37.8 亿美 
元 和 12.6 亿美 元 ,同比 分 别 下 降 20. 4% .17.2% 和 42.0% 。 
在 9 项 其 他 电器 设备 出 口中 , 除 分 电器 .火花 塞 出 口 额 下 降 
6.3% ,其 余 产品 的 出 口 额 降幅 均 为 两 位 数 , 电 碳 制品 出 口 
额 降 幅 最 大 , 达 50.2% 。2009 年 我 国 其 他 电器 设备 产品 出 
口 情况 见 表 4。 






表 4 2009 年 我 国 其 他 电器 设备 产品 出 口 情况 


TE 


出 口 额 | 同比 增长 | 出 口 额 
(亿美 元 )| (%) (亿美 元 ) 


173. 5 














其 他 电器 设备 


电动 机 及 零件 14.4 
电动 工具 及 零件 6.8 
ey OR Be Hh De StF 36.2 
电磁 铁 21.5 


电 碳 制品 
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( 续 ) 
出 口 额 | 同比 增长 
(亿美 元 )| (%) 












出 口 额 E 
(亿美 元 ) 





















(3) 发 电 设 备 。2009 年 ,我 国 出 口 发 电 设 备 92 亿美 元 ， 
同比 下 降 1. 6% , 低 于 同期 电器 产品 整体 出 口 降幅 15 个 百 
分 点 , 占 电器 产品 出 口 总 额 的 17.7% 。 内 燃 发 电机 组 及 零 
件 为 发 电 设备 的 最 大 出 口 商品 ,出口 额 32. 2 亿美 元 ,同比 下 


焊接 机 器 及 零件 RE 14.5% ; 蒸汽 锅炉 及 零件 出 口 21.2 亿美 元 ,同比 增长 
焊剂 .焊条 -8.6 8.2% ;汽轮机 及 零件 紧 随 其 后 ,出口 11.9 亿美 元 ,同比 增长 
分 电器 火花塞 35.9 42.9% ,出 口 增 速 最 为 显著 。2009 年 我 国 发 电 设备 产品 出 
工业 炉 及 零件 口 情况 见 表 5。 
RS 2009 年 我 国 发 电 设备 产品 出 口 情况 
a 2009 年 2008 年 
ERAN 出 口 额 (亿美 元 ) | 。 同比 增长 (% ) 
发 电 设备 . ， . 86. 3 
内 燃 发 电机 组 及 零件 41.8 
蒸汽 锅炉 及 零件 202. 5 
汽轮机 及 零件 166. 0 
” 燕 汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 及 零件 131.3 
风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 171.9 
交流 发 电机 及 零件 66.0 
水 轮机 及 零件 88.6 
其 他 发 电机 40.1 
燃气 轮机 -26.7 
集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 及 零件 73.6 
二 .2009 年 我 国电 器 产品 进口 特点 源 地 地 位 。 同 期 , 自 日 本 、 美 国 分 别 进口 83 亿美 元 和 26. 5 


(一 ) 一 般 贸 易 进 口 占 比 有 所 提升 , 略 低 于 加 工 贸 易 
占 比 

2009 年 ,我国 以 一 般 贸 易 方 式 进 口 电器 产品 160.2 亿 
美元 ,同比 增长 6. 4% ,增幅 较 上 年 小 幅 回 落 2 个 百分点 , 占 
同期 我 国电 器 产品 进口 总 额 的 42% , 较 2008 年 提升 6.2 个 
百分点 。 以 加 工 贸易 方式 进口 电器 产品 162. 8 亿美 元 ,同比 
PRE 15. 7% ,高 出 同期 我 国电 器 产品 整体 进 昭 降幅 6.4 个 
百分点 , 占 同 期 我 国电 器 产品 进口 总 额 的 42.7% 。 此 外 ,以 
保税 区 仓储 转口 货物 方式 进口 29.5 亿美 元 ,同比 增长 
20% 。 

(二 ) 外 商 投 资 企 业主 导 进 口 , 国 有 企业 和 私营 企业 进 
口 逆 势 增长 | 
2009 年 ,外 商 投资 企业 进口 电器 产品 269. 3 亿美 元 , 同 
比 下 降 13. 8% ,高 出 同期 我 国电 器 产品 整体 进口 降幅 4.5 
个 百分点 , 占 同期 我 国电 器 产品 进口 总 额 的 70.6% 。 国 有 


企业 、 私 营 企 业 进 口 电 器 产品 出 现 逆 势 增长 ,其 中 ,国有 企 


业 进 口 71.5 亿美 元 ,同比 增长 4% , 占 同期 我 国电 器 产品 进 
口 总 额 的 18.8% ; 私营 企业 进口 35.7 亿美 元 ,同比 增长 
5.2% , 占 同期 我 国电 器 产品 进口 总 额 的 9.4%% 。 

(三 ) 欧 盟 作 为 我 国 最 大 的 进口 来 源 地 地 位 巩固 ,来 自 
美国 进口 额 快速 下 滑 

2009 年 ,我 国 从 欧盟 进口 电器 产品 105. 4 亿美 元 ,同比 
下 降 2.6% , 占 同期 我 国电 器 产品 进口 总 额 的 27.6% , 占 比 
比 2008 年 提高 1.9 个 百分点 ,欧盟 仍 保持 我 国 最 大 进口 来 
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亿美 元 ,同比 分 别 下降 9% 和 22. 2% ; 自 韩 国 进口 30.5 亿美 
元 , 逆 势 增长 3. 2% URS ERB RH PRES 
四 位 。 此 外 ,我 国电 器 工业 产品 国货 复 进 口 79. 2 亿美 元 , 同 
比 下 降 12.7% 。2009 年 我 国电 器 产品 前 10 大 进口 来 源 地 
分 布 见 表 6。 


表 6 2009 年 我 国电 器 产品 前 10 大 进口 来 源 地 分 布 














2009 | 200948 O 2008 年 


进口 额 1 同比 增长 | 进口 额 
(亿美 元 )| (%) LŽI) 


381. 2 


欧盟 19.9 
日 本 3.5 
中 华人 民 共 和 国 6.0 
韩国 4.9 
美国 35. 1 
东盟 6.7 
中 国 台 湾 -7.8 


瑞士 _ 


(四 ) 主要 商品 进口 情况 
1. 三 大 类 电器 产品 进口 概况 
我 国电 器 产品 进口 结构 可 具体 分 为 发 电 设备 . 输 变 电 


设备 和 其 他 电器 设备 三 大 类 。2009 年 , 输 变 电 设备 进口 额 
占 比 超过 7 成 ,降幅 略 低 于 同期 进口 整体 水 平 ;其 他 电器 设 


备 进 口 份额 次 之 ,高 出 同期 我 国电 器 产品 进口 整体 降幅 1, 3 


个 百分点 ;发 电 设 备 进口 份额 最 小 ,高 出 同期 我 国电 器 产品 
进口 整体 降幅 1. 9 个 百分点 。2009 年 我 国 三 大 类 电器 分 类 
产品 进口 情况 见 表 7。 


表 7 2009 年 我 国 三 大 类 电器 工业 产品 进口 情况 


2009 年 


商品 名 称 进口 额 同比 增长 占 进口 总 额 的 进口 额 同比 增长 
(亿美 元 ) (%) 比例 (% ) (亿美 元 ) (% ) 


合计 
输 变 电 设备 
其 他 电器 设备 
发 电 设备 


2, 三 大 类 电器 工业 产品 进口 具体 情况 

(1) 输 变 电 设备 。2009 年 ,我国 进 口 输 变 电 设备 277. 6 
亿美 元 ,同比 下 降 8.7% , 占 同 期 我 国电 器 工业 产品 进口 总 
额 的 72.8% 。 在 9 项 输 变 电 设 备 进口 额 中 , 除 稳 压 电源 、 静 
止 式 变 流 器 及 零件 ,16 kV . A 以 上 变压器 、 互 感 器 及 零件 ， 





2008 年 
占 进 口 总 额 的 
比例 (%) 
100. 0 
72.4 
17.8 
9. 8 


绝缘 子 及 零件 同比 分 别 增长 1.6% 0.9% 和 5. 4% 外 ,其 余 
6 项 产品 均 出 现 不 同 幅度 的 下 降 。 其 中 ,进口 额 居 前 2 位 的 
产品 低压 电器 及 零件 .电线 电缆 ,同比 分 别 下 降 10.9% 和 
15.6% 。2009 年 我 国 输 变 电 设备 产品 进口 情况 见 表 8。 


表 8 2009 年 我 国 输 变 电 设 备 产 品 进口 情况 





2008 
meee meme) | MEKO 
输 变 电 设备 304.0 8.1 
低压 电器 及 零件 10. 7 
电线 电线 8.2 
稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 零件 6. 3 
16kV， A 以 上 变压器 BRE Re EE 4.2 
1 000V 及 以 下 开关 .继电器 .熔断 器 8.2 
1 000V 以 上 开关 ,熔断 器 及 零件 -13.0 
绝缘 子 及 零件 19.0 
16kV .A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 11.8 
电力 电容 器 及 零件 -2.8 
(2) 其 他 电器 设备 。2009 年 ,我 国 进 口 其 他 电器 设备 ( 续 ) 
66. 9 亿美 元 ,同比 下 降 10. 6% , 占 同期 我 国电 器 产品 进口 总 2009 O W09 2008 年 


额 的 17.6% 。 其 中 ,进口 额 10 亿美 元 以 上 的 产品 分 别 是 电 
动机 及 零件 .工业 炉 及 零件 ,分别 进口 32.3 亿美 元 和 12 亿 
美元 ,同比 分 别 下 降 1. 7% 和 10. 5% 。 除 电动 机 及 零件 ,分 
电 占 .火花 塞 进口 同比 分 别 下 降 1.7% 和 0.7% 之 外 ,其 余 7 
项 产品 进口 降幅 均 是 2 位 数 。2009 年 我 国 其 他 电器 设备 产 
品 进口 情况 见 表 9。 


ROI 2009 年 我 国 其 他 电器 设备 产品 进口 情况 


2009 年 


进口 额 | 同比 增长 | 进口 额 
(亿美 元 )| (%) (亿美 元) 

















同比 增长 
(% ) 





其 他 电器 设备 

电动 机 及 零件 6.2 
工业 炉 及 零件 57. 3 
焊接 机 器 及 零件 9.2 


电磁 铁 



















进口 额 | 同比 增长 | 进口 额 | 后 
(亿美 元 )| (%) |( 亿 美元 ) 


8.7 
分 电器 .火花塞 32. 6 
电动 工具 及 零件 27.0 


HRE AB 


(3) 发 电 设备 。2009 年 ,我 国 进口 发 电 设备 36.7 亿美 


元 ,同比 下 降 11.2% , 占 同 期 我 国电 器 产品 进口 总 额 的 
9.6% 。 其 中 ,内 燃 发 电机 组 及 零件 进口 16.7 亿美 元 ,同比 
下 降 19.4% ;汽轮机 及 零件 进口 5.8 亿美 元 ,同比 增长 
14. 4% ;风力 和 其 他 发 电机 组 及 寒 件 进口 4.7 亿美 元 ,同比 
PRE 12. 8% 。 上 述 3 项 产品 位 居 同 期 我 国 发 电 设备 进口 额 
前 3 名 。2009 年 我 国 发 电 设备 产品 进口 情况 见 表 10, 
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表 10 2009 年 我 国 发 电 设备 产品 进口 情况 


发 电 设备 8.9 
内 燃 发 电机 组 及 零件 45.4 
汽轮机 及 零件 | -11.0 
风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 -27.1 
交流 发 电机 及 零件 -0.9 
其 他 发 电机 21.1 
蒸汽 锅炉 及 零件 5.4 
蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 及 零件 170. 2 
燃气 轮机 -64.9 
水 轮机 及 零件 -31.9 
集中 供 爵 用 的 热 水 锅炉 及 零件 -1.7 


三 .2009 年 我 国电 器 产品 进出 口 亮点 及 面临 的 主要 问题 

(一 ) 出口 
”为 应 对 国际 金融 危机 ,我 国政 府 出 台 多 项 措施 支持 电 
器 产品 的 出 口 ,如 连续 多 次 提高 141 种 电器 产品 出 口 退税 
率 ;55 种 电器 产品 被 列 人 《国内 投资 项 目 不 予 免税 的 进口 商 
品目 录 》; 实 施 增值 税 转型 改革 ,降低 企业 设备 投资 的 税收 
负担 等 。 

1. 亮点 

(1) 自主 创新 能 力 增 强 促使 出 口 产 品 结构 进一步 优化 ， 
国际 竞争 力 有 所 增强 。 技 术 创新 在 市 场 需求 拉动 下 重新 趋 
于 活路 ,我 国 高 端 电器 设备 的 自给 率 不 断 提 高 。20095 年 我 
国 30 万 kW .60 万 kW 火电 机 组 高 中 压 转子 的 国内 市 场 满 
EREE 58% ,低压 转子 提 至 45% ,发 电机 大 轴 更 提 至 
80% ; 特 高 压 直 流 关键 设备 成 功 投 运 ,处 于 世界 领先 水 平 ; 
30 万 kW 及 以 上 大 型 火电 机 组 产量 占 火 电机 组 总 产量 的 比 
重 由 2008 年 的 80. 8% 提高 到 82.0% 。 在 水 电 设 备 领域 , 国 
产 中 大 型 水 轮机 占 国 内 市 场 份 额 高 达 70% ~ 80% ,而 产品 
价格 至 少 比 欧 美 日 便宜 20% ~ 30% ,高 性 价 比 优势 促使 海 
外 订单 增多 。2009 年 ,我 国 发 电 设 备 占 电器 产品 出 口 总 额 
的 比重 同比 提升 2.7 SADR RRA .汽轮机 .水 
轮机 燃气轮机、 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 .蒸汽 锅炉 和 过 热 
水 锅炉 的 辅助 设备 及 其 零件 等 6 个 品种 仍然 保持 正 增长 。 
16kV < A 以 上 变压器 .互感 器 及 零件 的 出 口 额 降幅 低 于 16 
kV . A 及 以 下 的 同类 产品 17.8 个 百分点 ;而 1 000V 以 上 开 
关 ,熔断 器 及 零件 出 口 逆 势 增长 19. 3% ,1 000V 及 以 下 的 同 
类 产品 同比 下 降 19.4% 。 

(2)“ 走 出 去 "步伐 加 快 ,新 兴 市 场 的 承包 工程 明显 增 
多 ,带动 电器 产品 出 口 逆 势 增长 。2009 年 ,在 全 球 对 外 工程 
承包 市 场 蓉 缩 及 我 国外 贸 进 出 口 及 实际 利用 外 资 额 都 处 于 
下 滑 态 势 的 背景 下 ,我 国 对 外 承包 工程 行业 在 政策 扶持 下 
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TL ,综合 竞争 能 力 明 显 增强 。 全 年 对 外 承包 工程 完 
成 营业 额 777 亿美 元 ,同比 增长 37.3% ,其 中 ,在 亚洲 地 区 
和 非洲 地 区 工程 承包 市 场 营业 额 占 我 国 工程 承包 总 营业 额 
达到 87.4% ; 完成 新 签 合 同 额 1 262 亿 美元 ,同比 增长 
20.7% 。 我 国 具 有 对 外 承包 工程 资格 的 企业 已 超过 2 000 
家 ,其 中 ,50 家 承包 商 入 选 2009 年 全 球 最 大 国际 承包 商 225 
强 榜 单 。 我 国 对 外 承包 工程 主要 市 场 是 亚洲 .非洲 等 受 国 
际 金融 危机 影响 较 小 的 发 展 中 国家 。 这 些 国 家 的 基础 设施 
建设 正 处 于 起 步 开 展 阶段 ,基础 建设 投入 及 其 外 包工 程 的 
增多 ,相应 提升 了 对 我 国 设备 的 需求 。 

2. 问题 

(1) 投 资 门 槛 低 导致 低 附 加 值 商品 占 主体 ,对 原材料 涨 
价 的 消化 压力 增 大 。 与 2008 年 相 比 ,2009 年 除 “其 他 铅 酸 
蓄电池 ”退出 前 10 位 外 ,其 余 9 种 仍 位 列 我 国电 器 产品 出 
口 额 前 10 大 商品 ( 按 HS 编码 ) 。“ 未 列 名 静止 式 变 流 器 ” 
居 首 位 ,连同 “其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 避 <1 000V" “其 
他 有 接头 电导 体 ,80V < 额定 电压 大 1 000V" 等 在 内 的 低 附 
加 值 商品 位 列 其 中 ,表明 现 阶段 我 国电 器 产品 出 口 仍 以 劳 
动 密集 型 产品 为 主 。 由 于 门槛 低 ,一 部 分 不 具备 生产 能 力 、 
质量 控制 和 检测 等 必要 手段 的 企业 还 在 继续 生产 。 自 2005 
年 以 来 ,电力 设备 制造 行业 整体 毛利 率 基 本 呈现 逐年 下 少 
的 趋势 。 以 变压器 为 例 ,10 年 前 的 平均 利润 率 为 22% ,而 目 
前 仅 为 5% ~6% ,其 中 ,材料 成 本 占 总 成 本 比重 超过 70% , 
若 硅钢 涨 价 10% ,将 使 变压器 成 本 提高 3. 8% ; 若 钢 . 铝 涨 价 
15% ,将 使 变压器 成 本 分 别提 高 4. 2% 5 4.5% 。 而 2009 年 
底 以 来 钢材 . 铜 、 铝 以 及 硅钢 片 等 基础 原材料 价格 的 企稳 回 
升 ,加 上 运输 费用 以 及 人 力 资源 成 本 的 提升 ,给 大 部 分 利润 
空间 较 低 的 电器 产品 出 日 造成 更 大 压力 。2009 年 我 国电 器 
产品 出 口 额 前 10 位 商品 见 表 11, 


表 11 2009 年 我 国电 器 产品 出 口 额 前 10 位 商品 























85044099 
85369000 
84029000 
85443020 
85444229 
85389000 
85014000 
84672100 
85045000 
85371090 


未 列 名 静止 式 变 流 器 
其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 电压 所 1 000V 

蒸汽 及 过 热 水 锅 炉 零件 

机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 

其 他 有 接头 电导 体 ,80V < 额定 电压 所 1 000V 

品目 8535 .8536 或 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 

其 他 单 相交 流 电动 机 

手提 式 各 种 电钻 

其 他 电感 器 

其 他 电气 控制 或 电力 分 配 盘 板 台 等 ,电压 专 1 000V 








(2) 全球 节能 环保 理念 盛行 ,技术 壁 全 高 筑 , 人 迫使 企业 
必须 技术 升级 。 为 降低 电网 线路 损耗 ,我 国电 力 变压器 能 
效 限定 值 及 能 效 等 级 》 等 电器 强制 性 标准 已 经 开始 实施 , 节 
能 评价 值 成 为 此 种 产品 认证 和 政府 采购 的 依据 ,如 果 产 品 
按时 全 部 达标 ,每 年 可 节 电 88 700 万 kW . h, 节 煤 33.2 万 +， 
可 减 排 二 氧化 碳 84. 63 万 +t 二氧化硫 4.72 万 t。 与 此 同时 ， 
欧盟 的 《 耗 能 产品 环保 设计 指令 》( EuP 指令 ) 《化 学 品 : 
册 \ 评 估 \ 授 权 和 限制 法 规 》(REACH 法 规 ) 《报废 电子 电器 
设备 指令 和 《关于 在 电子 电器 设备 中 禁止 使 用 某 些 有 害 物 
质 指令 》 等 , 均 对 我 国电 器 产品 出 口 设 立 了 技术 壁垒 。 国 内 
能 效 标准 纷纷 出 台 ,国外 技术 壁垒 频频 高 筑 ,迫使 电器 工业 
企业 必须 实现 技术 升级 。 

(二 ) 进 口 

2009 年 ,电动 机 风力 发 电机 等 部 分 电 融 产品 被 列 入 国 
家 公布 的 《重大 技术 装备 进口 税收 政策 暂行 规定 》 中 ,提高 
了 企业 的 进口 积极 性 , 相 比 出 口 由 快速 增长 转 为 快速 下 滑 ， 
进口 形势 比较 平稳 ,2009 年 进口 降幅 控制 在 个 位 数 。 


出 口 额 ( 亿 美元 )| 同比 增长 (%) | 出 口 额 (亿美 元 ) 





同比 增长 (% ) 
3.2 
25.9 
253. 6 
14.4 
0.9 
21.7 
19.5 
14.2 
15.6 


但 从 进口 产品 结构 上 看 ,国内 自行 配套 水 平 尚 未 明显 
提高 ,关键 部 件 仍 高 度 依赖 进口 。 一 方面 ,我 国 进口 电器 产 
品 与 出 口 产品 的 同 质 性 较 强 。 在 其 进口 额 前 10 位 商品 ( 按 
HS 编码 ) 中 “其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 U <1 000V " 届 首 
位 ,连同 “未 列 名 静止 式 变 流 器 " “8535 .8536 或 8537 所 列 
装置 的 其 他 零件 ” “其 他 电感 器 “其 他 电气 控制 或 电力 分 
配 盘 板 台 等 ,电压 和 1 000V"4 项 商品 , 均 位 居 进 口 商品 前 
10 位 。 另 一 方面 ,这 些 同类 商品 的 进出 口 价格 差异 较 大 。 
海关 数据 显示 ,位 列 第 2 位 .第 3 位 的 进口 商品 平均 价格 分 
别 相 当 于 同期 同类 商品 出 口 均 价 的 3.5 们 和 3.3 倍 ,而 尽管 
“其 他 电气 控制 或 电力 分 配 盘 板 台 等 ,电压 所 1 000V ”进口 
平均 价格 相当 于 同期 出 口 的 2.7 倍 ,但 在 出 口 下 滑 的 同时 
进口 仍然 保持 快速 增长 。 这 些 表明 尽管 我 国 装 备 自给 率 已 
达到 85% ,但 主要 集中 在 中 低 端 市 场 ,高 凯 设备 尤其 是 关键 
部 件 仍 主要 依赖 进口 ,国内 的 配套 水 平 尚 未 提升 至 较 高 的 
水 平 。2009 年 我 国电 器 工业 前 10 位 进口 商品 分 布 见 表 12。 


R12 2009 年 我 国电 器 工业 前 10 位 进口 商品 分 布 


编码 商品 名 称 


85369000 
85389000 
85044099 
85045000 
85366900 
85371090 
85365000 
85011099 
85371019 
85015300 


BL 34 eA A eB, A A <1 000V 
品目 8535 8536 Bk 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 
未 列 名 静止 式 变 流 器 

其 他 电感 器 

插头 及 插座 ,线路 电压 专 1 000V 


其 他 电气 控制 或 电力 分 配 盘 板 台 等 ,电压 专 1 000V 
开关 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 电动 机 ,P<37.5W 

用 于 电压 专 1 000V 线 路 的 其 他 数控 装置 

多 相交 流 电 动机 ,P > 75kW 


四 、 对 当前 问题 采取 的 积极 措施 和 相关 建议 
首先 ,顺应 节能 高 效 的 发 展 趋势 , 紧 跟 政策 快速 调整 产 
WHY ,加 快 技术 升级 步伐 。 全 球 能 源 危 机 和 可 持续 发 展 


进口 额 (亿美 元 )| 同比 增长 (% ) | 进口 额 (亿美 元 )| 同比 增长 ( 免 ) 





2008 年 


19.4 
9.2 
9.9 
8. 1 

-18.6 

16. 8 
2.9 . 
3.5 

49.8 

40.4 


的 大 环境 ,使 可 再 生 电 力 能 源 成 为 我 国 能 源 发 展 重 点 ,而 市 
能 高 效 的 电机 市 场 也 同样 具备 潜力 和 发 展 空 间 。 因 此 ,在 
加 大 投资 进一步 拓展 发 电 设备 制造 业 的 同时 ,也 应 注重 输 
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配 电 设备 制造 业 的 技术 升级 。 

其 次 ,把 握 时 机 ,优化 出 口 产 品 结构 ,提高 产品 国际 竞 
争 力 建立 并 完善 落后 产能 的 淘汰 机 制 , 提 高 行业 准 入 门槛 ; 
进一步 扼 展 海外 市 场 ,发 展 对 外 承包 业务 ,引导 企业 适当 回 
外 转移 产能 , 严 控 行业 产能 过 剩 风 险 ; 辟 励 企业 加 大 创新 力 
度 ,重视 人 才 培 养 , 努力 掌握 核心 技术 ,提升 产品 核心 竞争 
能 力 ;充分 利用 双边 政治 .外 交 、 经 贸 对 话 和 协商 机 制 ,帮助 
企业 在 大 型 成 套 项 目 设备 方面 拓宽 出 口 空间 。 

再 次 ,进一步 实施 多 元 化 战略 ,加 大 对 新 兴 市 场 的 开拓 
力度 。 巩 固 欧盟 、 美 国 等 传统 出 口 市 场 ,拓宽 出 口 渠 道 ,加 
大 以 发 展 中 国家 为 代表 的 新 兴 经 济 体 的 出 口 力度 。 目 前 ， 
欧盟 .美国 .日 本 等 发 达 经 济 体 经 济 前 景 仍 然 具 有 强大 的 不 
确定 性 ,因此 ,国内 电器 生产 制造 企业 必须 开拓 其 他 潜力 市 


场 , 弥 补 在 网 嚼 、 美 国 等 传统 市 场 丢 失 的 份额 。 

最 后 ,加 强 出 口 监测 预警 ,发 挥 行业 协会 .商会 的 中 介 
作用 ,积极 应 对 贸易 壁 人 又 。 国 际 金融 危机 使 各 国 收 紧 贸 易 
政策 ,贸易 保护 主义 再 次 抬头 ,特别 是 欧盟 .美国 发 布 的 多 
项 技术 壁垒 措施 ,对 我 国 的 电器 产品 出 口 造 成 了 较 大 的 阻 
碍 。 因 此 ,行业 协会 .商会 应 充分 发 挥 其 中 介 组 织 作用 , 引 
导 国内 企业 加 强 出 口 监测 跟踪 , 随时 关注 进口 国 的 贸易 政 
策 ,运用 WTO 框架 下 的 合理 条 例 维护 自己 的 权益 ,积极 应 
对 各 种 贸易 摩擦 。 

五 .2009 年 我 国电 器 产品 进出 口 具 体 情况 

2009 年 我 国电 器 产品 进口 具体 情况 见 表 13。2009 年 
我 国电 器 产品 出 口 具 体 情 况 见 表 14。 


表 13 2009 年 我 国电 器 产品 进口 具体 情况 


计量 进口 额 aek “| 同比 增长 
zA 局 H 
Banat (万 美元 ) (% ) 


一 一 一 


1 
84021190 
~ 84021200 
84021900 
84029000 


2 


aw 


84022000 
84031090 
84039000 
3 
84041010 
84041020 
84042000 
84049090 
4 
84068110 
84068200 
84069000 
5 
84101330 
84109010 


84109090 . 


6 
84118100 
84118200 

7 
85016100 
85016200 
85016300 
85016410 
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发 电 设 备 

蒸汽 锅炉 及 零件 

蒸发 量 超过 45UVh 的 其 他 水 管 锅炉 
蒸发 量 不 超过 45Uh 的 水 管 锅炉 

未 列 名 蒸汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅 炉 
蒸汽 及 过 热 水 锅炉 零件 

集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 及 零件 
过 热 水 锅炉 

其 他 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 

集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 零件 

蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 及 零件 
菠 汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 
集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 

水 蒸气 或 其 他 蒸汽 动力 装置 的 冷凝 器 
84041010 .84042000 所 列 设备 的 零件 
汽轮机 及 零件 

40MW < 输出 功率 二 100MW 的 汽轮机 
输出 功率 不 超过 40MW 的 汽轮机 
汽轮机 零件 

水 轮机 及 零件 

P >200 000kW 的 水 有 泵 水 轮机 及 水 轮 
水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 

其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 

燃气 轮机 

其 他 燃气 轮机 ,P<5 000kW 

其 他 燃气 轮机 ,P >5 000kW 
交流 发 电机 及 零件 
交流 发 电机 ,P<75kV . A 
交流 发 电机 ,75kV . A<P<375kV :A 
交流 发 电机 ,375kV © A<P<750kVY .A 
交流 发 电机 ,750kV > A<P<350MV- A 


mm o> ob 


kg 


of oh ob 


uf oh ob ob 





16 725. 89 
5 182. 07 -20.00 
2 243. 69 -23.91 
3 813. 18 _25. 38 
5 486. 96 1 890297 | -63.58 
3 779. 48 

405. 11 36 -2.70 
2 393. 25 3759 | -45.03 
981. 12 1181169 | -35.33 
8 061. 18 
5 453. 95 1936526 | -56.58 
189. 45 67035 | -80.22 
778. 77 251 364 | -17.30 
1 639.01 182 330 50.79 

57 871.63 
3 508. 21 7 | -12.50 
5 170. 08 37 | -50.00 

49 193. 34 20711455 | -13.26 
6 180. 16 

554. 88 2 | -66.67 

139. 53 11266 | -87.15 

6 040. 63 2985247 | -49.38 

6 834. 21 _22.73 

348. 90 -40.00 

6 485. 31 -8.33 
34 849. 86 

688. 76 -65.73 

715.61 -22. 13 

1 775.85 15.75 

11 375. 18 -19.65 

























































































( 续 ) 
et (万 美元 ) (% ) (% ) 
85030020 | 输出 功率 超过 350MV - A 交流 发 电机 的 零件 20 294. 45 12. 38 14 245 267 -10.76 
8 内 燃 发 电机 组 及 零件 | 167 145. 25 -19.36 
85021100 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P<75kVY < A 台 4 275. -10. 23 9 140 7.94 
85021200 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,75kV < A<P<375kV + A 台 5 865. -28. 45 1 324 | -27.53 
85021310 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kV > A<P<2MV .A 台 51 472. -41. 30 2341 | -40.14 
85021320 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P>2MV .A 台 34 494. 59. 89 556 20. 09 
85022000 | 装 有 点 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 台 5 627. 29. 80 13 582 40. 80 
85030090 | 其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 或 8502 机 器 的 零件 kg 65 410. 35 -18.95 82 580 827 -21.40 
9 风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 46 918. -12. 85 
85023100 | 风力 发 电机 组 台 2 639. -86. 05 335 — 43. 12 
85023900 | 未 列 名 发 电机 组 台 28 327. 111. 23 13 212 136. 65 
85030030 | 子 目 号 8502. 31 所 列 发 电机 组 零件 kg 15 950. 69 -25. 80 10 736 571 ~50. 01 
10 其 他 发 电机 个 18 324. 2. 10 2 996 176 20. 69 
85114010 | 机 车 航空 器 船舶 用 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 个 1 257. -29. 15 5277 | -61.02 
85114091 | 输出 功率 宇 132. 39kW 其 他 发 动机 用 起 动 电机 个 3 483. 21. 04 655 737 70. 83 
85114099 | 其 他 起 动 电 机 及 两 用 起 动 发 电机 个 3 277. -26.72 991 663 -15.27 
85115010 | 其 他 机 车 .航空 器 及 船舶 用 发 电机 个 3 364. 55. 58 338 -51.01 
85115090 | 未 列 名 发 电机 个 6 940. 4. 23 1 343 161 46. 96 
二 输 变 电 设备 
11 16kVY，A 以 上 变压器 .互感 器 及 零件 298 810. 0.91 
85042100 | 液体 介质 变压器 ,额定 容量 650kV .A 个 270. -6.26 11 131 |1 571. 32 
85042200 | 液体 介质 变压器 650kV > A < MAR <IOMV-A 个 740. -74.21 99 -74.87 
85042311 | 液体 介质 变压器 10MV - A < 额定 容量 <220MY -A 个 4 805. 56. 19 126 231. 58 
85042312 | 液体 介质 变压器 220MV - A 和 额定 容量 <330MY .A | 个 12 993. 15 | 1 400. 00 
85042321 | 液体 介质 变压器 400MV . 4A 三 额定 容量 <5S00MV .A | 个 2. -73.59 14 ~ 12. 50 
85042329 | 液体 介质 变压器 ,额定 容量 >500MV .A 个 4 486. 12835. 00 22 450. 00 
85043300 | 其 他 变压器 ,16kV © A<P<500kV .A 个 3 504. 17. 86 22 958 | -63.33 
85043400 | 其 他 变压器 ,P >500kY .A 个 11 148. 24. 79 1 084 -7.27 
85045000 | 其 他 电感 器 个 | 177 878. -4.91 | 89007 460 126 7.30 
85049011 | P=400MV + A 的 液体 介质 变压器 的 零件 459, -27. 48 1 264 887 -6.25 
85049019 | 其 他 变压器 的 零件 24 619. -19.83 35 153776 | -29.57 
85049090 | 8504 所 列 其 他 货品 的 零件 57 901. -2.74 23 805 422 | -19.94 
12 16kV + A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 61 712. -17. 56 
85043110 | 额定 容量 所 1kV - A 的 互感 器 4 692. 74 56. 82 16 052 437 30. 66 
85043190 | 未 列 名 额定 容量 所 1kV ' A 的 变压器 53 729. 42 -20. 46 1 497 290 823 -17.72 
85043210 |1kV - A < 额定 容量 <16kV，A 的 互感 器 645. 64 -13.67 79 288 -19.49 
85043290 |1kV， A < 额定 容量 所 16kV， A 的 未 列 名 变压器 2 644. 96 -25.95 402 012 | -45.78 
13 稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 零件 326 775. 89 1.55 |. 
85044020 | 不 间断 供电 电源 8 788. 50 _35.34 116659 | -78.10 
85049020 | 稳 压 电源 及 不 间断 供电 电源 的 零件 24 694. 42 -11.77 10 131 075 | -12.91 
85044091 | 具有 变 流 功能 的 半导体 模块 69 750.07 © 15. 80 798 005 722 34. 81 
85044099 | RIIA IE AE it ae 223 542.91 1. 62 320 972 409 -8.30 
14 电力 电容 器 及 零件 14 697. 93 -28.09 5 286 043 | -26.74 
85321000 |50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 功 率 关 0. Skvar 5 108.01 -17. 06 1572799 | -43.01 
85329010 |85321000 所 列 电 容器 的 零件 571. 86 29. 87 141 892 ~9. 02 
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( 续 ) 
a (HEJ) (%) (% ) 
85329090 | 其 他 电容 器 的 零件 9 018. 06 3571352 | -16.95 
15 1 000V 以 上 开关 熔断 右 及 零件 91 180. 54 
85351000 | 熔断 器 ,线路 电压 >1 000V 个 547. 51 712 591 -5.04 
85352100 | 自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 <72. 5kV 个 8 164. 92 12448 | -24.19 
85352900 | 自动 断路 器 ,线路 电压 宇 72. SkV 个 9 386. 63 9206 |2 329.02 
85353000 | 隔离 开关 及 断 续 开关 ,线路 电压 > 1 000V 个 2 254. 31 3689 | -33.47 
85354000 | 避雷 融 .电压 限 幅 器 及 电 涌 抑制 器 ,电压 > 1 000V 个 5 321. 37 29 857 557 26. 42 
85359000 | 其 他 开关 ,保护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 >1 000V kg 13 476. 58 1 982 936 16. 44 
85372010 | 全 封闭 组 合式 高 压 开 关 装 置 ,线路 电压 关 500kYV 台 2 858. 49 273 139. 47 
85372090 | 其 他 电力 控制 或 分 配 盘 . 板 、 台 等 ,电压 > 000V kg 48 241. 63 6217379 | -22.50 
85381010 | 编号 8537. 2010 所 列 货品 的 零 配 件 kg 929. 10 175 742 | -12.35 
16 1 000V 及 以 下 开关 、 继 电器 .熔断 器 247 154. 56 18 132 114 348 -9.05 
85361000 | 熔断 器 , R i E <1 000V 个 37 608. 66 7 321 610 283 -5.71 
85362000 | 自动 断路 器 ,线路 电压 专 1 000V 个 15 466. 41 62 319 257 | -17.65 
85363000 | 其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 专 1 000V 个 24 946. 74 661 821 148 1. 75 
85364100 | SKA AF, E Hs <60V 个 35 143. 51 638 708 888 -14.26 
85364900 | 继电器 ,60V < 线路 电压 专 1 000V 个 17 761. 25 162 148 699 | -11.84 
85365000 | FX , Babe Aa Hs <1 000V 个 113 180. 13 9 058 246 245 -12.47 
85366100 | 灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 个 3 047. 86 227 259 828 35. 23 
17 “| 低压 电器 及 零件 1 309 085. 75 
85366900 | 插 涉 及 插座 ,线路 电压 专 1 000V 个 | 158 304. 19 12 165 316 920 | -16.22 
85369000 | 其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 电压 所 1 000V kg | 492 852.77 75 045 531 -9. 14 
85371011 | 用 于 电压 不 超过 1 000V 线路 的 可 编程 序 控制 器 个 57 340. 45 1 444 373 | -43.67 
85371019 | 用 于 电压 不 超过 1 000V 线路 的 其 他 数控 装置 个 79 305. 33 2 068 830 94, 88 
85371090 | 其 他 电力 控制 或 分 配 盘 板 、 台 等 ,电压 拟 1 000V 个 | 117 270.10 26 186 181 29. 98 
85381090 | 8537 其 他 货品 的 盘 、 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 kg 7 598. 96 1615940 | -35.24 
85389000 | 8535 8536 at 8537 所 列 装 置 的 其 他 零件 kg | 325 188.00 82 714 564 | -16.86 
85413000 | 半导体 开关 元 件 等 个 23 196. 02 1 996 197 776 20. 69 
85433000 | Ht .电解 或 电泳 设备 及 装置 台 48 029. 92 4993 | -13.15 
18 电线 电缆 kg 354 163. 56 266 764 524 -16.67 
85441100 | 铜 制 绕 组 电线 kg 41 483. 30 51 290 542 ~27. 48 
85441900 | 其 他 绕组 电线 kg 932.96 ` 729 948 | -11.10 
85442000 | 同 轴 电 缆 及 其 他 同 轴 电 导体 kg 9 247. 74 4919315 | -15.31 
85443020 | 机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 kg 8 744. 70 3 333 434 7.76 
.85443090 | 其 他 车 ,航空 器 ,船用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 kg 2 493. 98 238 562 | -28.24 
85444211 | 有 接头 电线 itt As <80V kg 25 330. 90 7 662 170 - 10.93 
85444219 | 其 他 有 接头 电导 体 , 耐 压 专 80V kg 46 389. 25 15 296 418 -11.42 
85444221 | 有 接头 电缆 ,80V < iE <1 000V kg 18 823. 05 10 822 481 -11.55 
85444229 | 其 他 有 接头 电导 体 ,80V < 耐 压 志 1 000V kg 63 246. 07 41 567 888 | -27.94 
85444919 | 未 列 名 电导 体 , 耐 压 专 80V kg 52 448. 26 65 067 064 -2.08 
85444921 | 其 他 电缆 ,80V < AEE <1 000V kg 16 639. 93 14 046 852 | -16.66 
85444929 | 其 他 电导 体 ,80V < 耐 压 专 1 000V kg 30 480. 95 33 651533 | -26.99 
85446012 | 电缆 ,1kV < ithe <35kV kg 6 923. 86 5 474 793 -9.26 
85446013 | 电缆 ,35kV < ME <110kV kg 257. 96 109 108 | -74.78 
85446014 | 电缆 ,110kV < 耐 压 二 220kV kg 65..05 21750 | -98.70 


( 续 ) 


进口 额 ie 同比 增长 
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85446019 | HA WHE > 220kV 20 148. 73 533. 00 8 821 628 376. 87 
85446090 | 未 列 名 电导 体 , 耐 压 >1 000V 2 545. 98 -11.44 1 350 617 6. 61 
85447000 | 由 每 根 被 履 光 纤 组 成 的 光缆 7 960. 89 -10.70 2 360 421 - 19. 23 
19 绝缘 子 及 零件 72 081. 47 5. 36 27 139669 | -14.49 
85461000 | 玻璃 制 的 绝缘 子 71.21 -74.20 15731 |. -90.41 
85462010 | 输 变 电线 路 绝缘 瓷 套 管 12 718. 88 18. 52 6101762 | -20.20 
85462090 | 其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 956. 00 -28. 43 1 258 256 | -34.88 
85469000 | 其 他 绝缘 子 7 481. 33 86. 08 1 124 720 15. 81 
85471000 | 陶瓷 制 绝缘 零件 5 218. 99 -6.68 2416 809 | -19.82 
85472000 | 塑料 制 绝缘 零件 34 174. 62 -6. 11 10 763 869 -8.64 
85479010 Sat ACHE A408 I IER BS SEE LIBS 1 655. 12 -22. 30 433 658 | -12.63 
85479090 | 未 列 和 名 的 电气 机 器 .器具 或 设备 用 绝缘 配件 9 306. 13 27. 28 1 707 726 -7.39 
70200012 | 工业 绝缘 子 用 玻璃 伞 盘 499. 19 -19. 12 3317 138 | -14.70 
三 其 他 电器 设备 
20 电动 工具 及 零件 16 182. 73 -21. 92 
84672100 | 手提 式 各 种 电钻 台 1 079. 30 -37. 64 224 223 -4.41 
84672210 | 电动 手提 式 链 锯 台 6. 34 -95. 54 1072 | -90.31 
84672290 | 其 他 手提 式 电 锯 台 216. 31 3.97 26 206 14. 87 
84672910 | 手提 电动 砂 磨 工具 (包括 磨 光 机 . 砂 光 机 等 ) 台 689. 31 -19. 59 89 682 -28. 59 
84672920 | FEAE & 21. 54 4. 22 3 755 24.75 
84672990 | 其 他 手提 式 电动 工具 台 2 423. 42 -18. 14 177 415 6. 37 
84679110 | 电动 手提 式 链 锯 用 的 零件 kg 450. 96 -41. 68 597 127 | -40.16 
84679910 | 品目 84. 67 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 kg 11 295. 55 ~19. 51 6 894 133 -11.68 
21 电动 机 及 零件 323 252. 20 ~1.69 
85011010 | 玩具 电动 机 ,P37. 5W 台 1 010. 59 -21.73 55 988 896 -2.58 
85011091 | 微 电 机 ,Ps<37.$W 20mm < HULER F <30mm 台 37 733.91 -17.21 683 496 391 -17.11 
85011099 | 其 他 电动 机 ,已 过 37. SW 台 90 880. 43 -7.09 800 376 762 -6.57 
85012000 | 交 直 流 两 用 电动 机 P > 37. 5W 台 2 623. 84 -9.34 3 904 679 7. 86 
85013100 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P<750W 台 27 176. 94 3. 33 29 456 698 | -19.31 
85013200 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W <P<75kW 台 4 281. 54 14. 55 503 149 212. 88 
85013300 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,75kW < P<375kW 台 1 214. 86 -1.37 1 665 -67.77 
85013400 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P > 375kW 台 1 633. 05 -2. 12 123 | -37.88 
85014000 | 其 他 单 相 交流 电动 机 台 11 822. 44 -18. 14 17 162 492 ~2, 32 
85015100 | 多 相交 流 电动 机 ,P750W 台 12 877. 86 -25. 82 808 574 | -15.94 
85015200 | 多 相交 流 电 动机 ,750W <P <75kW 台 36 806. 57 -10.03 737 476 | -38.28 
85015300 | 多 相交 流 电动 机 ,已 >7SkW 台 74 647. 76 56. 21 13 586 44. 82 
85024000 | 旋转 式 变 流 机 台 341. 93 -3.77 414 | -29.59 
85030010 | 玩具 电动 机 和 微 电 机 的 零件 kg 20 200. 49 -26. 40 9 884 688 | -33.48 
22 电磁 铁 63 854. 78 -17.14 
85051110 | 稀土 永 磁体 kg 15 532. 81 -14. 12 2 565 079 -26. 66 
85051190 | 其 他 金属 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁 铁 的 物品 kg 22 571. 73 - 12. 38 9851116 | -16.40 
85051900 | 其 他 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 kg | 15 538.23 -22.21 31 326 759 | -34.28 
85059010 | 电磁 起 重 吸 盘 388. 58 -17.76 1 170 2.99 
85059090 | 电磁 铁 ; 电 磁 或 永 磁 工 件 夹具 ;8505 的 零件 9 823. 43 -23. 07 234 354789 | -72.81 
23 铅 酸 蓄电池 及 零件 11 196. 95 -19.21 
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( 续 ) 

a 进口 人 We lay 
85071000 | 用 于 启动 活塞 式 发 动机 的 铅 酸 著 电 池 2 972. 95 756 937 127.71 
85072000 | 其 他 铝 酸 蓄电池 7 488. 29 5293 445 | -32.17 
85079010 | 铅 酸 蓄电池 的 零件 735. 71 1187315 | ~20.29 

24 | 分 电器 .火花塞 16 470. 00 39 964 875 | -0.32 
85111000 | 火花 塞 个 5 836. 22 30 050 097 14.71 
85112010 | 机 车 航空 器 船舶 磁 电 机 .直流 发 电机 及 磁 飞 轮 个 41.50 . 329 — 37. 09 
85112090 | 其 他 点 火 磁 电 机 , 永 磁 直流 发 电机 及 磁 飞 轮 个 232. 37 261 815 | -16.09 
85113010 | 机 车 .航空 器 及 船舶 用 分 电器 SAKA 个 269. 62 77154 | -20.19 
85113090 | 其 他 分 电器 ,点火 线圈 个 10 090. 29 9 575480 | -29.01 

25 工业 炉 及 零件 120 292. 89 
85141010 | 可 挖 气氛 热 处 理 炉 台 21 409. 65 . 417 | -30.15 
85141090 | 其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 台 30 742. 04 31 958 90. 71 
85142000 | 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 台 8 846. 05 1382 | -11.58 
85143000 | 其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 台 26 985. 91 4752 | -50.93 
85144000 | 其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 台 9 218. 15 6 072 1.71 
85149090 | 品目 85. 14 所 列 其 他 设备 的 零件 kg 23 091. 09 4 215 532 175. 15 

26 焊接 机 器 及 零件 74 899. 93 
85151100 | $F IRIS ee pE 个 467. 18 29576 | -24.52 
85151900 | 其 他 针 焊 机 器 及 装置 台 3 475. 42 5882 | -57.67 
85152110 | 全 自动 或 半自动 电阻 直 缝 焊管 机 台 945. 23 . 249 | -31.22 
85152190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 台 8 699.75 1346 | -38.31 
85152900 | 其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 台 1 379. 94 1 212 | -22.75 
85153110 | 全 自动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 台 494. 76 69. 56 | -6.67 
85153190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 台 13 421. 89 2723 | -13.45 
85153900 | 其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 台 1 343. 95 3 362 | -27.34 
85158000 | 其 他 焊 机 ; 热 酸 金 属 或 硬 质 合金 的 电气 机 器 台 33 418. 21 17 685 1. 87 
85159000 | 8515 所 列 机 器 的 零件 kg 11 253. 61 1 811 078 16. 06 

27 电 碳 制品 18 733. 79 
85451100 | 炉 用 碳 电 极 kg 6 101. 73 10 679 663 ~43, 44 
85451900 | 其 他 碳 电 极 kg 1 912. 99 685 645 16. 31 
85452000 | 碳 刷 kg 6 240. 52 1 079 229 -3.37 
85459000 | 其 他 电气 设备 用 石墨 或 碳 精制 品 kg 2 839. 51 1418297 | -40.24 
68141000 | 粘 聚 或 复制 云母 制 板 . 片 . 带 kg 1 357. 06 558 186 -9. 12 
68149000 | 其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 kg 281. 98 217 302 | -36.79 

28 焊剂 .焊条 kg 24 466. 11 51 875 387 -2.21 
83111000 | 焊剂 涂 面 的 贱 金 属 电极 ,电弧 焊 用 kg 3 535. 93 4216217 | -39.32 
83112000 | 焊剂 为 芯 的 贱 金 属 制 焊丝 , TL kg 10 419. 34 28 069 281 2. 58 
83113000 | HAPA}S Beth RS ARRA, RRA kg 8 220. 26 17 282 701 7.57 
83119000 | 其 他 贱 金 属 焊条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金属 喷 镀 丝 条 kg 2 290. 37 2 307 188 | -13.59 





表 14 2009 年 我 国电 器 产品 出 口 具 体 情况 
计量 出 口 额 同比 增长 
单位 (万 美元 ) (% ) 
发 电 设备 
蒸汽 锅炉 及 零件 | 212 445. 45 8. 23 


出 口 量 





( 续 ) 


en 出 ne 同 ues 同 


84021110 | 蒸发 量 在 900th 及 以 上 的 发 电 用 锅炉 5 270. 46 -41.51 
84021190 | RE EH 45Vh 的 其 他 水 管 锅炉 10 229. 99 . 187 159. 72 
84021200 | 燕 发 量 不 超过 45tWih 的 水 管 锅炉 12 773. 67 . 961 -6.70 
84021900 | 未 列 名 蒸汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅炉 7 885. . 941 -27. 67 
84029000 | 蒸汽 及 过 热 水 锅 炉 零 件 176 285. . 575 541 446 2. 42 
2 集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 及 零件 2 648. 
84022000 | 过 热 水 锅 炉 113. . 98 8. 89 
84031090 | 其 他 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 229. . 155 -94. 51 
84039000 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 零件 2 305. . 5 523 165 15. 38 
3 | 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 及 零件 75 520. 238 378 631 9.92 
84041010 | 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 49 168. . 139 591 676 -3.04 
84041020 | 集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 202. . 442 167 | -45.51 
84042000 | 水 蒸气 或 其 他 蒸汽 动力 装置 的 冷凝 器 2 659. . 6 058 262 — 52. 27 
S4D49090 | 84041010 84042000 所 列 设备 的 零件 23 490. . 92 286 526 55.39 
4 MERE 118 904. 
84068210 | 4OMW < TE S100MW 的 汽轮机 1 510. 75. 06 
84068120 | OOMW < 输出 功率 过 350MW 的 汽轮机 3 508. . -68.75 
84068200 | 输出 功率 不 超过 40MW 的 汽轮机 13 506. 37 . -7.25 
84069000 | 汽轮机 零件 100 379. 77 478 114 31. 01 
5 水 轮机 及 零件 35 303.71 
84101100 | KACHLE KH, P<! 000kW 1 230. 76 . 283. 33 
84101200 | 1 000kW <P<10 000kW 的 水 轮机 及 水 轮 2 209. 58 . 15. 60 
84101390 | P >10 000kW 的 其 他 水 轮机 及 水 轮 2 090. 22 . 38 26. 67 
84109010 | 水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 1 179. 93 . 884 735 - 16. 94 
84109090 | 其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 28 593. 21 . 35 702 868 17. 33 
6 燃气 轮机 3 548. 02 5 0. 00 
84118200 | 其 他 燃气 轮机 ,P >5 000kW 3 548. 02 . 5 0.00 
7 交流 发 电机 及 零件 44 785. 03 . 6 783 496 39.43 
85016100 | 交流 发 电机 ,P<75kY .A 10 695. 97 , 720 010 -20.45 
85016200 | 交流 发 电机 ,75kV + A < P&375kV > A 4 308. 97 . 21 314 -43. 36 
85016300 | 交流 发 电机 ,375kV . A < P&750kV .A 1 509. 39 . 3 071 -51.73 
85016410 | 交流 发 电机 ,7SOkV，A<P<350MV .A 16 584. 37 . 3 882 ~46, 74 
85016420 | 交流 发 电机 ,350MY - A<P<665MV-A 842. 92 . 6 -33. 33 
85030020 | 输出 功率 超过 350MV - A 交流 发 电机 的 零件 10 843. . 6 035 213 54. 40 
8 内 燃 发 电机 组 及 零件 321 980. 
85021100 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P<75kV .A 34 777. . 310 562 — 34. 28 
85021200 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,75kV ' A <P<375kV - A 16 588. . 11 753 -48. 76 
85021310 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kV . A<P<2MV-A 27 187. . 3 238 -27.10 
85021320 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P>2MVY . A 9 561. . 213 66. 41 
85022000 | 装 有 点 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 105 958. 8 162 429 - 16. 43 
85030090 | 其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 或 8502 机 器 的 零件 127 907. 08 . 241 431 647 -23. 83 
9 风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 70 902. 18 
85023100 | 风力 发 电机 组 | 15 105. 12 . 11 833 13. 80 
85023900 | 未 列 名 发 电机 组 13 081. 15 . 3 254 -84. 94 
85030030 | 子 目 号 8502. 31 所 列 发 电机 组 零件 42 715.91 168 051 272 ~9, 27 
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10 
85114010 
85114091 
85114099 
85115010 
85115090 


— 


— 


11 
83042100 
85042200 
85042311 
85042312 
85042313 
85042321 
85042329 
85043300 
85043400 
85045000 
85049011 
85049019 
85049090 

12 
85043110 
85043190 
85043210 
85043290 

13 
$5044026 
85049020 
85044091 
85044099 

14 
85321000 
85329010 
- 85329090 

15 
85351000 
85352100 
85352900 
85353000 
85354000 
85359000 
85372010 
85372090 
85381010 
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其 他 发 电机 
机 车 航空 器 船舶 用 起 动 电 机 及 两 用 起 动 发 电机 
输出 功率 宇 132. 39kW 其 他 发 动机 用 起 动 电机 
其 他 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 
其 他 机 车 .航空 器 及 船舶 用 发 电机 
未 列 各 发 电机 
输 变 电 设 备 
16kV :A 以 上 变压器 .互感 器 及 零件 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 所 650kV + A 
液体 介质 变压器 650kV， A < 额定 容量 二 10MV . A 
液体 介质 变压器 10MV . A < 额定 容量 <220MV -A 
液体 介质 变压器 220MV - A 和 额定 容量 <330MV .A 
液体 介质 变压器 330MV : A 额定 容量 <400MV . A 
液体 介质 变压器 400MV - A 万 额定 容量 <500MV .A 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 宇 500MV .A 
其 他 变压器 ,16kV . A<P<500kV .A 
其 他 变压器 ,P >500kV .A 
其 他 电感 器 
P 之 400MV，A 的 液体 介质 变压器 的 零件 
其 他 变压器 的 零件 
8504 所 列 其 他 货品 的 零件 
16kV + A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 
额定 容量 <1jkV . A 的 互感 器 
未 列 各 额定 容量 和 1kV + A 的 变压器 
kV -A< MAE <16kV - A 的 互感 器 
kV . A < 额定 容量 <16kV . A 的 未 列 名 变压器 
BGI .静止 式 变 流 器 及 零件 
不 洛斯 供电 电源 
稳 压 电源 及 不 间断 供电 电源 的 零件 
具有 变 流 功能 的 半导体 模块 
| 未 列 名 静止 式 变 流 器 
电力 电容 器 及 零件 
| 50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 功率 >0. Skvar 
85321000 所 列 电容 器 的 零件 
其 他 电容 器 的 零件 
1 000V 以 上 开关 ,熔断 器 及 零件 
熔断 器 ,线路 电压 > 1 000V 
自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 <72. 5kV 
自动 断路 器 ,线路 电压 之 72. 5kV 
隔离 开关 及 断 续 开关 ,线路 电压 >1 000V 
避雷 器 .电压 限 幅 器 及 电 涌 抑制 器 ,电压 > 1 000V 
其 他 开关 ,保护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 > 1 000V 
全 封闭 组 合式 高 压 开关 装置 ,线路 电压 宇 500kV 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 >1 000V 
编号 8537. 2010 所 列 货品 的 零 配件 
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34 135. 88 
376. 93 
222. 25 

21 869. 37 
613. 89 

11 053. 43 


301 638. 86 
6 719. 05 
6 667. 32 
51 386. 79 
6 893. 06 
2 342. 18 
2 633. 73 
499. 31 
5 600. 
16 517. 
135 576. 
607. 
25 175. 
41 020. 
125 668. 
8 330. 6 
114 954. 
447. 
1 935. 
488 O81. 
78 245. 
12 715. 
355 118. 
42 001. 
8 084. 
3 021. 
226. 
4 837. 
88 865. 45 
2 956. 48 
2 086. $1 
7 925. 33 
4 067. 43 
4 520. 26 
7 882. 47 
874. 84 
55 717.79 
2 834. 05 


19 012 720 
44 143 

37 650 

16 157 917 
5 549 

2 767 46] 


28 149 

2 975 

36 271 498 889 
1 596 877 

59 462 893 

31 140 316 


32 631 781 
2 239 767 993 
8 855 

306 527 


1G 412 323 
303 864 328 

1 768 823 515 
31 148 932 

9 449 664 

3 041 568 
294 549 

6 113 547 


1 756 215 
18 372 

1 006 

120 307 

1 946 787 
7 224 527 
165 

32 013 035 
7 339 968 





( BE) 


同比 增长 
(% ) 
17.75 
-81.43 
- 60. 89 
29., 22 
63. 98 
— 16.27 


( 续 ) 


出 口 额 vey 同比 增长 
O 
nee (万 美元 ) (% ) 


16 1 000V 及 以 下 开关 .继电器 ARB 231 832. 55 15 264 983 708 - 14.54 


85361000 
85362000 
85363000 
85364100 
85364900 
85365000 
85366100 
17 
85366900 
85369000 
85371011 
85371019 
85371090 
85381090 
85389000 
85413000 
85433000 
18 
85441100 
85441900 
85442000 
85443020 
85443090 
85444211 
85444219 
85444221 
85444229 
85444911 
85444919 
85444921 
85444929 
85446012 
85446013 
85446014 
85446019 
85446090 
85447000 
19 
85461000 
85462010 
85462090 
85469000 
85471000 
85472000 


熔断 器 ,线路 电压 三 1 000V 

自动 断路 器 ,线路 电压 专 1 000V 

其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 专 1 000V 
继电器 ,电压 和 60V 

继电器 ,60V < RR ALA <1 000V 

开关 ,线路 电压 和 1 000V 

灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 

低压 电器 及 零件 

插头 及 插座 ,线路 电压 专 1 000V . 

其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 电压 专 1 000V 

用 于 电压 不 超过 1 000V 线路 的 可 编程 序 控制 器 
用 于 电压 不 超过 1 000V 线路 的 其 他 数控 装置 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 专 1 000V 
8537 其 他 货品 的 盘 、 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 
8535 .8536 或 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 
半导体 开关 元 件 等 

电镀 .电解 或 电泳 设备 及 装置 

电线 电缆 

铜 制 绕组 电线 

其 他 绕组 电线 

同 轴 电 缆 及 其 他 同 轴 电导 体 

机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 

其 他 车 ,航空 器 ,船用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 
有 接头 电缆 , 耐 压 和 80V 

其 他 有 接头 电导 体 , 耐 压 专 80V 

有 接头 电缆 ,80V < 耐 压 和 1 000V 

其 他 有 接头 电导 体 ,80V < 耐 压 专 1 000V 
Hefti ri Aa , fit Hs <80V 

AIA, A SPA, A Hs <80V 

FLEA AR 80V < i HE <1 000V 

其 他 电导 体 ,80V < AEE <1 000V 

电缆 ,1kVY < 耐 压 专 35kV 

电缆 ,35kV < 耐 压 专 110kV 

电费 ,110kV < fit FE <220kV 

电缆 iit He > 220kV 

未 列 名 电导 体 , 耐 压 > 1 000V 

由 每 根 被 覆 光 纤 组 成 的 光 比 

绝缘 子 及 零件 

玻璃 制 的 绝缘 子 

输 变 电线 路 绝缘 瓷 套 管 

其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 

其 他 绝缘 子 

陶瓷 制 绝缘 零件 

塑料 制 绝缘 零件 


仿 仿 全 他 他 他 他 他 


14 976. 94 
38 741. 17 
18 635. 
47 161. 

9 460. 
92 242. 
10 614. 

753 022. 
90 778. 
282 256. 
16 899, 
19 504. 
133 048. 
10 267. 
157 366. 48 
28 750. 24 
14 150. 
926 212. 
27 523. 

3 623. 

99 679. 
166 640. 54 

5 604. 03 
92 420. 61 
65 120. 52 
84 737. 98 

164 418. 90 
38 208. 74 
18 729. 98 
71 980. 34 
26 535. 90 
13 547. 

1 535, 

1 572, 

701. 

1 515. 
42 116. 
54 102. 

3 419. 

1 938, 

11 359. 
9 530. 
4 146. 

10 973. 


3 748 899 359 
196 236 111 
202 516 719 

1 462 487 141 

38 683 938 

8 723 507 518 

892 652 922 


3 833 192 735 
104 005 476 
4 529 619 

10 067 442 
78 763 285 
19 686 354 
131 268 839 
3 346 853 488 
87 731 

1 425 377 928 
45 831 133 

9 685 117 
267 590 557 
133 566 217 

4 944 033 

101 644 123 
67 580 993 


153 719 714 


245 806 560 
87 870 031 
22 148 096 

150 204 288 
51 717 546 
29 427 414 

2 251 392 
1 817 159 
1 820 877 
2 071 969 
45 680 709 

195 185 576 

19 230 669 

7 433 780 
84 166 816 
16 566 521 
16 170 684 
14 730 772 
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-24. 
- 22. 
_~ 18. 
- 13. 
— 16. 
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( 续 ) 
| a 
85479010 | 内 衬 绝缘 材料 的 贱 金 属 制 线路 导管 及 其 接头 4 091. 19 12 290 880 | -41.99 
85479090 | 未 列 名 的 电气 机 器 .器具 或 设备 用 绝缘 配件 8 373. 16 . ' 22674590 | -51.25 
70200012 | 工业 绝缘 子 用 玻璃 伞 盘 269. 10 ， 1 920 864 - 14. 93 

三 | 其 他 电器 设备 

20 电动 工具 及 截 件 378 364. 20 
84672100 | 手提 式 各 种 电 销 台 137 722. 22 , 42 913 221 -27.29 
84672210 | Hah FRR 台 8 020. 67 . 1 944 155 -9.18 
84672290 | 其 他 手提 式 电 句 台 52 210. 74 . 18 527 179 -17.76 
84672910 | 手提 电动 砂 磨 工具 (包括 磨 光 机 . 砂 光 机 等 ) 台 58 491. 93 . 33 132 308 | -23.57 
84672920 | FHEA E E | 台 5 408. 59 , 2 574 168 -22. 38 
84672990 | 其 他 手提 式 电 动工 具 台 93 509. 15 . 39 348 026 0. 46 
84679110 | 电动 手提 和 式 链 锯 用 的 零件 kg 984, 97 . - -1 746 598 -24.10 
84679910 | 品目 84. 67 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 kg 22 015.94 34 092 197 | -17.38 
”21 “| 电动 机 及 零件 497 364. 92 
85011010 | 玩具 电动 机 ,P<37. 5W 台 2 050. 60 . 102 977 947 0.71 
85011091 | EPL, P €37. 5W ‚20mm = HLE R Y 30mm 台 49 931. 56 . 1 099 458 346 -30. 69 
85011099 | 其 他 电动 机 ,P<37. 5W 台 118 529. 41 . 1 292 144 648 | -22.67 
85012000 | 交 直 流 两 用 电动 机 P >37. 5W 台 14 548. 41 . 25 123 591 | -14.32 
85013100 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P<750W 台 66 680. 05 . 98 287 310 | -23.61 
85013200 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W < P<75kW 台 8 941. 55 2543977 | -19.90 
85013300 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,75kW <P<375kW 台 634. 50 . 1 497 131. 38 
85013400 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P>375kW 台 1 490. 19 433 } -32.24 
85014000 | 其 他 单 相交 流 电动 机 台 140 873. 23 . 175 675 287 0.02 
85015100 | 多 相交 流 电 动机 ,P<750W 台 12 758. 16 . 4173 467 | -21.85 
85015200 | 多 相交 流 电 动机 ,750W <P<75kW 台 48 959. 57 , 3 069 600 | -36.73 
85015300 | 多 相交 流 电动 机 ,P > 75kW 台 22 459. 34 . 40 226 | -35.87 
85024000 | 旋转 式 变 流 机 台 24, 40 . 701 - 45. 41 
85030010 | 玩具 电动 机 和 微 电 机 的 零件 kg 9 483. 95 . 7501772 | -29.92 

22 电磁 铁 108 557. 14 
85051110 | 稀土 永 磁体 36 543. 55 . 8 580 456 | -20.29 
85051190 | 其 他 金属 永 磁 铁 及 磁化 后 准备 制 水 磁铁 的 物品 34 846. 12 . 69 571 329 | -32.73 
85051900 | 其 他 水 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 29 132. 46 ` . 127 950 934 | -19.89 
85059010 | 电磁 起 重 吸 盘 450. 08 , 17 267 | -88.39 
85059090 | 电磁 铁 ; 电 磁 或 永 磁 工件 夹具 ;8505 的 零件 7 584. 93 . 255 902 732 -20. 31 

23 铅 酸 车 电池 及 零件 126 158. 93 
85071000 | 用 于 启动 活塞 式 发 动机 的 铝 酸 蓄电池 17 697. 92 . 12 667 196 | -25.87 
85072000 | 其 他 铅 酸 蓄电池 103 516. 34 . 104 568 531 -22.71 
85079010 | 铝 酸 蓄电池 的 零件 4 944. 67 . 16 502 339 | -58.60 

24 分 电器 火花塞 21 942. 75 . 231 960 688 -7.06 
85111000 | 火花 塞 5 369. 66 . 179 481 841 4.4] 
85112010 | 机 车 航空 器 船舶 磁 电机 、 直 流 发 电机 及 磁 飞 轮 5.38 | 183 | -99.52 
85112090 | 其 他 点 火 磁 电机 KAR LR KR 1 951.45 . 4727 810 12. 02 
85113010 | 机 车 .航空 器 及 船舶 用 分 电器 .点火 线圈 166. 13 . 249 684 | -40.38 
85113090 | 其 他 分 电器 .点 火线 图 14 450. 13 . 47501170 | -34.94 





25 工业 炉 及 零件 21 313. 08 
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( 续 ) 
HA a 同 同 

85141010 | 可 控 气 氛 热 处 理 炉 2 198. 22 48. 86 
85141090 | 其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 5 450. 93 45 052 3. 85 
85142000 | 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 台 2 150. 08 3 207 3. 25 
85143000 | 其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 台 4 934. 29 79 411 ~ 39, 83 
85144000 | 其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 台 2 342. 58 9370 | 138.42 
85149090 | 品目 85. 14 所 列 其 他 设备 的 零件 kg 4 236. 98 13 744 834 96. 58 

26 焊接 机 器 及 零件 47 672. 40 
85151100 | 针 焊 烙铁 及 焊 枪 个 3 210. 66 24 350 641 -3.81 
85151900 | 其 他 针 焊 机 器 及 装置 台 410. 36 143 020 | -48.77 
85152110 | 全 自动 或 半自动 电阻 直 颖 焊管 机 台 3 046. 79 6 959 475. 12 
85152190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 台 2 204. 65 67 118 1. 68 
85152900 | 其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 台 5 177.98 261 331 ~ 52. 40 
85153110 | 全 自动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 台 395. 22 6 
85153190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 台 1 063. 38 21 301 8. 05 
85153900 | 其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 台 12 242. 23 1 570 339 | -10.03 
85158000 | 其 他 焊 机 ; 热 喷 金属 或 硬 质 合金 的 电气 机 器 台 12 482. 18 744 305 37. 19 
85159000 |8515 所 列 机 器 的 零件 7 438. 93 7026319 | -33.32 

27 电 碳 制品 75 450. 79 887 710 191 -40.21 
85451100 | 炉 用 碳 电极 27 §22. 31 119 059 446 | -50.56 
85451900 | 其 他 碳 电极 36 376. 32 738 372 517 -38. 43 
85452000 | 碳 刷 3 622. 41 2 003 152 12. 15 
85459000 | 其 他 电气 设备 用 石墨 或 碳 精 制品 5 526. 54 22 456 493 -37.70 
68141000 | 粘 聚 或 复制 云母 制 板 . 片 . 带 1 645. 27 3 467 214 | -19.53 
68149000 | 其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 757. 95 2 351 369 -3. 46 

28 焊剂 .焊条 34 756. 83 -336 224 566 3. 88 
83111000 | 焊剂 涂 面 的 贱 金 属 电极 ,电弧 焊 用 19 108. 28 247 519 537 28. 96 
83112000 | 焊剂 为 芯 的 贱 金 属 制 焊丝 FS A 7 796. 53 41 588520 | -4.43 
83113000 | 香 剂 涂 面 或 做 芯 贱 金 属 条 或 丝 , 针 焊 或 气 焊 用 6 541. 65 38 232 176 | -49.56 
83119000 | 其 他 贱 金 属 焊条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金属 喷 镀 丝 条 1 310. 38 8 884 333 -28.33 
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Combining with the decision of the State 
Council on accelerating the cultivation and 
development of strategic new industries, 
constructive suggestions are made on the 
industrial development direction from the 
viewpoints of intelligent power grid and 
wind power generation equipment 
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智能 电网 关键 设备 (系统 ) 研制 规划 (节选) 


智能 化 高 压 开关 设备 技术 发 展 
2009 年 风力 设备 发 展 状况 
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特别 关注 





战略 性 新 兴 产 业 是 引导 未 来 经 济 社会 发 展 的 重要 力 
量 。 发 展 战略 性 新 兴 产 业已 成 为 世界 主要 国家 抢占 新 一 轮 
经 济 和 科技 发 展 制高点 的 重大 战略 。 我 国正 处 在 全 面 建设 
小 康 社会 的 关键 时 期 ,必须 按照 科学 发 展 观 的 要 求 , 抓 住 机 
过 ,明确 方向 ,突出 重点 ,加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 。 

一 、 坚 持 创新 发 展 ,将 战略 性 新 兴 产 业 加 快 培育 成 为 先 
导 产 业 和 支柱 产业 

根据 战略 性 新 兴 产 业 的 特征 ,立足 我 国 国情 和 科技 . 产 
业 基础 , 现 阶 段 重点 培育 和 发 展 节 能 环保 .新 一 代 信息 技 
AR .生物 .高 端 装备 制造 .新 能 源 、 新 材料 .新 能 源 汽车 等 
产业 。 

(一 ) 指 导 思 想 

以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 "重要 思想 为 指导 ,深入 咒 
彻 落实 科学 发 展 观 ,把 握 世 界 新 科技 革命 和 产业 单 命 的 历 
史 机 遇 ,面向 经 济 社会 发 展 的 重大 需求 ,把 加 快 培育 和 发 展 
战略 性 新 兴 产 业 放 在 推进 产业 结构 升级 和 经 济 发 展 方式 转 
变 的 突出 位 置 。 积 极 探索 战略 性 新 兴 产 业 发 展 规律 ,发 挥 
企业 主体 作用 ,加 大 政策 扶持 力度 ,深化 体制 机 制 改 革 ,着 
力 营 造 良好 环境 ,强化 科技 创新 成 果 产 业 化 ,抢占 经 济 和 科 
技 竞 争 制 高 点 ,推动 战略 性 新 兴 产 业 快 速 健康 发 展 ,为 促进 
经 济 社会 可 持续 发 展 作 出 贡献 。 

(二 ) 基 本 原则 

坚持 充分 发 挥 市 场 的 基础 性 作用 与 政府 引导 推动 相 结 
合 。 要 充分 发 挥 我 国 市 场 需 求 巨大 的 优势 ,创新 和 转变 消 
痪 模式 ,营造 良好 的 市 场 环境 ,调动 企业 主体 的 积极 性 , 推 
进 产 学 研 用 结合 。 同 时 , 对 关系 经 济 社会 发 展 全 局 的 重要 
领域 和 关键 环节 ,要 发 挥 政府 的 规划 引导 ,政策 激励 和 组 织 
协调 作用 。 

坚持 科技 创新 与 实现 产业 化 相 结合 。 要 切实 完善 体制 
机 制 , 大 幅度 提升 日 主创 新 能 力 ,着 力 推 进 原始 创新 ,大 力 
增强 集成 创新 和 联合 攻关 ,积极 参与 国际 分 工 合 作 , 加 强 引 
进 消化 吸收 再 创新 ,充分 利用 全 球 创新 资源 ,突破 一 批 关键 
核心 技术 ,掌握 相关 知识 产权 。 间 时 ,要 加 大 政策 支持 和 协 
调 指导 力度 ,造就 并 充分 发 挥 高 素质 人 才 队 伍 的 作用 ,加 速 
创新 成 果 转 化 ,促进 产业 化 进程 。 

坚持 整体 推进 与 重点 领域 跨越 发 展 相 结合 。 要 对 发 展 
战略 性 新 兴 产 业 进 行 统筹 规划 .系统 布局 ,明确 发 展 时 序 ， 
促进 协调 发 展 。 同 时 ,要 选择 最 有 基础 和 条 件 的 领域 作为 
突破 口 ,重点 推进 。 大 力 培 育 产业 集群 ,促进 优势 区 域 率 先 
发 展 。 


坚持 提升 国民 经 济 长 远 竞争 力 与 支撑 当前 发 展 相 结 
合 。 要 着 眼 长 远 , 把 握 科技 和 产业 发 展 新 方向 ,对 重大 前 沿 
性 领域 及 早 部 署 ,积极 培育 先导 产业 。 同 时 ,要 立足 当前 ， 
推进 对 缓解 经 济 社会 发 展 瓶 须 制约 具有 重大 作用 的 相关 产 
业 较 快 发 展 ,推动 高 技术 产业 健康 发 展 ,带动 传统 产业 转型 
升级 ,加 快 形成 支柱 产业 。 

(三 ) 发 展 目 标 

到 2015 年 ,战略 性 新 兴 产 业 形 成 健康 发 展 、 协 调 推 进 的 
基本 格局 ,对 产业 结构 升级 的 推动 作用 显著 增强 ,增加 值 占 
国内 生产 总 值 的 比重 力争 达到 8% 左右 。 

到 2020 年 ,战略 性 新 兴 产 业 增 加 值 占 国内 生产 总 值 的 
比重 力争 达到 15 和 左右 ,吸纳 .带动 就 业 能 力 显著 提高 。 节 
能 环保 .新 一 代 信 息 技 术 .生物 ,高端 装备 制造 产业 成 为 国 
民 经 济 的 支柱 产业 ,新 能 源 .新 材料 .新 能 源 汽 车 产业 成 为 
国民 经 济 的 先导 产业 ;创新 能 力 大 幅 提升 ,掌握 一 批 关键 核 
心 技术 ,在 局 部 领域 达到 世界 领先 水 平 ;形成 一 批 具 有 国际 
影响 力 的 大 企业 和 一 批 创新 活力 旺盛 的 中 小 企业 ;建成 一 
批 产业 链 完善 .创新 能 力 强 .特色 鲜明 的 战略 性 新 兴 产 业 集 
聚 区 。 

再 经 过 十 年 左右 的 努力 ,战略 性 新 兴 产 业 的 整体 创新 
能 力 和 产业 发 展 水 平 达 到 世界 先进 水 平 , 为 经 济 社会 可 持 
续 发 展 提供 强 有 力 的 支撑 。 

二 ,立足 国情 ,努力 实现 重点 领域 快速 健康 发 展 | 

根据 战略 性 新 兴 产 业 的 发 展 阶段 和 特点 ,要 进一步 明 
确 发 展 的 重点 方向 和 主要 任务 ,统筹 部 署 ,集中 力量 ,加 快 
推进 。 

(一 ) 节 能 环保 产业 

重点 开发 推广 高 效 节能 技术 装备 及 产品 ,实现 重点 领 
域 关键 技术 突破 ,带动 能 效 整体 水 平 的 提高 。 加 快 资源 循 
环 利用 关键 共性 技术 研发 和 产业 化 示范 ,提高 资源 综合 利 
用 水 平和 再 制造 产业 化 水 平 。 示 范 推广 先进 环保 技术 装备 
及 产品 ,提升 污染 防治 水 平 。 推 进 市 场 化 节能 环保 服务 体 
系 建设 。 加 快 建立 以 先进 技术 为 支撑 的 废旧 商品 回收 利用 
体系 ,积极 推进 煤炭 清洁 利用 ,海水 综合 利用 。 

(二 ) 新 一 代 信 息 技 术 产 业 

加 快 建设 宽带 , 泛 在 .融合 ,安全 的 信息 网 络 基 础 设施 ， 
推动 新 一 代 移 动 通信 .下 一 代 互 联网 核心 设备 和 智能 终端 
的 研发 及 产业 化 ,加 快 推进 三 网 融合 ,促进 物 联网 、 云 计算 
的 研发 和 示范 应 用 。 着 力 发 展 集成 电路 .新 型 显示 、 高 端 软 
件 ,高端 服务 器 等 核心 基础 产业 。 提 升 软件 服务 .网 络 增值 
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服务 等 信息 服务 能 力 , 加 快 重要 基础 设施 智能 化 改造 。 大 
力 发 展 数字 虚拟 等 技术 ,促进 文化 创意 产业 发 展 。 

(三 ) 生 物产 业 

大 力 发 展 用 于 重大 疾病 防治 的 生物 技术 药物 .新 型 疫 
苗 和 诊断 试剂 .化 学 药物 .现代 中 药 等 创新 药物 大 品种 , 提 
升 生物 医药 产业 水 平 。 加 快 先进 医疗 设备 .医用 材料 等 生 
物 医学 工程 产品 的 研发 和 产业 化 ,促进 规模 化 发 展 。 着 力 
培育 生物 育种 产业 ,积极 推广 绿色 农用 生物 产品 ,促进 生物 
农业 加 快 发 展 。 推 进 生物 制造 关键 技术 开发 .示范 与 应 用 。 
加 快 海洋 生物 技术 及 产品 的 研发 和 产业 化 。 

(四 ) 高 端 装备 制造 产业 

重点 发 展 以 干支 线 飞 机 和 通用 飞机 为 主 的 航空 装备 ， 
做 大 做 强 航空 产业 。 积 极 推进 空间 基础 设施 建设 ,促进 卫 
星 及 其 应 用 产业 发 展 。 依 托 客运 专线 和 城市 轨道 交通 等 重 
点 工程 建设 ,大 力 发 展 轨道 交通 装备 。 面 向 海洋 资源 开发 ， 
大 力 发 展 海洋 工程 装备 。 强 化 基础 配套 能 力 ,积极 发 展 以 
数字 化 .柔性 化 及 系统 集成 技术 为 核心 的 智能 制造 装备 。 

(五 ) 新 能 源 产 业 

积极 研发 新 一 代 核 能 技术 和 先进 反应 堆 , 发 展 核能 产 
业 。 加 快 太阳 能 热 利 用 技术 推广 应 用 ,开拓 多 元 化 的 太阳 
能 光伏 光 热 发 电 市 场 。 提 高 风电 技术 装备 水 平 ,有 序 推进 
风电 规模 化 发 展 ,加 快 适应 新 能 源 发 展 的 智能 电网 及 运行 
体系 建设 。 因 地 制 宜 开发 利用 生物 质 能 。 

(六 ) 新 材料 产业 

大 力 发 展 稀土 功能 材料 高 性 能 膜 材料 ,特种 玻璃 、 功 
能 陶瓷 半导体 照明 材料 等 新 型 功能 材料 。 积 极 发 展 高 品 
质 特殊 钢 .新 型 合金 材料 .工程 塑料 等 先进 结构 材料 。 提 升 
碳纤维 、 芳 纶 , 超 高 分 子 量 聚 乙烯 纤维 等 高 性 能 纤维 及 其 复 
合 材料 发 展 水 平 。 开 展 纳米 、 超 导 、 智 能 等 共性 基础 材料 
研究 。 

(七 ) 新 能 源 汽车 产业 

着 力 突破 动力 电池 ,了 驱动 电机 和 电子 控制 领域 关键 核 
心 技 术 , 推 进 插 电 式 混合 动力 汽车 . 纯 电 动 汽 车 推广 应 用 和 
产业 化 。 同 时 ,开展 燃料 电池 汽车 相关 前 沿 技术 研发 ,大 力 
推进 高 能 效 . 低 排放 节能 汽车 发 展 。 

三 ,强化 科技 创新 ,提升 产业 核心 竞争 力 

增强 自主 创新 能 力 是 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 中 
心 环节 ,必须 完善 以 企业 为 主体 ,市场 为 导向 、 产 学 研 相 结 
合 的 技术 创新 体系 ,发 挥 国 家 科技 重大 专项 的 核心 引领 作 
用 ,结合 实施 产业 发 展 规划 ,突破 关键 核心 技术 ,加 强 创 新 
成 果 产 业 化 ,提升 产业 核心 竞争 力 。 

(一 ) 加 强 产业 关键 核心 技术 和 前 沿 技术 研究 

围绕 经 济 社会 发 展 重大 需求 ,结合 国家 科技 计划 、 知 识 
创新 工程 和 自然 科学 基金 项 目 等 的 实施 ,集中 力量 突破 一 
批 支撑 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 关键 共性 技术 。 在 生物 、 信 
息 ASR 海洋 .地球 深部 等 基础 性 .前 沿 性 技术 领域 超前 部 
署 ,加 强 交叉 领域 的 技术 和 产品 研发 ,提高 基础 技术 研究 
水 平 。 | 
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(二 ) 强 化 企业 技术 创新 能 力 建设 

加 大 企业 研究 开发 的 投入 力度 ,对 面向 应 用 .具有 明确 
市 场 前 景 的 政府 科技 计划 项 目 ,建立 由 骨干 企业 牵头 组 织 、 
科研 机 构 和 高 校 共 同 参与 实施 的 有 效 机 制 。 依 托 骨 干 企 
业 ,围绕 关 键 核 心 技术 的 研发 和 系统 集成 ,支持 建设 若干 具 
有 世界 先进 水 平 的 工程 化 平台 ,结合 技术 创新 工程 的 实施 ， 
发 展 一 批 由 企业 主导 ,科研 机 构 .高校 积极 参与 的 产业 技术 
创新 联盟 。 加 强 财税 政策 引导 ,激励 企业 增加 研发 投入。 
加 强 产 业 集 聚 区 公共 技术 服务 平台 建设 ,促进 中 小 企业 创 
新 发 展 。 

(三 ) 加 快 落实 人 才 强 国 战略 和 知识 产权 战略 

建立 科研 机 构 ,高校 创新 人 才 向 企业 流动 的 机 制 ,加 大 
高 技能 人 才 队 伍 建设 力度 。 加 快 完善 期 权 、 技 术 人 股 、 股 
权 、 分 红 权 等 多 种 形式 的 激励 机 制 ,鼓励 科研 机 构 和 高 校 科 
技 人 员 积 极 从 事 职 务 发 明 创造 。 加 大 工作 力度 ,吸引 全 球 
优秀 人 才 来 华 创新 创业 。 发 挥 研究 型 大 学 的 支撑 和 引领 作 
用 ,加 强 战略 性 新 兴 产 业 相 关 专 业 学 科 建 设 , 增 加 急需 的 专 
业 学 位 类 别 。 改 革 人 才 培 养 模式 ,制定 鼓励 企业 参与 人 才 
培养 的 政策 ,建立 企 校 联合 培养 人 才 的 新 机 制 ,促进 创新 
型 .应 用 型 .复合 型 和 技能 型 人 才 的 培养 。 支 持 知识 产权 的 
创造 和 运用 ,强化 知识 产权 的 保护 和 管理 ,鼓励 企业 建立 专 
利 联盟 。 完 善 高 校 和 科研 机 构 知识 产权 转移 转化 的 利益 保 
障 和 实现 机 制 ,建立 高 效 的 知识 产权 评估 交易 机 制 。 加 大 
对 具有 重大 社会 效益 创新 成 果 的 奖励 力度 。 

(四 ) 实 施 重大 产业 创新 发 展 工程 

以 加 速 产业 规模 化 发 展 为 目标 ,选择 具有 引领 带动 作 
用 ,并 能 够 实现 突破 的 重点 方向 ,依托 优势 企业 ,统筹 技术 
开发 .工程 化 ,标准 制定 ,市 场 应 用 等 环节 ,组 织 实施 若干 重 
大 产业 创新 发 展 工程 ,推动 要 素 整 合 和 技术 集成 ,努力 实现 
重大 突破 。 

(五 ) 建 设 产业 创新 支撑 体系 

发 挥 知识 密集 型 服务 业 支 撑 作 用 ,大 力 发 展 研发 服务 、 
信息 服务 ,创业 服务 .技术 交易 、 知 识 产 权 和 科技 成 果 转 化 
等 高 技术 服务 业 ,着 力 培育 新 业态 。 积 极 发 展 人 力 资源 服 
务 .投资 和 管理 咨询 等 商务 服务 业 ,加 快 发 展现 代 物 流 和 环 
境 服务 业 。 

(六 ) 推 进 重大 科技 成 果 产业 化 和 产业 集聚 发 展 

完善 科技 成 果 产业 化 机 制 ,加 大 实施 产业 化 示范 工程 
力度 ,积极 推进 重大 装备 应 用 ,建立 健全 科研 机 构 、 高 校 的 
创新 成 果 发 布 制度 和 技术 转移 机 构 ,促进 技术 转移 和 扩散 ， 
加 速 科技 成 果 转 化 为 现实 生产 力 。 依 托 具 有 优势 的 产业 集 
聚 区 ,培育 一 批 创新 能 力 强 .创业 环境 好 ,特色 突出 .集聚 发 
展 的 战略 性 新 兴 产 业 示 范 基地 ,形成 增长 极 , 辐 射 带动 区 域 
经 济 发 展 。 

四 、 积 极 培育 市 场 ,营造 良好 市 场 环境 

要 充分 发 挥 市 场 的 基础 性 作用 ,充分 调动 企业 积极 性 ， 
加 强 基 础 设施 建设 ,积极 培育 市 场 ,规范 市 场 秩序 ,为 各 类 
企业 健康 发 展 创造 公平 .良好 的 环境 。 


(一 ) 组 织 实 施 重大 应 用 示范 工程 

坚持 以 应 用 促 发 展 ,围绕 提高 人 民 和 群众 健康 水 平 、 缓 解 
环境 资源 制约 等 紧迫 需求 ,选择 处 于 产业 化 初期 社会 效益 
显著 .市 场 机 制 难以 有 效 发 挥 作用 的 重大 技术 和 产品 ,统筹 
衔接 现 有 试验 示范 工程 ,组 织 实施 全 民 健 康 、 绿 色 发展 、 知 
能 制造 ,材料 换代 信息 惠 民 等 重大 应 用 示范 工程 ,引导 消 
费 模 式 转变 ,培育 市 场 ,拉动 产业 发 展 。 

(二 ) 支 持 市 场 拓展 和 商业 模式 创新 

鼓励 绿色 消费 循环 消费 .信息 消费 ,创新 消费 模式 , 促 
进 消 费 结 构 升 级 。 扩 大 终端 用 能 产品 能 效 标识 实施 范围 。 
加 强 新 能 源 并 网 及 储 能 支线 航空 与 通用 航空 .新 能 源 汽车 
等 领域 的 市 场 配套 基础 设施 建设 。 在 物 联 网 、 节 能 环保 服 


务 ,新 能 源 应 用 、 信 息 服务 .新 能 源 汽车 推广 等 领域 ,支持 企 
业 大 力 发 展 有 利于 扩大 市 场 需求 的 专业 服务 、 增 值 服务 等 
新 业态 。 积 极 推 行 合同 能 源 管理 .现代 废 旧 商 品 回收 利用 
等 新 型 商业 模式 。 
三) 完善 标准 体系 和 市 场 准 人 制度 

加 快 建立 有 利于 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 行业 标准 和 重 
要 产品 技术 标准 体系 ,优化 市 场 准 人 的 审批 管理 程序 。 进 
一 步 健全 药品 注册 管理 的 体制 机 制 ,完善 药品 集中 采购 制 
BE ,支持 临床 必需 疗效 确切 .安全 性 高 .价格 合理 的 创新 药 
物 优先 进入 医保 目录 。 完 善 新 能 源 汽 车 的 项 目 和 产品 准 和 人 
标准 。 改 善 转基因 农产品 的 管理 。 完 善 并 严格 执行 节能 环 
保 法 规 标准 。 





一 、 发 电 环 节 

(—) ERA E 

1. 发 电厂 快速 并 人 高 压 网 装置 

研制 内 容 : 在 保证 发 电机 组 快速 并 网 过 程 中 设备 安全 
可 车 的 前 提 下 ,研究 发 电机 组 相 角 差 和 电压 差 的 关系 、 调 速 
器 和 励磁 控制 系统 相互 协调 配合 的 关系 .断路 符合 闸 寻 前 
时 间 准 确 测 量 技术 、 并 网 参数 实时 测量 技术 、 并 网 装置 录 激 
与 调试 校 验方 法 等 ,研制 发 电厂 快速 并 网 装置 。 

预期 目标 :研制 出 发 电厂 快速 并 人 高 压 网 装置 ,并 试点 


Ni 
=A 


研制 计划 :2009 年 1~12 月 总 体 方案 设计 ,2010 年 1~ 
10 月 装置 开发 ,2010 年 11 ~ 12 月 试 运行 。 

2. 梯级 水 电站 群 经 济 运行 优化 调度 控制 平台 

研制 内 容 : 分 析 智 能 电网 条 件 下 梯级 水 电站 群 优化 调 
度 的 新 要 求 ,依据 梯级 水 电站 群 智能 优化 调度 工程 实用 化 
的 数学 模型 及 求解 算法 ,考虑 水 库 萤 水 效益 和 防 灾 弃 水 风 
险 之 间 的 关系 、 当 前 时 段 决策 对 未 来 时 段 余 留 效益 的 影响 、 
梯级 水 电站 群 经 济 运行 与 梯级 水 电站 群 水 库 中 长 期 优化 调 
BE ,梯级 水 电站 群 竞价 上 网 决策 系统 以 及 未 来 可 能 推出 的 
电力 期 货 市 场 之 间 的 关系 ,研究 提高 梯级 水 电站 群 综合 调 
峰 能 力 的 技术 ,研制 梯级 水 电站 群 经 济 运行 优化 调度 控制 


Wr. > 
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预期 目标 :研制 安全 性 高 .实时 性 强 、. 经 济 性 好 的 具有 
自主 知识 产权 的 梯级 水 电站 群 智能 优化 调度 控制 系统 , 制 
定 梯级 水 电站 群 智能 优化 调度 控制 技术 规范 与 试验 、 验 收 
标准 。 

研制 计划 ;2010 年 研制 模型 和 算法 ,2011 年 软件 开发 并 
试 运行 ,2012 年 编写 规范 与 标准 并 向 行业 申报 。 


3. 水 电机 组 设备 状态 监测 与 故障 分 析 系 统 

研制 内 容 : 研 究 大 型 水 电机 组 和 抽水 蓄 能 机 组 与 电厂 
关键 设备 运行 特点 ,人 研制 模块 化 的 电厂 主 设备 状态 监测 闭 
置 ;采用 信号 提取 辨识 及 预测 技术 ,研究 关键 参量 智能 辩 
识 判 定 和 故障 诊断 机 理 与 策略 ,研制 大 机 组 状态 监测 与 故 
障 分 析 系 统 。 

预期 目标 :研制 大 机 组 状态 监测 与 故障 分 析 系 统 , 并 在 
电厂 示范 应 用 。 建 立 相关 规范 和 标准 。 建 立 电站 群 资料 分 
析 中 心 。 

研制 计划 :2010 年 研制 电厂 主 设备 状态 监测 装置 ,2011 
年 研制 大 型 水 电厂 主 设备 状态 监测 与 故障 分 析 系 统 ,2012 
年 示范 应 用 并 编写 规范 与 标准 ,2013 年 研制 大 型 抽水 鞭 能 : 
电厂 主 设备 状态 监测 与 故障 分 析 系 统 ,2014 年 示范 应 用 并 
编写 规范 与 标准 ,2015 年 推广 应 用 。 

4. 火电 机 组 次 同步 振 功 抑制 装置 

研制 内 容 : 研 究 次 同步 振 葛 建 模 、 仿 真 .测试 和 次 同步 
振荡 抑制 装置 测量 技术 ,实现 次 同步 振荡 抑制 装置 的 参数 
自动 整定 ,使 得 在 系统 多 种 工 况 下 能 得 到 综合 最 佳 阻尼 控 
制 效果 ;实现 次 同步 振荡 抑制 装置 的 保护 策略 .安全 策略 、 
多 机 之 间 协 调 策略 协调 动作 。 

预期 目标 :研制 火电 机 组 次 同步 振荡 抑制 装置 ,并 在 火 
电厂 示范 应 用 。 | 

研制 计划 :2011 年 策略 研究 和 仿真 验证 ,2012 年 装置 开 
发 和 现场 应 用 。 

5. 水 电厂 电网 调度 支撑 系统 

研制 内 容 :研发 标准 化 平台 将 水 电厂 AGC/AVC 功能 与 
电网 调度 .水 情调 度 等 调度 中 心 进行 业务 优化 整合 ,形成 综 
合 一 体 化 的 协调 调度 ,优化 运行 体系 ,实现 电网 调度 支撑 系 
统 直接 把 负荷 曲线 下 发 到 机 组 LCU ,建立 该 系统 软 硬 件 技 
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术 规 范 。 

预期 目标 :提高 电网 调度 支撑 系统 的 稳定 性 和 可 靠 性 ， 
提高 对 调度 命令 的 响应 和 调节 速度 ,减少 调度 侧 的 调试 和 
维护 工作 量 。 

研制 计划 :2011 年 系统 开发 ,2012 年 系统 开发 和 现场 
应 用 。 

6. 适用 于 常规 能 源 和 新 能 源 的 自动 化 成 套 控 制 系统 

研制 内 容 : 综 合 利用 计算 机 、 网 络 技术 等 现代 信息 技 
术 , 融 人 先进 的 管理 思想 ,建立 贯通 发 电 企业 生产 .经营 、 管 
理 各 环节 的 信息 网 络 , 对 发 电 企业 各 环节 产生 的 数据 (包括 
信息 数据 ) 进 行 采集 . 挖 气 分析、 处理、 控制 和 反馈 ,并 通过 
言 息 网 络 实现 信息 资源 共享 ,实现 电厂 生产 经营、 管理 的 
自动 化 和 智能 化 ,达到 提高 企业 现代 化 香水 平 、 提 升 企业 
经 济 效益 .增强 企业 市 场 竞争 能 力 的 目标 。 发 电 企业 构建 
“数字 化 电厂 ” ,实现 系统 分 析 ERIR ,故障 诊断 、 在 线 预 
警 .状态 分 析 ,管理 优化 等 一 系列 功能 ,保障 电厂 设备 安全 
运行 ,实现 电厂 最 佳 效 益 ,增强 对 电网 支持 能 力 。 

预期 目标 :研究 并 形成 以 分 散 控制 系统 (DCS) 为 核心 ， 
包括 厂 级 监控 信息 系统 (SIS) .全 激励 仿真 系统 (SIM) .现场 
总 线 .优化 控制 策略 等 在 内 的 自动 化 成 套 解 决 方案 ,在 建设 
数字 化 电站 过 程 中 掌握 技术 先 机 。 

研制 计划 :2011 年 系统 开发 ,2015 年 系统 开发 和 现场 
应 用 。 

(二 ) 大 规模 可 再 生 能 源 

1. 大 规模 间歇 式 电 源 有 功 /无 功 功率 控制 装置 

研制 内 容 : 研 究 在 风电 机 组 /光伏 组 件 功率 调节 范围 条 
件 下 ,风电 场 和 光伏 电站 有 功 /无 功 功率 控制 策略 和 调节 技 
术 , 研 制 风电 场 和 光伏 电站 有 功 /无 功 功 率 控制 装置 ,实现 
有 功 /无 功 合理 调节 控制 ,并 开展 风电 场 / 光 伏 电 站 有 功 /无 
功 功率 控制 装置 示范 应 用 。 

预期 目标 : 研制 在 风电 场 和 光伏 电源 侧 ,响应 AGC/ 
AVC 要 求 的 有 功 /无 功 功率 调节 控制 装置 ,为 实现 电网 对 风 
电 和 光伏 发 电 进 行 AGC/AVC 控制 提供 技术 和 装备 支撑 。 

研制 计划 :2010 年 底 前 完成 调研 与 模拟 环境 ,测试 环境 
建设 方案 ;2011 年 开展 接口 研究 ,启动 装置 研制 ;2013 年 完 
成 装置 和 系统 示范 应 用 。 

2. 间 葡 式 电 源 发 电功率 预测 与 协调 控制 系统 

研制 内 容 : 研 制 统一 的 风电 场 、 太 阳 能 发 电功率 预测 与 
优化 调度 系统 ,主要 包括 :设计 风力 发 电 、 太 阳 能 发 电 与 调 
度 系 统 的 接口 ,编制 包含 风力 发 电 、 太 阳 能 发 电 优 化 调度 方 
案 , 实 现 风 力 发 电 、 太 阳 能 发 电 预 测 功 能 , 开发 并 实现 具有 
统一 接口 的 包含 风力 发 电 、 太 阳 能 发 电 出 力 预 测 的 优化 调 
度 系 统 。 

预期 目标 :研制 集成 风力 发 电 、 太 阳 能 发 电 出 力 预 测 、 
调度 为 一 体 的 应 用 系统 ,实现 电网 对 间 吹 式 电源 接 入 调 峰 
和 自动 发 电 功 能 。 | 

研制 计划 :2010 年 6 月 完成 调研 ;2010 年 底 完成 整体 方 
案 设计 ,开展 关键 技术 研究 ;2011 年 进行 系统 开发 ;2013 年 
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完成 试验 验证 。 

3. 风电 场 / 风 电机 组 故障 穿越 控制 装置 

研制 内 容 : 在 低 电 压 .过 电压 .频率 越 限 .不 对 称 负 荷 等 
电网 异常 情况 下 ,同时 考虑 风电 场 故障 响应 特性 ,建立 风电 
场 故 障 对 电网 安全 稳定 影响 的 分 析 模型 ;构建 满足 风电 场 / 
风电 机 组 故障 穿越 性 能 与 指标 的 装置 硬件 拓扑 结构 ;建立 
故障 穿越 的 试验 测试 环境 ,研制 大 型 双 馈 风电 机 组 的 故障 
穿越 装置 ;制定 风电 场 和 风电 机 组 故障 穿越 技术 指标 和 
规范 。 

预期 目标 :研制 风电 场 / 风 电机 组 故障 穿越 装置 ,满足 集 
群 风 机 /风电 机 组 故障 穿越 技术 要 求 , 开 展现 场 应 用 示范 。 

研制 计划 :2010 年 研制 模型 和 算法 ;2011 ~2012 年 样机 
开发 ,2013 年 开展 示范 运行 ,2014 年 完善 改进 。 

4 风光 储 联 合 电站 一 体 化 智能 监控 系统 

研制 内 容 : 研 究 风光 储 一 体 化 综合 SCADA 技术 ,包括 
基于 IEC 61400-25 规约 的 风电 场 监控 通信 技术 ,大 规模 光 
伏 电站 SCADA 技术 、 储 能 系统 的 SCADA 技术 ,实现 风光 储 
示范 电站 与 电网 的 信息 交互 ,实现 风光 储 示 范 电 站 与 风力 
预报 系统 .光照 度 预测 系统 的 信息 交互 。 建 立 基 于 分 层 分 
布 构架 的 包含 风电 场 .光伏 电站 、 储 能 系统 以 及 变电站 一 体 
化 综合 SCADA 模型 ,研制 风光 储 一 体 化 电站 的 综合 数据 库 
平台 和 通信 控制 系统 。 

预期 目标 :研制 风光 储 联合 电站 的 综合 SCADA 系统 ， 
并 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 底 完 成 相关 SCADA 技术 研究 .信息 
交换 技术 研究 ;2011 年 完成 综合 系统 方案 设计 ,开展 系统 开 
发 ;2012 年 底 完 成 系统 开发 ,并 示范 应 用 。 

5. 风电 机 组 控制 系统 接 入 导 则 符合 性 检测 平台 

研制 内 容 : 建 设 满足 风电 场 接 人 导 则 检测 平台 的 试验 
电网 ;建设 符合 当前 主流 机 型 的 双 馈 和 直 驱 风电 机 组 的 控 
制 系统 联 调 检测 平台 ;建设 符合 风 轮 机 特性 的 模拟 试验 平 
台 ; 建 设 符合 风电 机 组 大 功率 变 流 器 有 功 / 无 功 调节 及 低 电 
压 穿 越 特性 的 检测 平台 。 编 制 符 合 电网 接 人 导 则 的 风电 机 
组 控制 系统 检测 规范 。 

预期 目标 :建立 满足 风电 机 组 接 人 电网 技术 导 则 要 求 
的 检测 平台 ,包括 检测 频率 变化 范围 .电压 波动 范围 .电能 
质量 有功 和 无 功 调节 功能 、 低 电压 穿越 ,为 智能 电网 新 能 
源 接 入 提供 技术 支撑 。 

研制 计划 :2010 年 底 完成 相关 技术 研究 、 完 成 测试 平台 
总 体 方案 设计 ;2011 年 6 月 完成 测试 平台 建设 ,通过 验收 ; 
2011 年 底 制定 检测 规范 ,推进 网 源 协调 控制 技术 。 

6. 兆 瓦 级 光伏 并 网 逆 变 器 

研制 内 容 : 研 究 光 估 逆 变 器 并 网 特性 ;研制 兆 瓦 级 光伏 
并 网 逆 变 器 ,开展 现场 示范 运行 ;开展 光伏 道 变 器 并 网 特性 
测试 方法 . 接 人 技术 导 则 的 研究 ,制定 光伏 并 网 逆 变 器 并 网 
规范 ;研究 光伏 并 网 系统 有 功 出 力 以 及 出 力 变化 率 控 制 的 
技术 ;利用 光伏 道 变 器 无 功能 力 ,研究 接 入 点 电压 动态 调节 
技术 ;研究 逆 变 器 对 接 入 点 的 谐 波 污染 、 光 伏 电站 的 出 力 变 


化 引起 的 接 人 点 电压 波动 等 电能 质量 问题 以 及 抑制 方法 。 

预期 目标 :研制 兆 瓦 级 光伏 并 网 逆 变 器 ,制定 光伏 并 网 
| 逆 变 器 并 网 规范 。 

研制 计划 :2010 年 6 月 完成 关键 技术 研究 ;2011 年 完成 
装置 研制 ;2012 年 开展 现场 示范 运行 ,完成 规范 制订 。 

7. 大 规模 间 坎 式 电源 接 人 网 源 协 调控 制 

研制 内 容 : 研 究 考虑 电网 .电站 和 机 组 安全 约束 下 的 风 
电场 /光伏 电站 AGC 数学 模型 和 求解 算法 ,实现 风电 场 . 光 
伏 电 站 有 功 和 无 功 控制 装置 与 电网 调度 AGC 协调 控制 ; 实 
现 风电 场 .光伏 电站 与 机 组 一 次 调频 协调 控制 ;实现 电网 事 
故 涉及 送出 系统 时 ,风电 场 ,光伏 电站 协助 电网 调度 智能 应 
急事 故 处 理 。 研 究 考虑 电网 .电站 和 机 组 安全 约束 下 风电 
场 、. 光 伏 电 站 无 功 控制 与 无 功 补 偿 优化 配置 ,实现 常规 电站 
与 风电 场 .光伏 电站 协调 控制 。 

预期 目标 ; 研究 适用 网 源 协调 的 风电 场 .光伏 电站 
AGC/AVC 数学 模型 和 求解 算法 ;研制 安全 性 高 .实时 性 强 、 
经 济 性 优 、 网 源 协 调 性 好 的 风电 场 、 光 伏 电 站 AGC/AVC 电 
网 侧 控制 平台 ,并 试点 应 用 。 全 面 提 升 风电 场 . 光 伏 电 站 可 
控 性 ,推动 网 源 协 调控 制 技术 发 展 ,显著 改善 电能 质量 ,为 
电网 安全 运行 提供 强 有 力 的 技术 支持 。 

研制 计划 :2010 年 研制 模型 和 算法 ,2011 ~ 2012 年 样机 
开发 ,2013 年 开展 示范 运行 ,2014 年 完善 改进 。 

8. 兆 瓦 级 垂直 轴 风 力 发 电机 组 控制 系统 

研制 内 容 :研究 兆 瓦 级 垂直 轴 控 制 技术 ,解决 垂直 轴 风 
电机 组 的 变速 恒 频 控制 技术 难题 ,研制 兆 瓦 级 垂直 轴 风 力 
发 电机 组 的 变 流 器 ,研制 垂直 轴 桨 叶 调节 控制 装置 和 垂直 
轴 风 力 发 电机 组 主 控 系 统 。 

研制 目标 :研制 兆 瓦 级 垂直 轴 风 力 发 电机 组 成 套 控 制 
系统 ,形成 兆 瓦 级 垂直 轴 风 力 发 电机 组 控制 装备 的 配套 能 
力 。 掌 握 垂直 轴 风 力 发 电机 组 并 网 特性 。 

研制 计划 :2010 年 研制 兆 瓦 级 垂直 轴 风 力 发 电机 组 成 
套 控 制 系统 ;2011 年 示范 应 用 ;2015 年 产品 化 ,制定 相关 规 
范 和 标准 。 | 

(三 ) 大 规模 储 能 

1. 大 型 抽水 鞋 能 电站 智能 调度 运行 控制 系统 

研制 内 容 : 研 究 抽水 蓄 能 电站 各 工 况 状态 定义 .转换 控 
制 流 程 .启动 条 件 、 事 故 停机 流程 ,研究 大 型 抽水 蔷 能 电站 
各 LCU 间 信 息 交 换 技 术 , 实 现 可 视 化 展示 技术 、 运 行 设备 仿 
真 技 术 . 厂 网 协调 控制 技术 ,研制 大 型 抽水 蓄 能 电站 就 地 单 
元 控制 装置 ,研制 大 型 抽水 蓄 能 电站 监控 系统 。 考 虑 到 智 
能 电网 对 节能 发 电 调度 体系 的 要 求 , 从 抽水 著 能 电站 上 自身 
特点 出 发 ,实现 抽水 蓄 能 电站 优化 调度 工程 实用 化 的 控制 
目标 数学 模型 及 其 求解 方法 ,综合 考虑 抽水 蓄 能 电站 的 静 
态 经 济 效 益 和 动态 经 济 效益 的 最 大 化 。 制 定 抽水 荔 能 电站 
智能 调度 运行 控制 系统 设计 调试、 现场 试验 、 验 收 、 并 网 运 
行 相关 规范 和 标准 。 

预期 目标 :完成 国产 化 的 大 型 抽水 攻 能 电站 智能 调度 
运行 控制 系统 研制 及 示范 应 用 ,制定 相关 规范 和 标准 。 





特别 关注 


研制 计划 :2010 年 完成 大 型 抽水 车 能 电站 现 地 单元 控 
制 装置 ;2011 年 研制 大 型 抽水 蓄 能 电站 监控 系统 及 高 级 应 
用 软件 ;2012 年 示范 应 用 ,制定 相关 规范 和 标准 。 

2. 大 容量 化 学 电池 模块 化 集成 系统 

研制 内 容 : 开 展 钠 硫 、 液 流 和 锂 离子 电池 核心 部 件 和 关 
键 生产 设备 的 研发 ,开展 电池 组 串 并 联 设计 方案 研究 ,开展 
钠 硫 等 电池 模块 系统 设计 和 工艺 设计 的 研究 ,研制 生产 装 
备 、 建 设 测试 平台 ,开发 大 容量 .高 可 靠 性 、 高 性 能 100kW 
级 JIMW 级 及 10MW 级 钠 硫 、 液 流 和 锂 离子 电池 储 能 系统 。 
依托 集成 技术 ,成套 技术 和 测试 技术 ,分 阶段 开展 钠 硫 电池 
储 能 系统 100kW 级 .1MW 级 及 10MW 级 化 学 电池 储 能 装置 
在 间 葡 式 电源 接 入 .电网 前 峰 填 谷 .大 型 应 急电 源 及 用 户 侧 
UPS 等 方面 的 示范 应 用 ,并 根据 试 运行 评估 结果 ,逐步 完善 
大 容量 化 学 电池 储 能 技术 和 标准 。 

预期 目标 :掌握 钠 硫 、 液 流 和 锂 离子 电池 核心 部 件 制备 
技术 ,研制 成 功 100kW 级 JIMW 级 及 10MW 级 钠 硫 、 液 流 和 
刹 离 子 电池 模块 化 集成 系统 ,形成 相关 质量 控制 标准 和 产 
品 技术 规范 ,完成 相关 研究 .生产 ,测试 装备 建设 ,建成 示范 
应 用 系统 。 

研制 计划 :2010 年 底 完成 100kW 和 兆 瓦 级 电池 储 能 装 
置 的 研制 ;2011 年 底 完成 10MW 级 电池 储 能 装置 的 研制 ; 
2012 年 底 完善 相关 标准 体系 规范 。 

3. 大 容量 化 学 电池 储 能 系统 能 量 转换 装置 

研制 内 容 :针对 化 学 电池 储 能 的 特性 ,研制 与 其 相 适 用 
的 电池 储 能 能 量 转换 装置 及 其 附属 控制 保护 设备 ,研究 高 
转换 效率 的 变 流 ( 整 流 . 逆 变 ) 器 主 电路 拓扑 ,研究 器 件 级 
K ZRF .变压器 多 重 化 、 逆 变 桥 并 联 和 链 式 结构 等 技术 ， 
以 增加 储 能 能 量 转换 容量 和 提高 耐 压 水 平 ,并 进行 主 回路 
的 优化 设计 。 

预期 目标 :掌握 大 容量 化 学 电池 储 能 系统 能 量 转换 装 
置 的 核心 技术 ,完成 样机 研制 与 装置 集成 ,并 应 用 到 试验 示 
范 工程 。 

研制 计划 :2010 年 底 完成 拓扑 研究 ;2011 年 底 完成 装置 
研制 和 测试 ;2012 年 底 完善 装置 的 研制 ,制定 相关 标准 
规范 。 

4. 大 容量 化 学 电池 储 能 装置 综合 能 量 管理 系统 

研制 内 容 : 研 制 化 学 电池 储 能 装置 监控 系统 中 的 控制 
单元 .保护 单元 在线 监测 单元 以 及 综合 信息 管理 单元 , 建 
立信 息 交 换 模型 ,实现 化 学 电池 储 能 系统 的 高 效 储 能 并 快 
速 响应 电力 系统 的 功率 变化 ,稳定 系统 的 功率 或 电压 。 

预期 目标 :研制 完成 用 于 化 学 电池 储 能 装置 的 综合 
量 管理 系统 。 | 

研制 计划 :2010 年 底 完成 方案 设计 ;2011 年 底 完成 系统 
开发 和 测试 ;2012 年 底 完善 系统 ,并 制定 相关 标准 规范 。 

5. 集成 储 能 的 间歇 式 能 源 功率 平滑 调节 装置 

研制 内 容 :建立 储 能 装置 的 数学 模型 ,分 析 可 再 生 能 源 
发 电 系统 对 储 能 系统 容量 和 动态 特性 的 要 求 ,实现 可 再 生 
能 源 发 电 系统 与 储 能 系统 的 协调 控制 技术 ;开展 兼顾 最 大 
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功率 跟踪 .间歇 性 功率 波动 调节 .电压 波动 调节 eb fee, 
低 电 压 穿 越 .孤岛 运行 、 软 并 网 和 软 解 列 的 优化 控制 策略 研 
究 ; 人 研制 集成 储 能 的 间 上 软 式 能 源 功 率 平滑 调 丰 疾 置 工业 样 
机 ,并 进行 工程 示范 。 

预期 目标 :研制 出 100kW 级 ,1MW 级 及 10MW 级 集成 
储 能 的 间歇 式 能 源 功率 平滑 调节 装置 ,完成 系统 示范 应 用 。 


类别 EEL 

























研制 计划 :2010 年 底 完 成 100kW 和 1MW 级 集成 储 能 
的 间 坎 式 能 源 功 率 平滑 调节 装置 的 研制 ;2011 年 底 完 成 
10MW 级 集成 储 能 的 间歇 式 能 源 功 率 平滑 调节 装置 的 研制 ; 
2012 年 底 完 善 集成 储 能 的 间 拘 式 能 源 功 率 平滑 调节 装置 的 
研制 ;制订 相关 标准 体系 规范 。 

发 电 环 节 关 键 装备 分 类 见 表 1。 


R1 发 电 环节 关键 装备 分 类 


装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改 进 或 研发 计划 


备 È 


















een 发 电厂 快速 并 人 人 高压 | ”基本 满足 智能 电网 试点 | ”根据 智能 电网 建设 需 | ”应 于 2010 年 底 达 
p 网 装置 示范 工程 的 需求 求 进一步 研发 换代 实用 
有 J 基本 满足 智能 电网 试点 | ”加 强 通信 标准 化 . 模 | ”在 世博 园 .风光 储 斌 
备 
| ”100kW 钠 硫 电池 储 能 | 。 基本 满足 智能 电网 试点 | oa 满足 世博 园 试 点 
BRAKE RIE | 要 求 
梯级 水 电站 群 经 济 运 | “根据 智能 电网 建设 
也有 一 2012 实 
sapa 。。 上行 优 化 油 度 控制 平台 人 | eee ab seat 
大 机 组 设备 状态 监测 根据 智能 电网 建设 
W 2014 FKE 
与 故障 分 析 系统 已 在 研制 中 谱 于 2014 年 达 实 用 | 需求 进一步 完善 
;但 
大 规模 问 时 式 电源 有 ey. | 项 期 应 于 2013 年 达 | 根据 智能 电网 建设 
anp aema ETERNA 实用 要 求 进一步 完善 功能 
stem P 间歇 式 电源 发 电功率 | ”已 经 有 相关 预测 产品 ,但 还 | ”预期 应 于 2013 年 达 | 根据 智能 电网 建设 要 
预测 与 协调 控制 系统 | 需要 进步 与 调度 紧密 结合 | 应 用 求 进步 完善 功能 
在 | 焰 瓦 级 光伏 并 网 逆 根据 智能 电网 建设 
G 应 于 2012 年 达 实 
备 根据 智能 电网 建设 
we 需求 , 需 提高 容量 等 
ma TEAR 正在 研制 中 应 于 2012 年 达 实用 | 级 ,实现 大 规模 化 集 
成 。 结合 智能 电网 需 
要 , 需 加 快 研制 
大 规模 储 能 ; 
大 容量 化 学 电池 储 能 | ge 预期 应 于 2012 年 达 | 
系统 能 量 转换 装置 实用 
在 规模 .联合 经 济 运 
ARV RRE REHAB | 已 有 一 定 研制 基础 应 于 2012 年 达 实 用 | 行 和 仿真 技术 方面 有 
能 调度 运行 控制 系统 
| 所 突破 
火电 机 组 次 同步 振荡 | 根据 智能 电网 建设 
IEE V 2012 年 达 实 
mae 在 研制 中 应 于 2012 年 达 实用 | a 
常规 发 电 有 一 定 基础 应 于 2011 年 达 实用 
常规 能 源 和 新 能 源 的 
— i 应 于 2015 5 
e L 自动 化 成 套 控制 系统 有 一 定 其 而 PET 2015 年 这 实用 
研 风光 依 联 合 电站 一 体 | o ogy 预期 应 于 2011 年 达 | ”根据 智能 电网 建设 
化 智能 监控 系统 应 用 要 求 进一步 完善 功能 


大 规模 可 再 


生 能 源 
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根据 智能 电网 建设 


风电 机 组 控制 系统 接 | 。 ae 预期 应 于 2012 年 达 
入 导 则 符合 性 检测 平台 应 用 要 求 进一步 完善 功能 
风电 场 /风电 机 组 故 谭 | o eng 预期 应 于 2014 年 达 | 
穿越 控制 装置 实用 要 求 进一步 完善 功能 
兆 瓦 级 垂直 轴 风 力 发 预期 应 于 2015 年 示范 
一 定 基 
电机 组 控制 系统 as | 应 用 


根据 智能 电网 建设 


结合 未 来 智能 电网 发 
展 需 要 ,号 须 加 快 研制 






大 容量 化 学 电池 储 能 
装置 综合 能 量 管理 系统 | 基础 











大 规模 储 能 


BY Re St St 


集成 储 能 的 间歇 式 能 
源 功 率 平滑 调节 装置 


二 ,输电 环节 

(一 ) 输 电线 路 状态 监测 装置 

1. 输电 线路 导线 运行 状态 集成 监测 装置 

研制 内 容 :研究 导线 覆 冰 微风 振动 .舞动 温度、 风 偏 、 
弧 垂 等 多 参数 集成 监测 技术 ,研制 能 适应 恶劣 气候 环境 、 高 
“集成 度 、 高 传输 可 靠 性 ,遵循 标准 通信 规约 的 输电 线路 导线 
运行 状态 集成 监测 装置 ,满足 输电 线路 运行 管理 的 要 求 。 

预期 目标 :研制 输电 线路 导线 运行 状态 集成 监测 装置 ， 
满足 准确 性 .可 靠 性 和 稳定 性 要 求 , 开 展 试点 应 用 。 

2. 输电 线路 气象 在 线 监测 装置 

研制 内 容 :研究 各 类 气象 参数 的 多 传感器 融合 技术 , 研 
制 能 适应 恶劣 气候 环境 、 高 集成 度 、 高 传输 可 靠 性 、 遵 循 标 
准 通 信 规 约 的 多 气象 参数 在 线 监测 装置 ,实现 对 风速 . 风 
向 气温、 湿度、 气压 .雨量 和 光 辐 射 等 参数 的 集中 监测 和 可 
靠 传输 。 

预期 目标 :研制 输电 线路 气象 在 线 监测 装置 ,满足 准确 
性 ,可靠 性 和 稳定 性 要 求 ,开展 试点 应 用 。 

3. 输电 线路 视频 /图 像 监 控 装置 

研制 内 容 :研究 输电 线路 视频 监控 装置 的 电源 系统 与 
控制 技术 ,研制 能 连续 不 间断 工作 10 天 以 上 .具备 红外 和 
加 热 等 功能 .能 采用 OPCW 或 无 线 通信 方式 传输 视频 信号 、 
遵循 标准 通信 规约 的 视频 监控 装置 ,实现 输电 线路 的 全 天 
候 监 视 。 

预期 目标 :研制 输电 线路 视频 /图 像 监控 装置 ,满足 有 
效 性 .可靠 性 和 稳定 性 要 求 , 开 展 试点 应 用 。 

4. 输电 线路 杆 塔 集成 监测 装 中 

研制 内 容 :研究 导线 覆 冰 、 杆 塔 倾斜. 杆 塔 振动 . 微 气象 
状况 等 多 参数 组 合 与 集成 技术 ,研制 遵循 标准 通信 规约 的 
杆 塔 集成 监测 装置 ,实现 对 以 上 参数 中 两 种 及 以 上 的 集中 
有 效 监测 。 

预期 目标 :研制 输电 线路 杆 塔 集成 监测 装置 ,满足 准确 
性 ,可靠 性 和 稳定 性 要 求 ,开展 试点 应 用 。 

以 上 4 类 装备 的 研制 计划 :2009 年 12 月 31 日 完成 标 
准 化 和 可 靠 性 设计 .装置 样机 研发 ;2010 年 6 月 30 日 完成 
小 批量 试验 及 完善 ;2010 年 9 月 30 日 完成 试点 工程 现场 安 
装 和 现场 试验 ;2010 年 11 月 30 日 推广 应 用 。 

5. 电缆 状态 监测 装置 

研制 内 容 :结合 相关 技术 现状 和 发 展 趋势 ,在 分 布 式 光 
纤 测 温 \ 电 绕 载 流量 预警 .金属 套 接地 电流 在 线 监测 .电线 
线路 在 线 局 部 放电 监测 等 方面 开展 电缆 线路 智能 化 状态 监 


装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 


已 有 原理 性 样机 研制 


正在 进行 原理 性 基础 研 
究 ,已 取得 突破 性 进展 


特别 关注 


( 续 ) 






结合 未 来 智能 电网 
发 展 需 要 , 吸 须 加 快 
研制 
结合 未 来 智能 电网 
发 展 需要 , RA AN AR 
研制 





预期 应 于 2012 年 达 
实用 
















预期 应 于 2011 年 实现 
原理 性 样机 ,于 2012 年 
达 实 用 





测 装 置 的 研制 。 

预期 目标 :研制 适用 电缆 线路 的 状态 监测 装置 ,开展 试 
点 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~2011 年 。 

6. 输电 线路 电磁 环境 智能 监测 系统 

研制 内 容 : 研 制 输电 线路 电磁 环境 自动 监测 系统 ,进行 
自动 监测 系统 承载 车 辆 的 选 型 及 改造 。 

预期 目标 :研制 适用 于 各 种 条 件 下 的 车 载 移动 式 输电 
线路 电磁 环境 自动 监测 系统 。 

研制 计划 :2009 年 12 月 完成 收集 资料 ,调研 和 系统 初 
步 规划 ;2010 年 12 月 完成 电磁 环境 各 种 测量 探头 的 研制 ; 
2011 年 12 月 完成 电磁 环境 各 测量 因子 数据 采集 的 硬件 制 
作 和 软件 编程 ;2012 年 12 月 完成 承载 车 的 选 型 和 制造 ; 
2013 年 12 月 完成 输电 线路 电磁 环境 智能 监测 系统 研制 。 

(二 ) 输 电线 路 状态 监测 系统 

研制 内 容 : 

(1) 状 态 监 测 方面 ,能 实时 掌握 输电 线路 本 体 运 行 状 
AS .气象 环境 .通道 状况 ,使 输电 线路 运行 状态 在 控 能 控 、 
可 控 ,实现 输电 线路 的 数字 化 和 可 视 化 管理 。 

(2) 故 障 诊断 方面 ,能 依据 线路 设备 的 特征 参数 和 损伤 
模式 ,应 用 损伤 诊断 技术 .特征 量 性 质 等 诊断 方法 ,进行 分 
析 诊 断 ,查找 故障 原因 ,提出 防治 措施 。 

(3) 在 线 预 警方 面 ,在 出 现 影响 线路 运行 的 隐患 时 ,及 . 
时 通过 多 种 有 效 的 方式 发 布 报警 信息 ,并 对 被 报警 设备 进 
行 定位 。 在 监测 到 出 现 极端 恶劣 天 气 和 严重 外 力 破 坏 ( 如 
火灾 ,地质 灾害 ) 等 状况 时 ,能 及 时 进行 灾害 预警 定位 。 

(4) 辅 助 决策 方面 ,对 输电 线路 状态 进行 预测 和 趋势 分 
OT ,采用 状态 评估 可靠 性 评价 .风险 评估 等 标准 , 对 线路 部 
件 及 线路 总 体 状 况 进 行 评估 ,并 将 评估 结果 作为 线路 生产 
运行 .调度 控制 的 决策 依据 。 

(5 ) 状 态 检修 方面 ,根据 线路 综合 状态 信息 的 评 佳 结 
果 , 按 相关 状态 检修 导 则 ,逐步 实现 基于 状态 评估 可靠 性 
评价 .风险 评估 、 全 寿命 周期 管理 模式 下 的 输电 线路 状态 
检修 。 

(6) 仿 真 培 训 方 面 ,通过 系统 数据 资源 创建 三 维 课件 ， 
对 输电 线路 生产 运行 中 常见 的 各 种 状况 进行 三 维 仿真 . 视 
频 Flash 动画 模拟 ,提高 仿真 培训 效果 。 

(7) 实 现 与 现 有 PMS 系统 .雷电 监测 系统 信息 集成 ,可 
以 将 设备 的 基础 数据 和 监测 到 的 雷电 参数 (雷击 点 位 置 . 雷 
击 时 间 .雷击 极 性 .雷击 强度 .雷电 移动 方向 等 ) 导 人 本 监测 
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(8) 依 据 区 域 环境 信息 ,结合 输电 线路 的 本 体 设备 信 
息 .运行 信息 ,评价 输电 线路 未 来 的 运行 风险 。. 

(9) 开 发 输电 线路 GIS 平台 ,并 对 输电 线路 当前 运行 状 
态 信息 .环境 信息 和 预警 信息 进行 可 视 化 显示 ,建成 输电 线 
路 全 方位 的 综合 监测 平台 。 

预期 目标 :研发 输电 线路 设备 状态 监测 系统 ,对 重要 输 
电线 路 、 灾 害 多 发 区 域 的 环境 参数 和 运行 状态 进行 集中 监 
测 ,实现 重要 输电 线路 的 安全 预警 ,为 生产 运行 管理 和 调度 
提供 决策 信息 支持 。 

研制 计划 ;2009 ~ 2010 年 完成 试点 应 用 工作 。(D2009 
年 12 月 31 日 完成 功能 设计 、 概 要 设计 和 总 体 方案 ,完成 中 
心 系统 技术 规范 ;(22010 年 6 月 30 日 ,完成 系统 详细 设计 、 
编码 及 单元 测试 工作 ;(32010 年 9 月 30 日 ,完成 系统 测试 
和 试 运行 ;@2010 年 12 月 30 日 ,完成 在 试点 单位 的 部 署 和 
. 投 运 .验收 。 

2011 ~ 2015 年 推广 应 用 ,并 开展 故障 诊断 、 风 险 评 全 、 
健康 评估 .仿真 培训 等 技术 研究 和 示范 应 用 。 

(三 ) 柔 性 交流 输电 关键 设备 

1. 静止 无 功 补偿 器 (SVC) 

研制 内 容 : 针 对 大 受 端 电网 和 大 规模 风电 接 入 等 问题 ， 
研究 智能 电网 面临 的 电压 稳定 问题 和 对 动态 无 功 补偿 技术 
的 需求 ,开展 SVC 典型 配置 方案 研究 ;基于 区 域 和 广 域 信 息 
的 SVC 运行 敏感 信息 的 提取 技术 和 适应 系统 变化 的 自 适应 
控制 保护 技术 研究 ;SVC 与 其 他 FACTS 装置 间 相 互 作 用 机 
理 及 协调 控制 策略 研究 ;SVC 通信 模型 及 其 与 智能 电网 通 
信和 平台 的 接口 技术 研究 。 

预期 上 且 标 :研制 静止 无 功 补 人 楼 器 装置 ,提出 解决 智能 电 
网 中 动态 电压 支撑 问题 的 SVC 技术 方案 ,完成 关键 技术 研 
究 和 示范 引用 ,为 解决 大 受 端 电网 的 暂 态 电压 稳定 和 缓解 
大 规模 可 再 生 能 源 接 人 的 约束 条 件 提 供 技术 文 撑 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,开展 SVC 目 适 应 控制 技术 研 
究 及 试点 应 用 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 SVC 协调 控制 和 集群 控 
制 技术 研究 和 示范 应 用 ;2013 ~ 2015 年 ,在 智能 电网 中 全 面 
推广 SVC FER, | 

2. 可 控 并 联 电抗 器 (CSR ) 

研制 内 容 :完善 CSR 数学 模型 和 仿真 模型 ,开展 CSR 在 
超 ( 特 ) 高 压 电网 中 优化 配置 方案 研究 ,基于 区 域 和 三 域 信 
息 的 CSR 运行 敏感 信息 的 提取 技术 和 适应 系统 变化 的 自 适 
应 控制 保护 技术 研究 ,CSR 与 其 他 FACTS 装置 间 相互 作用 
机 理 及 协调 控制 策略 研究 ,CSR 通信 模型 及 其 与 智能 电网 
,通信 平台 的 接口 技术 研究 ,提出 智能 电网 中 CSR 工程 典型 
方案 设计 。 

预期 目标 :研制 可 控 并 联 电抗 器 (CSR ) 装置 ,提出 解决 
智能 电网 中 超 ( 特 ) 高 压 输电 线路 无 功 补偿 和 限制 过 电压 之 
间 矛 盾 的 CSR 技术 方案 ,完成 关键 技术 研究 和 示范 引用 ,为 
解决 智能 电网 中 无 功 补偿 和 过 电压 问题 提供 技术 支撑 。 

研制 计划 :2009 ~2010 年 ,开展 CSR 自 适 应 控制 技术 研 
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究 及 试点 应 用 ;2011 ~2012 年 ,开展 CSR 协调 控制 和 集群 控 
制 技术 研究 和 示范 应 用 ;2013 ~ 2015 年 ,在 智能 电网 中 全 面 
推广 CSR 技术 。 

3. 静止 同步 补偿 髓 (STATCOM ) 

研制 内 容 : 针 对 大 受 端 电网 和 大 规模 风电 接 人 所 面临 
的 电压 稳定 问题 和 对 动态 无 功 补偿 技术 的 需求 ,开展 STAT- 
COM 典型 配置 方案 研究 .基于 区 域 和 广 域 信 息 的 STATCOM 
运行 敏感 信息 的 提取 技术 和 适应 系统 变化 的 自 适 应 控制 保 
护 技术 研究 STATCOM 与 其 他 FACTS 装置 间 相 互 作用 机 理 
及 协调 控制 策略 研究 .STATCOM 通信 模型 及 其 与 智能 电网 
通信 平台 的 接口 技术 研究 、 百 兆 乏 级 STATCOM 并 联运 行 技 
术 研 究 、 百 光 乏 级 STATCOM 阀 组 型 式 试验 技术 研究 . 百 兆 
乏 级 STATCOM 装置 现场 试验 技术 研究 、 百 兆 乏 级 STAT- 
COM 关键 设备 研制 ,制定 百 兆 乏 级 STATCOM 主 设备 技术 
规范 .运行 维护 规程 ,提出 智能 电网 中 百 兆 乏 级 STATCOM 
工程 典型 设计 方案 。 

预期 目标 :研制 静止 同步 补偿 器 (STATCOM ) 装置 , 提 
出 解决 智能 电网 中 动态 电压 支撑 问题 的 STATCOM 技术 方 
案 ,完成 关键 技术 研究 和 示范 引用 ,为 解决 大 受 端 电网 的 暂 
态 电 压 稳定 和 缓解 大 规模 可 再 生 能 源 接 人 约束 条 件 提供 技 
术 支 撑 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,开展 .STATCOM 上 自 适应 控制 
技术 研究 及 试点 应 用 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 STATCOM 协调 
控制 和 集群 控制 技术 研究 和 示范 应 用 ;2013 ~ 2015 年 ,在 智 
能 电网 中 全 面 推广 STATCOM 技术 。 

4. 串 补 / 可 控 串 补 (FSCZTCSC) 

研制 内 容 : 针 对 电网 运行 中 潮流 控制 问题 和 输送 能 力 
受 限 的 特点 ,开展 提高 电网 潮流 控制 能 力 的 TCSC 优化 配置 
方案 研究 .电网 运行 状态 对 TCSC 影响 规律 研究 . 串 补 /可 控 
串 补 过 电压 保护 方案 的 优化 配置 研究 ,可 控 串 补 抑制 次 同 
步 谐振 /次 同步 振荡 的 控制 策略 的 深化 研究 、 基 于 广 域 测量 
信息 的 可 控 串 补 自 适应 控制 保护 技术 研究 、TCSC 与 其 他 
FACTS 装置 间 相 互 作用 机 理 及 协调 控制 策略 研究 、TCSC 通 
信 模 型 及 其 与 智能 电网 通信 平台 的 接口 技术 研究 。 

预期 目标 :研制 串 补 / 可 控 串 补 (FSCZTCSC ) 装置 ,提出 
TCSC 在 智能 电网 中 控制 潮流 和 协调 控制 的 技术 方案 ,完善 
TCSC 的 应 用 功能 ,为 提高 电网 的 安全 经 济 运行 水 平 提供 技 
术 支 撑 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,开展 可 控 串 补 自 适应 控制 保 
护 技术 研究 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 可 控 串 补 与 其 他 FACTS 装 
置 协调 控制 及 其 他 深化 研究 ;2013 ~2015 年 ,具有 自 适 应 控 
制 保护 和 协调 控制 能 力 的 可 控 串 补 装置 实现 示范 应 用 。 

5. 故障 电流 限制 器 (FCL) 

研制 内 容 :开展 提高 超 高 压 电 网 短路 电流 水 平 的 技术 
方案 研究 ,开展 超 高 压 FCL 在 电网 中 优化 配置 原则 研究 、 超 
高 压 FCL 与 继 电 保 护 的 相互 影响 研究 .提高 FCL 限制 器 运 
行 可 靠 性 和 经 济 性 的 新 型 技术 方案 和 主 电 路 拓扑 结构 研 
FE 电网 运行 状态 对 FCL 影响 规律 研究 .电力 电子 型 FCL 在 


电网 中 的 应 用 及 主 电 路 拓扑 结构 研究 、 基 于 区 域 和 广 域 信 
息 支 持 下 系统 短路 水 平实 时 检测 技术 和 自 适应 控制 保护 技 
术 研 究 、FCL 通信 模型 及 其 与 智能 电网 通信 平台 的 接口 技 
术 研 究 .新 型 FCL( 如 超 导 型 FCL 等 ) 的 理论 研究 及 实验 室 
样机 研制 。 

预期 目标 :研制 FCL 装置 ,提出 FCL 抑制 超大 规模 互联 
电网 短路 电流 ,维持 系统 安全 ,稳定 和 经 济 运行 的 技术 方 
案 ; 完 成 新 型 FCL( 如 超 导 型 FCL 等 ) 的 理论 研究 及 实验 室 
样机 研制 和 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~2010 年 ,开展 超 高 压 FCL 基础 理论 和 
仿真 研究 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 超 高 压 FCL 主 电 路 方案 、 控 

“< 制 保护 等 关键 技术 研究 ;2013 ~ 2015 年 ,开展 超 导 型 FCL 实 

验 室 样 机 研制 。 

6. 静止 同步 串联 补偿 器 (SSSC ) 

研制 内 容 : 开 展 SSSC 主 电路 拓扑 及 参数 配合 研究 、 
SSSC 建 模 及 仿真 技术 研究 .SSSC 装置 级 和 电网 级 控制 保护 
技术 研究 .SSSC 故障 态 分 析 及 故障 控制 对 策 研究 .SSSC 区 
域 和 广 域 协 调控 制 技术 研究 .SSSC 紧凑 化 阀 组 和 水 冷 系 统 
设计 研究 .SSSC 控制 保护 系统 设计 研究 .SSSC 阀 组 型 式 试 
验 技术 人 研究 成套 SSSC 装置 现场 试验 技术 研究 .SSSC 关键 
设备 研制 等 工作 ,制定 SSSC 主 设备 技术 规范 、 运 行 维护 规 
程 , 提 出 智能 电网 中 SSSC 工程 典型 设计 方案 。 

预期 目标 :研制 静止 同步 串联 补偿 器 (SSSC ) 装置 ,提出 
解决 智能 电网 中 大 范围 潮流 调节 、 提 升 输送 能 力 以 及 抑制 
次 同步 振荡 等 问题 的 SSSC 技术 方案 ,完成 关键 技术 人 研究 和 
示范 应 用 ,为 进一步 提高 智能 电网 潮流 控制 水 平 提供 技术 
支撑 。 

人 研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,开展 静止 同步 串联 补偿 右前 
期 基础 理论 和 仿真 研究 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 静止 同步 串联 
补偿 器 关键 技术 研究 和 示范 应 用 ;2013 ~ 2015 年 ,开展 静止 
同步 串联 补偿 器 深化 研究 ,完善 和 推广 。 

7. 统一 潮流 控制 器 (UPFC ) 

研制 内 容 : 开 展 UPFC 安装 位 置 和 容量 优选 方法 研究 、 
UPFC 在 智能 电网 中 应 用 的 经 济 性 评估 研究 .UPFC 主 电 路 
拓扑 及 参数 配合 研究 UPFC 建 模 及 仿真 技术 研究 、UPFC 装 
置 级 和 电网 级 控制 保护 技术 研究 UPFC 故障 态 分 析 及 故障 
控制 对 策 研 究 UPFC 广 域 协调 控制 技术 研究 .UPFC 紧凑 化 
ZA AIK BEL GE UPFC 控制 保护 系统 设计 研究 、 
UPFC 阀 组 型 式 试验 技术 研究 .成 套 UPFC 装置 现场 试验 技 
术 研 究 UPFC 关键 设备 研制 等 工作 ,制定 UPFC 主 设备 技术 
规范 .运行 维护 规程 ,提出 超 高 压 电 网 UPFC 工程 典型 设计 
方案 。 | 

预期 目标 :研制 统一 潮流 控制 器 (UPFC ) 装置 ,提出 解 
决 智 能 电网 中 低频 振荡 .次 同步 谐振 动态 电压 支撑 潮流 
控制 .短路 电流 限制 等 问题 的 UPFC 技术 方案 ,完成 关键 技 
术 研 究 和 示范 应 用 ,为 提高 智能 电网 综合 控制 水 平 ,优化 资 
源 配置 提供 技术 支撑 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,开展 统一 潮流 控制 器 前 期 基 


特别 关注 


础 理论 和 仿真 研究 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 统一 潮流 控制 器 关 
键 技术 研究 和 示范 应 用 ;2013 ~ 2015 年 ， 开展 统一 潮流 控制 
器 深化 研究 ,完善 和 推广 。 

(四 ) 和 柔性 直流 输电 关键 设备 

1. 柔性 直流 输电 换 流 闪 

研制 内 容 : 开 展 大 功率 IGBT 建 模 及 其 应 用 特性 研究 、 
压 接 型 IGBT 器 件 和 IGBT 换 流 模块 研制 ;开展 IGBT 串联 型 
高 压 直 流 换 流 阀 及 模块 .串联 型 高 压 直流 换 流 阀 关 键 技术 
开发 ,试验 技术 研究 和 成 套 试验 能 力 建设 等 工作 ,完成 样机 
研制 和 工程 示范 。 

预期 目标 :掌握 柔性 直流 输电 系统 的 核心 设备 一 一 换 
流 阀 系列 核心 技术 ,完成 样机 研制 和 配套 试验 能 力 建设 , 实 
现 工 程 应 用 和 商业 推广 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 模块 串联 型 柔性 直流 输 
电 换 阀 样机 研制 及 其 试验 能 力 建设 ;2011 ~ 2012 年 ,完成 压 
接 型 IGBT 样片 研制 ,开展 IGBT 串联 型 柔性 直流 输电 换 流 
阀 关 键 技术 研发 ;2013 ~ 2015 年 ,完成 JCBT 串联 型 柔性 直 
流 输 电 换 流 阀 试验 能 力 建设 ,样机 研制 和 工程 示范 。 

2. 柔性 直流 输电 换 流 站 

研制 内 容 : 开 展 模块 化 多 电 平和 IGBT 串联 PWM 调制 
型 柔性 直流 输电 换 流 站 成 套 设计 、 和 暂 稳 态 仿真 分 析 、 过 电压 
分 析 .控制 保护 技术 研究 ;开展 关键 设备 研制 . 换 流 站 系统 
调试 和 试验 技术 研究 等 工作 ,完成 换 流 站 系统 集成 与 示范 
运行 。 

预期 目标 : 擎 握 柔 性 直流 输电 换 流 站 设计 关键 设备 制 
造 .系统 集成 .调试 和 试验 等 核心 技术 ,实现 工程 应 用 和 商 
业 推 广 。 

研制 计划 :2009 ~2010 年 ,完成 模块 化 多 电 平 换 流 站 关 
键 技术 人 研发 ;2011 ~2012 年 ,完成 模块 化 多 电 平 换 流 站 工程 
示范 和 IGBT 串联 PWM 调制 型 换 流 站 关键 技术 研发 ; 
2013 ~ 2015 年 ,完成 IGBT 串联 PWM 调制 型 柔性 直流 输电 
换 流 站 工程 示范 。 

3. FE EL ita AB EM 

研制 内 容 : 研 究 和 柔性 直流 输电 新 型 挤 压 式 电缆 结构 . 电 
场 分 布 特性 .制造 工艺 .材料 绝缘 特性 等 技术 ,开展 柔性 直 
流 输电 电缆 试制 /试验 和 示范 应 用 等 工作 。 

预期 目标 :掌握 柔性 直流 输电 新 型 挤 压 式 电 费 核 心 技 
术 ,实现 其 试制 /试验 和 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,突破 电费 制造 的 核心 技术 ; 
2011 ~ 2012 年 ,完成 电缆 的 试制 ,并 开展 试验 研究 ;2013 ~ 
2015 年 ,实现 示范 应 用 和 推广 应 用 。 

4. 柔性 多 端 直流 输电 系统 

研制 内 容 :开展 柔性 多 端 直 流 输电 系统 应 用 规划 ,仿真 
建 模 与 系统 分 析 .控制 技术 的 研究 ,完成 关键 设备 研发 和 工 
程 示范 等 工作 。 

预期 目标 :掌握 柔性 多 端 直 流 输电 系统 核心 技术 ,实现 
工程 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,突破 核心 技术 ;2011 ~ 2012 
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年 ,完成 样机 试制 ,并 开展 试验 研究 ;2013 ~ 2015 年 ,实现 示 
范 应 用 。 

(五 ) 高 压 直 流 输电 关键 设备 

1. 高 压 直 流 输电 换 流 阀 

研制 内 容 : 开 展 换 流 阀 的 电气 分 析 , 绪 构 ,冷却 系统 和 
晶闸管 压 装 设计 ,关键 器 件 研制 和 仿真 计算 等 工作 ,开发 出 
具有 自主 知识 产权 的 换 流 闪 ,并 进行 工程 示范 应 用 和 推广 。 

预期 目标 :研制 具有 自主 知识 产权 的 特 高 压 直 流 输电 
HLA ,开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 换 流 阀 模块 样机 和 网 塔 
样机 的 研制 ;2011 ~ 2012 年 ,开展 自主 研发 换 流 阀 示范 能 力 
建设 ;2013 ~ 2015 年 ,实现 换 流 阀 推广 应 用 。 


2. 直流 场 关键 设备 

研制 内 容 : 针 对 直流 场 有 源 滤 波 器 .直流 断路 器 光电 
式 电流 互感 器 等 直流 场 关键 设备 ,进行 直流 场 设备 的 电气 
设计 、 结 构 设 计 和 仿真 分 析 ,研制 具有 自主 知识 产权 的 直流 
场 关 键 设备 。 

预期 目标 :开发 出 具有 自主 知识 产权 的 直流 场 关键 设 
备 ,并 进行 示范 工程 建设 和 推广 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 设备 样机 的 研制 ; 
2011 ~2012 年 ,完成 设备 的 示范 应 用 ;2013 ~ 2015 年 ,实现 
设备 的 推广 应 用 。 

输电 环节 关键 装备 分 类 见 表 2。 


表 2 输电 环节 关键 装备 分 类 


类 别 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 # È 













输电 线路 导线 运行 状 


态 集成 监测 装置 改进 












输电 线路 气象 在 线 监 


测 | 
测 装置 改 渤 












输电 线路 视频 /图 像 监 
控 装置 


输电 线路 状 
态 监 测 装 置 





改进 







输电 线路 杆 塔 集成 监 


测 装置 改进 





电缆 状态 监测 装置 
改进 
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已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
能 电网 建设 要 求 进行 较 大 


已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
能 电网 建设 要 求 进 行 较 大 


已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
能 电网 建设 要 求 进 行 较 大 


已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
能 电网 建设 要 求 进行 较 大 


已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
能 电网 建设 要 求 进行 较 大 
























据 智 能 电网 建设 需 
求 进一步 完善 ,满足 有 
效 性 ,可靠 性 和 稳定 性 
要 求 






应 于 2011 年 达 实 用 














































已 
有 据 智能 电网 建设 需 
和 求 进一步 完善 ,满足 功 
= i fits HTM H i ` ` ' ` 
给 电线 路 设 | oe wea ae up a 已 有 相关 产品 ,但 需 应 和 i 能 ,集成 .扩展 性 .开放 
备 状态 监测 | a 能 电网 建设 要 求 进行 较 大 | ”应 于 2011 年 达 实 用 | 性 和 智能 化 要 求 。 建 
系统 ~~ 改进 议 分 步 实施 ,部 分 高 级 
应 用 应 于 2015 年 达到 
实用 
静止 无 功 补偿 器 | 满足 智能 电网 试点 示范 | 需 应 智能 电网 建设 要 te ston 
(SVC) 工程 的 需求 求 进行 一 定 改 进 
替代 
可 控 并 联 电抗 器 | 满足 智能 电网 试点 示范 | 需 应 智能 电网 建设 要 
Fe VE 3C Ht | (CSR) 工程 的 需求 求 进行 一 定 改 进 
电 关 键 设备 - - - l 
静止 同步 补偿 器 | 基本 满足 智能 电网 试点 | ， 需 应 智能 电网 建设 要 ae 
(STATCOM) 示范 工程 的 需求 求 进行 一 定 改进 
串 补 /可 控 捉 补 (FSCcy | ”满足 智能 电网 试点 示范 | ” 需 应 智能 电网 建设 要 
TCSC) 工程 的 需求 求 进行 一 定 改 进 
让 
研 输电 线路 状 | ”输电 线路 电磁 环境 智 l 据 智能 电网 建设 需 
、 正 应 于 2001 实 
i 坊 监测 装置 | 能 监测 系统 在 研制 中 | EFW 年 这 实用 | 求 ,全 面 国产 化 





类 别 专题 


装备 名 称 











































装备 水 平 及 支撑 程度 


静止 同步 串联 补偿 器 | 


特别 关注 


( 续 ) 


续 改 进 或 研发 计划 备 i 


On 


2012 年 完成 样机 制造 





































电 关 键 设备 故障 电流 限制 器 | 基本 满足 智能 电网 试点 
if Se aH — IB 52 W 2015 
pCL) 二 着 工程 的 时 尚 需 进一步 完善 应 于 2015 年 达 实用 
基础 理论 研究 和 关键 技 
术 研 究 已 经 完成 ,进入 了 样 可 以 满足 智能 电网 
2010 年 完成 示 Í 
在 ANE UATE ERT | 机 制造 和 试验 能 力 建 设 下 完成 示范 工程 | 第 一 阶段 建设 要 求 
柔性 直流 输 阶段 
和 名 | 电 关键 设备 基础 理论 研究 和 关键 技 
术 研 究 已 经 完成 ,进入 了 样 可 以 满足 智能 电网 
i ea Vit 2010 年 完成 示 
CELT ert PRUNE | 第 一 阶段 建设 要 求 
阶段 
2010 年 完成 样机 研 
高 压 直流 输 已 进入 模块 样机 制造 阶 
eens AMBRE | o oote epg Ree M ARTELEAR 
LELARA) 。 统 一 潮流 控制 器 (UP- | 已 经 开展 了 基础 理论 研 
2013 年 完 i 
电 关 键 设备 FC) 究 和 关键 技术 攻关 SSE RL BLE 
已 经 开展 了 关键 技术 | 可 以 满足 智能 电网 
ie A 2010 年 完成 示范 工 
. 系 性 直流 输电 用 电 编 | y 年 完成 示范 工程 | name 
研 | 柔性 直流 输 基础 理论 研究 和 关键 技 
设 | 电 关 键 设备 柔性 多 端 直流 输电 | 术 研究 已 经 完成 ,进入 了 样 
2013 年 完成 示 
备 系统 机 制造 和 试验 能 力 建设 下 元 成 示范 工程 
阶段 
高 压 直 流 输 | | 可 以 满足 智能 电网 
Hy E i 2010 年 完 
A 直流 场 关键 设备 已 开展 关键 技术 攻关 年 完成 样机 研制 |o renn 
三 、 变 电 环 节 方案 和 试验 装置 设备 ,对 试制 的 套 管 样品 进行 严格 的 规范 
(一 ) 过 程 层 ,间隔 层 关 键 设备 化 试验 ,保证 其 满足 工程 运行 要 求 。 
1. 智能 组 件 超 特 高 压 油 气 套 管状 态 监测 装置 的 研制 :研制 超 A 


(1) 断 路 器 状态 监测 装置 。 研 制 内 容 :实现 断路 器 的 多 
种 状态 的 采集 ,包括 :断路 器 分 合 闸 速度 、 分 合 闸 线圈 电流 
波形 ASRS .局 部 放电 等 。 实 现 断路 器 在 线 自 动 检测 ， 
具有 异常 自动 报警 等 功能 。 根 据 测 量 数据 ,对 设备 状态 进 
行 综合 评估 ,提高 电网 运行 可 靠 性 。 规 范 状态 监测 装置 与 
一 次 设备 的 接口 。 

预期 目标 :开发 完成 断路 器 状态 监测 装置 ,满足 有 效 
性 .可 靠 性 和 稳定 性 要 求 。 

研制 计划 :2009 ~ 2013 年 分 阶段 实现 断路 器 各 种 参数 
数字 化 测量 网络 接 口 标准 化 ;根据 测量 结果 对 设备 状态 进 
行 综合 评估 ,提高 电网 运行 可 靠 性 。2015 年 ,完成 断路 器 状 
态 监测 装置 功能 的 集成 。 

(2) 超 、 特 高 压 油气 套 管 及 状态 监测 装置 。 研 制 内 容 : 

超 、 特 高 压 油 气 套 管 的 研制 :由 于 油 浸 式 油气 套 管 的 设 
计 ` 生 产 工 艺 和 设备 相对 成 熟 ,可 先行 开展 SOOKV .1 000kV 
油 浸 式 油气 套 管 的 研发 和 试制 。 通 过 对 干 式 油气 套 管 的 材 
料 .设计 .工艺 和 设备 进行 深信 研究 ,开展 500kV .1 000kV 
干 式 油 气 套 管 的 研发 和 试制 。 同 时 设计 油气 套 管 型 式 试验 


高 压 油 气 套 管 智能 综合 在 线 监测 平台 ,该 平台 包括 电容 量 、 
内 部 压力 SF, 含量 ,温度 等 运行 参数 的 采集 .计算 .显示 和 
存储 。 研 究 开 发 压力 、SF。 气体 状态 .电压 传 感 郑 和 末 屏 泄 
露 电流 传感器 ,采集 有 关 参 量 实时 数据 ,通过 光纤 将 测量 数 
据 传 输 至 后 台 系 统 , 并 将 各 参数 可 视 化 展示 ,实现 对 油气 套 
管 的 智能 化 监测 ,记录 及 异常 报警 ,确保 油气 套 管 运行 的 安 
全 性 和 可 靠 性 。 

油气 套 管 配套 设备 的 研制 :参考 已 有 的 GIS 用 避雷 器 
和 电压 互感 器 ,研制 与 油气 套 管 配 合 使 用 的 变压器 侧 如 雷 
器 (MOA) 和 电压 互感 器 。 研 究 油 气 套 管 雷 电 或 操作 过 电压 
的 抑制 措施 ,研制 油气 套 管 专用 避雷 器 或 新 型 扼 流 线 圈 来 
限制 雷电 等 各 类 过 电压 。 研 究 钠 式 CVT 结构 ,研制 主 绝缘 
采用 GIS 母线 管道 同 轴 电场 结构 的 高 压 耦合 电容 器 。 

预期 目标 :研制 满足 运行 要 求 的 SOOKV .1 OOOKV HH Be 
A . 干 式 油气 套 管 ; 研 制 出 监测 油气 套 管 介 损 . 电 容量 .泄漏 
电流 .内 部 压力 .SFe AE tid BE Be BE zs TB A A BE 
化 监测 装置 ;研制 与 油气 套 管 配套 使 用 的 避雷 天 或 其 他 雷 
电 过 电压 抑制 装置 ,以 及 把 式 CVT. 
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研制 计划 :2010 ~ 2011 年 完成 超 、 特 高 压 油气 套 管 的 研 
制 ;2012 ~ 2013 年 完成 超 , 特 高 压 油气 套 管状 态 监 测 装 置 的 
研制 ;2014 ~ 2015 年 ,完成 油气 套 管 配套 设备 的 研制 。 

(3) 变 压 器 智能 组 件 。 研 制 内 容 : 掌 握 表 征 变压器 运行 
状态 的 关键 特征 参量 及 其 数字 化 、 信 息 化 手段 。 研 究 传 感 
器 及 其 安装 方式 .信号 传输 方式 与 接口 等 技术 ,制定 变压器 
状态 评估 方法 和 标准 ,实现 智能 变压器 数字 化 建 模 和 状态 
评估 标准 化 。 规 范 智 能 化 变压器 通信 接口 ,建立 智能 化 变 
压 器 协调 控制 标准 化 模型 ,实现 其 经 济 运行 .辅助 决策 、 状 
态 评估 和 协调 控制 。 

预期 目标 :筛选 关键 特征 量 ,建立 合理 可 靠 的 状态 监测 
与 控制 体系 ,实现 智能 变压器 运行 状态 的 监测 与 控制 ;实现 
标准 的 智能 化 变压器 通信 接口 ;建立 智能 化 变压器 运行 和 
状态 评估 模型 ,形成 相应 的 评估 算法 和 标准 ,实现 智能 变 压 
器 对 自身 状态 的 准确 评估 ;研究 智能 变压器 与 电网 及 其 他 
设备 之 间 的 交互 性 操作 及 协调 控制 数学 模型 及 控制 方法 ， 
研发 具有 生产 管理 ,协调 调度 .状态 监测 等 功能 的 变压器 辅 
助 决策 平台 ,保证 变压器 安全 经 济 运行 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,掌握 表征 变压器 运行 状态 的 
关键 特征 参量 及 其 数字 化 、 信 息 化 手段 。2011 ~ 2013 年 , 研 
究 传感器 及 其 安装 方式 .信号 传输 方式 与 接口 等 技术 ,制定 
变压器 状态 评估 方法 和 标准 ,实现 智能 变压器 数字 化 建 模 
和 状态 评估 标准 化 。2014 ~ 2015 年 ,规范 智能 化 变压器 通 
(FEO ,建立 智能 化 变压器 协调 控制 标准 化 模型 ,实现 其 经 
济 运行 .辅助 决策 .状态 评估 和 协调 控制 。 

(4) 具 有 选 相 功能 的 模块 化 智能 高 压 真空 断路 器 。 研 
制 内 容 :研制 基 于 光纤 控制 的 真空 断路 器 模块 ( 光 控 真空 断 
路 器 模块 ) ,实现 基于 光 控 模块 化 真空 断路 器 的 选 相 分 合 疗 
功能 ;掌握 断路 器 并 联 自动 均 流 / 限 流 技术 ,实现 模块 化 真 
空 断路 器 的 串联 结构 与 整 机 技术 ;研制 新 一 代 高 压 / 超 高 压 
大 容量 断路 器 ,进行 产品 试制 ,实现 新 一 代 高 压 / 超 高 压 大 
容量 断路 器 的 示范 应 用 。 

预期 目标 :研制 成 功 基于 真空 断路 器 模块 串 并 联 技术 
及 具有 智能 化 选 相 功能 的 126kY 真空 断路 器 并 挂 网 试 运 
行 ;大 幅 提 高 真空 断路 器 的 工作 电压 和 短路 电流 分 断 能 力 
及 智能 化 水 平 ,满足 我 国 超 大 规模 输电 网 大 故障 电流 的 开 
断 要 求 , 为 建设 坚强 的 智能 电网 提供 可 靠 保证 。 

研制 计划 ,2010 年 至 2011 年 6 月 ,研制 基于 光纤 控制 
的 真空 断路 器 模块 ,实现 基于 光 控 模块 化 真空 断路 器 的 选 
相 分 合 闸 功 能 ;2011 年 7 月 至 2013 年 12 月 ,掌握 断路 器 并 
联 自动 均 流 / 限 流 技术 ,实现 模块 化 真空 断路 器 的 串联 结构 
与 整 机 技术 ;2012 ~ 2014 年 ,研制 新 一 代 高 压 / 超 高 压 大 容 
量 断 路 器 ,进行 产品 试制 ,实现 新 一 代 高 压 / 超 高 压 大 容量 
断路 器 的 示范 应 用 。 

2. 电子 式 互感 器 

研制 内 容 :实现 全 光纤 共 光 路 `. 温 度 补 偿 技术 . 差 动 信 
号 解 调 技术 和 数字 闭环 控制 ( 负 反 馈 ) 技 术 在 光学 传 感 头 设 
计 中 的 应 用 ,提高 Faraday 磁 光 效应 的 全 光纤 电流 互感 器 对 
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环境 的 适应 性 ,研制 全 光学 或 电子 式 电 压 传 感 原理 的 电压 
互感 器 ,初步 实现 互感 器 状态 自 诊断 技术 。 

预期 目标 :研制 出 满足 测量 和 计量 要 求 .寿命 长 和 稳定 
性 好 的 光纤 式 电流 互感 器 和 光电 式 电压 互感 器 。 

研制 计划 :2009 ~ 2013 年 研制 出 光纤 式 电流 互感 器 和 
光电 式 电 压 互 感 器 并 试点 应 用 ;2012 ~ 2015 年 开展 光纤 式 
电流 互感 器 和 光电 式 电 压 互感 器 的 改进 及 深化 完善 ,推广 
应 用 。 

3. 合并 单元 

研制 内 容 : 研 究 基于 IEC 61588 的 网 络 同步 对 时 、IEC 
61850-9-2 和 GB/T 20840. 8 ( IEC 60044-8 ) $ HH GOOSE 网 
络 的 PT 并 列 和 电子 互感 器 与 常规 PT CT 的 混合 采集 等 关 
键 技术 ,研制 出 新 一 代数 字 化 合并 单元 。 

预期 目标 :研制 出 基于 IEC 61588 对 时 的 模拟 数字 综合 
一 体 化 合并 单元 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 研制 出 基于 IEC 61588 对 时 的 
模拟 数字 综合 一 体 化 合并 单元 并 试点 应 用 ,2011 ~ 2013 年 
完善 和 改进 基于 IEC 61588 对 时 的 模拟 数字 综合 一 体 化 合 
并 单元 ,推广 应 用 。 

4. 测控 装置 

研制 内 容 :研究 基于 IEC 61850-9-2 的 数字 量 信和 号 采集 
和 基于 GOOSE 网 络 的 信和 号 采集 及 控制 技术 ,实现 同期 PT 
的 目 动 选择 ,变电站 三 态 数据 ( 稳 态 .动态 . 暂 态 ) 同步 综合 
采集 ,完成 监控 故障 录 波 、 相 和 角 测 量 . 电 能 质量 分 析 等 功 
能 ,简化 变电站 自动 化 系统 二 次 设备 设计 .安装 .调试 工作 。 

预期 目标 :研制 出 基于 TEC 61850-9-2 GOOSE 网 络 采 
样 及 控制 技术 的 三 态 同 步 综合 测控 装置 。 

研制 计划 : 2009 ~ 2011 年 研制 出 基于 IEC 61850-9-2、 
GOOSE 网 络 技术 的 数字 化 测控 装置 并 试点 应 用 ,在 超 高 压 
变电站 开展 三 态 同步 综合 测控 装置 试点 应 用 ;2012 ~ 2015 
年 完善 和 改进 三 态 同步 综合 测控 装置 ,推广 应 用 。 

5 保护 测控 一 体 化 装置 

研制 内 容 : 采 用 模拟 小 信和 号 输出 的 一 体 化 电子 式 ECT 
EVT 的 模拟 量 数据 采集 技术 ,组 成 面向 过 程 层 的 、 基 于 
GOOSE 机 制 的 控制 网 ,实现 相应 电压 等 级 的 YX/AYK .保护 
控制 功能 和 与 其 他 应 用 的 信息 交互 ,支持 COOSE 发 送 / 接 
收 闭锁 信息 ,能够 详细 记录 GOOSE 信息 。 有 具备 面向 对 象 的 
数据 建 模 功 能 ,动态 创建 MMXU .XCBR .XSWI、CSWI 等 各 种 
测控 元 件 模型 ,动态 创建 PDIS | PIOC . PTOC .RDRE,RADR 
等 各 种 保护 模型 。 

预期 目标 :研制 出 全 面 支 持 TEC 61850 标准 ,支持 各 种 
型 式 的 互感 器 保护 测控 一 体 化 装置 。 

研制 计划 :2009 ~ 2011 年 保护 测控 一 体 化 装置 研制 和 
试点 应 用 ;2012 ~ 2015 年 完善 和 改进 保护 测控 一 体 化 装置 ， 
推广 应 用 。 

6. 数字 式 保 护 装置 

(1 ) 数 字 化 线路 成 套 保护 装置 。 研 制 内 容 : 研 制 适 应 电 
磁 式 和 电子 式 等 多 种 互感 器 混合 应 用 ,并 支持 IEC 61850-9- 


2、GB/T 20840.8(IEC 60044-8 ) 和 GOOSE 的 新 型 线路 成 套 
保护 装置 。 研 制 能 自动 适应 通道 状态 和 无 需 双 端 绝对 时 间 
同步 的 维 差 保护 。 人 研 完 保 护 设 备 下 放 至 现场 的 可 能 性 , 解 
决 由 此 带 来 的 相关 软 硬 件 与 系统 可 靠 性 问题 。 研 制 与 数字 
化 线路 保护 配套 的 断路 器 保护 等 辅助 保护 装置 。 

预期 目标 :研制 出 基于 TEC 61850-9-2,GB/T 20840. 8 
(IEC 60044-8) 的 数据 传输 的 光纤 纵 差 . 纵 联 距离 成 套 保护 
装置 和 辅助 保护 装置 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 研制 出 数字 化 线路 保护 、 辅 助 
保护 装置 ,并 挂 网 试 运行 ;2011 ~ 2013 年 进一步 完善 和 改 
进 , 推 广 使 用 。 

(2) 数 字 化 变压器 成 套 保 护 装 置 。 研 制 内 容 : 研 制 适应 
电磁 式 和 电子 式 等 多 种 互感 器 混合 应 用 ,并 支持 IEC 61850- 
9-2 GB/T 20840. 8( IEC 60044-8 ) 和 GOOSE 的 新 型 集中 式 
和 分 布 式 变压器 成 套 保护 装置 。 采 用 适合 电子 式 互 感 器 特 
点 的 保护 原理 和 算法 ,提高 数字 化 变压器 保护 励磁 涌流 闭 
锁 的 可 靠 性 和 内 部 故障 的 灵敏 度 。 

预期 目标 ;研制 出 集中 式 和 分 布 式 的 数字 化 变压器 成 
ERT RE o 

研制 计划 : 2009 ~ 2010 年 支持 IEC 61850-9-1 点 对 点 传 
答 的 集中 式 数 字 化 变压器 成 套 保 护 装 置 研制 和 挂 网 试 运 
行 ;2010 ~2011 年 支持 IEC 61850-9-1、GB/T 20840. 8 ( IEC 
60044-8 ) 和 TEC 61850-9-2 的 分 布 式 数 字 化 变压器 成 套 保护 
装置 研制 和 挂 网 试 运行 ; 2011 ~ 2013 年 进一步 完善 和 改 
进 ,推广 应 用 。 

(3) 数 字 化 母线 保护 装置 。 研 制 内 容 : 研 制 适应 电磁 式 
和 电子 式 等 多 种 互感 器 混合 应 用 ,并 支持 TEC 61850-9- 1、 
GB/T 20840. 8(IEC 60044-8) IEC 61850-9-2 数据 和 GOOSE 
的 集中 式 和 分 布 式 的 新 型 母线 成 套 保 护 装置 ,实现 基于 
GOOSE 的 母 差 保 护 的 智能 切换 ,提高 切换 识别 的 可 靠 性 。 

预期 目标 :研制 出 数字 化 母 差 保护 装置 。 

研制 计划 :2009 ~2010 年 ,支持 点 对 点 传输 的 集中 式 母 
线 成 套 保 护 装置 研制 和 挂 网 试 运行 ;2010 ~ 2011 年 ,支持 
IEC 61850-9-2 „GB/T 20840. 8( IEC 60044-8 ) 传输 的 分 布 式 
母线 成 套 保 护 装置 研制 和 挂 网 试 运行 ;2011 ~ 2013 年 , 进 一 
步 完 善 和 改进 ,推广 应 用 。 

(4) 数 字 化 高 压 并 联 电抗 器 保护 装置 。 研 制 内 容 : 人 研制 
适应 电磁 式 和 电子 式 等 多 种 互感 器 混合 应 用 ,并 支持 TEC 
61850-9-2 .GB/T 20840. 8 (IEC 60044-8) 和 GOOSE 的 新 型 


”高压 并 联 电抗 器 成 套 保护 装置 ,实现 与 可 控 电 抗 器 调节 的 


最 优 目 适应 ,提高 动作 灵敏 度 和 可 靠 性 。 

预期 目标 :研制 出 数字 化 高 压 并 联 电抗 器 保护 装置 。 

研制 计划 :2010 ~ 2011 年 数字 化 高 压 并 联 电抗 器 保护 
研制 和 挂 网 试 运行 ;2012 ~ 2013 年 进一步 完善 和 改进 ,推广 
应 用 。 

7. 《间隙 式 能 源 发 电 接 入 电网 ) 保 护 装 置 

研制 内 容 :针对 大 容量 间隙 式 能 源 发 电 的 接 入 对 电网 
运行 参数 的 影响 .故障 时 的 特征 及 对 线路 .变压器 等 保护 的 


特别 关注 


影响 ,采用 适应 大 规模 间隙 式 发 电 接 入 的 保护 算法 ,研制 出 
相应 的 保护 装置 ,提高 保护 正确 动作 的 可 靠 性 。 

顶 期 目标 :研制 出 适应 大 规模 间 阶 式 发 电 接 入 的 线路 、 
变压器 .母线 等 各 种 保护 装置 。 

研制 计划 :2010 ~2012 年 ,适应 大 规模 间隙 式 发 电 接 入 
的 线路 、 变 压 器、 母线 等 各 种 保护 装置 研制 和 挂 网 试 运行 ; 
2013 ~ 2015 年 进一步 完善 和 改进 ,推广 应 用 。 

(二 ) 站 控 层 关键 设备 

L 基于 统一 信息 平台 的 一 体 化 监控 系统 

研制 内 容 : 研 制 变电站 统一 信息 平台 ,实现 变电站 三 态 
BEES ASIS) .设备 状态 .图像 等 全 景 数据 综合 采 
集 。 根 据 全 景 数据 的 建 模特 点 ,采用 统一 建 模 原则 ,实现 各 
种 数据 的 品质 处 理 及 数据 接口 访问 规范 。 开 发 满足 各 种 实 
时 应 用 需求 的 数据 中 心 系 统 ,为 智能 化 高 级 应 用 提供 统一 
的 基础 数据 。 

研发 基于 嵌 人 式 计算 机 的 数据 库 管理 系统 ,实现 SCA- 
DA 五 防 闭锁 、 同 步 相 量 采集 、 电 能 量 采 集 .故障 录 波 、 备 自 
投 .保护 信息 管理 等 功能 集成 ,实现 备 自 投 , 低 周 解 列 . 故 障 
录 波 .安稳 控制 等 功能 集成, 实现 变电站 程序 化 控制 和 变 电 
站 统一 组 态 。 

实现 对 配 网 自动 化 .大 用 户 定制 需求 和 互动 .分 布 式 发 
电 、 微 网 、 自 愈 与 可 重 构 、 集 控 等 高 级 应 用 的 支持 和 功能 
集成 。 

预期 目标 :开发 基于 全 景 数据 的 统一 信息 平台 ,实现 远 
动 .后 台 .五 防 等 功能 一 体 化 ,变电站 的 程序 化 控制 和 在 统 
一 平台 基础 上 的 各 种 高 级 应 用 ;实现 变电站 监控 系统 与 配 
电 自 动 化 系统 的 无 缝 连接 ,满足 大 用 户 的 互动 要 求 , 实 现 变 
电站 的 最 优 协调 控制 ;支持 分 布 式 发 电 、 微 网 和 可 重 构 , 支 
持 集 控 功能 。 

一 体 化 监控 系统 及 高 级 应 用 的 实用 化 有 一 个 比较 长 的 





LAE ,在 这 个 发 展 过 程 中 ,还 需要 研制 各 种 相对 独立 的 装置 ， 


或 子 系统 ,以 适应 智能 变电站 各 个 不 同 的 发 展 阶段 和 既 有 
变电站 改造 的 需要 。 

研制 计划 :2009 ~ 2011 年 完成 远 动 和 后 台 的 一 体 化 系 
统 功 能 集成 ,完成 与 配 网 自动 化 的 接口 技术 和 基本 功能 的 
协同 ,并 试点 运行 ;2012 ~2015 年 继续 完善 基于 统一 信息 平 
台 的 一 体 化 监控 系统 功能 ,完成 与 配 网 自动 化 .大 用 户 互 
动 .分 步 式 发 电 、 微 网 等 的 协同 高 级 应 用 功能 ,推广 应 用 。 

2. 远 动 终端 

研制 内 容 : 研制 支持 IEC 61850, IEC 61970 及 IEC 
60870-101 .103 104 等 多 种 规约 ,符合 智能 变电站 与 调度 端 
透明 通信 要 求 ,满足 高 级 应 用 数据 交换 的 远 动 终端 设备 。 

预期 目标 :研制 出 实现 各 种 规约 的 转换 ,满足 智能 变 电 
站 要 求 的 远 动 终端 。 

研制 计划 : 2009 ~ 2011 年 研制 满足 智能 变电站 各 种 通 
信 要 求 的 远 动 终端 。 

3. 时 间 同 步 系 统 

研制 内 容 : 研 究 基 于 IEC 61588 网 络 对 时 协议 的 PTP, 
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ETE 对 时 技术 ,研制 出 同时 具备 TEC 61588 主 时 钟 装置 和 从 
时 钟 模块 的 对 时 设备 ,实现 变电站 设备 (系统 ) 基于 IEC 
61588 网 络 的 精确 对 时 ,简化 网 络 系统 架构 ,达到 亚 ks 级 的 
对 时 精度 。 

预期 目标 :研制 出 基于 IEC 61588 网 络 对 时 协议 的 变 电 
站 自动 化 系统 ,投入 工程 实际 应 用 。 

研制 计划 :2009 ~ 2011 年 构建 基于 IEC 61588 网 络 对 时 
协议 的 智能 变电站 自动 化 系统 ,进行 试点 应 用 ;2012 ~ 2015 
年 开展 智能 变电站 高 精度 网 络 授 时 技术 及 核心 设备 的 深化 
研究 和 后 续 研 制 。 

4. 网 络 安全 及 网 络 状态 监视 设备 

研制 内 容 : 采 用 提高 网 络 通 信 可 靠 性 、 实 时 性 稳定 性 
的 技术 ,具备 对 变电站 网 络 通信 质量 的 监测 功能 和 处 理 网 
络 设备 异常 的 功能 ,采用 先进 的 软 硬 件 措施 对 整个 系统 进 
行 安全 防护 ,防止 来 自 网 内 外 的 恶意 攻击 以 及 由 于 设备 损 
” 坏 造 成 的 系统 崩溃 ,确保 数据 安全 。 通 过 网 络 报 文 分 析 网 
络 设备 运行 状况 ,对 网 络 运行 情况 进行 监视 ,实现 网 络 设备 
状态 监测 。 

预期 目标 :研制 智能 变电站 网 络 安全 及 网 络 状态 监视 
设备 。 

研制 计划 :2009 ~ 2011 年 研制 出 网 络 监 测 设备 ,进行 试 
点 应 用 ,验证 提高 网 络 安全 可 靠 性 的 措施 ;研制 网 络 在 线 分 
析 和 预警 隔离 设备 ,投入 工程 实际 应 用 。2012 ~ 2015 年 完 
善 并 改进 网 络 安全 及 网 络 状态 监视 设备 。 

5. 数据 和 事件 记录 装置 

研制 内 容 ; 研 究 基 于 IEC 61850-9-2 和 GOOSE 网 络 技 
术 的 变电站 设备 数据 报 文 记录 和 分 析 技 术 。 

预期 目标 :实现 变电站 全 景 数字 化 信息 记录 和 和 分析。 

研制 计划 : 2009 ~ 2011 年 研制 基于 IEC 61850-9-2 及 
GOOSE 网 络 技术 的 数字 化 信息 记录 和 分 析 设 备 ,并 试点 应 
用 ;2012 ~2015 年 完善 和 改进 数字 化 信息 记录 和 分 析 设 备 ， 
深化 应 用 。 

6 基于 信息 共享 的 站 域 控制 保护 

研制 内 容 :根据 站 域 控制 保护 配置 原理 .数学 模型 及 与 
单元 保护 装置 的 协同 工作 机 制 等 的 研究 结果 ,研制 站 域 控 
制 保护 装置 ,实现 适应 DG HA , 微 网 运行 FACTS 输电 A 
愈 等 电力 新 技术 的 应 用 和 站 域 控制 保护 装置 在 线 校 核 和 状 
态 检 修 功能 。 

预期 目标 :提高 变电站 内 各 保护 的 配合 性 能 ,减少 保护 
RE ,适应 分 布 式 发 电 、 微 网 FACTS 等 应 用 要 求 ; 研 制 站 域 
控制 保护 装置 ,并 投入 试 运行 。 

研制 计划 :2011 ~ 2013 年 研制 出 站 域 控制 保护 装 
置 ;2014 ~ 2015 年 完善 和 改进 站 域 控 制 保护 装置 ,推广 
应 用 。 

7. 基于 信息 共享 的 广 域 控 制 保护 

研制 内 容 : 根 据 基于 信息 共享 的 广 域 继 电 保护 要 求 和 
安全 稳定 控制 策略 ,研制 广 域 控 制 保护 装置 ,实现 广 域 控 制 
保护 与 站 域 控 制 保护 和 单元 保护 装置 的 协同 和 广 域 控制 保 
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护 的 在 线 校 核 。 

预期 目标 ;提高 站 间 保 护 的 配合 性 能 ,减少 配合 级 差 ， 
适应 系统 方式 的 变化 ,实现 广 域 控 制 保护 装置 在 线 校 核 ; 研 
究 出 广 域 控制 保护 装置 ,并 投入 试 运行 。 

研制 计划 ;2012 ~ 2013 年 研制 广 域 控制 保护 装置 ; 
2014 ~2015 年 完善 和 改进 广 域 控制 保护 装置 ,推广 应 用 。 

8. 基于 广 域 信息 的 电网 故障 定位 系统 

研制 内 容 : 研 制 利用 站 域 和 广 域 数据 信息 进行 故障 测 
距 和 定位 的 系统 ,实现 复杂 故障 的 判别 和 多 重 故障 的 定位 ; 
采用 故障 评估 自动 化 技术 ,实现 保护 定 值 修正 、 网 络 重 构 、 
运行 控制 和 检修 策略 等 的 协同 决策 。 

预期 目标 :利用 站 域 和 广 域 数 据 信 息 进 行 复杂 和 多 重 
故障 测 距 和 定位 ,实现 故障 评估 自动 化 ,为 系统 重 构 和 最 优 
运行 .设备 状态 检修 提供 决策 依据 。 

研制 计划 :2011 ~ 2013 年 基于 广 域 信 息 的 电网 故障 定 
位 系统 的 研制 ;2014 ~ 2015 年 完善 和 改进 基于 广 域 信息 的 
电网 故障 定位 系统 ,推广 应 用 。 

(三 ) 建 设 运行 技术 支持 关键 设备 

1. 组 态 和 系统 调试 工具 

研制 内 容 : 根 据 智能 化 变电站 各 种 设备 的 通信 配置 需 
求 ,研究 各 种 组 态 下 数据 统一 管理 的 技术 ,实现 一 次 设备 
接线 与 SVG 格式 的 图 形 转 换 , 研 发 综合 调试 统一 数据 
平台 。 

预期 目标 :形成 智能 化 变电站 配置 管理 技术 规范 ,开发 
能 配置 不 同 厂家 装置 的 组 态 工具 及 基于 统一 信息 平台 的 综 
合 调试 工具 。 

研制 计划 :2009 ~ 2011 年 研制 组 态 工具 及 基于 统一 信 
息 平台 的 综合 调试 工具 ,制定 配置 管理 技术 规范 ,进行 试点 
应 用 ;2012 ~ 2015 年 完善 和 改进 基于 标准 的 组 态 工 具 及 基 
于 统一 信息 平台 的 综合 调试 工具 。 

2. SAE . 巡 检 和 消防 系统 

研制 内 容 : 研 究 集 变电站 安保 、 运 行 参数 和 设备 状态 的 
多 态 遥 视 技术 和 多 态 听 视 的 数据 建 模 ,传输 和 分 析 技 术 , 实 
现 红外 等 多 态 遥 视 技术 在 设备 状态 监测 中 的 应 用 。 研 究 安 
全 隔离 区 远程 警戒 .远方 巡 检 和 监察 技术 ,实现 消防 系统 接 
入 和 远方 巡视 监察 。 

预期 目标 :研制 集 安保 .运行 巡 检 .设备 状态 监视 和 消 
防 监视 等 功能 于 一 体 的 多 态 遥 视 系统 ,提高 变电站 无 人 值 
班 的 安全 性 。 

研制 计划 :2010 ~ 2011 年 研制 多 态 愧 视 系统 ,实现 数据 
建 模 、 传 输 和 基础 应 用 功能 ,多 态 遥 视 系 统 投 入 试 运行 ; 
2012 ~ 2014 年 完善 和 改进 多 态 遥 视 系统 的 高 级 功能 ,推广 
应 用 。 

3. 二 次 设备 在 线 自 动 校 验 和 预警 系统 

研制 内 容 : 实 现 变电站 交流 电压 .电流 、 功 率 的 在 线 自 
动 校 验 ,状态 量 采集 和 保护 控制 出 口 的 在 线 自动 校 验 、 继 电 
保护 定 值 的 在 线 校 核 .断路 器 同期 合 阅 导 前 时 间 的 在 线 自 
动 校 验 . 防 误 闭 锁 功 能 的 在 线 自动 校 验 。 研 究 提出 变电站 


调试 数 模 加 量 一 体 化 调试 方法 ,实现 调试 信息 在 线 监视 。 

预期 目标 :研制 二 次 设备 在 线 上 自动 校 验 和 预警 系统 ,能 
够 自动 检验 设备 硬件 回路 工作 状况 ,实现 异常 自动 报警 功 
能 ,如 交流 电压 .电流 、 功 率 的 在 线 自 动 校 验 功能 ;状态 量 采 
集 在 线 自 动 校 验 功 能 ;保护 控制 出 口 在 线 自动 校 验 功 能 ; 断 
路 器 同期 合 阅 导 前 时 间 的 在 线 自动 校 验 功 能 ; 防 误 闭 锁 的 
在 线 自动 校 验 功能 ,并 开展 工程 应 用 。 

研制 计划 :2010 ~ 2012 年 开展 智能 变电站 二 次 设备 在 
线 自 动 校 验 技术 的 研究 及 试点 应 用 ,开展 智能 变电站 调试 
数 模 加 量 一 体 化 调试 信息 在 线 监 视 的 试点 应 用 ;2013 ~ 
2015 年 开展 二 次 设备 故障 评估 和 目 动 化 技术 的 试点 应 用 。 

4. 变电站 数字 化 装置 调试 试验 设备 

研制 内 容 : 研 制 电 子 式 互感 器 、 合 并 单元 、 综 合 智能 单 
元 等 的 调试 设备 ,研制 数字 式 继 电 保护 等 数字 式 单元 的 调 
试 设备 ,研制 数字 模拟 混合 式 调试 设备 及 便携 式 多 功能 现 
场 调试 设备 。 

预期 目标 :研制 出 变电站 数字 化 装置 调试 试验 设备 , 制 


特别 关 注 


定 设备 的 调试 规程 ,满足 现场 调试 的 要 求 。 

研制 计划 :2010 ~2011 年 研制 相关 调试 设备 ,满足 FAT 
和 试验 室 调 试 的 要 求 ;2012 ~ 2013 年 完善 和 改进 相关 调试 
设备 ,研制 出 适应 现场 使 用 的 便携 式 多 功能 调试 设备 。 

5. 变电站 数字 化 装置 测试 检验 评估 设备 

研制 内 容 :研制 电 子 互感 器 的 校准 与 检测 装置 ,研制 同 
步 时 钟 测试 设备 ,建立 一 致 性 测试 系统 ,建立 数字 化 变电站 
高 级 应 用 功能 的 测试 用 例 库 。 

预期 目标 :研究 提出 电子 互感 器 校准 技术 方法 ,研制 出 
适用 的 设备 ;实现 同步 时 钟 测 试 ;实现 一 致 性 和 高 级 应 用 功 
能 的 标准 测试 系统 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 研究 提出 智能 互感 器 校准 技 
术 方 法 ,研制 出 检测 装置 和 同步 时 钟 测 试 系统 ,并 试点 应 
用 ;2010 ~2015 年 建立 一 致 性 测试 系统 和 高 级 应 用 功能 标 
准 测试 用 例 库 。 

变 电 环 节 关 键 装备 分 类 见 表 3。 


RI 变 电 环 节 关 键 装 备 分 类 
















































































类 别 | 专题 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改 进 或 研发 计划 备 注 
. > 展 ， 
基本 满足 支撑 智能 电网 尚 需 进 一 步 提 高 稳定 ANAR A 
= + a 
示范 工程 的 需求 ` 性 和 可 靠 性 
产品 替代 
基本 满足 智能 电网 试点 采用 IEC 61588 对 时 和 
示范 工程 的 需求 IEC 61850-9-2 格式 
FH IEC 61588 对 时 和 
、 基本 满足 智能 电网 试点 | IEC 61850-9-2 和 GB/T 
mnie 示范 工程 的 需求 20840. 8 (IEC 60044-8 ) 
4 PARI 格式 ;实现 二 态 数据 采集 
有 pe p> 基本 满足 智能 电网 试点 RH IEC 61588 对 时 和 
备 采用 IEC 60044-8 .IEC 
基本 满足 智能 电网 试点 | 61850-9-2 格式 ,点 对 点 
pe AL 
FT AR 区 示范 工程 的 需求 传输 ;适应 电子 起 和 电磁 
式 互 感 器 应 用 
扩充 通信 规约 ,满足 设 
对 试点 
站 控 层 设备 远 动 终端 ERME AREE A 备 全 寿命 管理 等 高 级 应 
示范 工程 的 需求 用 的 需要 













建设 运行 技 
AR SPECS 


(间隙 式 能 源 发 电 接 入 
系统 ) 保 护 装 置 





Fas #9 BE GIS .具有 选 相 
功能 的 模块 化 智能 高 压 


真空 断路 器 ) 


基本 满足 智能 电网 试点 
组 态 和 系统 调试 工具 
HEAR AIA TA | 示范 工程 要 求 平台 的 综合 调试 工具 


正 进行 原理 性 研究 ,已 取 
得 突破 性 进展 


在 
研 过 程 层 .间隔 | ”断路 器 状态 监测 装置 ”| ”正在 研制 中 
名 层 设 备 综合 智能 设备 (智能 变 


正在 研制 中 








升级 为 基于 统一 信息 










预期 应 于 2012 年 实现 
原理 性 样机 , 于 2013 年 
达 实 用 

应 于 2015 年 达 实用 








据 智能 电网 建设 需 


应 于 2013 3 
WF 年 达 实 用 求 进一步 完 闭 
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类 别 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 


正在 进行 原理 性 基础 研 
究 , 已 取得 突破 性 进展 


i 2011 i 
时 间 同 步 系统 已 有 一 定 研 制 基础 x 期 应 于 2011 年 这 
网 络 安全 及 网 络 在 线 预期 应 于 2011 Fik 

2011 
数据 和 事件 记录 装置 “| ”已 有 一 定 研制 基础 下 这 


基于 统一 信息 平台 的 
多 功能 合 一 的 一 体 化 监 
控 系 统 








站 控 层 设备 






( 续 ) 
fe 注 








预期 应 于 2010 年 实现 
原理 性 样机 ,于 2011 年 
达 实 用 






据 智能 电网 建设 需 


建设 运行 技 变电站 数字 化 装置 调 预期 应 于 2011 年 达 
一 fi 
术 支 持 设备 . 试 试验 设备 下 实用 

















站 域 控制 和 广 域 控制 
站 控 层 .间隔 




































































预期 应 于 2013 年 实现 | ”基于 信息 共享 的 站 
在 正在 进行 原理 | 
研 二 基础 | 原理 性 样机 ,2015 年 达 | 域 和 广 域 控制 保护 
装 实用 装置 
备 
层 设 备 预期 应 于 2013 年 实现 利用 站 域 和 广 域 数 
正在 进行 原理 性 基 f 
电网 故障 定位 系统 eo 原理 性 样机 , 2015 年 达 | 据 信息 进行 故障 测 距 
实用 和 定位 的 系统 
| W 2011 Sje gy 
SEEM RABY | ”正在 进行 原理 性 基础 研 | INT On FRA 
ee i 原理 性 样机 , F 2013 年 
系统 究 , 已 取得 突破 性 进展 
| 达 实 用 
ni 2013 实现 
建设 运行 技 | 二 次 设备 在 线 自动 校 | ”正在 进行 原理 性 基础 Monit Mobis A 
术 支 持 设备 验 和 预警 系统 研究 N ' 
实用 
i 2013 年 实质 
变电站 数字 化 装置 测 | ”正在 进行 原理 性 基础 研 再 他 入 vols ten 
试 检验 评估 设备 究 , 已 取得 突破 性 进展 FH 
四 、 配 电 环 节 人 研制 计划 ;2010 年 底 , 研 究 新 型 SF, 混合 气体 和 固体 绝 
(一 ) 智 能 配 电 设 备 缘 介 质 的 绝缘 性 质 , 使 其 达到 与 纯 SF。 气体 相同 的 绝缘 水 
1. 少 维 护 金属 封闭 开关 设备 平 。2011 ~ 2015 年 ,研究 应 用 新 型 SF 混合 气体 或 者 新 型 


研制 内 容 :研究 铠 装 型 固定 式 交流 金属 封闭 开关 设备 
关键 技术 ,开展 产品 的 标准 化 .通用 化 设计 ,提高 设备 安全 
性 及 模块 化 程度 ,降低 设备 维护 量 。 

预期 目标 :研制 铠 装 型 固定 式 交流 金属 封闭 开关 设备 ， 
设备 符合 国情 ,达到 较 高 技术 性 能 指标 ,成 本 相对 较 低 , 少 
维护 ,并 可 与 国外 同类 优等 产品 竞争 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研究 金属 封闭 开关 设备 的 
“五 防 ”功能 ,模块 化 结构 设计 ,提高 柜 体 的 强度 和 绝缘 水 
平 。2011 ~2015 年 ,遵循 标准 化 通用 化 、 系 列 化 的 产品 设 
计 原 则 ,设计 少 维护 金属 封闭 开关 设备 ,并 进行 相应 的 型 式 
试验 。 

2. 环保 型 环 网 柜 

研制 内 容 : 研 制 采用 新 型 绝缘 介质 (气体 和 固体 绝缘 介 
质 ) 的 环 网 柜 , 同 时 具备 小 型 化 和 环保 的 特征 。 

预期 日 标 :研制 小 型 化 ,环保 型 环 网 柜 ,减少 环 网 柜 中 
SF, 气体 的 使 用 ,使 环 网 柜 在 小 型 化 的 基础 上 实现 环保 化 ， 
开展 工程 示范 应 用 。 | 
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固体 绝缘 介质 的 环 网 柜 , 使 环 网 柜 在 小 型 化 的 基础 上 实现 
环保 化 。 

3. 环保 智能 化 柱 上 开关 

研制 内 容 :研究 环保 型 的 柱 上 开关 灭 弧 介质 ;开展 应 用 


“于 柱 上 开关 的 新 型 SFe 混合 气体 绝缘 介质 以 及 新 型 的 固体 


绝缘 介质 研究 ;研究 配 永 磁 操 动机 构 . 具 备 数 字 化 测控 装置 


”的 柱 上 开关 ,使 其 结构 更 加 简单 .可 靠 性 更 高 、 机 械 寿 命 次 


数 长 ;研究 集成 化 柱 上 断路 器 。 

预期 目标 :研制 环保 型 智能 柱 上 开关 ,以 新 型 的 N, 以 
及 新 型 的 固体 绝缘 介质 代替 传统 的 SF, 气体 ,降低 SF, 气体 
排放 ,减少 环境 污染 ;研制 具有 选 相 功能 及 配 电 目 动 化 功能 
的 永 磁 操 动机 构 柱 上 开关 ,提高 柱 上 配 电 开关 的 集成 度 和 
智能 化 水 平 ,开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 底 ,研究 新 型 的 绝缘 介质 和 灭 弧 介 
质 。2011 ~ 2015 年 ,研制 配 新 型 环保 绝缘 介质 的 柱 上 开关 ; 
研究 配 用 在 断路 器 和 负荷 开关 上 的 永 磁 操 动机 构 , 并 研究 
水 位 机 构 的 选 相 控 制 技术 ;人 研制 柱 上 断路 更 的 集成 技术 。 


4. 智能 配 电 网 保护 测控 一 体 化 装置 

研制 内 容 :研制 新 一 代 的 智能 配 电网 保护 测控 一 体 化 
装置 ,实现 对 配 电网 的 全 景 数据 采集 .保护 与 控制 。 研 究 分 
布 能 源 发 电 设备 的 保护 与 监控 方法 。 研 究 与 一 次 设备 高 度 
一 体 化 设计 的 .可 采集 配 电网 的 运行 状态 与 一 次 设备 状态 
的 装置 ,为 从 管理 上 实现 由 计划 检修 向 状态 检修 的 转变 提 
供 决 策 信息 。 研 究 电能 质量 的 稳 态 、 暂 态 检测 方法 ;研究 监 
测 波 置 采样 频率 、 算 法 窗口 时 间 长 度 等 技术 参数 对 电能 质 
量 监测 性 能 的 影响 。 人 研究 含有 分 布 式 能 源 接 入 的 配 电 网 中 
保护 装置 与 控制 原理 ,利用 自 适应 的 保护 控制 策略 合理 配 
置 配 电 网 保护 。 研 究 利用 IEEE 1588 网 络 时 钟 协议 实现 各 
配 网 设备 的 同步 采样 技术 。 研 究 基 于 IP 通信 方式 的 信息 交 
换 与 共 至 技术 ,满足 配 电 网 的 日 愈 控制 对 配 电 网 保护 测控 
一 体 化 装置 的 技术 要 求 。 

预期 目标 :研制 出 具有 状态 监测 .电能 质量 监控 ,测量 、 
控制 与 保护 全 功能 的 配 电网 保护 测控 一 体 化 装置 。 实 现 装 
置 与 一 次 设备 的 高 度 集成 。 利 用 同步 采样 技术 及 IP 通信 技 
术 实 现 配 电 终端 信息 共享 和 保护 功能 ,并 开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2009 年 前 ,研究 智能 配 电 网 保护 测控 的 功能 
需求 ,研究 分 布 式 电源 并 网 点 的 保护 测控 新 原理 。2010 年 
前 ,完成 产品 功能 需求 调研 .技术 规范 .接口 标准 .设计 方案 
等 前 期 材料 编制 。2012 年 ,完成 装置 样机 开发 。2015 年 ,在 
装置 中 实现 含有 分 布 能 源 接 人 的 配 电 网 的 保护 与 控制 。 实 
现 以 智能 配 电网 测控 一 体 化 装置 为 基础 的 配 电网 自 愈 。 对 
样机 缺陷 进行 修改 ,完善 设计 ,产品 改进 成 熟 并 大 规模 应 用 
于 智能 配 电网 中 。 

5. 智能 配 变 监 测 终 病 

研制 内 容 : 研 制 集 保护 测量、 控制 .计量 、 通 信 等 功能 
于 一 体 的 智能 配 变 监测 终端 。 开 发 基于 IP 目 动 网 络 接 人 技 
术 ,支持 配 电 目 动 化 的 扩展 TEC 61850 标准 的 智能 配 变 监测 
终端 。 

预期 目标 :研制 符合 智能 配 电网 需求 的 多 功能 一 体 化 
智能 配 变 监测 终端 ,实现 配 电台 区 的 智能 监测 控制 .用 电信 
息 采 集 等 功能 。 形 成 智能 配 变 监测 终端 的 标准 体系 ,并 开 
展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2009 年 底 完成 智能 配 变 终端 软 硬 件 总 体 方 
案 和 概要 设计 ;2012 年 底 前 完成 系统 详细 设计 软件 代码 及 
硬件 测试 工作 ,样机 试制 并 通过 型 式 试验 ;2015 年 底 前 完成 
推广 应 用 。 

6. 复合 电能 质量 控制 需 

研制 内 容 :研制 针 对 不 同 功能 要 求 的 电能 质量 综合 探 
制 装置 及 电能 质量 扰动 发 生 装 置 ,并 进行 相应 的 理论 分 析 
和 仿真 试验 ,建立 包含 保护 控制 装 置 的 稳 态 、 暂 态 仿真 模 
型 ,仿真 验证 装置 性 能 .电气 参数 和 控制 系统 ;研究 谐 波 和 
无 功 功率 的 快速 检测 算法 ;研究 电压 闪 变 .电压 暂 降 、 电 压 
和 暂 升 的 快速 可 靠 检 测算 法 ;开展 电能 质量 协调 、 优 化 控制 目 
标的 研究 ;研究 不 同 电能 质量 对 控制 算法 的 不 同 要 求 , 提 出 
电能 质量 协调 控制 策略 ;研制 LOOkKW/400V 实验 室 样机 ,对 


特别 关注 


研究 成 果 进 行 充分 的 试验 验证 ,并 进行 工业 化 开发 ;研制 工 
业 样 机 装置 ,开展 现场 应 用 。 
预期 目标 :研究 具有 自主 知识 产权 的 10kV 电能 质量 综 

合 治理 装置 。 从 理论 研究 与 系统 功能 设计 人 手 ,在 电压 源 
换 流 器 主 电路 拓扑 结构 、 大 功率 IGBT 驱动 保护 技术 及 功率 
单元 设计 . 接 和 人 系统 分 析 、 快 速 检 测算 法 、 补 偿 策略 和 补偿 
算法 等 方面 进行 研究 ,实现 电能 质量 治理 相关 技术 的 突破 ， 
完成 2MV. A/10kV 电压 质量 综合 治理 装置 和 IMV . A/ 
10kV 电流 质量 综合 治理 装置 的 研制 以 及 示范 工程 的 实施 。 

研制 计划 :2010 年 底 完成 复合 电能 质量 控制 器 动 模 实 
验 研 究 ;2011 年 底 完成 电压 质量 治理 装置 和 电流 质量 治理 
装置 工业 样机 的 研制 和 试点 应 用 ;2012 年 底 完 成 复合 电能 
质量 治理 装置 工业 机 样 的 研制 ,开展 试点 应 用 ;2013 年 中 完 
成 复合 电能 质量 治理 装置 标准 化 设计 规范 编制 工作 。 

7. 高 效 节 能 配 电 变 压 器 

研制 内 容 :研制 有 载 调 容 配 电 变 压 器 本 体 .多 级 有 载 调 
容 开关 和 智能 控制 器 。 研 究 负荷 无 冲击 有 载 调 容 智能 控制 
策略 ,实现 配 电 变压器 多 级 容量 的 有 载 自动 切换 。 

预期 目标 ;研制 高 效 节能 配 电 变压器 ,实现 多 级 、 大 范 
围 的 自动 调节 容量 变压器 技术 的 突破 ,解决 因 负 荷 周 期 变 
化 大 造成 变压器 空 载 损耗 高 的 问题 ,并 开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2009 年 底 完成 有 载 调 容 变压器 的 整 机 设计 
和 开发 方案 ;2012 年 底 前 完成 整 机 试制 并 通过 型 式 试验 hil 
定 推广 应 用 选 型 导 则 ;2015 年 底 前 完成 推广 应 用 。 

8. 集成 智能 配 电站 

研制 内 容 : 研 制 动 态 有 载 调 容 配 电 变压器 、 配 电站 站 端 
电能 质量 调节 (电压 、 谐 波 .电压 闪 变 .电压 暂 降 等 调节 ) 等 
智能 型 集成 装置 ,建成 具有 变 电 、 计 量 、 保 护 . 通 信 、 无 功 补 
偿 .电能 质量 调节 等 功能 的 高 度 集 成 的 智能 化 配 电 站 。 

预期 目标 :整合 当前 变压器 调 容 技 术 .电能 质量 调节 技 
R ,研制 动态 调 容 配 电 变压器 及 动态 电能 质量 调节 装置 , 研 
制 具有 变 电 、 计 量 、 保 护 . 通 信 、 无 功 补 偿 . 电 能 质量 调节 等 
功能 的 智能 型 集成 装置 ,并 开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 底 前 完成 各 项 技术 调研 .挖掘 、 整 理 ; 
2011 年 完成 适用 技术 研究 及 各 模块 研制 ;2012 年 完成 小 批 
量 生产 .试验 及 试用 。 

(二 ) 配 电 自动 化 与 配 网 规划 

1. 配 电 自动 化 系统 

研制 内 容 : 研 究 模型 图 形 信息 交换 规范 ,在 保证 数据 唯 
一 性 的 前 提 下 解决 异 构 的 各 配 网 专业 系统 和 配 网 自动 化 系 
统 的 数据 交换 ;研究 配 电网 络 模型 动态 变化 处 理 机 制 ,解决 
在 配 网 建设 和 改造 频繁 的 情况 下 ,现实 模型 和 未 来 模型 的 


实时 切换 和 调度 问题 ;研究 基于 广 域 分 布 式 数据 采集 的 前 


置 数据 采集 与 面向 网 络 的 SCADA 功能 相 结 合 的 方式 ,解决 
配 电网 络 海 量 数据 处 理 问 题 ;研制 故障 处 理 \ 负 荷 转 供 等 具 
有 实用 价值 的 多 种 配 网 应 用 软件 ;研究 支持 配 网 调控 一 体 
化 的 应 用 软件 并 贯穿 在 配 网 调度 作业 中 ;研制 基于 配 电网 
的 实时 管理 应 用 功能 ,实现 安全 、 合 理 及 经 济 调度 ;逐步 开 
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展 分 布 式 电源 . 微 电 网 . 储 能 装置 接 入 和 配 电 网 自 傅 等 智能 
化 功能 研究 。 

预期 目标 :研制 新 一 代 配 电 自动 化 系统 ,满足 分 布 式 电 
源 . 储 能 装置 . 微 电 网 接 入 和 监控 , 配 电网 自 愈 控制 , 输 、 配 
电网 的 协同 调度 ,多 能 源 互补 的 智能 能 量 管理 以 及 与 智能 
用 电 系 统 的 互动 等 智能 配 电 网 需求 。 形 成 配 网 不 同系 统 间 
图 模 交 换 的 数据 规范 ;形成 配 电网 动态 模型 技术 规范 ;形成 
配 网 大 数据 量 信息 接 人 指导 方案 ;提出 配 网 应 用 软件 技术 
要 求 。 

研制 计划 :2010 年 底 前 完成 基础 平台 构建 ,2011 年 底 前 
完成 分 布 式 电源 、 微 电网 接 人 的 试点 工作 。2015 年 底 前 完 
成 分 布 式 电源 . 微 电 网 接 人 的 推广 ,在 具备 条 件 的 地 区 完成 
配 电 网 自 愈 试点 工作 。 

2. 配 电网 调控 一 体 技术 支持 系统 

研制 内 容 : 开 展 供电 公司 配 网 不 同 管理 模式 的 研究 , 开 
发 支持 调控 一 体 化 管理 模式 ,满足 分 散 维护 、 集 中 调度 管 
理 / 分 散 维护 ,分散 调度 管理 的 要 求 ,支持 各 种 管理 体制 间 
平滑 过 渡 的 配 电网 调控 一 体 化 平台 。 以 覆盖 全 部 配 网 设备 
为 基本 考虑 ,以 配 网 调度 /生产 指挥 为 应 用 主体 ,以 信息 交 
互 /功能 整合 为 重要 手段 ,以 支撑 智能 配 网 管理 为 实现 日 
标 ,研制 完全 符合 国际 标准 的 系统 构架 和 数据 模型 ,研制 可 
以 对 超 量 实时 数据 进行 准确 、 可 靠 处 理 的 前 置 处 理 软件 , 开 
发 出 具备 基于 配 电 拓扑 的 分 析 应 用 和 实用 化 功能 的 配 电 网 
调控 一 体 化 系统 。 充 分 利用 现 有 资源 ,通过 构建 电力 流 、 信 
息 流 .业务 流 完整 统一 的 配 电 网 模型 ,研究 将 配 电 网 所 涉及 
的 多 种 信息 资源 进行 一 体 化 的 整合 .分 析 、 优 化 .展现 ,提供 
集 地 理 信息 与 可 视 化 功能 于 一 体 的 综合 性 支撑 平台 ,满足 
对 配 电网 的 智能 调控 需求 。 | 

预期 目标 :研制 出 配 电 网 调控 一 体 智能 支持 系统 并 开 
发 实现 配 电网 建 模 与 快速 仿真 与 建 模子 系统 ;在 此 基础 上 ， 
开发 实现 智能 配 电网 安全 预警 分 析 的 子 系统 ,实现 配 电网 
自 愈 控 制 ,并 开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2011 年 底 前 完成 支撑 平台 开发 ,调控 一 体 化 
试点 工作 ;2015 年 前 基本 完成 调控 一 体 化 推广 。 

3. 智能 配 电网 规划 计算 机 辅助 决策 系统 


研制 内 容 :在 智能 配 电网 规划 平台 框架 .需求 分 析 及 系 


统 设计 方案 研究 的 基础 上 ,同时 考虑 了 分 布 式 电源 接 入 的 
智能 配 电网 优化 规划 模型 和 规划 数据 挖掘 模型 ,开发 智能 
配 电网 规划 计算 机 辅助 决策 系统 。 开 发 的 子 模型 包括 :CIM 
公共 信息 模型 .基于 GIS 的 配 电 网 智能 规划 平台 数据 交换 
模型 . 配 电 网 智能 规划 组 件 接口 信息 模型 .正常 和 故障 情况 
下 配 电 通信 网 多 种 业务 信息 量 的 预测 模型 ,电网 与 信息 网 
集成 的 配 电 网 智能 规划 平台 信息 模型 等。 

预期 目标 :研究 开发 出 智能 配 电网 规划 计算 机 辅助 决 
策 平台 。 对 当前 的 电网 规划 技术 .电网 规划 需求 .人 工 智 能 
技术 等 进行 整合 . 挖 所 ,开发 出 适合 我 国 国情 的 智能 配 电网 
规划 专家 知识 库 及 智能 配 电网 规划 计算 机 辅助 决策 平台 ， 
并 围绕 智能 配 电网 发 展 需求 及 不 同 应 用 领域 的 实际 需要 ， 
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将 平台 实用 化 后 逐步 推广 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 需求 分 析 、 概 要 设计 及 详细 设计 ; 
2011 年 完成 系统 开发 及 试点 应 用 ;2012 年 完成 系统 的 实用 
化 并 推广 应 用 。 

(三 ) 分 布 式 电源 和 微 网 控制 .保护 及 接 人 

1. 分 布 式 电源 标准 化 换 流 装置 及 电能 控制 装置 

研制 内 容 :优先 选用 我 国 自主 研发 的 大 功率 可 关 断 器 
件 , 研 制 分 布 式 电源 大 功率 并 网 换 流 器 ;结合 变 流 器 技术 与 
储 能 技术 ,研制 * 即 插 即 用 ”的 分 布 式 电 源 电能 控制 装置 ;党 
所 高压 并 网 换 流 器 产业 化 关键 性 软 硬 件 技术 ,制定 设计 规 
范 ,具备 换 流 装 置 标准 化 设计 能 力 ; 依 托 示 范 工程 ,推广 换 
流 装置 和 电能 控制 装置 。 

预期 目标 :研制 出 标准 化 设计 的 大 功率 换 流 器 实用 装 
置 和 电能 控制 装置 ;制定 换 流 装置 和 电能 控制 装置 标准 化 
设计 规范 ;掌握 大 功率 换 流 器 的 工业 化 制造 技术 ,形成 相关 
装备 的 工业 化 制造 能 力 ;实现 分 布 式 电源 、 储 能 单元 和 接 人 
电网 三 者 之 间 的 电能 互 搞 以 及 各 种 工 况 下 的 平滑 投 切 .无 
扰 投 退 ,满足 分 布 式 电源 并 网 的 “ 即 插 即 用 ” 要求, 并 开展 工 
程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2012 年 中 之 前 完成 装置 样机 研发 ;2012 年 底 
完成 运行 考核 ;2013 年 中 完善 推广 ;2013 年 底 完成 换 流 装置 
和 电能 控制 装置 标准 化 设计 规范 编制 工作 。 

2. 分 布 式 电源 及 微 电 网 电能 质量 治理 装置 

研制 内 容 :研制 用 于 解决 分 布 式 电源 及 微 电 网 电能 质 
量 问题 的 典型 设备 ,如 静止 无 功 补偿 器 (STATCOM) AW 
滤波 器 (APF) ,动态 电压 恢复 器 (DVR) 等 ,提高 分 布 式 电源 
的 供电 可 靠 性 ,实现 其 安全 稳定 运行 。 

预期 目标 :研制 出 满足 分 布 式 电 源 及 微 电 网 要 求 的 智 
能 化 装置 ;掌握 相关 装置 的 工业 化 制造 技术 ,形成 工业 化 制 
造 能 力 ,并 开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 中 之 前 完成 电能 质量 问题 分 析 调 查 
报告 ;2011 年 完成 相关 装置 样机 研制 ,并 挂 网 考核 ;2012 年 
底 完 善 推广 。 

3. 分 布 式 电源 微机 保护 装置 

研制 内 容 : 以 确保 分 布 式 电源 在 多 电源 、 多 电源 种 类 、 
复杂 供电 模式 及 运行 方式 下 微机 保护 的 可 靠 性 及 有 效 性 为 
目标 ,研制 满足 要 求 的 新 型 微机 保护 装置 及 系统 控制 平台 。 

预期 目标 :研制 出 满足 分 布 式 电 源 接 人 电网 要 求 的 微 
机 保护 装置 ,掌握 相关 装置 的 工业 化 制造 技术 ,形成 工业 化 
制造 能 力 , 并 开展 工程 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 中 之 前 完成 分 布 式 供电 系统 数学 模 
型 ;2011 年 中 完成 微机 保护 装置 样机 和 控制 平台 研制 ,并 挂 
网 考核 ;2011 年 底 完 善 并 推广 。 

4. 大 容量 高 可 靠 快速 切换 固态 开关 

研制 内 容 : 对 比分 析 各 种 智能 化 固态 开关 技术 方案 , 提 
出 适合 微 网 的 智能 化 固态 开关 电路 拓扑 结构 ,解决 大 容量 、 
高 可 靠 快速 切换 固态 开关 稳 态 及 暂 态 特性 的 控制 策略 问 
题 , 提 高 固态 开关 动作 的 可 靠 性 ;研制 大 容量 、 高 可 靠 快速 


切换 固态 开关 样机 ,并 接 入 微 网 示范 工程 。 

预期 目标 :完成 大 容量 、 高 可 靠 快速 切换 固态 开关 关键 
技术 方案 和 样机 研制 ,并 通过 考核 试验 ,为 微 网 大 规模 工程 
应 用 莫 定 基础 。 

研制 计划 :2010 年 底 完 成 固态 开关 数学 模型 并 确定 设 
计 参 数 ;2012 年 底 完成 小 容量 样机 研制 ,并 进行 试验 ;2014 
年 底 完 成 大 容量 样机 研制 ,并 挂 网 考核 ;2015 年 中 完善 并 
推广 。 

5. 高 温 超 导 储 能 装置 

研制 内 容 : 基 于 超导体 特性 ,实现 高 功率 .高 稳定 、 低 漏 
磁 、 快 充 快 放 超 时 储 能 磁体 结构 和 电磁 的 优化 ,结合 大 容 
量 \ 低 漏 热 电流 引线 ,构造 高 效 超 导 储 能 磁体 系统 ,完成 其 
储 能 和 输出 .低温 高 压 .电磁 兼容 等 相关 特性 的 研究 。 根 据 
储 能 容量 . 超 导 储 能 系统 参数 .控制 目的 和 储 能 系统 的 安全 
性 等 多 项 指标 的 要 求 ,研究 和 设计 超 导 储 能 监控 系统 ,完成 
高 温 超 导 储 能 装置 磁体 、. 辅 机 ,监控 系统 的 综合 集成 。 

预期 目标 ;研制 高 温 超 导 储 能 装置 和 综合 集成 监控 系 
统 , 并 实现 示范 应 用 。 

研制 计划 :2015 年 底 , 完 成 100kJ 级 高 温 超 导 储 能 装置 
的 本 体 研制 ;2018 年 底 , 完 成 100kJ 级 高 温 超 导 储 能 装置 的 
示范 应 用 ;2020 年 底 , 完 成 兆 焦 级 高 温 超 导 储 能 装置 的 研 
制 ;2020 年 后 ,完成 兆 焦 级 高 温 超 导 储 能 装置 的 示范 应 用 。 

6. 超级 电容 器 储 能 装置 

研制 内 容 : 开 展 超级 电容 器 核心 部 件 和 关键 生产 设备 
的 研发 ,开展 相应 的 串 并 联 设计 方案 研究 ,开展 超级 电容 器 
储 能 模块 系统 设计 和 工艺 设计 ,实现 超级 电容 器 本 体 . 变 流 
器 及 监控 保护 系统 的 综合 集成 。 分 阶段 开展 LOkW/1kW - h 
至 100KW/10kW + h 超级 电容 器 储 能 装置 的 示范 应 用 ,并 根 
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据 试 运行 评估 结果 ,进一步 深化 大 容量 超级 电容 器 储 能 技 
术 的 研究 。 Ea 

预期 目标 ;研制 10kW/1kW . hÆ 100KW/ 10kW . h 级 超 
级 电容 器 储 能 装置 ,并 实现 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 底 , 完 成 10kW/1 KW + h 级 超级 电容 
器 储 能 装置 的 本 体 研 制 ;2011 年 底 , 完 成 10kW/ikW， h 级 超 
级 电容 器 储 能 装置 的 示范 应 用 ;2012 年 底 , 完成 10kW/ 
10kW - h 级 超级 电容 器 储 能 装置 的 研制 ;2013 年 底 ,完成 
10kW/10kW - h 级 超级 电容 器 储 能 装置 的 示范 应 用 。 

7. 飞轮 储 能 装置 

研制 内 容 : 开 展 飞 轮 核心 部 件 和 关键 生产 设备 的 研发 ， 
对 纤维 缠绕 复合 材料 和 特殊 刚性 材料 进行 结构 分 析 和 特性 
计算 ,建立 大 容量 飞轮 储 能 系统 构造 设计 和 振动 分 析 的 研 
究 平 台 , 基 于 有 限 元 分 析 理 论 ,建立 飞轮 的 三 维 有 限 元 分 析 
模型 ,分 析 飞 轮 系统 的 非 线 性 动力 学 特性 、 转 速 特性 、 机 械 
阻尼 特性 ,空气 阻尼 特性 、 转 动 惯量 、 充 放电 特性 以 及 能 量 
转换 效率 ,提出 相应 的 特性 参数 计算 方法 。 建 立 飞轮 储 能 
系统 的 机 电 .电磁 和 力学 耦合 系统 的 数学 模型 ,研究 飞轮 能 
量 转换 的 内 在 机 理 和 动态 特性 ,完成 飞轮 本 体 . 变 流 器 及 监 
控 保 护 系 统 的 综合 集成 ,开展 100kW 级 飞轮 储 能 装置 的 示 
范 应 用 ,并 根据 试 运行 评估 结果 ,进一步 深化 大 容量 飞轮 储 
能 技术 的 研究 。 

预期 目标 :掌握 飞轮 储 能 系统 核心 部 件 制造 技术 ,研制 
成 功 100kW 级 飞轮 储 能 装置 ,完成 系统 示范 应 用 。 

研制 计划 :2010 年 底 ,完成 100kW 级 飞轮 储 能 装置 的 
研制 ;2011 年 底 ,完善 100kW 级 飞轮 储 能 装置 的 研制 ;2013 
年 底 , 完 善 飞 轮 储 能 装置 的 研制 ,制订 相关 标准 体系 规范 。 

配 电 环节 关键 装备 分 类 见 表 4。 


表 4 配 电 环 节 关 键 装备 分 类 


类 别 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 备 è 
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非 晶 变 讨 器 技术 已 
成 熟 , 已 实现 单 级 有 载 




















今后 根据 智能 电网 建 

































已 AaB FR 
有 智能 配 电 PRCT REACH 示范 工程 的 需求 设 需求 进一步 研发 换代 “| 调 容 变压器 ,多 级 有 载 
装 设备 调 容 变压器 正在 研制 
p-a 一 
满足 智能 电网 试点 示范 | ” 需 应 智能 电网 建设 要 
合 应 于 2011 年 达 实 
复合 电能 质量 控制 器 工程 的 需求 REREN 应 于 2011 年 达 实用 
分 布 式 供电 系统 标准 i nim 今后 根据 智能 电网 建 
化 换 流 装置 及 电能 控制 | 设 需求 进一步 研发 改进 ，| ”应 于 2013 年 达 实 用 
分 布 式 电 源 “ 即 插 即 用 A 
装置 尚 需 进一步 完善 
并 网 
基本 满足 智能 电网 试点 | 
= 分 布 式 电源 今后 根据 智能 电网 建 
有 分 布 式 供电 系统 及 微 | 示范 工程 的 需求 ,但 不 满足 | 、 none 
| 和 微 网 控制 . 保 设 需 求 进一步 研发 改进 ，| ”应 于 2012 年 达 实用 
装 治理 ; n 
E | 护 及 楼 人 电网 电能 质量 治理 装备 “| 智能 电网 接纳 大 规模 分 布 meses 









保护 装置 


式 电源 的 电能 质量 要 求 


基本 满足 智能 电网 试点 
分 布 式 供电 系统 微机 | 示范 工程 的 需求 ,但 不 满足 
智能 电网 大 规模 使 用 分 布 
式 电源 的 保护 需求 





























今后 根据 智能 电网 建 
设 需求 进一步 研发 改进 ， 
尚 需 进一步 完善 








应 于 2011 年 达 实 用 
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( 续 ) 


类 别 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 O A È 
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 PEPRANMFX) 能 电网 建设 要 求 进行 较 大 | 。 应 于 2010 年 达 实 用 | ERM Rem 
设备 | 求 进一步 完善 
改进 
已 有 相关 产品 ,但 需 应 知 
ae | 能 电网 建设 要 求 进一步 增 应 于 2015 年 达 实用 | pw ER 
加 和 完善 功能 “区 
已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
智能 配 变 监测 终端 能 电网 建设 要 求 进行 较 大 | ”应 于 2011 年 达 实用 BBE AE LE 
、 求 进 一 步 完 善 
改进 
已 有 相关 产品 ,但 需 应 智 
在 集成 智能 配 电站 能 电网 建设 要 求 进 行 较 大 | ”应 于 2011 年 达 实用 E PE A 
研 改进 求 进 一 步 完 善 
装 
备 已 有 相关 产品 ,正在 比 对 | | 7 
waaay | 。 配 电 自动 化 系统 智能 电网 建设 及 配 网 自动 | ”应 于 2011 年 达 实用 on eee 
. | 化 导 则 要 求 进行 较 大 改进 7 
AERAR 配 电网 调控 一 体 智 能 据 智能 电网 建设 需 
j 正在 研 应 于 2012 年 达 实 
据 智能 电网 建设 需 
IE E 应 于 2014 SC 
工 UR 、 
和 微 网 控制 . 保 | ”超级 电容 器 储 能 装置 正在 研制 中 应 于 2013 年 达 实用 TB He He SE BR 
求 , 需 提高 容量 等 级 
PERA 据 智能 电网 建设 需 
aS 装置 正在 应 于 2012 年 3 
se eH 研制 中 :于 2012 年 达 实用 | a ray 
预期 应 于 2012 年 实现 
环保 型 环 网 柜 已 有 原理 性 研究 基础 原理 性 样机 ,于 2015 年 
智能 配 电 | 达 实用 
fe “| 设备 预期 应 于 2012 年 实现 
id 环保 智能 化 柱 上 开关 “| ”已 有 原理 性 研究 基础 。 | 原理 性 样机 , 于 2015 年 
备 | 达 实 用 
应 于 2013 3 结合 
配 电 自 动 化 | 智能 配 电网 规划 计算 | 正在 进行 原理 性 基础 研 | 硬 他 二 二 ee pea momen 
与 配 网 规划 机 辅助 决策 系统 究 , 已 取得 突破 性 进展 (mE E An Bl r AR 
达 实 用 研制 
待 : . 总 于 2012 年 实 结合 
研 | OTARRE) 大 容量 \ 高 可 靠 快速 切 | 正在 进行 原理 性 基础 研 | ITON 于 实现 | AARKA MEM 
装 | 和 微 网 控制 . 保 | 次 丁 太 开关 已 取得 守 下 性 进展 小 容量 样机 ,于 2015 年 | 发 展 需 要 , RAR 
备 | PREA 达 实 用 研制 
五 .用 电 环 节 研制 内 容 : 智 能 电能 表 分 为 单 相 智能 电能 表 和 三 相 笨 
(一 ) 用 电信 息 采 集 能 电能 表 两 大 类 。 
1. 用 电信 息 采 集 专 用 芯片 单 相 智能 电能 表 :2 级 单 相 本 地 费 控 电能 表 ( 载 波 ) ,2 


研制 内 容 :研制 用 电信 息 采 集 安全 加 蜜 芯片 ,研制 用 电 
信息 采集 载波 通信 世 片 ,研制 用 电信 息 采 集 专用 微 控 制 器 。 

预期 目标 :完成 安全 、 廉 价 可 靠 的 用 电信 息 采 集 专 用 
芯片 研制 。 


研制 计划 :2009 年 6 ~12 月 ,研制 用 电信 息 采 集 安全 加 


密 芯 片 ,研制 用 电信 息 采 集 载波 通信 忌 片 。2009 年 6 月 至 
2010 年 12 月 ,研制 用 电信 息 采 集 专用 微 控 制 器 。 
2. 智能 电能 表 
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级 单 相 本 地 费 控 智能 电能 表 ,2 级 单 相 远程 费 控 电能 表 ( 载 
波 ) ,2 级 单 相 远程 费 控 智能 电能 表 。 

三 相 智 能 电能 表 :0. 2S 级 三 相 智能 电能 表 ,0. SS 级 三 
相 费 控 智能 电能 表 ( 无 线 ) ,0. 5S 级 三 相 智 能 电能 表 ,1 级 三 
相 费 榨 智 能 电能 表 ( 无线 ) ,1 级 三 相 费 控 智能 电能 表 ( 载 
波 ) ,1 级 三 相 费 控 智能 电能 表 ,1 级 三 相 智 能 电能 表 。 

为 了 更 好 地 推进 电力 用 户 用 电信 息 采 集 系统 建设 , 彻 
底 解决 现 有 抄 表 技术 存在 的 成 功率 俩 低 、 实 时 性 无 法 保证 
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等 问题 ,需要 研究 内 风 EPON 模块 智能 电能 表 的 远程 光纤 抄 
表 : 人 研究 智能 电能 表 ONU 上 行 模块 的 外 形 尺寸 .弱电 接口 、 
帧 格式 .数据 编码 及 传输 规则 ;解决 智能 电能 表 ONU 上 行 
模块 的 功 耗 问题 ,使 其 符合 国 网 公司 智能 电能 表 标 准 ;研究 
内 内 EPON 模块 的 智能 电能 表 的 技术 要 求 ,包括 产品 准确 
BE ,机械 性 能 .电气 性 能 .电磁 兼容 性 .通信 规约 一 致 性 等 ; 
RE FA He EPON 模块 智能 电能 表 的 远程 光纤 抄 表 
方案 。 

需 期 目标 :对 当前 的 电能 表 技术 进行 整合 \ 挖 据 ,在 实 
现 “ 全 采集 、 全 和 覆盖、 全 费 控 ”的 基础 上 ,提炼 电能 表 实用 化 
技术 ,具备 自动 化 ,信息 化 功能 。 研 制 内 机 EPON 模块 的 智 
能 电能 表 , 实 现 远 程 光 纤 抄 表 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 单 相 智 能 电能 表 和 三 相 
智能 电能 表 两 大 类 。 | 

3. 用 电信 息 采 集 终 端 设备 

研制 内 容 :用 电信 息 采 集 终端 设备 包括 专 变 终端 集中 
秀和 采集 器 。 研 究 不 同 采集 终端 设备 的 具体 功能 、 软 硬件 
设计 和 通信 接口 设计 ,包括 EPON 光 通 信 接 口 .无 线 专 网 接 
O .GPRS/CDMA 公 网 通信 接口 装置 等 。 

预期 目标 :完成 系列 装置 研制 ,为 用 电信 息 采 集 提 供 技 
术 保 障 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,用 电信 息 采 集 终端 设备 包括 
专 变 终端 集中 器 和 采集 器 。2009 ~ 2010 年 ,研究 不 同 采集 
终端 设备 的 具体 功能 、 软 硬件 设计 和 通信 接口 设计 ,包括 
EPON 光 通 信和 接口 .无 线 专 网 接口 .GPRS/CDMA 公 网 通信 
接口 装置 等 。 

4. 用 电信 息 采 集 系 统 主 站 软件 

研制 内 容 ， 

(1) 数 据 采集 ;实现 电能 双向 计量 ;自动 采集 用 户 电能 
量 数据 .电能 质量 数据 .各 种 电气 和 状态 (事件 ) 数据, 对 数 
据 进行 合理 性 检查 .分 析 和 存储 管理 。 

《2) 用 电 状 态 监 测 与 分 析 :用 户 用 电 蜡 常 状态 的 在 线 监 
视 . 分 析 , 动 态 跟 踪 , 用 电 情 况 统计 分 析 、 异 常用 电 分 析 、 电 
能 质量 分 析 。 

(3) 控 制 :实现 功率 定 值 控制 .电量 定 值 控 制 . 费 率 定 值 
控制 .远方 控制 .电费 催收 辅助 控制 .预付 费 管理 控制 。 

(4) 远方 编程 和 设置 :对 智能 终端 设备 (远方 终端 .智能 
电能 表 ) 进 行 远方 编程 和 设置 。 

《35) 用 电 设 备 智 能 控制 :实现 用 户 用 电 设 备 在 线 监测 、 
停 / 投 运 控制 ,满足 电网 企业 有 序 用 电 、 用 户 经 济 用 电 的 

(6) 用 电 设 备 状 态 智能 诊断 :实时 诊断 用 户 用 电 设 备 健 
康 状况 ,为 用 户 提 供 安 全 用 电 服 务 。 

(7) 有 序 用 电 管 理 :有 序 用 电 方 案 自动 编制 和 优化 、 自 
动 实 施 .过 程 跟 踪 .自动 监测 ,效果 评价 。 

(8) 线 损 、 变 损 分 析 : 按 照 “ 四 分 ”原则 进行 线 损 变 损 
分 析 。 

(9) 运行 维护 管理 :主要 研究 系统 对 时 .权限 密码 管理 、 





终端 管理 档案 管理 .通信 路 由 管理 .运行 状态 管理 、 报 表 管 
理 等 。 

(10) 系 统 接口 方法 研究 :通过 统一 的 接口 规范 和 接口 
技术 ,实现 与 “SG186" 营销 管理 业务 应 用 系统 、 智 能 电网 其 
他 应 用 系统 的 数据 交换 ,接收 采集 任务 .控制 任务 及 装 拆 任 
务 等 信息 ,为 抄 表 管 理 . 有 序 用 电 管 理 . 电 费 收缴 、 用 电 检 查 
管理 ,预付 费 控制 .智能 用 电 设备 控制 ,分布 式 电源 控制 等 
营销 业务 提供 数据 支持 和 平台 保障 ,实现 数据 互联 共享 。 

预期 目标 :完成 用 电信 息 采 集 系统 主 站 系统 研制 ,支持 
公司 试点 工程 和 大 量 推广 时 用 电信 息 管理 的 需要 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 数据 采集 ,用 电 状 态 监 
测 与 分 析 ,控制 ,远方 编程 和 设置 ,用 电 设备 智能 控制 ,用 电 
设备 状态 智能 诊断 ,有 序 用 电 管 理 , 线 损 、 变 损 分 析 ,运行 维 
护 管理 ,系统 接口 方法 研究 等 功能 研制 。 

(二 ) 智 能 用 电 小 区 

1. 智能 家 电 

研制 内 容 :研制 标准 化 的 智能 家 庭 网 关 , 实 现 家 电 的 网 
络 化 通信 ;研制 关键 的 嵌入 式 处 理 器 .相关 支撑 硬件 RA 
式 操 作 系统 以 及 应 用 层 软件 ,实现 家 电 的 信息 化 ;研制 智能 
化 的 控制 器 ;研制 系列 化 智能 家 电 产 品 ,如 智能 空调 、 智 能 
电视 、 智 能 冰箱 .智能 洗衣 机 、 智 能 吸尘器 、 智 能 电饭煲 等 ; 
研制 家 庭 能 源 管理 系统 (HEMS) ,实现 家 电 的 节能 控制 。 

预期 目标 :研制 智能 化 家 电 及 其 控制 系统 ,实现 家 电 的 
智能 化 控制 ,达到 家 电 用 能 的 节能 化 ,具有 节能 ,环保 等 
特性 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 标准 化 的 智能 家 庭 网 
关 , 实 现 家 电 的 网 络 化 通信 ; 研制 关键 的 戏 人 式 处 理 器 . 相 
关 支 撑 硬 件 .由 人 式 操作 系统 以 及 应 用 层 软 件 ,实现 家 电 的 
信息 化 。2010 ~2011 年 ,研制 智能 化 的 控制 器 .系列 化 智能 
家 电 产 品 .家庭 能 源 管理 系统 (HEMS ) 。 | 

2. 智能 插座 

研制 内 容 : 

(1) 智 能 插座 的 设计 ,包括 总 体 结构 ,功能 安全、 通信 、 
外 观 等 。 

(2) 智 能 插座 软件 开发 ,包括 显示 界面 .控制 模块 、 自 定 
义 设 定 .通信 模块 等 。 

(3) 功 能 性 能 测试 .安全 性 认证 。 

预期 目标 :完成 智能 插座 的 设计 ,制造 .验证 测试 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 智能 插座 的 设计 ,智能 
插座 软件 开发 ,功能 性 能 测试 .安全 性 认证 。 

3. 居民 家 用 分 布 式 电源 及 储 能 管理 系统 

研制 内 容 : 研 制 居民 家 用 分 布 式 光伏 发 电 、 风 电 交 互 终 
端 ,研制 居民 家 用 小 型 储 能 交互 终端 ,研发 居民 家 庭 能 源 管 
理 系统 。 

预期 目标 :完成 居民 家 用 分 布 式 电源 及 储 能 管理 系统 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 居民 家 用 分 布 式 光伏 发 
电 、 风 电 交 互 终端 ;研制 居民 家 用 小 型 储 能 交互 终端 ;研发 
居民 家 庭 能 源 管理 系统 。 
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4. 居民 用 电 交 互 终端 

研制 内 容 :三 表 信息 、 预 付费 功能 .视频 对 讲 、 安 防 与 救 
助 智能 插座 .社区 增值 服务 .视频 广告 等 居民 智能 交互 终 
端的 基本 功能 ,TV-out , 益 智 游戏 .数码 相框 等 扩展 功能 。 

(1) 智 能 交互 终端 硬件 研制 , 含 显示 屏 、 外 壳 , 相 关 硬 件 
配置 包括 处 理 器 内 核 EST ,内存 .存储 等 。 

(2) 智 能 交互 终端 软件 系统 研制 ,包括 直接 对 烟雾 探测 
器 .红外 探测 器 .紧急 求助 按钮 .燃气 泄漏 探测 器 等 设备 进 
行 控 制 ;与 供电 公司 ,物业 主 站 系统 通信 实现 相应 功能 。 

(3) 智 能 交互 终端 通信 装置 研制 , 即 通过 光纤 通信 、 电 
力 线 载波 通信 技术 .无 线 通信 等 方式 上 嵌入 各 种 通信 设备 。 

预期 目标 :完成 居民 智能 交互 终端 研制 ,推进 居民 智能 
交互 终端 产业 化 的 进程 。 

研制 计划 ;2009 ~2010 年 ,完成 居民 智能 交互 终端 基本 
功能 及 扩展 功能 研制 。 

5. 智能 用 电 小 区 用 能 服务 系统 

研制 内 容 : 

(1) 用 电信 息 采集 软件 , 即 实 现 三 表 抄 收 ( 水 .电气 )、 
分 布 式 能 源 和 储 能 管理 .档案 管理 ,灵敏 负荷 控制 ,信息 发 
布 . 主 站 预付 费 、 实 时 电价 信息 采集 管理 等 功能 。 

(2) 社 区 服务 软件 , 即 实现 生活 服务 .医疗 保健 、 社 区 服 
务 .便民 服务 ,娱乐 服务 .物业 服务 .社保 服务 .视频 点 播 . 购 
物 街 .安防 等 功能 。 

(3) 家 庭 侧 智能 化 软件 , 即 实现 智能 家 电 用 电信 息 采 
集 , 智 能 家 电 控制 ,窗帘 、 灯 光 控 制 ,家 庭 内 安防 ,小 区 内 可 
视 电话 等 功能 。 

预期 目标 :采用 多 种 通信 方式 ,定时 或 实时 对 供电 侧 、 
售 电 侧 与 营销 业务 相关 的 电能 信息 进行 采集 。 通 过 与 营销 
管理 信息 系统 的 信息 共享 ,实现 营销 抄 表 ,预购 电 Rite 
行 管理 等 业务 的 自动 化 ,提高 营销 业务 管理 的 质量 和 
效率 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 用 电信 息 采 集 软 件 、 社 
区 服务 软件 ,家庭 侧 智能 化 软件 研制 。 

(三 ) 智 能 大 用 户 服务 

1. 客户 侧 分 布 式 电源 及 储 能 管理 系统 

研制 内 容 : 研 制 工业 客户 余热 余 压 煤气 发 电 交互 终端 ， 
研制 热电 冷 三 联 供 交互 终端 ,研制 客户 侧 太阳 能 、 风 能 等 可 


”再生 能 源 交 互 终端 ,研制 储 能 单元 交互 终端 ,研制 分 布 式 电 


源 及 储 能 元 件 能 量 管理 系统 。 

预期 目标 :研发 客户 侧 分 布 式 能 源 及 储 能 管理 系统 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 工业 客户 余热 余 压 煤气 
发 电 交 互 终端 ,研制 热电 冷 三 联 供 交 互 终 端 ,研制 客户 侧 太 
RABE .风能 等 可 再 生 能 源 交 互 终端 。 

2010 ~2011 年 ,研制 储 能 单元 交互 终端 ,研制 分 布 式 电 
源 及 储 能 元 件 能 量 管理 系统 。 

2. 大 用 户 交 互 终端 

研制 内 容 : 提 出 智能 用 电 交 互 终端 设计 方案 ,研制 智能 
用 电 交 互 终端 硬件 ,开发 智能 用 电 交 巨 终端 应 用 软件 。 
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预期 目标 :完成 大 用 户 智 能 用 电 双 向 交互 终端 研制 。 

研制 计划 :2009 年 ,提出 智能 用 电 交 互 终端 设计 方案 ; 
2010 年 ,研制 智能 用 电 交 互 终端 硬件 ;2011 年 ,开发 智能 用 
电 交 互 终 疾 应 用 软件 。 

3. 智能 楼 宇 用 能 服务 系统 

研制 内 容 : 研 制 智能 楼 宇 目 动 测量 系统 关键 设备 ,实现 
“四 表 " 合 一 ,支持 无 线 传感器 信息 采集 ;研制 智能 楼 衬 目 动 
控制 系统 相关 设备 ,实现 电器 .照明 门窗、 车 库 等 控制 ; 研 
制 开 发 智能 楼 宇 信 息 管 理 系统 ,实现 电力 光纤 到 户 ;研制 能 
量 管理 系统 相关 设备 ,实现 发 电 、 节 电 、 储 电 的 良性 循环 ; 研 
制 满足 多 种 业务 需求 的 综合 调度 及 信息 管理 软 硬 件 平台 ; 
制定 智能 楼 宇通 信和 接口 .组 网 方式 ,功能 要 求 等 技术 规范 及 
数据 传输 规约 。 

预期 目标 :对 智能 楼 衬 的 通信 系统 .测量 系统 .控制 系 
统 .信息 系统 ,能 量 管理 系统 进行 系统 的 设计 开发 ,实现 智 
能 楼 宇 建设 的 标准 化 ,满足 节能 减 排 . 环 境 友 好 的 智能 电网 

研制 计划 :2010 ~ 2012 年 ,研制 智能 楼 宇 自动 测量 系统 
关键 设备 ,支持 无 线 传 感 器 信息 采集 ;研制 智能 楼 宇 自动 控 
制 系统 相关 设备 ;人 研制 开发 智能 楼 宇 信 息 管 理 系 统 。 
2011 ~2012 年 ,研制 能 量 管理 系统 相关 设备 ,研制 满足 多 种 
业务 需求 的 综合 调度 及 信息 管理 软 硬 件 平台 ,制定 智能 楼 
宇通 信 接 口 .组 网 方式 、 功 能 要 求 等 技术 规范 及 数据 传输 
规约 。 

4. 大 用 户 智能 需求 侧 管理 系统 

研制 内 容 :用 能 系统 远程 能 耗 监测 和 能 效 诊断 关键 技 
术 研 发 ,远程 能 效 诊断 系统 软 、 硬 件 装置 研发 ,远程 能 效 诊 
断 系 统 主 站 软件 系统 开发 。 

预期 目标 :研究 远程 能 效 诊 断 技 术 ,并 基于 智能 用 电网 
络 开 发 远程 能 效 诊断 软 硬 件 系统 ,实现 客户 用 能 效率 的 远 
程 监测 和 诊断 ,用 能 状态 在 线 分 析 ,管理 .动态 跟踪 和 自动 
控制 ;实时 诊断 客户 用 电 设 备 健康 状况 ,实现 用 电 设 备 远 程 
参数 设置 ,管理 和 运行 状态 优化 ,为 客户 提供 科学 用 电 方 案 
和 安全 高 效 的 用 电 服 务 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 用 能 系统 远程 能 耗 测 和 
能 效 诊断 关键 技术 研发 ;2011 ~ 2012 年 ,研制 远程 能 效 诊断 
系统 软 ,硬件 装置 研发 ;2012 ~ 2013 年 ,研制 远程 能 效 诊 断 
系统 主 站 软件 系统 开发 。 

(W) 电动 汽 车 充 放电 

1. 电动 汽车 充 放 电 设 备 

研制 内 容 : 充 放电 设备 与 电动 汽车 双向 通信 装置 研制 ， 
智能 电网 与 电动 汽车 互动 的 双向 控制 及 保护 装置 研制 , 电 
动 汽车 充 放电 设备 及 设施 研制 。 

预期 目标 :研制 成 功 非 车 载 电 动 汽车 充 放电 机 、 带 有 车 
载 充电 机 的 电动 汽车 地 面 充 放电 设施 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 充 放 电 设 备 与 电动 汽车 
双向 通信 装置 ;2010 ~ 2011 年 ,研制 智能 电网 与 电动 汽车 互 
动 的 双向 控制 及 保护 装置 ;2011 ~ 2012 年 ,研制 电动 汽车 充 


放电 设备 及 设施 。 
2. 电动 汽车 充 放电 管理 系统 


研制 内 容 : 电 动 汽 车 充 放电 管理 系统 与 智能 电网 通信 


接 人 装置 研制 ,电动 汽车 充 放电 设备 监控 软件 研制 ,电动 汽 
车 充 放 电 设备 运行 调度 管理 系统 研制 。 

预期 目标 :完成 研制 智能 电网 与 电动 汽车 间 双 向 能 源 
转换 设备 及 调度 管理 系统 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,研制 电动 汽车 充 放 电 管 理 系 
统 与 智能 电网 通信 接 人 装置 ;2010 ~ 2011 年 ,研制 电动 汽车 
充 放 电 设 备 监控 软件 ;2011 ~ 2012 年 ,研制 电动 汽车 充 放 电 
设备 运行 调度 管理 系统 。 

(五 ) 智 能 用 电 检 测 装 备 

1. 智能 用 电 技 术 检 测 设备 

研制 内 容 : 研 制 电力 用 户 信息 采集 终端 检测 设备 ,具备 
检测 专 变 采 集 终 端 、 低 压 集中 抄 表 终 端 (包括 低压 集中 器 、 
低压 采集 器 ) .通信 通道 . 主 站 测试 的 能 力 ;智能 电能 表 检 测 
设备 ,具备 单 相 ,三 相 智能 电能 表 检 定 能 力 ; 研 制 智 能 用 电 
交互 终端 、 系 统 检 测 设备 ,具备 智能 用 电 交 互 终 端 及 系统 的 
检测 能 力 。 

预期 目标 :研制 智能 用 电信 息 采 集 与 系统 检测 设备 。 

研制 计划 :2009 ~ 2012 年 ,研制 电力 用 户 信息 采集 终端 
检测 设备 ;2010 ~2012 年 ,研制 智能 电能 表 检 测 设备 ;智能 
用 电 交 互 终端 ,系统 检测 设备 ,具备 智能 用 电 交 互 终端 及 系 
统 的 检测 能 力 。 

2. 高 级 计量 管理 系统 

研制 内 容 :研制 计 量 装置 自动 化 检定 装置 ;研制 具有 现 


特别 关注 


代 仓储 和 物流 配送 管理 .数字 化 校 验 . 计 量 投诉 和 故障 管 
理 ,动态 轮换 等 功能 的 高 级 计量 管理 系统 。 

预期 目标 :完成 高 级 计量 管理 系统 研制 ,实现 智能 化 的 
计量 检定 。 

研制 计划 :2010 ~2011 年 ,研制 计量 装置 自动 化 检定 装 
置 ,研制 具有 现代 仓储 和 物流 配送 管理 ,数字 化 校 验 、 计 量 
投诉 和 故障 管理 ,动态 轮换 等 功能 的 高 级 计量 管理 系统 。 

3. 便携 式 智 能 用 电 交 互 终端 维护 仪 

研制 内 容 :通过 便携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 研 
发 和 应 用 ,能 实现 对 智能 用 电 交 互 终 端的 生产 调试 .现场 安 
装 .现场 调试 .远程 设置 .远程 和 现场 维护 .现场 维修 和 GPS 
定位 等 功能 ,以 确保 智能 用 电 交 互 终端 正常 运行 。 

(1) 便 携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 功能 设计 。 

(2) 便 携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 主机 设计 及 
研发 。 

(3) 便 携 式 智能 用 电 交 互 终 端 维护 仪 的 通信 模块 设计 
及 研发 。 

(4) 便 携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 软件 包 开 发 。 

预期 目标 :研制 完成 便携 式 智 能 用 电 交 互 终 端 维护 仪 
样机 ,推进 便携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 产业 化 进程 。 

研制 计划 :2009 ~ 2010 年 ,完成 便携 式 智能 用 电 交 互 终 
端 维护 仪 的 功能 设计 ,便携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 
主机 设计 及 研发 ,便携 式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 通信 
模块 设计 及 研发 , 便携式 智能 用 电 交 互 终端 维护 仪 的 软件 
包 开发 。 

智能 用 电 环节 关键 装备 分 类 见 表 5。 


RS 智能 用 电 环 节 关 键 装备 分 类 


类 别 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 # È 











已 有 相关 产品 ,根据 公司 








ARRERA p 应 于 2010 年 
| 用 电信 息 | ERAN if PET 2010 FARR 
有 | 采集 用 电信 息 采 集 主 站 | ”已 有 相关 产品 ,根据 公司 
应 于 2010 年 达 实 用 
ERJ TTAN paz 
省 集中 95598 供电 服 | ”已 有 相关 产品 ,根据 公司 
业 厅 应 于 2010 年 达 实 
a 7 其 中 安全 加 密 芯 片 、 
Mii BERSA 部 分 研制 完成 应 于 2010 年 达 实用 | 载波 芯片 已 经 研制 成 
n 功 ,完善 中 
根据 公司 标准 ,已 经 
2010 
在 多 
研 智能 台 区 管理 终端 <=. 正在 应 于 2010 年 研制 完成 
装 
备 


知 能 用 电 
小 区 AGI sc 


nez 
经 完成 样机 开发 ,正在 应 于 2010 年 达 实 用 


居民 家 用 分 布 式 电源 
| 应 于 2010 年 达 实 
及 储 能 管理 系统 正在 研制 中 应 于 年 达 实 用 
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( 续 ) 
类 别 装备 名 称 装备 水 平 及 支撑 程度 后 续 改进 或 研发 计划 备注 
经 完 > ， 
居民 用 电 交互 终端 | CORTE ETE] 应 于 2010 年 达 实用 
智能 用 电 完善 
ÞE \ . 
’ 智能 用 电 小 医用 能 服 | 正在 研制 中 应 于 2010 年 达 实用 
务 系统 
客户 侧 分 布 式 电源 及 
应 于 2010 a 2011 Æ 
we recom | MERERI 正在 研制 中 REF 2010 年 研制 完成 年 完善 
服务 
p h 能 楼 字 用 能 服务 | 二 在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 | 201 年 完善 
在 已 经 完 , 
研 电动 汽车 充 放 设 备 正在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 EREDAR 
装 2011 ~2012 年 完善 
备 “= 正在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 | ”2011 ~ 2012 年 完善 
停电 管理 系统 正在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 | ”2010 ~2012 年 完善 
2011 A 
+ feature ssi) = 在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 年 完善 
系统 ` 正在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 | ”2011 年 完善 
智能 检测 智能 计量 管理 系统 正在 研制 中 应 于 2010 年 研制 完成 2011 年 完善 
”便携 式 智能 用 电 交 互 
备 应 于 2010 实 
装 PEAN 正在 研制 中 应 于 2010 年 达 实用 
i 2011 
大 用 户 交互 终端 待 研制 应 于 2010 年 研制 完成 om Fe 
ae z i 2012 
M 大 用 户 智能 需求 侧 管 | oy LF 2010 ‘else aT 年 达 
Be JHF 六 于 2011 
备 RALA) 用 户 用 能 服务 系统 待 研制 应 于 2010 年 研制 完成 |。 DUANE 2011 年 这 
服务 实用 
智能 检测 | 智能 用 电 检 测 技术 预期 应 于 2012 年 达 
和 WY + 2010 完 





一 、 概 述 

西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 ( 以 下 简称 西 开 电气 )1996 
年 开始 研究 智能 化 技术 , A 1998 年 始 其 产品 相继 成 功 应 用 
在 中 国 香港 中 华电 力 (66kV/126kV/145kV GIS) .安徽 铜陵 
(252kV GIS) .西安 西南 郊 (363kV GIS) .三 峡 地 下 变电站 
(550kV GIS) .兰州 东 (800kV GIS) ,湖北 荆门 变电站 (1 000 
kV HGIS) 以 及 新 加 坡 (420kV GIS) 等 80 多 个 工程 ,运行 业 
绩 遥 遥 领 先 。 | 

西 开 电气 以 国家 电网 公司 《智能 高 压 一 次 设备 技术 导 
则 》 为 指导 ,按照 《高 压 开 关 设 备 智能 化 技术 条 件 》 的 要 求 ， 
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基于 DL/T 860( IEC 61850) 体系 架构 ,集成 智能 化 新 成 果 ， 
自主 设计 制造 出 SF 气体 绝缘 金属 封闭 智能 开关 设备 。 

智能 化 高 压 开关 设备 对 传动 部 件 . 导 体 、 壳 体 、 密 封 件 
等 的 制造 质量 提出 了 更 高 的 要 求 ,该 产品 的 问世 体现 出 西 
开 电 气 先进 的 设计 与 制造 能 力 。SF。 气体 绝缘 金属 封闭 智 
能 开关 设备 增加 了 程序 化 操作 .视频 在 线 .远程 诊断 功能 ， 
具有 状态 可 视 化 .测量 数值 化 .控制 网 络 化 、 功 能 -一体 化 和 
信息 互动 化 的 特征 ,可 适用 于 各 种 高 电压 等 级 。252kV 智能 
化 GIS 产品 见 图 1。 


特别 关注 





各 IED 等 装置 


SF 压力 微 水 传感器 


机 械 特 性 传感器 避雷 器 监测 表 


图 1 252kV 智能 化 GIS 产品 


二 智能 化 开关 设备 的 技术 特点 

1. 功能 一 体 化 

智能 化 开关 设备 集成 了 各 监测 TED ,对 相关 测量 控制 、 
监测 功能 进行 了 一 体 化 融合 设计 ,采用 了 传感器 植 人 技术 
及 光 互 感 器 一 体 化 设计 技术 。 

2. 测量 数字 化 

开关 设备 控制 器 .光电 流 互 感 器 与 光电 压 互 感 器 合并 
单元 按照 IEC 61850 规约 通信 ,通过 网 络 传输 相关 数字 化 测 
量 和 检测 信息 ,分别 在 就 地 (液晶 屏 一 体 机 ) 与 远方 (后 台 ) 
显示 一 次 主 设备 接线 形式 .状态 信息 ,报警 信号 及 状态 监测 
结果 。 

3. 控制 网 络 化 - 

开关 设备 不 仅 能 完成 继 电 保护 控制 指令 ,还 能 按照 


IEC 61850 规约 通信 ,CB/DS/ES/FES 正确 执行 网 络 遥 控 


命令 。 


4. 操作 程序 化 

开关 设备 能 接收 程序 化 操作 指令 ,自动 按照 规定 的 时 
序 和 逮 辑 财 锁 要 求 逐 一 完成 各 指令 规定 的 操作 。 

5. 状态 可 视 化 

各 监测 TED 的 监测 结果 按照 "唯一 性 标识 .故障 部 位 、 
故障 模式 (类 型 ) .风险 程度 (用 百分数 表示 ) ”的 报 文 格式 ， 
通过 过 程 层 网 络 向 主 IED 报告 自 评估 结果 。 

监测 功能 组 主 TED 承担 所 有 监测 ED 监测 结果 的 综合 
分 析 ,并 与 过 程 层 、 站 控 层 进行 信息 互动 ,站 控 层 通过 网 络 
经 由 主 IED 召唤 各 监测 TED 的 监测 数据 。 

对 于 网 络 上 的 其 他 监控 设备 来 说 ,该 
监测 功能 组 合 中 各 正 D 的 作用 见 图 2。 


该 GIS 是 可 视 的 。 


综 ri 合 分 析 : 汇总 RE 
断路 器 机 械 特 性 :分 合 闹 线圈 电流 波形 .分 合 前 时 间 、 
分 合 阅 速 度 行程 曲线 , 储 能 状态 
SF, 压力 微 水 :实时 显示 
自 评估 功能 
局 放 eo) 有 大 让 
单位 时 间 放 电 次 数 
动作 次 数 
i i at DEL 
KEL FE FB, t- iE a E DA 


IED 





图 2 监测 功能 组 合 中 各 IED 的 作用 


6. 视频 在 线 功 能 

可 清晰 地 看 到 需要 监测 的 触 头 部 位 的 运动 过 程 及 
状态 。 

7. 信息 互动 化 

智能 组 件 包 括 过 程 层 网 络 通信 和 站 控 层 网 络 通信 , 遵 
48 DL/T 860( IEC 61850) 通 信 协 议 。 

智能 组 件 内 所 有 IED 都 应 接 人 过 程 层 网 络 ,需要 与 站 
控 层 网 络 信息 交互 的 IED 还 应 接 人 站 控 层 网 络 ， 如 监测 功 
能 组 的 主 IED ,测控 装置 等 。 

开关 设备 智能 组 件 常用 IED 包括 开关 设备 控制 器 、 测 
控 装 置 监测 功能 组 主 TED .局 部 放电 监测 TED .机 构 状 态 监 
测 TED SF, 气体 状态 监测 正 D( 可 包括 压力 温度 .水 分 ) 、 
合并 单元 。 其 中 ,机 构 状 态 监 测 IED 可 包括 分 、 合 闸 线圈 电 
流 波形 ,分 、 合 闸 时 间 ,行程 一 时 间 曲 线 , 储 能 系统 状态 等 ,可 
以 根据 工程 实际 选择 应 用 。 智 能 组 件 单 网 组 网 方式 见 图 3。 
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i 继 保 指令 
至 继 保 设备 








3 智能 组 件 单 网 组 网 方式 

7. 远程 监控 诊断 

通过 无 线 网 络 通信 实现 与 智能 和 开关 设备 的 信息 交互 ， 
达到 远程 监控 诊断 功能 。 

三 、 智 能 化 GIS 带 来 的 变化 及 整体 解决 方案 

智能 变电站 的 高 度 融 合 性 及 一 体 化 设计 思路 ,需要 高 
压 开 关 设 备 制造 商 提供 从 一 次 设备 到 二 次 设备 完整 的 智能 
变电站 解决 方案 。 

随 看 一 次 设备 不 断 向 智能 化 方向 发 展 ,传统 意义 上 的 
一 次 .二 次 设备 间 的 界限 也 逐步 模糊 。 通 过 安装 智能 组 件 ， 
一 次 设备 本 吴 将 逐步 集成 测量 .控制 .电能 质量 监测 . 自 诊 
BT .保护 等 功能 ,成 为 电力 功能 元 件 。 

在 智能 变电站 中 ,每 个 设备 采集 的 信息 及 其 本 身 的 状 
态 信 息 都 可 以 被 网 络 上 的 其 他 设备 获取 ,实现 信息 共享 。 
基于 多 参量 信息 的 功能 ,如 采用 多 参量 综合 检测 的 智能 预 
BE .综合 分 析 决 策 功能 .状态 检修 功能 .设备 寿命 周期 
管理 等 将 得 到 加 强 和 拓展 。 








智能 化 改变 了 同一 各 了 出 内 设备 的 组 成 结构 。 如 新 增 了 
合并 单元 、 交 换 机 IED 等 设备 ,而 原 有 的 电磁 式 互 感 器 . 辅 
助 开 关 将 逐步 减少 甚至 取消 ;同一 间隔 内 本 体 的 二 次 电缆 
减少 ,光纤 增加 。 由 此 ,工厂 的 调试 试验 时 间 增 加 ,通信 可 
靠 性 愈加 重要 。IED 装置 使 高 压 设备 的 运行 管理 维护 检修 
方式 发 生变 化 ,让 人 们 从 关注 设备 的 可 靠 性 转变 为 关注 电 
网 的 可 靠 性 。 

四 、 开 关 设 备 的 技术 发 展 

随 着 我 国电 网 向 大 容量 . 特 高 压 方向 发 展 ,枢纽 电站 关 
键 设备 的 可 靠 性 直接 决定 了 电力 系统 的 稳定 性 和 供电 可 靠 
性 ,因此 电力 设备 智能 化 是 电力 技术 的 必然 发 展 方 回 。 

智能 电力 设备 以 测量 数字 化 .信息 互动 化 .状态 可 视 
化 .控制 网 络 化 .功能 一 体 化 为 基本 特征 ,支撑 智能 电网 的 
目 动 控制 .智能 调节 、 实 时 决策 和 协同 互动 ,以 实现 电网 运 
行 安全 可 靠 .资源 节约 和 环境 友好 的 目标 。 

通常 情况 下 , 受 现场 条 件 限 制 , 很 难 对 开关 设备 进行 解 
体检 修 。 而 诊断 运行 中 的 开关 设备 内 部 状态 (包括 绝缘 状 
AS .导电 及 灭 弧 元 件 的 烧 蚀 状态 等 ) 并 消除 缺陷 又 十 分 轩 
难 。 因 此 ,研究 应 用 电子 技术 ,传感器 技术 .通信 技术 .数据 
库 管 理 等 技术 ,不仅 可 对 运行 中 的 开关 设备 进行 实时 的 机 
械 .绝缘 等 方面 的 在 线 监测 集成 (包括 SF, 气体 状态 监测 、 
断路 器 机 械 特 性 的 在 线 监 测 .断路 器 机 构 状 态 的 监测 .局 部 
放电 状态 监测 ) ,还 可 对 运行 参数 和 开关 设备 内 部 状态 在 线 
监测 数据 进行 多 参量 综合 状态 分 析 整 合 ,提早 发 现 并 预防 
故障 的 发 生 ,真正 实现 高 压 设备 健康 安全 的 运行 。 

智能 高 压 开关 设备 是 智能 电网 控制 的 基础 ,高 级 智能 
组 件 将 使 智能 开关 有 具有 自 监 测 . 自 诊 断 和 自控 制 的 能 力 ,为 
实现 电网 安全 .稳定 .协调 控制 提供 技术 基础 。 建 立 完整 、 
清晰 的 开关 类 设备 结构 描述 模型 ,实现 设备 结构 状态 信息 
的 可 识别 性 是 智能 高 压 开 关 研 制 的 关键 。 应 建立 统一 的 开 
关 设 备 故 障 分 析 模 型 ,基于 监测 信息 、 运 行 工 况 和 环境 信 
T ,实现 对 故障 源 的 综合 诊断 和 定位 ,形成 对 设备 状态 的 整 
体 描述 。 通 过 分 析 设 备 的 健康 水 平 ,为 设备 运行 安排 和 检 
修 决策 提供 指导 ,实现 资产 投资 规划 .采购 .建设 .运行 、 维 
护 和 退役 处 置 的 全 寿命 周期 优化 管理 。 

[拟稿 人 :西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 周 华 ] 


2009 年 风力 发 电 设备 发 展 状 ; 


一 \ 世 界 风电 市 场 发 展现 状 

2005 年 以 来 ,风电 发 展 不 断 超越 预期 发 展 速度 ,世界 风 
电 累 计 淡 机 容量 年 均 增 速达 到 27. 3% ,新 增 装机 容量 年 均 
增 速 达到 36. 1% 。 根 据 丹 麦 BTM 咨询 公司 报告 ,2009 年 全 
世界 新 增 风 电 装 机 容量 逾 3 810. 3 万 kW ,营业 总 额 达 到 500 
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亿 欧 元 ;累计 风电 装机 总 容量 16 008.4 万 kW, 同 比 增长 
31% ;风电 年 发 电量 约 3 400 亿 kW h, 占 世界 总 发 电量 的 
2% 以 上 。 

全 世界 已 有 82 个 国家 在 开发 和 应 用 风能 资源 。 欧 洲 
大 力 发 展 风电 产业 的 国家 有 德国 .西班牙 意大利, 法国、 英 


国 ,葡萄牙 、 丹麦 .荷兰 奥地利、 瑞典 和 爱尔兰 等 ,其 中 德 
国 西班牙 和 意大利 的 风电 装机 容量 约 占 欧洲 总 装机 容量 
的 65% 。 欧 洲 之 外 ,发 展 风电 的 主要 国家 有 美国 ,中 国 、 印 
度 、 加 拿 大 和 日 本 。 

就 累计 装机 容量 而 言 , 欧 洲 仍 然 是 风力 发 电 市 场 的 领 
导 者 。 截 至 2009 年 底 , 其 累计 装机 容量 为 7 655. 3 万 kW, 占 
全 世界 风电 总 装机 容量 的 47.9% ,提前 完成 了 “到 2010 年 


风电 装机 容量 达到 4 000 万 kW 的 目标 。 但 是 ,2009 年 欧洲 


只 占 世 界 新 增 风电 装机 容量 的 28. 2% ,而 北美 洲 和 亚洲 的 
这 一 比例 分 别 达到 39. 3% 和 30% ,合计 占 批 界 新 增 装机 容 
量 的 69.3% 。 亚 洲 国家 和 美洲 国家 已 经 成 为 风电 的 主要 市 
场 ,其 中 中 国 和 美国 成 为 推动 世界 风电 产业 发 展 的 领军 者 。 

由 于 海上 风力 资源 条 件 优 于 陆地 ,风电 场 从 陆地 向 近 
海 发 展 在 欧洲 已 经 成 为 一 种 趋势 ,近海 风电 场 成 为 欧洲 风 
电 产 业 发 展 的 新 动力 ,主要 开发 国家 有 丹麦 .英国 .荷兰 、 瑞 
典 爱尔兰 和 德国 等 。 

截至 2009 年 底 , 全 世界 已 有 834 台 共 211 万 kW 的 风 
电机 组 在 海上 风电 场 投 入 运行 , 约 占 全 球 累计 风电 装机 容 
量 的 1.3% 。2009 年 新 增 海上 风电 场 9 个 ,新 增 海上 风电 装 
机 容量 68.9 万 kW ,其 中 英国 新 建 3 个 海上 风电 场 (30.6 万 
kW) ,丹麦 新 建 1 个 (20.7 万 kW) .德国 新 建 1 个 (6 万 
kW) ;新 增 海上 风电 机 组 224 台 , 其 中 最 小 单机 功率 MW, 
最 大 单机 功率 5MW。 这 些 海上 风电 场 60% 都 在 浅海 区 。 

2008 ~ 2009 年 世界 风电 设备 装机 容量 见 表 1。2009 年 
近海 风电 场 装机 容量 见 表 2。 


1 2008 ~2009 年 世界 风电 设备 装机 容量 


占 世界 新 增 
装机 容量 | 装机 容量 的 | 装机 容量 
比例 (名 ) 











RI 世界 各 地 区 风电 机 组 安装 数量 
每 年 净 增长 装机 风电 机 组 


seme sae 





资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 o 


2009 年 ,在 累计 风电 装机 容量 方面 , 址 界 十 大 风电 市 场 
的 占 比 为 85.8% , 美国 .中 国 、 德 国 , 西 班 牙 合 计 占 比 达 
65. 9% 。 中 国 已 列 世 界 新 增 装机 容量 十 大 市 场 之 首 。2009 
年 世界 累计 装机 容量 十 大 市 场 见 表 4。2009 年 世界 新 增 装 
机 容量 十 大 市 场 见 表 5。 


特别 关注 


( 续 ) 










Et fil A ) 


东南 亚 
太平 洋 经 济 合作 发 展 组 织 
非洲 

其 他 地 区 


资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 


4 890 
. 1014 


表 2 2009 年 近海 风电 场 装机 容量 







a 家 新 增 装机 容量 | 累计 装机 容量 eee 
(MW) (MW) ; 
容量 的 比例 (% ) 


合计 


比利时 





资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 


截至 2009 年 底 , 全 世界 累计 安装 风电 机 组 150 806 台 ， 
累计 装机 容量 160 084MW ,平均 每 台 机 组 容量 为 1 062kW。 
世界 各 地 区 风电 机 组 安装 数量 见 表 3。 


(单位 : 台 


截至 2009 年 底 


累计 装机 容量 | 占 世 界 累计 装机 容量 
(MW) 比例 (% ) 





137 278 
35 159 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 


累计 装机 容量 | SERRER E 
(MW) 比例 (% ) 





资料 来 源 :BTM 咨 调 公司 ,2010 年 3 月 。 


表 5 2009 年 世界 新 增 装机 容量 十 大 市 场 


新 增 装 机 容量 | 占 世界 新 增 装机 容量 
(MW) 比例 ( % ) 








BE REM: BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 


2009 年 ,世界 十 大 风电 设备 供应 商 共 提 供 2 996.9 万 
kW 机 组 , 占 新 增 装机 总 量 的 78.7 ;累计 提供 1.42 亿 kW 
机 组 , 占 累 计 装 机 容量 的 88.9% 。 我 国 的 华 锐 风电 科技 ( 集 
团 ) 股 份 有 限 公司 (以 下 简称 华 锐 风电 ) 新疆 金 风 科技 股份 
有 限 公 司 (以 下 简称 金 风 科技 ) 和 东方 汽轮机 有 限 公司 (以 
下 简称 东方 汽轮机 ) 进 入 新 增 装机 容量 和 累计 装机 容量 十 
大 供应 商行 列 。2009 年 世界 十 大 风电 设备 供应 商 新 增 装 机 
”容量 见 表 6。2009 年 世界 十 大 风电 设备 供应 商 累 计 效 机 容 
量 见 表 7。 


表 6 2009 年 世界 十 大 风电 设备 供应 商 新 增 装 机 容量 










Et, Bil ( % ) 
VESTAS 
GE wind 
华 锐 风电 科技 (集团 ) 
股份 有 限 公司 
ENERCON 


12.4 
9.2 

















新 疆 金 风 科技 股份 有 限 


公司 


6 GAMESA 6.7 
7 东方 汽轮机 有 限 公司 6. 5 
8 SUZLON 6.4 
9 SIEMENS 5.9 


REPOWER 


资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 


R7 2009 年 世界 十 大 风电 设备 供应 商 累 计 装 机 容量 





累计 | ARR 
装机 容量 | 装机 容量 的 
比例 (名 ) 







序号 | 风电 机 组 制造 公司 名 称 






VESTAS 

GE WIND 

ENERCON 

GAMESA 

SIEMENS 

SUZLON 

华 锐 风 电 科 技 (集团 ) 
股份 有 限 公 司 

新 给 金 风 科技 股份 有 限 
公司 

REPOWER 

东方 汽轮机 有 限 公司 


资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 


2009 年 全 世界 新 装 风电 机 组 的 单机 平均 功率 为 
1.6MW , 兆 瓦 级 风电 机 组 装机 容量 占 总 装机 容量 的 91.4% , 
单机 容量 逐步 增 大 已 成 为 国际 风电 市 场 发 展 的 必然 趋势 。 
随 着 海上 风电 的 迅速 发 展 ,单机 容量 3 ~6MW 的 风电 机 组 
已 经 开始 进行 商业 化 运行 。 美 国 7MW 风电 机 组 已 经 研制 
成 功 ,正在 研制 10MW 机 组 ;英国 正在 设计 10MW 机 组 , 挪 
BIE ZED Hi) 14MW 机 组 ,欧盟 正在 考虑 研制 20MW 风电 机 
组 。 据 不 完全 统计 ,2009 年 不 同 功率 风电 机 组 装机 容量 见 
表 8。2009 年 兆 瓦 级 商品 化 风电 机 组 见 表 9。 


表 8 2009 年 不 同 功率 风电 机 组 装机 容量 


数量 容量 | 平均 每 台 
( 台 ) (MW) | 功率 (kW) 


品 功 率 等 级 









总 计 


0 ~749kW 1.1 
750 ~999kW 7.6 
1 000 ~ 1 499kW 4.5 
1 500 ~2 500kW 81.8 


2 500kW 以 上 


资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 


名 称 / 型 号 
Acciona AW 77/70 
Acciona AW 3000 
Alstom Wind,1. 67MW 
Alstom Wind ,1. 67MW 
Alstom Wind ,1. 67MW 
Alstom Wind ,3. OMW 
Areva Multibrid 
Bard 5.0 
Clipper Liberty ,2. SMW 
东方 汽轮机 有 限 公司 ,1.SMW 
东方 汽轮机 有 限 公司 ,1.5MW 
Enercon E66 ,1. 8MW 
Enercon E66 ,2. OMW 
Enercon E70 ,2. OMW 
Enercon E82 ,2. OMW 
Enercon E82 ,3. OMW 
Enercon E112 ,4. SMW 
Enercon E112 ,6MW 
Enercon E126 ,6MW 
Fuhrlander FL MD77 
Fuhrlander FL 2500 
GAMESA G80 
GAMESA G83 
GAMESA G87 
GE Wind 1. 5s,sl,se 
GE Wind 
GE Wind 


新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 GW70/1500 
新 疆 金 风 科 技 股 份 有 跟 公 司 GW77/1500 
新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公 司 GW82/1500 


湖南 湘 电 风 能 有 限 公 司 XE 72 

MHI MWT 62 

MHI MWT 92 

广东 上 明 阳 风电 技术 有 限 公 司 MY 1.5 se 
广东 明 阳 风电 技术 有 限 公司 MY 1.5 se 
Nordex N60/N62 

Nordex 570/77 

Nordex N90 ,2. 3MW 

Nordex N90 ,2. SMW 

Nordex N100 ,2. 5MW 

REPOWER MD77/MM70 

REPOWER MM82 

REPOWER MM92 

REPOWER M5 ,5MW 

REPOWER M6 ,6MW 


表 9 2009 年 兆 瓦 级 商品 化 风电 机 组 


单机 容量 (kW) | 风 轮 直径 (m) 控制 机 构 


变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
ARE BBV) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
ARIZ UE (V) 
EEV) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
变 兹 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
ARIS EBV) 
AEC V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
ARR BB (V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
变 浆 距 (V) 
REV) 
变 桨 距 (V) 
ABI BB (V) 
ARIE BE ( V) 
变 桨 距 (V) 
变 桨 距 (V) 
7B PAV) 


失速 (控制 ) 
变 浆 距 (V) 
变 桨 距 ( VY) 
AEE BE (V ) 
URE EB CV ) 
ARSE BBV) 
ARSE BBV) 
ARSE EB (V ) 
ASR BEV) 
变 桨 距 (V) 





Multibrid 概念 


特别 关注 


FY PES E42 -89m/93m/96m/ 100m 


多 极 发 电机 
多 极 发 电机 
多 极 发 电机 
多 极 发 电机 
多 极 发 电机 
多 极 发 电机 
多 极 发 电机 
多 极 发 电机 


IGBT- 逆 变 器 
IGBT- 逆 变 器 
IGBT- 逆 变 器 
IGBT- 逆 变 器 
ICBT- 道 变 器 
IGBT- 33 45 38 
直 驱 , 永 磁 发 电机 
直 驱 , 永 磁 发 电机 
直 驱 , 永 磁 发 电机 


ICBT- 道 变 器 
IGBT- 道 变 器 
2 速 ”可 变换 极 数 
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( 续 ) 
名 称 /型 号 备注 
上 海 电 气 风 电 设备 有 限 公 司 W1250 64 
Siemens SWT—1. 3—62 62 主动 失速 (控制 ) | 2 速 ,综合 失速 
Siemens SWT 一 2. 0—76 主动 失速 (控制 ) | 2 速 ,综合 失速 
Siemens SWT—2. 3—82 . 主动 失速 (控制 ) | 综合 失速 
Siemens SWT 一 2. 3 一 93 l AB AS EB CV) 变速 
Siemens SWT—3. 6 一 107 AR AR ER (V ) 变速 
华 锐 风电 科技 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
华 锐 风 电 科 技 ( 集团 ) 股份 有 限 公司 
华 锐 风 电 科技 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
华 锐 风电 科技 (集团 ) 股 份 有 限 公司 SL 3000 ASAP BP CV) 可 选 风 轮 直径 :90m/100m/105m/110m 
Suzlon 1. 25MW 
Suzlon 1. SMW 
Suzlon 2. IMW 
United Power 
- UP77/1500 变 奖 距 (V) 
United Power 
UP82/1500- AB ACV) 
VESTAS V82 主动 失速 (控制 ) | 1 或 2 速 
VESTAS V80—1. 8MW 变 桨 距 (V) N/A 
VESTAS V80 EECV) 变频 控制 系统 
VESTAS V90 一 1. 8/2MW 7S BBV) 变频 控制 系统 
VESTAS V90 变 桨 距 (Y) 变频 控制 系统 
WinWind 1MW ABS IG V) Multibrid 
WinWind 3MW ARAR EV) Multibrid 
浙江 运 达 风 电 股 份 有 限 公 司 WD77 
资料 来 源 :BTM 咨询 公司 ,2010 年 3 月 。 
二 我 国 风 电场 装机 情况 ( 续 ) 
2009 年 ,我国 风 电场 装机 容量 增 速 迅猛 ,新 增 机 组 (中 累计 装机 容量 
国 台湾 未 计 人 ) 10 129 台 ,新 增 装 机 容量 1 380. 32 万 kW, , 同 (MW) 


比 增长 124% 。 平 均 单机 容量 1.36MW, 最 大 单机 容 
量 3MW。 

截至 2009 FE ,我 国 (中 国 台 湾 省 未 列 入 统计) 累计 安 
装 并 网 型 风电 机 组 21 581 台 ,装机 容量 2 580. 53 万 kW, 累计 
装机 容量 同比 增长 114% 。 我 国 风电 累计 装机 容量 超 100 
万 kW 的 省 份 9 个 ,其 中 200 万 kW 以 上 的 省 份 4 个 ,分 别 为 
内 蒙古 (919. 62 F kW) ,河北 (278. 81 万 kW) .辽宁 (242. 53 
万 kW) 和 吉林 (206. 39 万 kW)。2009 年 ,内 蒙古 建成 辉腾 
锡 勒 .辉腾 梁 、 巴 音 郭 勒 和 赤峰 等 多 处 大 型 风力 发 电场 ,新 
增 装机 容量 554. 52 万 kW ,累计 装机 容量 919. 62 万 kW, 同 
比 增长 150% 。2009 年 我 国 各 省 市 自治 区 风电 场 装 机 容量 
见 表 10。 


R10 2009 年 我 国 各 省 .市 .自治 区 风电 场 装机 容量 


新 增 装机 容量 | 。 累计 装机 容量 
A 


(MW) 
13 881.1 


5 545. 2 







序号 
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( 续 ) 的 86. 9% , 兆 瓦 级 产品 实现 了 大 批量 生产 和 安装 。 其 中 , 华 
累计 装机 容量 锐 风电 占 累计 风电 装机 容量 的 21.9% , 占 内 资 与 合资 企业 
(MW) 累计 装机 容量 的 28.47% ; 占 新 增 装机 容量 的 25.32% , 占 内 
资 与 合资 企业 新 增 装 机 容量 的 29. 14% 。 均 处 于 领先 地 位 。 
外 资 企业 占 国内 累计 装机 容量 的 24. 11% , 占 国内 新 增 
装机 容量 的 13. 10% 。 其 中 ,丹麦 Vestas 占 国内 累计 装机 容 
量 的 7.79% , 占 外 资 企 业 累 计 装 机 容量 的 32.33% ; 占 国内 
新 增 装机 容量 的 4.41% , 占 外 资 企 业 产 品 新 增 装机 容量 的 
32. 20% 。 均 处 于 领先 地 位 。 | 
2009 年 我 国内 资 企业 与 合资 企业 累计 装机 容量 见 表 
11。2009 年 我 国内 资 企 业 与 合资 企业 新 增 装机 容量 见 表 


12。2009 年 我 国外 资 企 业 累 计 装 机 容量 见 表 13。2009 年 
2009 年 ,我 国内 资 企 业 和 合资 企业 安装 的 风电 机 组 容 我 国外 资 企 业 新 增 装 机 容量 见 表 14, 


量 已 占 国内 累计 装机 容量 的 75. 89% , 占 国内 新 增 装机 容量 





表 11 2009 年 我 国内 资 企 业 与 合资 企业 累计 装机 容量 


制 造 商 累计 装机 容量 占 内 资 .合资 企业 占 国内 累计 装机 容量 
(MW) 累计 装机 容量 比例 (名 ) 比例 (和 ) 
合计 19 583 75. 89 





华 锐 风电 科技 (集团 ) 股份 有 限 公 司 21. 90 
新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公司 20. 74 
东方 汽轮机 有 限 公司 12. 90 
广东 明 阳 风电 技术 有 限 公 司 3. 47 
国电 联合 动力 技术 有 限 公司 3. 06 
浙江 运 达 风电 股份 有 限 公司 2. 30 
湖南 湘 电 风能 有 限 公司 2. 26 
上 海 电气 风电 设备 有 限 公 司 1. 84 
南通 航天 万 源 安 迅 能 风电 设备 制造 有 限 公司 0. 96 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 0.77 
沈阳 华 创 风能 有 限 公 司 0. 76 
远景 能 源 科 技 有 限 公 司 0. 58 
常 牵 集团 江苏 新 誉 风力 发 电 设 备 有 限 公 司 0. 52 
华 仪 风 能 有 限 公司 0. 52 
南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公司 风电 事业 部 0. 50 
其 他 2.79 


#12 2009 年 我 国内 资 企业 与 合资 企业 新 增 装 机 容量 


制 造 次 新 增 装 机 容量 占 内 资 合资 企业 新 增 占 国内 新 增 装机 容量 
(MW) 机 组 比例 (%) 比例 (% ) 


合计 11 993.9 86. 89 
华 锐 风电 科技 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 3 495.0 | 25. 32 
新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公司 2 722.0 19. 72 
东方 汽轮机 有 限 公司 | 2 035.5 | 14. 75 
国电 联合 动力 技术 有 限 公 司 768.0 5. 56 
广东 明 阳 风电 技术 有 限 公 司 748. 5 5. 42 
湖南 湘 电 风 能 有 限 公司 454. 0 3. 29 
上 海 电 气 风电 设备 有 限 公司 274.3 1. 99 
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( 续 ) 

ad eH Tr ee 
(MW) 机 组 比例 (%% ) 比例 (% ) 
浙江 运 达 风 电 股 份 有 限 公司 . 1. 89 
沈阳 华 创 风 能 有 限 公 司 1. 18 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 会 司 1. 00 
远景 能 源 科技 有 限 公 司 0. 99 


南车 株洲 电力 机 车 研究 所 有 限 公 司 风 电 事 业 部 
华 仪 风能 有 限 公 司 
其 他 


表 13 2009 年 我 国外 资 企 业 累 计 装 机 容量 














| 占 外 资 企业 占 国内 累计 
制造 商 AVEO | 时 计 装机 容量 | 装机 容量 


容量 (MW) 


比例 (和 ) 比例 (%) 













合计 
Vestas 7.79 
7.09 
3. 71 
2. 35 
1.81 


0. 78 


Gamesa 

GE 

Suzlon 
Nordex 
REpower 
NEG—Micon 


表 14 2009 年 我 国外 资 企 业 新 增 奖 机 容量 


















占 外 资 企 业 占 国内 新 增 

制造 商 增 装机 新 增 装机 容量 装机 容量 
容量 (MW ) 

比例 (多 ) tL fall ( % ) 










GE 
2. 12 
2. 00 
1. 43 


Suzlon 
Gamesa 

REpower 
Nordex 


三 我 国 风电 场 主要 开发 商情 况 
近 5 年 来 ,我 国 风 电场 建设 加 快 ,已 经 进入 大 规模 开发 


R15 2009 年 我 国 主 要 风电 场 开发 商 新 增 装机 容量 









和 
大 唐 集团 

中 国 华能 集团 公司 

华电 国际 电力 股份 有 限 公司 

中 国 广东 核电 集团 

北京 能 源 投资 (集团 有 限 公司 

神华 国 华能 源 投资 有 限 公司 


— CO tA & Ww N = 
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新 增 装机 容量 (MW) 


0. 92 
0. 87 
3. 99 


时 期 。 截 至 2009 年 底 RELA 20 多 家 大 型 企业 参与 千 万 
千瓦 级 风电 基地 建设 和 其 他 风电 场 的 开发 。 许 多 中 小 企业 
也 投入 到 中 小 型 风电 场 的 建设 中 。 我 国 风 电场 开发 商 主 要 
有 5 种 类 型 ， 

第 一 类 ,中 央 电 力 集 团 。 中 国 国电 集团 公司 、 KE 
团 .中 国 华能 集团 公司 .华电 国际 电力 股份 有 限 公 司 和 中 国 
电力 投资 集团 公司 属于 这 类 企业 。 该 类 企业 在 累计 风电 装 
机 容量 和 新 增 装机 容量 中 的 占 比 均 在 60% 以 上 。 

第 二 类 ,中 央 所 属 的 能 源 企 业 。 神 华 集 团 .中 国 海洋 石 
油 总 公司 \ 中 国 广东 核电 集团 和 中 国 节 能 环保 集团 公司 等 
都 属于 这 类 企业 。 该 类 企业 在 累计 风电 装机 容量 和 新 增 装 
机 容量 中 的 占 比 均 在 13% 以 上 。 | 

第 三 类 ,省 .市 .自治 区 所 属 的 电力 或 能 源 企 业 。 北 京 
能 源 投资 (集团 ) 有 限 公司 .河北 建设 投资 集团 有 限 责任 公 
司 .宁夏 发 电 集团 有 限 责 任 公司 .山东 和 鲁能 集团 有 限 公司 、 
福建 省 投资 开发 集团 有 限 责 任 公 司 和 广东 省 粤 电 集团 有 限 
公司 等 都 属于 这 类 企业 。 该 类 企业 数量 多 ,在 地 方 拥有 一 
定 的 资源 ,在 累计 风电 装机 容量 和 新 增 装 机 容量 中 的 占 比 
均 在 15% 左 右 。 

第 四 类 ,中 国 香港 投资 企业 和 民营 企业 。 如 中 国 风电 、 
香港 建设 新 能 源 和 北京 天 润 新 能 投资 有 限 公 司 等 。 

第 五 类 ,外 资 企 业 。 如 汉 能 控股 集团 有 限 公 司 、 宏 腾 能 
源 ( 北 京 ) 有 限 公司 等 。 

相对 前 三 类 企业 ,后 两 类 企业 的 风电 场 项 目 较 少 ,规模 
也 不 大 。 

2009 年 我 国 主要 风电 场 开 发 商 新 增 装 机 容量 见 表 15。 
2009 年 我 国 主要 风电 场 开发 商 累计 装机 容量 见 表 16。 





占 国内 新 增 装机 容量 比例 (% ) 
18. 8 
12. 6 
11.9 
8.9 
6. 2 
5.8 





特别 关注 


( 续 ) 

ns 占 国内 新 增 装机 容量 比例 (% ) 
让 2.9 
9 中 国电 力 投 资 集团 公司 2.3 
10 华润 电力 控股 有 限 公司 2.2 
11 北京 天 润 新 能 投资 有 限 公司 2.2 
12 中 国 风电 2.1 
13 河北 建设 投资 集团 有 限 责 任 公司 1.2 
14 国家 开发 投资 公司 1.1 
15 | 中 国 水 利水 电 建设 集团 1.1 
16 宁夏 发 电 集团 有 限 责任 公司 1.0 
17 福建 中 韶 能 源 投资 有 限 责任 公司 0.9 
18 深 能 北方 能 源 控股 有 限 公司 0.9 
19 山东 鲁能 集团 有 限 公 司 0.7 
20 宏 腾 能 源 ( 北 京 ) 有 限 公 司 0.7 

表 16 2009 年 我 国 主 要 风电 场 开发 商 累 计 装 机 容量 

序号 占 国内 累计 装机 容量 比例 (% ) 
1 国电 龙 源 电力 技术 工程 有 限 责 任 公 司 21.3 
2 AERA 13.1 
3 中 国 华 能 集团 公司 10.9 
4 华电 国际 电力 股份 有 限 公司 5.9 
5 神华 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 5.6 
6 中 国 广东 核电 集团 5.2 
7 北京 能 源 投 资 (集团 ) 有 限 公司 4.5 
8 中 国电 力 投 资 集团 公司 3.5 
9 中 国 节能 环保 集团 公司 2.8 
10 宁夏 发 电 集团 有 限 责任 公司 2.1 
11 中 国 风 电 1.9 


12 河北 建设 投资 集团 有 限 责任 公司 


四 、 风 力 发 电 设备 制造 企业 

1. 整 机 制造 企业 

截至 2009 年 底 , 已 有 82 家 企业 进 人 并 网 风力 发 电机 组 
整 机 制造 行业 ,其 中 国有 、 国 有 控股 公司 39 家 ,民营 制造 企 
业 24 家 ,合资 企业 9 家 ,外 商 独 资 企 业 10 家 。 根 据 产 品 产 
业 化 程度 ,大 致 可 分 为 5 种 类 型 : 

第 一 类 :产业 化 程度 很 好 ,已 具备 大 批量 生产 能 力 。 这 
类 企业 共有 3 家 ,分 别 是 华 锐 风 电 (2008 年 安装 140.3 万 
kW ,2009 年 安装 349.5 H kW) . 金 风 科技 (2008 年 安装 113 
万 kW ,2009 年 安装 272. 2 万 kW) 和 东方 汽轮机 (2008 年 产 
能 105 万 kW,2009 年 安装 203.6 万 kW)。 这 3 家 企业 已 经 
具备 每 年 千 台 以 上 兆 瓦 级 风电 机 组 的 供 货 能 力 。 

第 二 类 :产业 化 程度 好 ,已 具备 批量 生产 能 力 。 这 类 企 
业 共 有 10 家 ,分 别 是 国电 联合 动力 技术 有 限 公 司 ( 以 下 简 
称 国电 联合 动力 ,2008 年 安装 0.45 万 kW,2009 年 安装 
76.8 Fy kW) ,广东 明 阳 风电 技术 有 限 公 司 ( 以 下 简称 广东 
HHRH ,2008 年 安装 17.4 万 kW,2009 年 安装 74. 85 万 kW). 
湖南 湘 电 风能 有 限 公 司 ( 以 下 简称 湘 电 风 能 ,2008 年 安装 





1.6 


12 万 kW ,2009 年 安装 45.4 万 kW) .上海 电气 风电 设备 有 
限 公司 (以 下 简称 上 海 电 气 ,2008 年 安装 17.8 万 kW, 2009 
年 安装 27. 43 万 kW) .浙江 运 达 风电 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简 
称 浙江 运 达 ,2008 年 安装 23 万 kW,2009 年 安装 26. 08 万 
kW) ,沈阳 华 创 风能 有 限 公司 (以 下 简称 沈阳 华 创 ,2009 年 
安装 16. 35 万 kW) ,北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 (以 下 
简称 北 重 ,2008 年 安装 6 万 kW,2009 年 安装 13.8 万 kW) 
远景 能 源 科技 有 限 公 司 ( 以 下 简称 远景 能 源 ,2008 年 安装 
1.35 万 kW ,2009 年 安装 13. 65 J kW) .南车 株洲 电力 机 车 
研究 所 有 限 公司 风电 事业 部 (以 下 简称 南车 风电 ,2009 年 安 
装 12.71 万 kW) 、 华 仪 风能 有 限 公司 (以 下 简称 华 仪 ,2009 
年 安装 11.95 万 kW)。 这 10 家 企业 已 经 具备 每 年 百 台 以 
上 兆 瓦 级 风电 机 组 的 供 货 能 力 。 

第 三 类 :产业 化 程度 较 好 ,已 具备 小 批量 生产 能 力 。 这 
类 企业 共有 9 家 ,分 别 是 中 船 重工 (重庆 ) 海 装 风电 设备 有 
限 公司 (以 下 简称 重庆 海 装 ) 、 常 牵 集 团 江 苏 新 誉 风力 发 电 
设备 有 限 公 司 (以 下 简称 江苏 新 誉 ) 南通 航天 万 源 安 迅 能 
风电 设备 制造 有 限 公司 (以 下 简称 航天 安 迅 能 ) 、 瑞 能 北方 
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风电 设备 有 限 公司 ( 以 下 简称 瑞 能 北方 ) .加 拿 大 汉 维 能 源 
服务 (集团 ) 公 司 .宁夏 银 星 能 源 股份 有 限 公司 (以 下 人 算 称 银 
星 能 源 ) ,保定 惠 德 风电 工程 有 限 公司 (以 下 简称 保定 惠 
德 ) .山东 长 星 风 电 设备 有 限 公 司 .保定 天 威风 电 科 技 有 限 
公司 等 。 

第 四 类 :正在 进行 样机 试验 或 整 机 设计 、 试 制 ,产业 化 
工作 有 待 进一步 落实 。 这 类 企业 包括 上 海 万 德 风力 发 电 股 
份 有 限 公司 (以 下 简称 上 海 万 德 ) 江西 麦 德 风能 股份 有 限 
公司 ,潍坊 瑞 其 能 电气 有 限 公 司 ( 以 下 简称 潍坊 瑞 其 能 ) 、 广 
东 东 兴 风 盈 风电 设备 制造 有 限 公 司 等 59 家 。 

第 五 类 :已 有 成 熟 的 设计 制造 技术 ,已 能 在 国内 大 批量 
制造 整 机 或 部 件 的 国外 独资 企业 。 这 类 企业 包括 维 斯 塔 斯 
风力 发 电 设备 (中 国 ) 有 限 公 司 (2008 年 产能 59.97 万 kW, 
2009 年 安装 60.875 万 kW) KERKE (RE) ARAE 
(2008 年 产能 50. 83 万 kW,2009 年 安装 27.625 F kW) iÑ 
用 电气 能 源 ( 沈 阳 ) 有限 公司 (2008 年 产能 14.55 万 kW, 
2009 年 安装 32.25 J kW), 、Nordex( 天津) (2008 年 产能 
14.4 万 kW ,2009 年 安装 11. 10 万 kW) 、 苏 司 兰 能 源 (天 津 ) 
有 限 公 司 (2008 年 产能 12.85 万 kW ,2009 年 安装 29.30 万 
kW) , 瑞 能 (19.8 万 kW)6 家 企业 。 

2. 风电 机 组 配套 部 件 制造 企业 

国内 风电 市 场 需求 的 扩大 带动 天 键 部 件 配套 生产 企业 
的 较 快 发 展 ,风电 设备 制造 和 配套 部 件 专 业 化 产业 链 正 逐 
步 形 成 。 

叶片 制造 企业 :国内 已 有 80 多 家 ,其 中 已 经 批量 生产 
的 企业 有 保定 惠 腾 (2009 年 市 场 份额 22. 5% ) .连云港 中 复 
连 众 复合 材料 集团 (2009 年 市 场 份额 15.8% ) .中 材 科 技 股 
份 有 限 公司 (2009 年 市 场 份额 7.9%) . 艾 尔 姆 琉璃 纤维 制 
品 ( 天 津 ) 有 限 公 司 .中 能 风电 设备 有 限 公 司 .上海 玻璃 钢 研 
究 院 .北京 玻璃 钢 研 究 院 等 企业 。 此 外 ,广东 明 阳 .东方 汽 
轮机 EERE Vestas, Gamesa 等 风电 机 组 整 机 制造 商 
自 建 叶片 生产 厂 ,满足 本 企业 需求 。 目 前 ,国产 风电 机 组 时 
片 已 经 能 够 满足 国内 风电 产业 发 展 的 需要 。 

”发 电机 制造 企业 :包括 永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责 任 
公司 .南车 株洲 电机 有 限 公 司 、 东 方 电 机 股份 有 限 公 司 、 兰 
州 电机 有 限 责任 公司 .上 海 电 机 三 有 限 公司 .湘潭 电机 股份 
有 限 公司 和 大 连天 元 电机 股份 有 限 公 司 等 。 此 外 , 北 重 、 江 
苏 新 誉 .航天 安 迅 能 三 一 电气 、Vestas , Gamesa Suzlon 等 风 
电机 组 整 机 制造 商 自 建 发 电机 生产 厂 , 满 足 本 企业 需求 。 
目前 ,国产 风电 机 组 发 电机 基本 能 够 满足 国内 风电 产业 发 
展 的 需要 。 
齿轮 箱 制造 企业 :南京 高 精 齿 轮 股份 有 限 公司 (2009 年 





市 场 份额 占 40. 4% ) .大 连 重 工 通 用 减速 机 厂 (2009 年 市 场 
份额 占 18.7% ) 、 重 庆 齿 轮 箱 有 限 责 任 公司 (2009 年 市 场 份 
额 占 17.5% ) .Winergy( RË) .中 国 第 二 重型 机 械 集团 公司 
(德阳 ) .杭州 前 进 风 电 齿 轮 箱 有 限 公 司 等 ,本 地 化 落实 情况 
好 ,已 能 批量 生产 兆 瓦 级 齿轮 箱 ,基本 能 满足 国内 风电 产业 
发 展 的 需要 。 但 由 于 国内 暂时 无 法 提供 合格 的 大 型 齿轮 箱 
轴承 ,这 类 齿轮 箱 产 能 受 国 外 轴承 供应 的 影响 较 大 。 此 外 ， 
齿轮 箱 制造 工艺 .质量 和 产能 的 提高 ,需要 高 精 设备 来 保 
证 ,这些 设备 的 订购 周期 将 对 产能 有 一 定 影响 。 

风电 机 组 轴承 制造 企业 :包括 洛阳 轴承 集团 技术 中 心 
有 限 公 司 . 瓦 房 店 轴承 集团 有 限 责 任 公司 .浙江 天 马 轴 承 股 
份 有 限 公 司 和 徐州 罗 特 艾 德 回转 支承 有 限 公 司 等 。 这 些 公 
司 已 在 小 批量 生产 SMW 和 2MW 风电 机 组 主轴 轴承 , 产 
品 处 于 小 批量 试 应 用 阶段 。 我 国 大 部 分 风电 机 组 制造 企业 
还 在 采购 SKF 和 FAG AAP ab. TEA. ER a R 
应 商 中 ,除了 上 述 厂家 以 外 ,还 有 大 连 冶金 轴承 股份 有 限 
公司 .洛阳 新 能 轴承 制造 有 限 公 司 .洛阳 汇 工大 型 轴承 制 
造 有 限 公 司 .浙江 人 本 集团 .洛阳 新 强 联 回 转 支 承 有 限 公 
司 `. 上 海 联 合 滚动 轴承 有 限 公 司 和 雷 德 曼 精密 制造 ( 连 
HE) 有限 公司 等 厂家 ,我 国 风 电机 组 轴承 短缺 的 情况 
已 得 到 缓解 。 但 是 ,轴承 仍 是 制约 2MW 以 上 风电 机 组 产 
能 的 因素 之 一 。 

变 流 器 和 整 机 控制 系统 制造 企业 :包括 深圳 市 不 望 电 
RA RAE 北京 科 诺 伟业 科技 有 限 公 司 合肥 阳光 电源 股 
PARAR ,北京 清 能 华 福 风 电 技 术 有 限 公司 天津 珊 能 电 
气 有 限 公 司 ,北京 景 新 电气 技术 开发 有 限 责任 公司 .国电 龙 
源 电气 有 限 公 司 、 大 全 集团 和 哈尔滨 九 洲 电 气 股 份 有 限 公 
司 等 十 多 家 企业 。 国 产 变 流 器 处 于 小 批量 生产 或 试 应 用 阶 
段 ,已 能 完全 满足 一 部 分 国内 风电 整 机 配套 的 需要 。 但 国 
内 市 场 需 求 的 大 部 分 变 流 器 和 整 机 控制 系统 仍 需 从 外 资 公 
司 购买 ,其 中 ABB. AMSC—Windtec( 美国 超 导 ) .Converteam 
(科举 德 ) 等 是 最 主要 的 变 流 器 供应 商 。 

我 国 塔 简 ER .机 舱 等 部 件 的 制造 企业 较 多 ,完全 能 
够 满足 国内 风电 产业 发 展 的 需要 。 

五 ,大 型 风电 机 组 出 只 情况 

2007 年 我 国 部 分 风电 机 组 整 机 制造 企业 开始 开拓 海外 
市 场 ,2008 年 实现 突破 ,截至 2009 年 底 已 经 先后 有 保定 惠 
fe BAN . 金 风 科技 上海 电气 . 华 锐 风 电 、 江 苏 新 痊 6 家 企 
业 出 口 了 风电 机 组 整 机 设备 。 金 风 科 技 等 国内 风电 机 组 制 
造 商 已 经 在 国外 建立 分 三。 我 国 大 型 风电 机 组 出 口 情况 见 
表 17。 


表 17 我 国 大 型 风电 机 组 出 口 情况 








证) 服从 有 限 公司 

新 疆 金 风 科技 股份 有 限 公司 

上 海 电气 风电 设备 有 限 公司 

常 牵 集团 江苏 新 誉 风力 发 电 设备 有 限 公司 
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保定 惠 德 风 电工 程 有 限 公司 
华 仪 风能 有 限 公 司 
广东 明 阳 风电 技术 有 限 公司 






六 .我 国 风电 机 组 的 技术 来 源 

我 国 制造 风电 机 组 的 技术 来 源 主要 分 为 5 类 : 

第 一 类 :引进 国外 的 设计 图 样 和 技术 或 与 国外 设计 技 
术 公 司 联合 设计 ,在 国内 制造 生产 。 如 金 风 科技 引进 的 
1.2MW .1. SMW 直 驶 风电 机 组 ,已 在 国内 大 批量 生产 和 供 
货 。 华 仪 广东 明 阳 、 国 电 联 合 动 力 的 1.5MW 双人 馈 风 电机 
组 ,重庆 海 装 、 上 海 电 气 的 2MW 双 馈 风电 机 组 等 都 是 采取 
这 种 方式 引进 的 。 

第 二 类 :购买 国外 成 熟 的 风电 技术 在 国内 进行 许可 生 
产 。 如 金 风 科技 和 浙江 运 达 的 750kW 定 桨 距 风电 机 组 , 华 
锐 风电 ,东方 汽轮机 的 1. SMW 的 双 馈 风电 机 组 ,都 在 国内 
成 功 大 批量 生产 并 实现 产业 化 ,这 些 机 组 是 国内 风电 市 场 
的 主力 机 型 。 还 有 重庆 海 装 的 850kW 风电 机 组 ,保定 惠 德 、 
武汉 国 测 科技 股份 有 限 公 司 、 银 星 能 源 的 1MW 风电 机 组 ， 
上 海 电 气 的 1.25MW 风电 机 组 , 北 重 的 2MW 风电 机 组 等 都 
是 采取 这 种 方式 引进 的 。 

第 三 类 :与 国外 公司 合资 ,引进 国外 的 成 熟 技术 。 航 天 
安 迅 能 .恩德 风电 设备 制造 有 限 公 司 的 1.5MW 双 馈 风电 机 
组 已 成 功 生 产 并 实现 产业 化 。 湘 电 风 能 、 瑞 能 北方 的 2MW 
风电 机 组 等 都 是 采取 这 种 方式 引进 的 。 

第 四 类 :国外 的 风电 机 组 制造 公司 在 国内 建立 独资 企 
业 , 采 用 其 成 熟 的 设计 制造 技术 在 国内 生产 。 如 歌美 况 风 
电 的 850kW 机 组 、 苏 司 兰 的 12$0kW 机 组 .通用 电气 的 
1. SMW 机 组 . 维 斯 塔 斯 的 2MW 机 组 都 是 采取 这 种 方式 生 
产 ,已 投入 大 批量 生产 。 

第 五 类 :采用 国内 大 学 和 科技 公司 自行 开发 的 设计 制 
造 技术 。 例 如 沈阳 华 创 \ 江 苏 新 誉 浙江 运 达 ,三 一 重工 、 上 
海 万 德 的 1. 5MW 机 组 都 是 采取 这 种 方式 生产 的 。 沈 阳 华 
创 .江苏 新 誉 .浙江 运 达 开发 的 1.5MW 双人 馈 风 电机 组 都 已 
投入 批量 生产 ,并 在 风电 场 进行 运行 。 

七 .相关 政策 文件 

2009 年 7 月 28 日 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 发 布 了 《 关 
于 完善 风力 发 电 上 网 电价 政策 的 通知 》 (发 改 价格 [2009 ) 
1906 号 ) ,将 风力 发 电 由 招标 定价 改 为 实行 标杆 上 网 电价 政 
策 。《 通 知 》 规 定 , 按 风能 资源 状况 和 工程 建设 条 件 , 将 全 国 
分 为 4 类 风能 资源 区 ,相应 制定 风电 标杆 上 网 电价 。4 类 资 
源 区 风电 标杆 电价 水 平分 别 为 0.51 元 A/(kW - h) .0. 54 元 / 
(kW h) 0.58 元 /(kW + h) M10. 61 元 /(kW .hb)。 新 建 陆 
上 风电 项 目 统一 执行 所 在 风能 资源 区 的 风电 标杆 上 网 电 
Mr ,海上 风电 上 网 电价 根据 建设 进程 另行 制定 。 同 时 规定 ， 
继续 实行 风电 费用 分 摊 制 度 ,风电 上 网 电价 高 出 当地 燃 煤 
机 组 标杆 上 了 网 电价 的 部 分 ,通过 全 国 征收 的 可 再 生 能 源 电 
Sr BE HS) ERE RR 
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2009 年 8 月 24 日 ,第 十 一 届 全 国人 大 常委 会 第 十 次 会 
议 首次 审议 《可 再 生 能 源 法 修正 案 》 草 案 ,同意 国家 设立 政 
府 基金 性 质 的 可 再 生 能 源 发 展 基金 ,基金 来 源 包括 国家 财 
政 年 度 安排 专项 资金 和 征收 的 可 再 生 能 源 电价 附加 等 。 全 
国人 大 环境 与 资源 保护 委员 会 主任 委员 汪 光 春 表 示 , 建 立 
可 再 生 能 源 发 展 基金 ,是 政府 重要 的 经 济 调控 手段 ,也 是 国 
际 上 很 多 国家 推进 可 再 生 能 源 持续 快速 发 展 采用 的 有 效 
办 法 。 | 

2009 年 9 月 26 日 ,国务 院 下 发 国 发 [2009]38 号 文 , 同 
意 国 家 发 展 和 改革 委员 会 等 部 门 《关于 抑制 部 分 行业 产能 
过 剩 和 重复 建设 引导 产业 健康 发 展 的 若干 意见 》。《 意 见 》 
指出 : 抓 住 大 力 发 展 风电 等 可 再 生 能 源 的 历史 机 遇 ,把 我 国 
的 风电 装备 制造 业 培育 成 具有 自主 创新 能 力 和 国际 竞争 力 
的 新 兴 产 业 。 严 格 控制 风电 装备 产能 盲目 扩张 ,鼓励 优势 
企业 做 大 做 强 , 优 化 产业 结构 ,维护 市 场 秩序 。 原 则 上 不 再 
核准 或 备案 建设 新 的 整 机 制造 厂 ;严禁 风电 项 目 招标 中 设 
立 要 求 投资 者 使 用 本 地 风电 装备 、 在 当地 投资 建设 风电 装 
备 制 造 项 目的 条 款 ; 建 立 和 完善 风电 装备 标准 .产品 检测 和 
认证 体系 ,禁止 落后 技术 产品 和 非 准 人 企业 产品 进入 市 场 。 
依托 优势 企业 和 科研 院 所 ,加 强风 电 技 术 路 线 和 海上 风电 
技术 研究 ,重点 支持 自主 研发 2. SMW 及 以 上 风电 整 机 和 轴 
承 .控制 系统 等 关键 零 部 件 及 产业 化 示范 ,完善 质量 控制 体 
系 。 积 极 推进 风电 装备 产业 大 型 化 .国际 化 ,培育 具有 国际 
竞争 力 的 风电 装备 制造 业 。 

2009 年 11 月 25 日 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 下 发 《国家 
发 展 改革 委员 会 关于 取消 风电 工程 项 目 设备 采购 国产 化 率 
要 求 的 通知 》 ,取消 发 改 能 源 [2005] 1204 号 文中 “风电 设备 
国产 化 率 要 达到 70 以 上 ,不 满足 国产 化 率 要 求 的 风电 场 
不 允许 建设 "的 要 求 , 并 要 求 各 项 目 单位 根据 国家 有 关 标 准 
和 技术 要 求 ,按照 《招标 投标 法 》 的 有 关 规 定 ,公开 .公平 、 公 
正 地 招标 采购 。 

2009 年 12 H 26 日 ,十 一 届 人 大 常委 会 第 十 二 次 会 议 
表决 通过 了 关于 修改 可 再 生 能 源 法 的 决定 。 通 过 修订 的 
《可 再 生 能 源 法 》 指 出 :应 当 遵循 因地制宜 、 统 筹 兼顾 、 合 理 
布局 ,有 序 发 展 的 原则 ,编制 可 再 生 能 源 开 发 利用 规划 。 规 
划 内 容 应 当 包 括 发 展 目标 .主要 任务 .区 域 布局 .重点 项 目 、 
实施 进度 .配套 电网 建设 服务 体系 和 保障 措施 等 。 

八 . 风 电 制 造 技 术 发 展 状况 

1. 水 平 轴 风 电机 组 技术 成 为 主流 

水 平 轴 风 电机 组 具有 风能 转换 效率 高 .转轴 较 短 、 在 大 
型 风电 机 组 经 济 性 更 优等 特点 ,成 为 世界 风电 机 组 的 主流 
机 型 ,并 占 95% 以 上 的 市 场 份额 。 同 期 发 展 的 垂直 轴 风 电 
机 组 因 存 在 转轴 过 长 .风能 转换 效率 不 高 ,起 动 . 停 机 和 变 
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奖 困难 等 问题 ,市 场 份额 很 小 ,应 用 数量 有 限 , 但 具有 全 风 
向 对 风 、 变 速 装置 及 发 电机 可 以 置 于 风 轮 下 方 或 地 面 等 优 
点 ,近年 来 国际 上 也 在 不 断 进 行 相关 研究 和 开发 并 取得 了 
一 定 进展 。 

2. 变 桨 变速 功率 调节 技术 得 到 广泛 采用 

由 于 变 桨 距 功 率 调节 方式 具有 载荷 控制 平稳 、 安 全 和 
高 效 等 优点 ,在 大 型 风电 机 组 上 得 到 广泛 采用 。2MW 以 上 
的 风电 机 组 大 多 采用 3 个 独立 的 电 控 调 桨 机 构 , 通 过 3 组 变 
速 发 电机 和 减速 箱 分 别 对 桨 叶 进 行 闭环 控制 。 大 多 数 风 电 
机 组 开发 制造 厂商 开始 使 用 变速 恒 频 技术 ,并 开发 出 变 桨 
变速 风电 机 组 ,进一步 完善 和 提高 了 风能 转换 效率 。2009 
年 ,全 世界 95% 已 安装 的 风电 机 组 采用 了 变 桨 变速 方式 ,这 
一 比例 还 在 逐渐 上 升 。 我 国 2009 年 安装 的 兆 瓦 级 风电 机 组 
也 全 部 是 变 桨 距 机 组 。 

3. 双 馈 异步 发 电 技 术 仍 占 主导 地 位 

以 丹麦 Vestas 公司 的 V80、V90 为 代表 的 双 锁 异步 发 电 
机 变速 风电 机 组 ,在 国际 风电 市 场 中 所 占 的 份额 最 大 。 德 
国 Repower 公司 利用 该 技术 开发 的 机 组 单机 容量 已 经 达到 
5MW。 西 门 子 公司 ,德国 Nordex 公司 西班牙 Gamesa 公司 、 
美国 GE 风能 公司 和 印度 Suzlon 公司 都 在 生产 双 馈 异步 发 
电机 变速 风电 机 组 。 我 国 的 华 锐 风电 、 东 方 汽轮机 、 国 电 联 
合 动力 .广东 明 阳 等 企业 也 在 生产 双 馈 异步 发 电 型 变速 风 
电机 组 。 华 锐 风电 研发 的 3MW 的 双 馈 异步 发 电 型 变速 恒 
频 风 电机 组 已 经 投入 运行 。 

5. 直 驱 式 .全 功率 变 流 技术 迅速 发 展 

无 齿轮 箱 的 直 驱 方式 能 有 效 提高 系统 的 运行 可 靠 性 和 
寿命 ,降低 维护 成 本 。 采 用 无 齿轮 箱 系 统 的 德国 Enercon 公 
司 2009 年 仍然 是 德国 ,葡萄 牙 风电 产业 的 第 一 大 供应 商 和 
印度 风电 产业 的 第 二 大 供应 商 , 已 占 德国 新 增 风 电 装 机 容 
量 的 55% 以 上 。 西 门 子 公司 在 丹麦 的 西部 安装 了 2 人 台 
3. 6MW 直 驱 式 风 电机 组 。 

金 风 科技 与 德国 Vensys 公司 合作 研制 的 1. 5MW AIR 
式 风 电机 组 ,已 有 上 千 台 安装 在 风电 场 。 湘 电 风 能 的 2MW 
直 驱 风电 机 组 也 已 批量 进 和 市场。 广西 银河 艾 迈 迪 斯 风 力 
发 电 有 限 公 司 .航天 安 迅 能 ,潍坊 瑞 其 能 ,包头 汇 全 稀土 实 
业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 .江西 麦 德 风能 股份 有 限 公司 .山东 鲁能 
集团 有 限 公 司 等 制造 企业 也 开发 研制 了 直 驱 风电 机 组 。 

伴随 着 直 驱 式 风电 系统 的 出 现 ,全 功率 变 流 技术 得 到 
了 发 展 和 应 用 。 应 用 全 功率 变 流 的 并 网 技术 , 风 轮 和 发 电 
机 的 调 速 范围 扩展 到 0% ~ 150% 的 额定 转速 ,提高 了 风能 
的 利用 范围 。 全 功率 变 流 技 术 可 以 为 提高 风电 机 组 的 低 电 
压 穿 越 能 力 提 供 良 好 .简单 的 解决 方案 。 与 此 同时 , 半 直 驱 
式 风 电机 组 也 在 世界 风电 市 场 上 出 现 。 在 轴承 支撑 方式 
上 ,无 主轴 系统 正成 为 欧洲 风电 机 组 的 发 展 方向 ,单个 回转 
支承 轴承 替代 主轴 和 两 轴承 应 用 于 部 分 2MW 以 上 机 组 。 

6. 大 型 风电 机 组 关键 部 件 的 性 能 日 益 提高 

随 着 风电 机 组 单机 容量 的 不 断 增 大 ,各 部 件 的 性 能 指 
标 也 有 所 提高 。 国 外 已 研发 出 3 000 ~ 12 000V 风 力 发 电 专 
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用 高 压 发 电机 ,发 电机 效率 进一步 提高 ;高 压 三 电 平 变 流 器 
的 应 用 大 大 减 小 了 功率 器 件 的 损耗 , 道 变 效 率 达 到 98% 以 
上 ;部 分 公司 还 对 桨 叶 及 变 桨 距 系 统 进 行 了 优化 ,德国 
ENERCON 公司 在 改进 桨 叶 后 使 叶片 的 Cp 值 达到 0.5 
以 上 。 | 

我 国 的 大 型 风电 机 组 关键 部 件 也 取得 明显 进步 ,如 南 
京 高 精 齿 轮 股 份 有 限 公司 .重庆 齿轮 箱 有 限 责 任 公司 .大连 
重工 集团 减速 机 厂 、 杭 州 前 进 齿 轮 箱 集团 股份 有 限 公司 和 
中 国 第 二 重型 机 械 集团 公司 等 主要 齿轮 箱 制造 企业 的 大 型 
风电 机 组 齿轮 箱 供 货 能 力 充足 ,质量 已 有 明显 提高 ;保定 惠 
腾 .连云港 中 复 连 众 复 合 材料 集团 公司 和 中 材 科 技 股 份 有 
限 公司 已 能 生产 长 48. 8m .与 3MW 风电 机 组 配套 的 大 尺寸 
叶片 ;发 电机 等 产品 质量 也 有 很 大 提高 。 从 第 四 届 中 国 ( 上 
海 ) 国 际 风能 展览 会 情况 看 ,我 国 风 电 设备 的 产业 链 已 经 形 
成 ,在 某 些 基础 结构 件 、 铸 锻件 等 领域 已 经 具有 优势 ,不 仅 
能 满足 国内 市 场 需求 ,还 已 经 向 国际 市 场 供 货 。 

7. 智能 化 控制 技术 的 应 用 加 速 提高 了 风电 机 组 的 可 靠 
性 和 寿命 

风电 机 组 的 极限 载荷 和 疲劳 载荷 是 影响 风电 机 组 及 部 
件 可 靠 性 和 寿命 的 主要 因素 之 一 。 风 电机 组 制造 企业 与 相 
关 研 究 部 门 积极 研究 风电 机 组 的 最 优 运 行 和 控制 规律 ,将 
智能 化 控制 技术 与 整 机 设计 技术 相 结合 ,努力 减 小 风电 机 
组 运行 的 极限 载荷 和 疲劳 载荷 ,并 逐步 成 为 风电 控制 技术 
的 主要 发 展 方向 。 

8. 叶片 技术 及 新 材料 应 用 

随 着 风电 机 组 尺寸 的 增 大 ,叶片 的 长 度 也 在 增加 。 为 
防止 叶片 弯曲 碰 到 塔 架 需要 增强 叶片 的 刚度 ,在 长 度 大 于 
50m 的 叶片 上 广泛 使 用 强化 碳纤维 材料 。 为 了 减 小 重力 、 
保持 频率 ,需要 降低 叶片 的 重量 。 为 了 减 小 叶片 和 整 机 的 
疲劳 负荷 ,可 控制 的 尾 缘 小 叶 将 被 逐步 引 人 叶 片 市 场 。 

将 开发 叶片 状况 检测 设备 并 安装 在 风电 机 组 上 ,以便 
在 叶片 中 的 裂纹 发 展 成 致命 损坏 之 前 或 风电 机 组 整 机 损坏 
之 前 发 出 警示 。 对 陆 上 风电 机 组 来 说 ,这 种 检测 设备 将 会 
成 为 必 备 品 。 

为 了 方便 兆 瓦 级 叶片 的 道路 运输 , 某 些 公司 已 经 把 叶 
片 制作 成 两 段 。 例 如 德国 Enercon 公司 的 E126 6MW 风电 
机 组 的 叶片 由 内 、 外 两 段 叶片 组 成 ,靠近 叶 根 的 内 段 由 钢 制 
造 , 外 包 玻 璃 钢 壳 体 。 

压 电 材料 将 被 使 用 以 使 叶片 的 气动 外 形 能 够 快速 
变化 。 

热 塑 材 料 的 应 用 :LM Glasfibre 公司 正在 研究 用 玻璃 钢 、 
碳纤维 和 热 塑 材料 的 混合 纱 丝 制造 叶片 ,该 项 目 耗资 800 万 
欧元 。 和 研制 成 功 后 ,将 使 叶片 生产 时 间 缩 短 50% 。 

9. 确保 恶劣 气候 环境 下 的 风电 机 组 可 靠 性 

我 国 北方 有 沙尘暴 低温、 冰雪 .雷暴 气候 ,东南 沿海 有 
台风 . 盐 雾 气候 ,西南 地 区 处 于 高 海拔 ,这 些 恶 劣 的 气候 环 
境 增加 了 风电 机 组 的 维护 工作 量 ,减少 了 发 电量 ,严重 时 还 
可 导致 风电 机 组 损坏 ,对 风电 机 组 的 运行 造成 很 大 的 影响 。 


因此 ,在 设计 风电 机 组 时 必须 采取 一 定 的 防范 措施 ,以 提高 
风电 机 组 抗 亚 多 气候 环境 的 能 力 。 我 国 的 风电 机 组 研发 单 
位 已 着 手 研 究 风电 机 组 的 防风 沙 . 抗 低温 .防震 击 . 抗 台风 、 
防 盐 雾 性 能 ,以 确保 风电 机 组 在 恶劣 气候 条 件 下 可 靠 运行 。 

10. 低 电 压 穿 越 技术 得 到 应 用 | 

随 着 风电 机 组 单机 容量 的 不 断 增 大 和 风电 场 规模 的 不 
断 扩 大 ,风电 机 组 与 电网 间 的 相互 影响 日 益 增 强 。 电 网 对 
风电 机 组 的 要 求 越 来 越 高 ,通常 情况 下 要 求 发 电机 组 在 电 
网 出 现 故障 电压 跌落 的 情况 下 不 脱 网 运行 ,并 在 故障 切除 
后 尽快 帮助 电力 系统 恢复 稳定 运行 , 即 要 求 风电 机 组 具有 
一 定 的 低 电 压 穿越 能 力 。 很 多 国家 的 电力 系统 运行 导 则 对 
”风电 机 组 的 低 电 压 穿越 (LVRT) 能 力 做 出 了 规定 。 我 国 已 
有 多 家 企业 的 风电 机 组 产品 通过 了 低 电 压 穿 越 性 能 试验 。 

11. 海上 风电 技术 成 为 重要 发 展 方向 

国外 除 对 近海 风电 机 组 根据 近海 特点 进行 特别 设计 和 
制造 外 ,在 近海 风电 场 的 风 资 源 测试 评估 、 风 电场 选 址 、 基 
础 设计 及 施工 .风电 机 组 安装 等 方面 也 进行 了 深入 研究 , 开 
发 了 近海 风 资 源 测试 设备 、 近 海安 装 平台 和 近海 安装 运输 
船 ,并 建设 了 近海 示范 型 风电 场 ,推动 了 近海 风电 技术 发 
展 。 截 至 2009 年 底 , 全 世界 共 建 成 33 个 近海 风电 场 ,总 装 
机 容量 达到 2 110 MW, 占 全 世界 累计 风电 装机 容量 的 
1.3% 。2009 年 英国 .丹麦 ,德国 .中 国 和 瑞典 共 新 建 9 个 近 
海风 电场 ,新 增 装 机 容量 689MW。 但 是 建设 近海 风电 场 的 


特别 关注 


造价 是 陆地 风电 场 的 1.7 ~2.5 倍 ,尽管 发 电量 是 陆 上 风电 
场 的 1.4 倍 ,经 济 性 仍 不 如 陆地 风电 场 。 近 海风 电机 组 主要 
有 Vestas 公司 的 2M 3MW 机 组 ,Siemens 公司 的 2.3MW、 
3. GMW 机 组 ,GE 公司 的 3. 6MW 机 组 ,德国 Repower 公司 的 
SMW 机 组 和 德国 Multibread 公司 的 SMW 半 直 驱 风 电机 组 。 
2008 年 底 , 世 界 上 已 运行 的 最 大 风电 机 组 单机 容量 达到 
6MW , 风 轮 直径 达到 127m, 已 经 开始 8~10MW 风电 机 组 的 
设计 和 制造 。 可 靠 性 高 维修 性 好 、 单 机 容量 大 是 近海 风电 
机 组 的 发 展 方向 。 

在 我 国 , 随 着 海上 风电 场 规划 规模 的 不 断 扩 大 ,各 主要 
风电 机 组 整 机 制造 厂商 都 积极 投入 大 功率 海 土 风电 机 组 的 
研制 工作 。 华 锐 风 电 的 3MW 海上 风电 机 组 已 在 上 海 东 海 
大 桥 海 上 风电 场 批 量 投入 并 网 运行 。 金 风 科 技 在 江苏 大 丰 
县 建设 海上 风电 机 组 研发 基地 ,正在 研制 6MW 直 驱 式 海上 
风电 机 组 。 湘 电 风 能 收购 了 荷兰 达尔 文公 司 ,合作 研发 的 
SMW 海上 直 驱 永 磁 风电 机 组 已 于 2010 年 10 月 21 日 成 功 
FR. BRR Mo, CREAT A TRA RA, 
形成 了 全 套 产业 链 的 整合 , 正 致力 于 5MW 海上 风电 机 组 的 
人 研发。 国电 联合 动力 广东 明 阳 、 上 海 电 气 .东方 汽轮机 A 
车 株洲 电力 和 华 仪 等 都 在 全 力 研 制 大 型 海上 风电 机 组 。 

(HRA FER VAL LS MRS AS HA 
沈 德 昌 ] 
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逐一 分 析 电器 工业 37 个 分 行业 的 生产 、 市 场 、 科 
技 成 果 及 新 产品 、 质 量 标准 、 基 本 建设 及 技术 改造 、 
ee, 管理 等 方面 在 2009 年 取得 的 成 果 
IT 
\ Analyzing one by one the achievements made 
二 in 2009 by the 37 sub-industries of electrical 
部 | equipment industry in aspects of production, 





market, scientific and technical achievements, 
new products, quality standard, capital construc— 
tion, technical transformation and management 








工业 锅炉 
余热 锅炉 

工业 燃气 轮机 
大 型 水 电 设备 | 
火电 设备 

电站 辅 机 

电动 工具 

大 型 电机 

中 小 型 电机 

分 马力 电机 

微 电 机 
防爆 电机 

变压器 

电气 控制 成 套 设备 

电力 电子 器 件 与 装置 

电力 电容 器 

高 压 开关 | 
绝缘 子 避 雷 器 

继 电 保护 及 自动 化 设备 

低压 电器 

防爆 电器 

电线 电线 

绝缘 材料 

铅 酸 蓄电池 

电工 合金 

家 用 电器 

家 用 控制 器 

电器 附件 

小 型 熔断 器 

牵引 电气 设备 

电焊 机 

工业 加 热 装置 

电 碳 制品 

电工 专用 设备 

热 缩 材料 

变频 器 

现场 总 线 











生产 发 展 情况 ”工业 锅炉 行业 持 有 国家 质量 监督 检验 
检疫 总 局 颁发 的 锅炉 制造 许可 证 厂家 有 1 205 家 , 持 有 省 级 质 
量 技术 监督 局 颁发 的 常 压 热 水 锅 炉 制 造 许可 证 厂家 350 家 。 
工业 锅炉 的 需求 与 能 源 政策 .经 济 发 展 以 及 能 源 供应 
密切 相关 。《 “十 一 五 "十 大 重点 节能 工程 实施 意见 》 将 燃 煤 
工业 锅炉 节能 列 为 十 大 重点 节能 工程 首 项 ,在 节能 减 排 方 


行业 概况 


面 对 工 业 锅炉 行业 提出 了 更 为 严格 的 要 求 , 要 求 开发 工业 
锅炉 节能 产品 以 及 对 燃 煤 工 业 锅 炉 进 行 节能 改造 ,改造 和 
更 新 高 能 耗 的 落后 工业 锅炉 , 低 污 染 、 再 生 能 源 以 及 余热 利 
用 的 锅炉 产品 受到 市 场 青 睐 。2009 年 ,由 于 我 国 实施 了 应 
对 国际 金融 危机 .扩大 内 需 的 一 揽 子 计划 ,扭转 了 经 济 增 速 
下 滑 的 势头 ,实现 了 国民 经 济 总 体 回 升 向 好 。 工 业 锅 炉 的 
市 场 需求 呈现 明显 的 增加 ,产品 产量 较 上 年 有 所 提高 。 

2009 年 ,工业 锅炉 分 会 统计 的 65 家 企业 完成 工业 总 产 
值 179.18 亿 元 ,同比 增长 6.21% ;工业 增加 值 ( 生 产 法 ) 
47. 20 亿 元 ,同比 增长 35.77% ,工业 增加 值 占 工业 总 产值 的 
比例 为 26.3% ;实现 利润 9. 58 亿 元 ,同比 增长 16. 77% ;全 
员 劳 动 生产 率 15.4 万 元 /人 ,同比 增长 46% 。 工 业 锅 炉 分 


会 65 家 生产 企业 主要 经 济 指标 见 表 1 。 


表 1 工业 锅炉 分 会 65 家 生产 企业 主要 经 济 指标 


工业 总 产值 
其 中 ;新 产品 产值 
工业 销售 产值 
其 中 :出 口交 货 值 
工业 增加 值 
全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 
固定 资产 投资 
年 末 科 技 活 动人 员 合 计 
科技 活动 经 费 筹集 总 额 
年 末 研 究 与 试验 发 展 人 员 
研究 与 试验 发 展 经 费 支出 
新 产品 开发 经 费 文 出 
年 末 资 产 合计 
流动 资产 小 计 
流动 资产 年 平均 余额 
固定 资产 小 计 
固定 资产 净值 年 平均 余额 
年 末 负 债 合计 
年 末 所 有 者 权益 合计 
主 营业 务 收 入 
主 营 业务 成 本 
主 营业 务 税金 及 附加 
其 他 业务 收入 
营业 费用 
主 营业 务 利润 
管理 费用 及 财务 费用 
利息 支出 
利润 总 额 
工业 中 间 投 入 合计 
应 交 增值 税 





1 686 953 


HREH rns 
万 元 


1 791 764 


6. 21 


894 909 750 629 19, 22 

1 698 963 1 636 117 3. 84 
119 519 101 547 17. 70 
471 969 347 616 35.77 
30 587 30 818 -0.75 
80 236 53 955 48.71 
4714 4 136 13. 97 

56 198 41 107 36. 71 

2 386 2 168 10. 06 

35 096 30 815 13. 89 
33 240 29 276 13.54 

1 991 669 1 819 349 9, 47 
1 373 196 1 226 029 12. 00 
1 273 293 1 116 053 14. 09 
361 046 320 284 12. 73 
284 644 264 619 7.57 

1 360 673 1 182 580 15. 06 
759 724 631 149 20. 37 

1 690 369 1 590 444 6. 28 
1 313 543 1 246 651 5. 37 
10 694 7 827 36. 63 
99 782 113 318 -11.94 
48 498 42 971 12. 86 
195 560 161 028 21. 44 
125 982 126 142 一 0. 13 
14 408 15 196 ~5.19 

95 848 82 081 16. 77 
974 887 910 862 7.03 
54 188 36 807 47.22 





据 国 家 统计 局 数据 ,2009 年 工业 锅炉 产量 为 263 465. 95t 
(蒸汽 ) ,同比 增长 21. 62% 。2009 年 1 ~ 12 月 工业 锅炉 产量 


见 图 1。1998 ~ 2009 年 工业 锅炉 产量 见 图 2。 


75 


中 国电 器 工业 年 鉴 




























35 000.00 
30 000.00 
25 000.00 
和 20 000.00 
= Et 
$ 15 000.00 
10 000.00 — 
5 000.00 Ei Ea 
olf OR BBEGE. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tl 12 
Att 
= 
ne 
A 





0 
1998 1999 E 2001 E et 2004 iE L E 2008 Il 


2 1998 ~ 2009 年 工业 锅炉 产量 


据 工业 锅炉 协会 的 统计 ,2009 年 工业 锅炉 的 产量 达到 ”计生 产 工业 锅炉 14 540 台 ,合计 104 909t( 蒸 汽 ) ,蒸发 量 同 
历史 最 高 水 平 ,这 得 益 于 我 国 经 济 建设 的 发 展 、 城 市 化 建设 。 比 增长 18. 91% 。2009 年 65 家 企业 工业 锅炉 分 类 产品 产量 
的 加 快 以 及 国家 节能 减 排 政 策 的 实施 。 上 报 的 65 家 企业 共 。”” 见 表 2。 

表 2 2009 年 65 家 企业 工业 锅炉 分 类 产品 产量 


名 称 占 总 台数 比例 (% ) PER 占 总 蒸发 量 比例 (% ) 

按 介质 划分 

蒸汽 锅炉 65.91 

热 水 锅 炉 27. 85 

有 机 热 载体 锅炉 6. 24 
按 锅炉 炉 型 划分 

水 火 管 锅 炉 6. 08 

水 管 锅炉 63. 58 

锅 壳 锅炉 11.51 

强制 循环 锅炉 2.91 

立 式 锅炉 1. 19 
按 燃 烧 方 式 划 分 

固定 炉 排 手动 活动 炉 排 1. 40 

链条 和 炉 排 47. 57 

室 燃 炉 31. 65 

循环 流 化 床 / 沸 腾 炉 13. 63 
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( 续 ) 
名 称 Ph FEM) 占 总 燕 发 量 比例 (% ) 
往复 炉 排 1. 09 2. 69 
煤 粉 炉 0.10 0.99 
按压 力 划分 
常 压 8.72 1.11 
P <0. 69MPa 18. 62 7.34 
0. 69MPa < P<1. 25MPa 63.05 53. 70 
1. 25MPa < P <2. 5MPa 7.38 23.02 
P >2. 5MPa 2.23 14. 83 
按 燃料 划分 
烟煤 59. 11 57.25 
无 烟煤 0. 83 0. 27 
其 他 燃料 0. 21 0. 80 
18% 27. 90 16. 65 
生物 质 7. 34 
水 煤 浆 0. 36 
电 0. 34 
余热 利用 16. 00 
科技 成 果 及 新 产品 2009 年 1 月 ,工业 锅炉 分 会 召开 ”资质 


了 第 二 批 工业 锅炉 节能 产品 专家 评审 会 ,8 家 企业 的 11 个 
产品 (系列 ) 被 评选 为 工业 锅炉 行业 节能 产品 。 

2009 年 5 月 ,7 家 企业 的 产品 经 国家 工信部 工 信 节 
[2009]41 号 文 批 准 , 列 人 第 一 批 节能 机 电 设 备 产品 推荐 
名 录 。 

2009 年 7 月 ,在 第 三 批 工业 锅炉 节能 产品 专家 评审 会 
上 ,5 家 企业 的 8 个 产品 (系列 ) 被 评 为 工业 锅炉 行业 节能 
产品 。 

质量 及 标准 ”2009 年 10 月 30 日 ,中 华人 民 共 和 国 国 
家 质量 监督 检验 检疫 总 局 .中国 国 家 标准 化 管理 委员 会 发 
布 《工业 锅炉 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》 国 家 标准 。 该 标准 规 
定 了 工业 锅炉 的 能 效 等 级 .能效 限定 值 .节能 评价 值 及 试验 
方法 , 适用 于 以 煤 、 油 、 气 为 燃料 ,额定 蒸汽 压力 大 于 
0. 04MPa 小 于 3.8MPa , 且 额 定 蒸发 量 不 小 于 0. 1th 的 以 水 
为 介质 的 固定 式 钢 制 燕 汽 锅炉 和 额定 出 水 压力 大 于 
0. 1MPa 的 固定 式 钢 制 热 水 锅炉 。 

根据 《工业 锅炉 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 标 准 规定 , 工 
业 锅 炉 的 能 效 等 级 共 分 3 级 ,其 中 1 级 最 高 。 

环境 保护 部 发 布 国家 环境 保护 标准 《工业 锅炉 及 炉 窑 
湿 法 烟 气 脱硫 工程 技术 规范 》(HJ 462 一 2009), 自 2009 年 6 
Al 日 起 实施 。 | 

2009 年 3 月 1 日 公布 了 GB 1576/T 一 2008《 工 业 锅 炉 水 
质 》 国 家 标准 , 它 是 GB 1576 一 2001《 工 业 锅 炉 水 质 》 标 准 的 
修改 版 ,由 强制 标准 改 为 推荐 标准 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 ,安徽 博 瑞 特 热 能 设备 
有 限 公司 完成 新 厂区 二 期 厂房 建设 ,新 建生 产 厂房 1 万 
Bim’, KA BK 11 类 压力 容器 制造 资质 ,并 通过 了 
ASME (美国 机 械 工程 师 协 会 ) 认 证 ,荣获 A 级 锅炉 制造 





湘潭 锅炉 有 限 足 任 公司 新 征 新 厂区 建设 用 地 20. 13 
万 m (302 亩 ) ,投资 2.28 亿 元 ,已 完成 整体 搬迁 。 

2009 年 9 月 ,本 溪 锅 炉 ( 集 团 ) 有 限 公司 言 迁 新 址 。 

哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公 司 积极 进军 风电 设备 制造 
业 , 通 过 扩建 改造 ,可 实现 年 产 风 电 塔 架 及 附件 1 000 台 
( 套 ) 的 生产 能 力 ,实现 产值 15 亿 元 。 

对 外 合作 ”中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 .上 海 工 
业 锅 炉 研 究 所 .上 海 市 国际 展览 有 限 公 司 于 2009 年 10 月 
11 ~12 日 在 上 海 联合 举办 首届 中 国 工业 锅炉 市 能 减 排 国际 
论坛 。 国 家 发 展 和 改革 委员 会 .国家 工业 和 信息 化 部 、 国 家 
科技 部 .国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 特种 设备 监督 局 .中 国 . 
电器 工业 协会 等 有 关 部 门 领导 、 国 外 专家 、 国 内 高 等 院 校 、 
科研 院 所 专家 学 者 .锅炉 及 辅 机 设备 制造 企业 .锅炉 用 户 、 
锅炉 节能 建材 机 构 代 表 共 计 260 人 出 席 了 论坛 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 .中 国联 合 
THA KE) 


余热 锅炉 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,余热 锅炉 行业 面临 极 大 的 困 
难 和 严峻 的 挑战 。 各 企业 积极 应 对 “经 济 寒流 ” ,围绕 国家 
能 源 环 保 政策 ,以 市 场 需求 为 导向 , 狠 抓 科技 创新 ,调整 产 
品 结构 ,积极 开拓 市 场 ,全 行业 生产 销售 仍 保持 平稳 发 展 态 


77 


中 国电 器 工业 年 鉴 


势 。 据 不 完全 统计 ,2009 年 各 企业 生产 各 类 余热 锅炉 1 140 
台 ,合计 29 855t( 蒸汽 ) ,实现 产值 393 450 万 元 ,与 上 年 相 比 
[2008 年 生产 余热 锅炉 1 146 台 ,合计 29 865t( 374) ,产值 为 
340 395 万 元 1 ,余热 锅炉 生产 台数 和 折合 蒸发 量 基 本 与 上 年 
相当 ,余热 锅炉 产值 增长 15. 6% 。 
虽然 受 国 际 金融 危机 和 国内 产业 危机 的 冲击 ,但 余热 
锅炉 行业 充分 利用 国家 推出 的 一 系列 节能 减 排 的 政策 和 措 
施 ,主要 制造 企业 的 余热 锅炉 生产 业绩 仍 保持 较 高 的 增长 
速度 。2009 年 ,杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 苏州 海陆 重工 
股份 有 限 公 司 和 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 的 余热 锅炉 产值 
较 上 年 分 别 增长 21.3% .47% Fl 33% 。 郑 州 锅炉 股份 有 限 
公司 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 等 企业 也 取得 了 良好 的 
业绩 。 但 也 有 部 分 企业 受到 影响 ,余热 锅炉 的 生产 和 销售 
出 现 负增长 。 

数据 表明 ,在 众多 余热 锅炉 产品 中 , 钢铁 行业 的 高 炉 煤 

气 余热 锅炉 .氧气 转炉 余热 锅炉 .烧结 机 余热 锅炉 . 干 熄 焦 
余热 锅炉 ,有 色 治 金 余热 锅炉 ,建材 行业 的 水 泥 窗 余 热 锅 
炉 ,化 工行 业 的 小 化 肥 造 气 余 热 锅炉 、 硫 酸 余热 锅炉 ,以 及 
电力 行业 的 燃气 轮机 余热 锅炉 等 产品 的 产量 居 前 ,这 主要 
受益 于 国家 对 环境 保护 和 节能 减 排 的 重视 ,加 大 了 对 相关 
行业 节能 改造 的 监督 力度 。2009 年 ,烧结 机 余热 锅炉 ,水泥 
窑 余 热 锅 炉 、 焦 炉 煤 气 余 热 锅炉 和 燃气 轮机 余热 锅炉 等 产 

品 的 产量 增幅 较 大 。 | 

由 于 余热 锅炉 的 生产 企业 众多 ,提升 自身 优势 产品 的 

市 场 占有 率 是 各 企业 追求 的 目标 ,因此 行业 各 企业 坚持 技 
术 创 新 和 工艺 改进 ,继续 在 做 大 、 做 强 特色 产品 方面 下 工 
夫 , 并 取得 了 良好 的 效果 。 其 中 骨干 企业 表现 尤其 突出 , 例 


如 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 的 水 泥 窒 余 热 锅 炉 .燃气 轮 
机 余热 锅炉 .高 炉 煤 气 余热 锅炉 .垃圾 焚烧 锅炉 ,大 型 于 熄 
焦 余 热 锅炉 ,烧结 机 余热 锅炉 和 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 
司 的 氧气 转炉 余热 锅炉 有色 冶金 余热 锅炉 TERR A 
炉 以 及 柴油 机 余热 锅炉 等 产品 继续 保持 行业 领先 地 位 ,无 
锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 在 垃圾 焚烧 锅炉 .生物 质 锅炉 和 
燃气 轮机 余热 锅炉 等 领域 业绩 突出 ,江西 江 联 能 源 环保 股 
份 有 限 公司 的 高 炉 煤 气 余热 锅炉 . 焦 炉 煤气 余热 锅炉 .生物 
质 锅炉 和 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 的 水 泥 窗 余热 锅炉 、 硫 
酸 余热 锅炉 .烧结 机 余热 锅炉 等 产品 均 有 不 俗 表 现 。 此 外 ， 
邯郸 锅炉 制造 有 限 责 任 公司 的 小 化 肥 造 气 余热 锅炉 ,有 色 
冶金 余热 锅炉 ,郑州 锅炉 股份 有 限 公 司 的 小 化 肥 造 气 余 热 
锅炉 以 及 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 的 炼油 催化 装置 余热 
锅炉 等 产品 在 国内 余热 锅炉 市 场 上 均 占有 一 定 的 份额 。 

近年 来 ,国家 出 台 了 多 项 惠及 余热 锅炉 下 游 相 关 行 业 
的 节能 减 排 政 策 ,特别 是 中 央 财 政 对 节能 量 达 到 1 万 + 标准 
煤 以 上 的 让 能 技术 改造 项 目 给 予 奖 励 ,其 中 就 包括 余热 余 
压 利用 项 目 。 这 也 激发 了 行业 相关 企业 积极 寻找 符合 政 
策 .市 场 前 景 好 .适合 企业 发 展 的 新 产品 .新 市 场 。 但 值得 
注意 的 是 ,政府 "上 大 压 小 “政策 的 进一步 落实 ,将 限制 下 游 
行业 对 小 型 余热 锅炉 的 需求 ,从 而 导致 大 型 余热 锅炉 需求 
量 的 增加 。 这 就 要 求 各 企业 及 时 对 产品 进行 结构 调整 , 开 
发 出 技术 更 先进 、 参 数 更 高 ,容量 更 大 满足 市 场 需求 的 余 
热 锅炉 产品 。 

产品 分 类 产量 2009 年 各 类 余热 锅炉 产量 见 表 1。 
2009 年 余热 锅炉 主要 生产 企业 生产 情况 见 表 2。 


表 1 2009 年 各 类 余热 锅炉 产量 


余热 锅炉 类 别 


合计 


燃气 轮机 余热 锅炉 


氧气 转炉 余热 锅炉 


垃圾 焚烧 锅炉 


高 炉 煤 气 余热 锅炉 


干 炸 焦 余热 锅炉 


焦 炉 煤气 余热 锅炉 


有 色 冶 金 余热 锅炉 
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主要 生产 企业 


杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .无锡 华 光 锅 
炉 股份 有 限 公 司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 OB RIE 
炉 股 份 有 限 公司 ,江西 江 联 能 源 环保 股份 有 
限 公司 ,苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .江西 江 联 能 
源 环保 股份 有 限 公司 无锡 华 光 锅炉 股份 有 
限 公司 、 唐 山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 ,杭州 锅炉 集 
团 股 份 有 限 公司 .江西 江 联 能 源 环 保 股 份 有 
限 公司 

江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 .唐山 信 
德 锅炉 集团 有 限 公司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 . 基 郸 锅炉 制 
造 有 限 责任 公司 .杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 
司 ,郑州 锅炉 股份 有 限 公司 


余热 锅炉 类 别 
生物 质 锅炉 


炼油 催化 装置 余热 锅炉 
低热 值 尾气 余热 锅炉 


烧结 机 余热 钢 炉 


硫酸 余热 锅炉 


玻璃 窗 余 热 锅炉 
小 化 肥 造 气 余热 锅炉 


IKKE RAR 


柴油 机 余热 锅炉 
加 热 炉 余热 锅炉 
其 他 余热 锅炉 





行业 概况 
( 续 ) 


主要 生产 企业 


无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 .江西 江 联 能 
源 环保 股份 有 限 公司 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .江苏 太湖 名 
炉 股 份 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 ,盐城 市 钢 炉 
制造 有 限 公司 .郑州 锅炉 股份 有 限 公司 

盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 .苏州 海陆 重工 
股份 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 

郑州 锅炉 股份 有 限 公司 ,邯郸 锅炉 制造 有 
限 责任 公司 .盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 .盐城 市 锅炉 
制造 有 限 公司 ,郑州 锅炉 股份 有 限 公 司 、 邯 
郸 锅炉 制造 有 限 责 任 公司 .江苏 太湖 锅炉 股 
份 有 限 公司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 
郑州 锅炉 股份 有 限 公司 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 .郑州 锅炉 股 
份 有 限 公司 .杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 、 
江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 


R2 2009 年 余热 锅炉 主要 生产 企业 生产 情况 








杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 
江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 
唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 
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市 场 及 销售 2009 年 ,虽然 全 球 经 济 旺 触 底 回 升 .企稳 
问好 的 趋势 ,但 受 原材料 价格 不 稳 , 同 质 化 产品 的 价格 战 日 
趋 激烈 等 不 利 因素 的 影响 ,企业 的 订单 业绩 普遍 受到 冲击 。 
相关 企业 适时 调整 经 营 战 略 , 加 强 技术 创新 和 企业 管理 , 调 
整 产 品 结构 和 营销 策略 ,加 大 市 场 营 销 力 度 , 国 内 外 市 场 得 
到 有 效 拓展 ,全 行业 生产 销售 仍 保持 平稳 较 快 发 展 。 据 统 
计 ,2009 年 各 锅炉 制造 企业 销售 余热 锅炉 1 129 台 ( 套 ) , 合 
计 29 278( FEA) ,销售 收入 388 015 万 元 , 较 上 年 分 别 增长 
5.2% .13.1% 和 12% 。 

国产 先进 的 余热 锅炉 产品 已 愈 来 您 受到 国外 用 户 的 青 
睐 ,同时 ,市 场 潜 力 很 大 的 海外 市 场 也 为 我 国 余 热 锅炉 制造 
企业 提供 了 众多 商机 。2009 年 ,行业 各 企业 余热 锅炉 出 口 
逾 25 台 ( 套 ) ,合计 90it( 蒸汽 ) ,出 口 额 3 205 万 美元 ,销售 


余热 锅炉 产量 | 
299 







产值 (万 元 ) 


38 957 
24 900 
24 060 


业绩 较 上 年 有 较 大 的 提高 。 其 中 ,杭州 锅炉 集团 股份 有 限 
公司 向 泰国 出 口技 术 先 进 的 9F 级 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 1 
台 ,出 口 额 近 1 800 万 美元 ;苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 则 分 
别 向 南非 ,澳大利亚 和 俄罗斯 等 国家 出 口 16 台 有 色 冶 金 余 
热 锅炉 ,合计 480t( 蒸 汽 ) ,出 口 额 1 200 万 美元 ;郑州 锅炉 股 
份 有 限 公司 向 马来西亚 出 口 2 台 有 色 治 金 余热 锅炉 ;出 口 
额 为 70 万 美元 。 此 外 ,盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 和 江苏 太 
湖 锅炉 股份 有 限 公司 也 向 印度 、 马 来 西亚 等 国 出 口 多 台 水 
泥 窑 余热 锅炉 和 导热 炉 余热 锅炉 产品 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 还 采取 多 种 形式 ,与 国内 
外 有 影响 的 工程 公司 合作 向 阿塞拜疆 巴基斯坦 和 约旦 等 
国 出 口 9E 级 燃气 轮机 余热 锅炉 共 7 台 ,折合 蒸汽 量 1 503t， 
销售 金额 达 32 000 万 元 。 
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新 产品 研发 及 成 果 转 化 ”余热 锅炉 制造 企业 以 国家 能 
源 环保 政策 为 依据 , 以 市 场 需求 为 导向 ,通过 调整 产品 结 
构 , 用 新 产品 .新 技术 拓宽 企业 发 展 新 平台 ,企业 的 自主 创 
新 能 力 和 新 产品 研发 能 力也 有 了 新 的 提高 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 全 面 实施 “十 一 五 ”规划 发 
展 战略 目标 ,把 “ 求 变 "作为 企业 永恒 的 主题 ,“ 求 新 ”作为 企 
业 前 进 的 动力 。 燃 气 轮 机 余热 锅炉 是 该 公司 的 特色 产品 ， 
在 国内 市 场 占 主导 地 位 , 仅 9F 级 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 就 
已 生产 30 余 台 。 该 公司 继续 加 大 科研 与 新 产品 开发 力度 ， 
在 为 巴基斯坦 开发 的 ENGRO 9E 机 组 上 首次 采用 补 燃 燃烧 
器 技术 ,为 9F 燃 机 余热 锅炉 配备 作为 二 次 补充 燃烧 的 设 
备 , 增 大 了 锅炉 出 力 ,提高 了 发 电 效率 。 大 型 生活 垃圾 焚烧 
锅炉 是 该 公司 又 一 个 拥有 自主 知识 产权 的 产品 ,二 恶 英 排 
放 小 于 ing/m (TEQ), 达 到 国际 先进 标准 。 公 司 开发 的 
SLC500 一 6. 5/450 型 垃圾 焚烧 锅炉 ,采用 了 具有 更 高 效率 的 
次 高 压 中 漫 蒸汽 参数 。 该 产品 的 成 功 开发 使 杭州 锅炉 集团 
股份 有 限 公 司 在 垃圾 余热 利用 技术 研发 方面 处 于 国内 同行 
的 前 列 。 此 外 ,该 公司 还 不 断 拓展 余热 锅炉 新 市 场 ,已 成 功 
研发 出 QC4 x 32. 5/850—4 x 10. 5—10. 3/545 型 硅 治 炼 余热 
锅炉 。2009 年 ,杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 新 增 授权 专利 9 
件 ( 其 中 发 明 专利 8 件 .实用 新 型 专利 1 件 ) ,受理 发 明 专 利 
申请 4 件 .实用 新 型 专利 申请 10 件 。 公 司 开 发 的 通用 锅炉 
热力 计算 软件 系统 ,获得 浙江 省 科学 技术 奖 。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 以 国家 产业 政策 和 市 场 热 
点 为 导向 ,加 大 力度 调整 产品 结构 ,加 大 大 型 循环 流 化 床 锅 
炉 、 生 物质 燃料 锅炉 、 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 等 重点 产品 的 
技术 开发 和 市 场 拓展 力度 。 公 司 先后 引进 日 立 造 船 株式 会 
社 的 Von Roll 式 炉 排 城 市 生活 垃圾 焚烧 发 电 锅炉 技术 、 比 
利 时 CMI 公司 的 卧 式 燃气 轮机 余热 锅炉 技术 ,并 与 荷兰 这 
牌 公司 签署 了 IGCC 技术 服务 协议 。2009 年 ,无 锡 华 光 锅 
炉 股 份 有 限 公 司 新 增 授权 专利 10 件 ,14 件 发 明 专 利 、12 
件 实用 新 型 专利 被 受理 ,专利 申报 总 数 超过 以 往 3 年 
总 和 。 

对 新 能 源 .新 材料 .新 设备 领域 开展 前 由 性 研究 是 无 锡 
华 光 锅炉 股份 有 限 公司 抢占 市 场 的 "法 宝 " 。 循 环流 化 床 锅 
炉 是 该 公司 的 “拳头 产品 ”, 也 是 “十 一 五 能源 规划 重点 发 
展 的 节能 环保 型 产品 之 一 。 公 司 研 制 出 效率 更 高 .环保 性 
能 更 好 的 循环 流 化 床 垃圾 焚烧 锅炉 ,可 实现 1t 煤 掺 烧 15t 
垃圾 ,大 大 降低 了 挫 煤 量 , 该 项 技术 正在 申请 专利 。 此 外 ， 
公司 主持 的 “秸秆 与 煤 在 循环 流 化 床 中 掺 烧 试验 研究 及 数 
值 模拟 "项 目 被 列 为 江苏 省 自然 科学 基金 项 目 ( 项 目 编 号 : 
BK2009521 ) 。 

江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 坚 持 差 异化 的 发 展 战 
略 ,研制 成 功 了 IG—65/3. 82—T 型 多 种 生物 质 流 化 床 直 燃 
锅炉 。 该 锅炉 采用 公司 具有 自主 知识 产权 的 高 低 差 速 流 化 
床 专利 技术 与 V+4T 技术 ,以 全 烧 秸 征 压 块 为 主 , 也 可 燃烧 
花生 壳 .稻草 .木屑 、. 牛 姜 等 。 它 成 功 解决 了 生物 质 燃 料 特 
别 是 低 藉 熔点 黄色 秸秆 在 采用 流 化 床 燃 烧 技 术 时 , 床 面 因 
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团聚 而 引起 的 结 潭 ,以 及 对 流 受 热 面 腐蚀 、 集 灰 等 难题 , 保 
证 了 锅炉 高 效 稳定 燃烧 ,锅炉 热效率 可 达 90. 56% ,环保 节 
能 效果 和 经 济 效益 显著 。2009 年 ,该 产品 通过 了 由 江西 省 
科技 厅 组 织 的 新 产品 鉴定 ,并 荣获 江西 省 优秀 新 产品 一 等 
奖 和 南昌 市 优秀 新 产品 一 等 奖 。 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 坚持 科技 领航 的 发 展 理 
念 ,重视 技术 创新 ,2009 年 取得 高 漫 取 热 炉 发 明 专利 证 书 ， 
转 底 炉 含 锌 粉尘 回收 系统 卧 式 余热 锅炉 等 7 件 发 明和 实用 
新 型 专利 申请 被 受理 。 公 司 与 鞍山 华泰 干 煌 焦 工 程 技术 有 
限 公司 等 多 家 单位 合作 完成 的 “ 干 炸 焦 引进 技术 消化 吸收 
‘一 条 龙 ' 开 发 和 应 用 项 目 ” 荣 获 国家 科学 技术 进步 奖 二 等 
奖 。 该 公司 还 采取 多 种 方式 积极 引进 国外 的 先进 技术 ,与 
壳牌 签署 认证 服务 协议 ,合作 生产 气 化 炉 与 合成 气 冷 却 器 
内 件 。 

郑州 锅炉 股份 有 限 公司 与 郑州 大 学 合作 开发 了 化 工行 
业 三 废 混 燃 余热 回收 利用 技术 。 该 技术 将 合成 氨 FEA 
业 在 固定 床 造 气 生产 过 程 产生 的 吹风 气 GAP .除尘 器 
细 灰 等 , 摊 入 部 分 煤 研 石 .烟煤 和 无 烟煤 末 , 在 三 废 流 化 混 
燃 炉 内 燃烧 后 通过 余热 锅炉 产生 高 位 热能 的 蒸汽 。 产 出 的 
中 温 中 压 蒸汽 经 背 抽 式 蒸汽 轮机 发 电机 组 ,抽出 1.27MPa 
的 蒸汽 供 尿 素 工序 使 用 , 背 压 后 的 低压 蒸汽 供 造 气 工艺 使 
用 ,从 而 实现 了 合成 氨 、 尿 素 生 产 企 业 “ 两 炉 变 一 炉 ” 和 “三 
废 "的 综合 循环 利用 的 目标 ,在 化 工 企 业 有 很 高 的 推广 利用 
价值 。 公 司 依据 该 项 技术 研发 的 Q150/950—60—S. 29/485 
型 化 工 三 废 混 燃 余热 锅炉 荣获 2009 年 度 郑州 市 重大 装备 制 
造 技术 创新 及 产业 化 重大 科技 专项 一 等 奖 。 同 时 ,该 公司 
的 化 工 三 废 混 燃 余热 利用 关键 技术 及 推广 应 用 项 目 还 获得 
郑州 市 2009 年 度 重大 科技 专项 100 万 元 的 政府 资金 支持 。 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 加 强 技术 交流 及 产 学 研 合 
作 ,加 速 将 科研 成 果 转 化 为 生产 力 。 公 司 与 中 国 科学 院 广 
州 能源 所 合作 承担 了 江苏 省 科技 成 果 转 化 项 目 一 -生物 质 
循环 流 化 床 气 化 发 电 系 统 及 产业 化 研究 ,已 成 功 研制 出 多 
个 型 号 气 化 发 电 锅炉 和 直 燃 锅炉 产品 。 公 司 还 与 上 海 能 
创 科技 有 限 公 司 合作 开发 成 功 硅 铁 余热 锅炉 ,已 投入 
运行 。 

质量 及 标准 ”2009 年 ,由 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 
作为 标准 的 提出 单位 和 主要 起 草 单位 ,机 械 工业 北京 电工 
技术 经 济 研究 所 .中国 电力 工程 顾问 集团 公司 .西安 热 工 研 
究 院 有 限 公司 等 单位 共同 参与 起 草 的 《燃气 一 蒸汽 联合 特 
环 余热 锅炉 技术 条 件 》 和 《水 泥 窗 余 热 锅炉 技术 条 件 》2 项 
国家 标准 正在 制定 。 

此 外 , 列 人 《2009 年 能 源 行业 第 一 批 标 准 制 修订 目录 》 
的 3 项 行业 标准 的 修订 工作 也 已 着 手 进行 ,由 杭州 余热 锅 
炉 研 究 所 配合 技术 归口 单位 开展 此 项 工作 。 同 时 ,为 促进 
余热 锅炉 行业 的 快速 发 展 ,杭州 余热 锅炉 研究 所 筹备 成 立 
能 源 行业 余热 利用 设备 标准 化 技术 委员 会 。2009 年 能 源 行 
业 第 一 批 标准 制 修订 项 目 见 表 3。 


行业 概况 


表 3 2009 年 能 源 行业 第 一 批 标准 制 修订 项 目 





锅炉 用 高 频 电 阻 煤 螺 旋 翅 片 管 ”制造 技术 条 件 
螺旋 起 片 管 逢 ”组 装 技术 条 件 
小 直径 弯 管 ”技术 条 件 







基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 余热 锅炉 主要 生产 企业 
完成 固定 资产 投资 20 965 万 元 ,与 上 年 持平 。 其 中 基本 建设 
投资 12 208 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 8 757 万 元 。2009 年 部 
分 余热 锅炉 生产 企业 固定 资产 投资 情况 见 表 4。 


表 4 2009 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 固定 资产 投资 情况 








投资 金额 (万 元 ) 
6 209 






无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公 司 


1 

2 | 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 6 000 
3 | 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 3 900 
4 | 郑州 锅炉 股份 有 限 公司 2 756 
S| 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 


江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 结合 实际 情况 ,把 技术 改 
造作 为 调 结构 . 保 增长 的 重要 手段 ,围绕 燃烧 石油 焦 余 热 锅 
炉 和 尾气 焚烧 余热 锅炉 等 项 目 开 展 技术 改造 ,取得 了 较 好 
的 经 济 效益 。 该 公司 正 结合 承担 国家 级 科技 计划 项 目 ( 火 
烧 计 划 ) 一 一 生物 质 循 环流 化 床 气 化 炉 及 系统 进行 专项 技 
术 改 造 , 使 企业 更 具 差 异化 竞争 优势 。 

郑州 锅炉 股份 有 限 公司 通过 扩建 生产 厂房 ,改造 蛇 形 
管 生产 线 , 购 置 柱 梁 自动 焊 设 备 等 有 力 措 施 ,为 扩大 余热 锅 
炉 产 品 的 产能 打下 了 坚实 的 基础 。 

企业 管理 ”江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 重视 品牌 建 
设 ， 太 湖 " 牌 商标 被 国家 工商 行政 管理 总 局 认定 为 "中国 驰 
名 商标 ” ,同时 被 中 国 机 械 工业 联合 会 评 为 “中 国 机 械 工业 
最 具 影 响 力 品牌 "。 公 司 被 中 国 工 业经 济 研究 院 评 为 "中国 
锅炉 20 Th” ,还 被 江苏 省 人 事 厅 授 予 博 士 后 科研 工作 站 
称号 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 被 评 为 “中 国 机 械 500 
强 ”, 这 是 其 连续 16 年 跻身 500 强行 列 , 且 每 届 排 名 均 保 持 
上 升 态势 。 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 获得 ”2009 年 度 中 国 机 械 
工业 百 强 企业 ”称号 ,公司 还 被 评 为 无 锡 市 2009 年 度 知 识 
产权 优势 (示范 ) 企 业 。 





标准 名 称 制定 或 修订 


推荐 修订 
推荐 修订 
推荐 修订 











技术 归口 单位 
全 国 锅炉 压力 容 露 标准 化 技术 委员 会 
全 国 锅炉 压力 容器 标准 化 技术 委员 会 
全 国 锅炉 压力 容器 标准 化 技术 委员 会 





(HRA TNR A RR 审 稿 人 :杭州 
余热 锅炉 研究 所 赵 剑 云 ] 





生产 发 展 情况 ”2009 年 , 受 燃料 资源 紧缺 的 影响 ,部 分 
F 级 燃气 轮机 的 联合 循环 电厂 机 组 轮流 发 电 , 其 至 停止 运 
行 。 而 在 国际 金融 危机 的 影响 下 ,我 国 的 燃气 轮机 及 其 联 
合 循环 发 电 设备 .热电 联 产 .中 低热 值 冶金 煤气 回收 利用 、 
化 工行 业 尾气 回收 利用 等 节能 环保 项 目 均 受到 了 一 定 程度 
的 影响 ,因此 虽然 发 电 设备 市 场 需求 持续 旺盛 ,但 国内 燃气 
轮机 市 场 呈 下 降 趋势 ,国际 燃气 轮机 市 场 需求 也 大 幅 缩 水 。 
在 此 经 济 环境 下 ,我 国 燃气 轮机 及 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 
电 装 备 行业 受到 较 大 的 影响 。 燃 气 轮机 制造 业 面 对 国内 外 
市 场 的 阶段 性 萎靡 、 原 材料 价格 波动 .生产 周期 缩短 .制造 
难度 增 大 .新 老 客户 订单 减少 .燃料 紧缺 且 价 格 上 涨 等 诸多 
不 利 因素 的 影响 ,积极 应 对 困难 ,在 危机 中 寻找 机 遇 , 不 断 
提高 自身 竞争 力 。 

在 国际 金融 危机 中 ,我 国生 产 了 上 级 了 级 .6B 系列 等 发 
电 用 .中 低热 值 高 ( 焦 ) 炉 气 发 电 用 或 联合 循环 用 燃气 轮机 
的 大 型 企业 ,哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 (以 下 简称 哈 动 
股份 , 含 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 ) .上 海 电 气 电站 设 
备 有 限 公 司 上 海 汽轮机 厂 (以 下 简称 上 海 汽 轮机 厂 ) .东方 
电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公 司 ( 以 下 简称 东方 汽轮机 有 限 
公司 ) .南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 (以 下 简称 为 南 
汽 集团 公司 ) .杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 (以 下 简称 杭 汽 公 
司 ) 等 企业 都 不 同 程度 地 受到 了 影响 ,各 项 经 济 指标 有 所 下 
降 。2009 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指标 见 表 ! 。 


R1 2009 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指标 










从 业 人 员 平 均 人 数 
工业 总 产值 

固定 资产 净值 平均 余额 
销售 收入 

利税 /利润 

全 员 劳 动 生产 率 


人 2 631 
351 481 
37 765 
345 765 
68 253/52 850 
374 376 





WEL eC “上 海 电气 电站 设备 。 | 。 哈尔滨 汽轮机 厂 。 | 东方 电气 集团 东方 
有 限 责任 公司 。 | 有 限 公司 上 海 汽轮机 厂 | 。 有 限 责任 公司 | 汽轮机 有 限 公司 









3 058 
591 348 
116 007 
637 043 
63 018/30 974 
417 230 


5 703 
633 465 
85 501 
644 096 
38 509/20 154 
186 644 


6 878 

1 674 709 

120 299 

1 201 305 

50 551/50 451 
378 037 
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中 国电 器 工业 年 鉴 






指标 名 称 





资本 保值 增值 率 116.11 





总 资产 贡献 率 % 14. 10 
产销 率 98. 68 
质量 损失 率 0. 15 
燃气 轮机 产量 2/167.7 
燃气 轮机 出 口 量 1/126 
燃气 轮机 工业 产值 27 606 


” ”2009 年 ,在 险 动 股份 上 海 汽 轮机 厂 、 东 方 汽轮机 有 限 
公司 . 南 汽 集团 公司 , 杭 汽 公司 等 企业 的 努力 下 ,燃气 轮机 
技术 转让 与 国产 化 水 平 有 了 进一步 的 提升 。 

L 了 哈 动 股份 

哈 动 股 份 引进 的 OF 级 重型 燃气 轮机 制造 技术 , 除 燃气 
轮机 转子 制造 技术 外 ,其 他 的 技术 转让 已 经 完成 。 截 至 横 
门 项 目 , 哈 动 股 份 生产 的 燃气 轮机 及 联合 循环 机 组 中 ,燃气 
轮机 本 地 化 和 自主 化 比例 已 经 达到 78.81% ,汽轮机 .发电 





南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 
有 限 责 任 公司 


上 海 电气 电站 设备 哈尔滨 汽轮机 厂 | 东方 电气 集团 东方 
有 限 公司 上 海 汽 轮机 厂 有 限 责 任 公司 汽轮机 有 限 公 司 










( 续 ) 





212. 88 
1. 42 
100. 00 
0. 75 
2/540 





机 本 地 化 及 自主 化 比例 均 已 达到 100% , 2009 年 燃 机 事业 


部 共 完成 产值 8 亿 元 。 

2009 年 , 哈 动 股份 与 美国 GE 公司 继续 在 秦皇岛 合作 ， 
由 哈 电 集团 (秦皇岛 ) 重 型 装备 有 限 公 司 (以 下 简称 哈 电 重 
装 公司 ) 生 产 9FA 燃气 轮机 ,进行 组 装 及 试车 调试 。 截 至 
2010 Æ 1 H 30 日 , 险 电 重 效 公 司 共生 产 OFA 燃气 轮机 25 
台 。2009 年 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 燃气 轮机 产品 业 
绩 见 表 2。 


表 2 2009 年 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 燃气 轮机 产品 业绩 





序号 





北京 太阳 宫 燃 气 热电 有 限 公 司 
北京 太阳 宫 燃 气 热电 有 限 公 司 
福建 晋江 天 然 气 发 电 有 限 公司 
福建 痛 江 天 然 气 发 电 有 限 公司 
福建 普 江 天 然 气 发 电 有 限 公 司 
福建 晋江 天 然 气 发 电 有 限 公司 
中 山 嘉 明 电 力 有 限 公 司 

中 山 嘉 明 电 力 有 限 公 司 









oo ~ OO a 上 ID 一 


2. 上 海 汽 轮机 三 

上 海 汽轮机 三 已 基本 拥有 SGT5 一 4000F( V94.3A)F 级 
KR EUL SGTS—2000E( V94, 2) E 级 燃气 轮机 设计 制造 技 
AR ,此 外 还 同时 拥有 燃气 轮机 控制 (I&C) 技 术 。 截 至 2009 
年 底 , 上 海 汽 轮机 厂 已 经 实现 排 气 扩散 器 .压气 机 动静 叶 
片 .压气 机 纪 / 持 环 、 燃 烧 室 外 饶 (2 缸 ) . 透 平 缸 、 压 气 机 轴 
针 座 (包括 轴承 ) 、 透 平 轴承 座 ( 包 括 轴承 ) 、 透 平静 叶 持 环 、 
燃气 轮机 控制 系统 和 辅助 系统 等 重要 部 件 的 国产 化 。 燃 气 
轮机 最 后 一 个 关键 部 件 转子 轮 盘 的 国产 化 工作 也 已 经 展 
开 。 同 时 ,合资 成 立 的 热 部 件 公 司 已 经 正式 开始 热 部 件 的 
加 工 制造 ,并 开始 向 国内 外 供 贷 。 上 海 汽 轮机 厂 已 经 具备 
了 燃气 轮机 100% 国产 化 的 基本 条 件 。 

3. 东方 汽轮机 有 限 公司 

东方 汽轮机 有 限 公 司 2009 年 共生 产 了 2 台 270MW 的 
M701F3 燃气 轮机 ,产值 达到 5 亿 元 ,与 上 年 基本 持平 。 还 
完成 了 12 A MOIR 型 燃气 轮机 的 现场 安装 调试 及 投入 商 
业 运 行 。 东 方 汽轮机 有 限 公司 的 M701F3 型 重型 燃气 轮机 
国产 化 率 已 完全 达到 国家 要 求 ,实现 了 F 级 重型 燃气 轮机 
压气 机 叶片 涂 层 .燃气 轮机 本 体 及 辅 机 系统 等 重要 部 件 的 
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eee | 。 首次 点 火 时 间 | BLA 


2006. 1. 16 



















运行 时 间 


2009. 3. 17 2009. 5. 6 


























2006. 1. 16 2009. 8. 3 2009. 11. 21 
2006. 8. 31 2008, 11. 20 2009. 1. 15 
2006. 8. 31 2009. 4. 18 2009. 7. 13 
2006. 8. 31 

2006. 8. 31 

2007. 6. 15 2009. 3. 17 2009. 5. 6 
2007. 6. 15 2009. 8.3 2009. 11. 21 


国产 化 制造 ,国产 化 率 达 到 了 既定 目标 。M701F3 燃气 轮机 
转子 主轴 已 实现 国产 化 ,标志 了 级 重型 燃气 轮机 国产 化 的 
最 高 水 平 。 

东方 汽轮机 有 限 公司 引 进 的 三 萎 重 工 M701DA 型 下 级 
重型 燃气 轮机 ,在 2009 年 11 月 戚墅堰 招标 项 目 中 中 标 ,这 
是 国内 首 个 M701DA 重型 燃气 轮机 项 目 。 从 第 二 台 起 , 东 
方 汽轮机 有 限 公 司 开 始 制造 燃气 轮机 转子 主轴 , 这 是 高 起 
点 的 国产 化 制造 。 

4. 南 汽 集团 公司 

自 20 世纪 90 年 代 以 来 , 南 汽 集团 公司 一 直 坚 持 打造 国 
内 最 大 的 %E 6B 级 燃气 轮机 生产 基地 。2009 年 ,燃气 轮机 
产量 为 2 台 /167.7MW ,其 中 6B 系列 1 台 /41.7MW ,9E 级 1 
台 /126MW。 

南 汽 集团 公司 以 科技 创新 优化 主导 产品 结构 ,努力 提 
高 燃气 轮机 发 电 装 置 国产 化 程度 ,重点 开展 辅 机 、TCC ES 
系统 三 大 模块 的 国产 化 设计 。 与 此 同时 , 首 套 出 口 巴 基 斯 
坦 的 中 低热 值 9E 燃气 轮机 发 电 装 置 于 2009 年 12 月 26 日 
并 网 成 功 。 

除 上 述 4 个 大 一 型 燃气 轮机 及 联合 循环 发 电 设 备 制造 


公司 外 , 杭 汽 公司 生产 的 M251S 工业 燃气 轮机 以 钢铁 公司 
富余 的 高 炉 煤 气 为 燃料 , M251S 联合 循环 发 电 装 置 功率 为 
50MW ,自首 台 成 功 投 运 后 ,被 我 国 钢铁 企业 所 认同 。 

2009 年 , 杭 汽 公司 销售 了 2 台 工 业 燃 气 轮 机 ,完成 产值 


3.8 亿 元 ;签订 了 2 


行业 概况 


台 工业 燃气 轮机 组 供 货 合同 ( 含 2 HR 
气 轮机 配套 蒸汽 轮机 供 货 合同 ) 。2009 年 杭州 汽轮机 股份 
有 限 公司 燃气 轮机 生产 情况 见 表 3。 


表 3 2009 年 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 燃气 轮机 生产 情况 








产品 代号 









杭 汽 公司 21 世纪 开始 进入 燃气 轮机 制造 领域 ,凭借 工 
艺 技术 攻关 和 生产 经 验 的 积累 ,制造 水 平 有 了 一 定 的 提高 。 
主机 部 分 除 热 部 件 外 , 其 余 均 实现 了 国产 化 。 配 套 设 备 方 
面 ,2009 年 又 实现 了 煤气 电 除尘 器 、 辅 助 /事故 油 京 、 蓄 能 能 
的 国产 化 ,燃气 轮机 及 其 配套 设备 的 国产 化 率 进一步 提高 。 

在 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 设 备 中 ,余热 锅炉 是 不 可 
或 缺 的 重大 装备 之 一 。 而 燃气 轮机 余热 锅炉 则 是 杭州 锅炉 
集团 股份 有 限 公 司 的 典型 特色 产品 ,在 国内 燃气 一 蒸汽 联 
合 循环 发 电 装 置 的 节能 产品 市 场 中 占据 主导 地 位 。 截 至 
2009 年 底 ,该 公司 共生 产 燃 气 轮机 余热 锅炉 18 台 ( 套 ) 。 其 
中 , 同 泰 国 出 口 9F 级 重型 燃气 轮机 余热 锅炉 1 台 ,与 其 他 
工程 公司 合作 向 阿塞拜疆 .巴基斯坦 和 约旦 等 国家 出 口 9E 
级 燃气 轮机 余热 锅炉 7 台 。 自 21 世纪 初 至 今 , 该 公司 已 生 


产 9F 级 重型 燃气 轮机 余热 锅炉 30 台 ; 在 为 巴基斯坦 开发 
的 ENGRO 9E 型 燃气 轮机 联合 循环 发 电机 组 的 余热 锅炉 中 
首次 采用 补 燃 技术 ,为 9E 级 燃气 轮机 余热 锅炉 配备 二 次 补 


表 4 2009 年 度 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 燃 气 轮 机 及 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装置 产销 情况 


MURINE MEE [RACER RE 


Tre MAN 
湖南 涟 源 钢铁 集团 有 限 公 司 
重庆 钢铁 集团 有 限 公司 

重庆 钢铁 集团 有 限 公 司 






2009 年 7 月 交 货 
2009 年 7 月 交 货 
正在 生产 制造 
正在 生产 制造 


充 燃烧 的 设备 ,以 增 大 余热 锅炉 出 力 , 提 高 发 电 效率 。 该 技 
术 的 成 功 应 用 标志 着 燃气 轮机 及 燃气 /蒸汽 联合 循环 中 的 
节能 产品 余热 锅炉 又 上 了 一 个 新 的 台阶 。 

市 场 及 销售 2009 年 ,中 国 燃气 轮机 市 场 相对 上 年 仅 
稍 有 复苏 ,招标 的 项 目 依 然 比较 少 , 唯 一 的 一 个 招标 项 目 是 
上 海 临 港 燃 气 轮机 项 目 ,招标 范围 仅 4 台 9FA 燃气 轮机 联 
合 循环 机 组 。 该 项 目 最 终 由 上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 最 
终 中 标 。 

2009 年 , 南 汽 集团 公司 面 对 国 内 燃气 轮机 电 广 (站 ) 和 
冶金 行业 等 用 户 市 场 的 变化 ,坚定 信心 .积极 应 对 ,加 快 推 
动 科 技 创 新 与 技术 进步 ,深入 挖掘 内 部 潜力 。 该 公司 与 
CMEC 签订 了 出 口 赤道 几内亚 .尼日利亚 各 3 套 6B 燃气 轮 
机 电站 项 目的 设备 供 货 合同 。2009 年 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 
有 限 责任 公司 燃气 轮机 及 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装 置 产 
销 情况 见 表 4。 









燃气 轮机 
其 中 :6B 系列 
9E 级 


2/167.7 
1/41.7 
1/126. 0 


科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,燃气 轮机 制造 业 围绕 新 
产品 开发 ,技术 引进 和 生产 制造 进行 了 大 量 的 科研 工作 , 取 
得 了 较 好 的 成 绩 。 

哈 动 股 份 牵头 完成 重型 燃气 轮机 联合 循环 装置 关键 技 
术 研 究 科研 课 题 ,努力 消化 吸收 引进 下 型 燃气 轮机 制造 技 
术 , 具 有 了 批量 生产 联合 循环 机 组 的 能 力 。 目 前 ,燃气 轮机 
联合 循环 机 组 的 技术 性 能 与 国外 同类 产品 相当 。 燃 气 轮 机 
的 国产 化 率 达 60% 以 上 ,与 其 配套 的 汽轮机 国产 化 率 达 
95% 以 上 。 研 制 成 功 具有 完全 自主 知识 产权 的 单 轴 燃 气 轮 
机 二 拖 一 汽轮机 。 

2009 年 , 哈 电 重 装 公司 燃气 轮机 总 体 的 国产 化 程度 已 
跃 上 新 台阶 ,9FA 燃气 轮机 零 部 件 国产 化 率 达 到 76% ,9FA 
燃气 轮机 装配 和 试车 国产 化 率 达 到 100% 。 


E 
产量 同比 增长 产值 同比 增长 销售 收入 同比 增长 数量 Ci 
(/MW) (% ) (万 元 ) (% ) (万 元 ) (% ) /MW ) 





1/126 





2009 年 , 南 汽 集团 公司 承担 的 江苏 省 科技 成 果 转 化 专 
项 资金 项 目 一 40MW 等 级 中 低热 值 的 燃气 轮机 产业 化 
(项 目 编号 :BA2006011) 项 目 , 于 2009 年 3 月 20 日 通过 了 
江苏 省 科技 厅 组 织 的 验收 。 验 收 结果 表明 :该 项 目 完 成 了 
合同 规定 的 产业 化 研发 和 产业 化 建设 的 各 项 目标 任务 ,在 
中 低热 值 燃料 的 燃气 轮机 开发 应 用 、 燃 气 轮机 的 产业 发 展 
和 技术 进步 方面 作出 了 贡献 。 该 项 目 投入 17 278. 54 万 元 ， 
其 中 省 拨款 1 000 万 元 ,地 方 配 套 500 万 元 ,企业 自 筹资 金 
15 778. 54 万 元 ;对 燃气 轮机 试车 站 进行 了 改造 ,购置 了 一 批 
产业 化 设备 ,形成 了 年 产 6 台中 低热 值 燃 气 轮 机 的 生产 能 
力 ,为 中 低热 值 燃 气 轮机 的 产业 化 提供 了 保障 。 

质量 及 标准 2009 年 ,全 国 燃 气 轮机 标准 化 技术 委员 
& (SAC/TC259) 依据 燃气 轮机 及 其 联合 循环 发 电 装 置 行业 
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”中 国电 器 工业 年 鉴 


发 展 的 需要 ,形成 以 企业 为 主体 ,以 大 型 企业 为 主 参与 国家 
标准 .国际 标准 制定 .修订 的 新 机 制 。 全 国 燃气 轮机 标准 化 
技术 委员 会 共 制 定 8 项 国家 标准 ,并 由 国家 质量 监督 检验 
检疫 总 局 和 国家 标准 管理 委员 会 2009 年 批准 ,发布 和 实施 。 

南 汽 集团 公司 重点 抓 质 量 改 进 计 划 ,对 设计 、 工 艺 、 供 
应 .制造 ,外 协和 管理 诸 方面 进行 梳理 ,推广 质量 报告 制度 ， 
严格 过 程 质 量 追 究 制 .完工 质量 问 责 制 .优质 产品 奖励 制 ， 
强化 了 职工 的 质量 意识 和 责任 心 。 建 立 健全 考核 机 制 , 利 
FA 9E 6B 级 燃气 轮机 生产 现场 作 示 范 教育 平台 ,严格 执行 
大 型 机 组 制造 规范 和 企业 标准 ,向 国际 先进 水 平 的 标准 靠 
拢 ,重点 抓 好 产品 外 观 质量 .包装 质量 ,保持 清洁 度 。2009 
年 7 月 10 日 ,该 公司 通过 了 一 级 安全 质量 标准 化 企业 标准 
考评 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 ,燃气 轮机 制造 行业 企 
业 坚 持 做 强 做 精 的 原则 ,加 快 对 优势 项 目的 投资 ,全 行业 基 
本 建设 及 技术 改造 的 投资 额 大 大 超过 以 往年 份 。 

2009 年 , 南 汽 集团 公司 技术 改造 表现 突出 ,全 年 实际 投 
人 资金 5 000 多 万 元 ,购置 的 100t 高 速 动 平衡 机 、5m x 12m x 
4m 数控 龙门 铣床 .42. 3m x 10m 卧 式 加 工 中 心 .$2. Sm 立 式 
加 工 中 心 线圈 数控 包 带 机 、 涨 型 机 等 设备 先后 交付 使 用 ， 
同时 完成 多 台数 控 锌 铣床 的 改造 。 公 司 的 装备 技术 水 平 进 
一 步 提 升 。 

哈 电 重 装 公司 的 有 效 总 生产 面积 15 770m ,其 中 ,燃气 
轮机 总 装 面积 13 454m ,试车 站 面积 2 016m , 涂 装 间 面 积 
300m’ ,同时 还 有 配套 的 配 电站 、 油 库 等 动力 设施 。 总 装 厂 
房 36m 跨 中 配备 了 250t x2 吊车 2 台 ,32t 吊车 1 台 ,$t 悬臂 
吊 1 台 ,3 个 台 位 的 水 平装 配 台 ,2 个 台 位 的 立 式 装 配 台 ,以 
及 汽 饶 翻身 装置 和 转子 滚轮 支架 ,另外 还 有 平面 磨床 2 台 ， 
清洁 室 1 间 ;30m 跨 配 备 了 Z33125 摇 臂 钻 1 台 ,23050 万 向 
外 1 台 , 此 外 还 有 一 批 机 加 工 设 备 以 及 专用 工具 工装 。 燃 
气 轮 机 试车 站 主要 设备 有 由 MARK VI 控制 系统 与 测控 仪 
表 组 成 的 测控 系统 、ACS6000 变频 电源 装置 .6000kW 交流 
起 动 电 机 润滑 油 模块 . 雾 化 空气 模块 .燃油 模块 、. 进 排 气 系 
统 ,冷却 水 泵 及 冷却 水 塔 .冷却 燃气 轮机 2 Bh AE AY 
冷却 风机 ,燃油 供给 系统 用 于 盘 车 及 连接 燃气 轮机 与 启动 
系统 的 中 间 轴 及 万 向 联 轴 节 装置 .千斤顶 垫 箱 等 。 该 公司 
年 生产 能 力 达到 燃气 轮机 8 台 。 

(的 稿 人 :南京 燃气 轮机 研究 所 涂 庆 国 、 朱 燕 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 刘 卫 宁 】 


审 稿 人 : 


”大 型 水 电 设备 E 


2009 年 ,全国 发 电 装机 总 容量 8. 74 亿 kW, 比 上 年 增长 
10.26% 。 其 中 全 国 水 电 装 机 容量 1.96 亿 kW, 比 上 年 增长 
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13.72% , 占 全 国 装机 总 容量 的 22.43% , 占 比 比 上 年 提高 
0.66 个 百分点 。2009 年 全 国 新 增 电 源 容量 9 667 万 kW, th 
上 年 增长 5.06% 。 其 中 水 电 新 增 装机 容量 2 105.777 kW, 
比 上 年 下 降 1.98% , 占 全 国 新 增 装机 容量 的 21.78% , 占 比 
比 上 年 增加 1.57 个 百分点 。 

生产 发 展 情况 ”纳入 2009 年 大 型 水 电 设备 行业 年 鉴 的 
企业 共 9 家 :哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 (以 下 简称 哈 电 
机 ) .东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 ( 以 下 简称 东方 电 
机 ) 、 中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) (以 下 简称 长 江 动 力 ) .四 川 
东风 电机 三 有 限 公 司 ( 以 下 简称 东风 电机 ) .兰州 兰 电 电机 
有 限 公司 (以 下 简称 兰 电 电机 ) ,福建 南 电 股份 有 限 公司 (以 
下 简称 福建 南 电 ) .昆明 电机 有 限 公 司 ( 以 下 简称 昆明 电 
机 ) 、 南 宁 发 电 设备 总 厂 (广发 重工 集团 发 电 设备 有 限 责任 
公司 )( 以 下 简称 南宁 发 电 ) 和 广东 鸿 源 机 械 设 备 制造 股份 
有 限 公司 。 

受 国际 金融 危机 和 和 市 场 低迷 的 影响 ,2009 年 大 型 水 电 
设备 行业 及 其 主要 企业 主要 经 济 指标 多 数 下 滑 ,其 中 利润 
下 降 尤 为 严重 。 

2009 年 8 家 企业 (不 含 广东 鸿 源 机 械 设 备 制造 股份 有 
限 公 司 ) 共 完 成 工业 总 产值 1663 707 万 元 ,与 上 年 的 
1 667 499 万 元 (同样 8 家 企业 ,下 同 ) 大 体 持 平 。8 家 企业 中 
工业 总 产值 同比 增长 的 企业 5 家 ,其 中 福建 南 电 同比 增长 
88. 4% 。 同 比 下 降 的 3 家 企业 ,降幅 较 大 的 是 南宁 发 电 和 长 
江 动 力 , 同 比分 别 下 降 32. 4% 和 22. 9% 。 

2009 年 ,两 大 水 电 设 备 龙 头 企 业 哈 电机 和 东方 电机 分 
别 完成 工业 总 产值 642 696 万 元 和 580 021 万 元 ,同比 分 别 小 
幅 增长 6. 4% AVR FM 6.0% 。 两 家 工业 总 产值 合计 占 全 
行业 的 73.3%。 

因 进 项 费用 的 提高 ,2009 年 工业 增加 值 也 同比 小 幅 下 
降 。8 家 企业 (不 含 广 东 鸿 源 机 械 设 备 制造 股份 有 限 公 司 ) 
完成 工业 增加 值 460 121 万 元 ,同比 下 降 2.9% 。 工 业 增 加 值 
同比 增长 的 企业 有 3 家 ,1 家 持平 ,4 家 下 降 。 其 中 福建 南 电 
因 上 年 基数 太 低 ,而 2009 年 工业 增加 值 又 突 增 ,同比 增长 高 
达 4818. 5% ; 兰 电 电机 同比 增长 67. 3% 。 同 比 下 降 的 4 家 
企业 中 ,南宁 发 电 和 长 江 动 力 降 幅 较 大 ,同比 分 别 下 降 
30. 6% Fil 24. 8% 。 

哈 电 机 和 东方 电机 分 别 完成 工业 增加 值 172 220 万 元 和 
156 606 万 元 。 前 者 同比 下 降 14. 7% ,降幅 高 于 行业 平均 值 
11.8 个 百分点 ,后 者 同比 下 降 4.2% ,降幅 略 高 于 行业 平均 
值 。 两 家 合计 占 全 行业 工业 增加 值 的 71. 5% 。 

2009 年 ,国际 金融 危机 ,市场 低 迷 以 及 能 源 、 原 材料 价 
格 上 涨 和 劳动 力 成 本 增加 等 诸多 不 利 因素 ,大 大 地 降低 了 
企业 的 个 利 能 力 , 利 润 总 额 大 幅 下 降 , 但 尚未 出 现 亏 损 企 
业 。2009 年 9 家 企业 实现 利润 总 额 162 696 万 元 ,同比 下 降 
24.0% ,降幅 为 历史 之 最 。 利 润 总 额 同比 增长 的 有 3 家 企 
业 , 兰 电 电机 和 和 福建 南 电 同 比分 别 增长 165. 5% 和 96.4% 。 
利润 总 额 同 比 下 降 的 5 家 企业 降幅 均 高 于 20% ,其 中 长 江 
动力 和 南宁 发 电 同 比分 别 下 降 45. 8% 和 44. 7% 。 哈 电机 和 


东方 电机 分 别 实现 利润 总 额 75 458 万 元 和 60 523 万 元 ,同比 
分 别 下 降 22. 9% 和 31.7% ,两 家 企业 利润 总 额 合计 占 全 行 
业 利 渔 总 额 的 83.6% , 比 工业 总 产值 占 比 高 10.3 个 百 分 
点 ,是 行业 主要 创利 大 户 。2009 年 9 家 企业 产值 利润 率 为 
9.7% ,总 体 比 较 高 。 其 中 哈 电 机 和 东方 电机 分 列 产值 利润 
率 前 两 位 ,分 别 为 11.7% 和 10.4% ,说 明 大 企业 的 盈利 能 力 


行业 概况 


较 强 。 其 他 企业 产值 利润 率 也 均 低 于 行业 平均 水 平 。 

上 述 数 据说 明 大 型 水 电 设 备 行业 生产 集中 度 较 高 , 盈 
利 主要 靠 两 大 龙头 企业 。2009 年 大 型 水 电 设 备 行 业主 要 企 
业主 要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。2009 年 大 型 水 电 设 备 行 
业主 要 企业 工业 增加 值 见 表 2。2009 年 大 型 水 电 设 备 行业 
主要 企业 利润 总 额 见 表 3。 


表 1 2009 年 大 型 水 电 设 备 行 业主 要 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 


企业 和 名称 
合计 1 668 825 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 642 696 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 580 021 
中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 131 347 
四 川 东风 电机 三 有 限 公司 102 135 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 95 576 
福建 南 电 股份 有 限 公司 50 001 
昆明 电机 厂 有 限 公 司 41 549 
南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重工 集团 20 382 

发 电 设备 有 限 责任 公司 ) 
广东 鸿 源 机 械 设备 制造 股份 有 限 公司 5118 


R2 2009 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 工业 增加 值 





工业 增加 值 
企业 名 称 占 总 产值 的 
th (% ) 
合计 460 121 . 27.7 
哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公 司 | 172 220 ， 26. 8 
东方 电气 集团 东方 电机 有 | 156 606 . 27.0 
限 公司 
中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 36 778 . 28.0 
四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 28 000 27.4 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 28 562 . 29.9 
福建 南 电 股份 有 限 公 司 24 789 . 49.6 
昆明 电机 有 限 公司 10 627 . 25.5 
南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重 | 2539 . 12.5 
工 集团 发 电 设备 有 限 公司 ) 


RI 2009 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 利润 总 额 







利润 总 额 | 同比 增长 





企业 名 称 










合计 162 692 


哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 75 458 11.7 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 | 60 523 10. 4 
公司 

中 国 长 江 动 力 公 司 (集团 ) 5.4 

四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 4.7 


兰州 兰 电 电机 有 限 公司 





全 员 劳 动 


工业 总 产值 同比 增长 ”| 产品 销售 收入 | 年 末 固 定 资产 | FREER 5 
《万 元 ) (% ) (万 元 ) 原价 (万 元 ) | 净值 (万 元 ) | 生产 率 ( 元 /人 ) 


1 514 107 450 203 249 583 
506 370 182 282 78 025 297 958 
622 283 143 462 105 066 228 056 
110 925 42 109 18 913 132 725 

83 773 33 846 18 168 104 500 
92 046 7 468 6 323 58 867 
36 484 5811 4 899 213 000 
47 534 15 728 7 879 89 003 
14 692 13 090 6 368 191 557 

5 970 6 407 3 942 206 370 
( 续 ) 










利润 总 额 | 同比 增长 


福建 南 电 股份 有 限 公司 6.3 

昆明 电机 厂 有 限 公司 6.2 

南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重工 0.4 
集团 发 电 设备 有 限 责 任 公司 ) 

广东 鸿 源 机 械 设备 制造 股份 


ARAH 


产品 生产 情况 ”2009 年 大 型 水 电 设 备 行 业 因 小 容量 设 
备 产量 大 幅 增 加 ,生产 数量 比 上 年 大 幅 增长 38. 5% 。 生 产 
产品 数量 增加 的 企业 有 6 家 。 其 中 兰 电 电机 由 上 年 的 6 台 
( 套 ) 增 加 到 19 台 ( 套 ) ,同比 增长 216.7% ;南宁 发 电 由 上 年 
的 33 台 ( 套 ) 增 加 到 87 台 ( 套 ) ,同比 增长 163. 6% 。 但 东方 
电机 和 和 哈 电机 却 分 别 下 降 13. 2% 和 32. 6% 。 

”2009 年 ,大 型 水 电 设备 行业 在 生产 数量 大 幅 增 长 的 同 
时 ,容量 却 以 两 位 数 下 降 ,降幅 达 14. 8% 。 小 机 组 因数 量 增 
加 ,其 总 容量 产量 也 同步 增长 。 兰 电 电 机 容量 产量 同比 增 
长 580. 0% ,长 江 动力 同比 增长 159. 7% 。 但 两 大 主导 企业 
均 下 降 ,东方 电机 同比 下 降 25. 1% , 哈 电 机 下 降 7.3% 。 

由 于 生产 数量 激增 而 容量 下 降 , 台 平均 容量 大 幅 下 降 。 
2009 年 大 型 水 电 设 备 台 平均 容量 由 上 年 的 7.08 万 kW 降 至 
4. 36kW ,下降 38. 4% 。 其 中 人 台 平 均 容量 超过 10 万 kW 的 仅 
有 东方 电机 和 哈 电 机 两 家 。 东 方 电机 台 平 均 容 量 由 上 年 的 
17.39 万 kW 降 至 15. 00 H kW, FRE 13.7% ; 哈 电 机 则 由 上 
年 的 13. 33 万 kW 提升 至 18. 32 万 kW, 增长 37.4% 。 其 他 
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企业 台 平 均 容 量 都 在 3 万 kW 以 下 。 

生产 数量 大 幅 增 加 ,而 产值 同比 下 降 , 其 必然 结果 是 台 
平均 产值 下 降 。2009 年 大 型 水 电 设 备 行业 产品 产值 也 由 上 
年 的 667 441 万 元 下 降 至 592 776 万 元 ,同比 下 降 11.2% 。 其 
中 福建 南 电 和 东方 电机 降幅 较 大 ,同比 分 别 下 降 44. 3% 和 
21. 3% 。 险 电机 基本 与 上 年 持平 。 兰 电 电 机 和 长 江 动 力 同 
比分 别 增长 325; 7% 和 33.9% 。2009 年 大 型 水 电 设 备 台 平 
均 产 值 由 上 年 的 3 020 万 元 降 至 1937 万 元 ,同比 下 降 


35.9% 。 哈 电机 逆 势 上 扬 , 台 平均 产值 由 上 年 的 6 157 万 元 
增 至 9 050 万 元 ,同比 增长 47.0% ; 兰 电 电机 台 平 均 产值 同 
比 增长 34. 4% ;东方 电机 台 平 均 产值 为 个 位 数 下 降 , 同 比 下 
降 9.3% ;其 他 多 数 企 业 降幅 多 在 20% 以 上 。 哈 电机 和 东方 
电机 以 大 容量 设备 为 主 ,重点 为 国家 重大 项 目 服务 , 受 市 场 
影响 相对 较 小 ,而 小 容量 产品 则 受 市 场 左 右 较 大 。2009 年 
大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 大 型 水 电 设备 产量 产值 见 表 4。 


表 4 2009 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 大 型 水 电 设备 产量 产值 


合计 | 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 | 33 
公司 
. 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 | 29 
四 川 东 风电 机 厂 有 限 公 司 48 
EHEH ARAA 34 
南宁 发 电 设备 总 厂 (广发 重工 | 87 
集团 发 电 设备 有 限 责任 公司 ) 
中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 19 
福建 南 电 股份 有 限 公司 37 
兰州 兰 电 电 机 有 限 公司 19 
注 : 大 型 水 电 设备 指 单机 容量 在 10MW 以 上 者 。 


市 场 及 销售 ”2009 年 受 国际 金融 危机 和 国内 产业 政策 
调整 的 影响 ,电力 设备 市 场 低迷 ,水 电 项 目 大 幅 减 少 。 大 型 
水 电 设 备 行业 企业 积极 应 对 ,在 巩固 国内 市 场 的 同时 ,积极 
开拓 国际 市 场 ,2009 年 仍 取得 不 俗 的 成 绩 。 

2009 年 大 型 水 电 设 备 产品 实现 销售 收入 895 646 万 元 
( 按 1 美元 兑换 6. 803 元 人 民 币 计 ) ,同比 增长 6.3% 。 其 中 
国内 销售 收入 476 040 万 元 ,同比 下 降 23.2% ;而 出 口 额 达 
61 679. 5 万 美元 ,同比 增长 86. 6% ,以 外 补 内 保持 了 行业 销 
售 收入 的 平稳 增长 。8 家 企业 (不 含 广东 鸿 源 机 械 设备 制造 
股份 有 限 公 司 ) 中 ,销售 收入 同比 增长 和 下 降 的 各 4 家 。 兰 
电 电 机 和 长江 动 力 ( 均 无 产品 出 口 ) 增 幅 都 在 200% 以 上 , 东 





产量 | 同比 增长 | 产量 | 同比 增长 
个 | 
企业 名 称 (%) | (万 kW) | (%) 
306 . 


















同比 增长 | 产值 | 同比 增长 
(%) | 《万 元 ) | (%) 


同比 增长 
(% ) 


592 776 
234 535 


-35.9 
一 9.3 


262 457 
44 874 
20 163 
12 592 


47.0 
-19.5 
-18.1 
-78.9 


4 891 
11 178 
2080 


-29.5 
-47.6 
34.4 





风电 机 增幅 也 近 100% , 占 行业 销售 收入 近 一 半 的 险 电 机 同 
比 增长 45. 4% 。 销 售 收入 同比 下 降 的 4 家 企业 降幅 均 在 
20% 以 上 。 

2009 年 8 家 大 型 水 电 设备 企业 中 6 家 有 产品 出 口 ,其 
中 同比 增长 和 同比 下 降 各 3 家 。 哈 电机 销售 收入 的 增长 主 
要 缘 于 出 口 的 激增 ,2009 年 出 口 额 是 上 年 的 27 倍 ; 东 风电 
机 为 6.6 倍 。2009 年 东方 电机 出 口 额 大 幅 下 降 ,降幅 高 
达 85. 6% 。 

由 于 出 口 额 的 大 幅 增 长 ,出口 额 占 大 型 水 电 设备 总 销 
售 收入 (9 家 企业 ) 的 46.8% 。2009 年 行业 主要 企业 大 型 水 
电 设备 产品 销售 收入 见 表 5。 


表 5 2009 年 行业 主要 企业 大 型 水 电 设 备 产 品 销售 收入 


企业 名 称 同比 增长 (% ) 
合计 476 040 86.6 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 274 917 -85.8 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 146 819 2 643.5 
四 川 东风 电机 厂 有 限 公 司 25 552 562.7 
昆明 电机 广 有 限 公司 11 843 -52.3 
南宁 发 电 设备 总 厂 430 -23.2 
中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 
福建 南 电 股 份 有 限 公 司 131. 3 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 
广东 鸿 源 机 械 设 备 制造 股份 有 限 公司 
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2009 年 哈 电 机 签约 水 电 合 同 19. 94 亿 元 ,包括 水 电 主 
机 2.05 亿 元 ,水 电 设备 出 口 16. 60 亿 元 ,水 电 电 站 改造 1.29 
亿 元 。 承 接 乐 昌 峡 3 MMW 水 电 项 目 ,中 标 福 仙 游 4 300MW 
抽水 蕾 能 水 轮 发 电机 组 合同 。 哈 电机 水 电 设备 主要 销 往 巴 
西 .越南 .巴基斯坦 等 国家 ,其 中 巴西 杰 瑞 18 75MW 机 组 是 
目前 世界 上 单机 容量 最 大 的 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 ,合同 已 
正式 生效 。2009 年 水 电 设备 出 口 项 目 共 5 项 ,分 别 为 : 哈 萨 
克 斯 坦 玛 依 纳 2 150MW 冲击 式 水 电 项 目 ,为 我 国 厂商 制造 
的 单机 容量 最 大 的 冲击 式 机 组 ;巴基斯坦 尼 拉 姆 4x 
265. SMW 混流 式 机 组 ,为 我 国 厂商 出 口 容量 最 大 、 水 头 最 高 
的 主机 成 套 供 货 的 机 组 ;赞比亚 卡 里 巴 2 x 180MW 混流 式 
机 组 ,为 我 国 厂商 出 口 非洲 单机 容量 最 大 的 机 组 ;马来西亚 
沐 知 4x236MW 混流 式 机 组 ,为 我 国 厂商 出 口 东 南亚 单机 
容量 最 大 的 机 组 ;秘鲁 Machupicchu 1 x 102MW 混流 式 机 
组 ,为 哈 电机 和 ABB 组 成 联合 体 提供 电站 成 套 设备 的 项 目 ， 
具有 标志 性 意义 。 

2009 年 ,东风 电机 公司 新 签订 产品 合同 比 下 降 21% ,其 
中 国内 新 签 合 同 下 降 10. 66% ,外贸 合同 下 降 56. 32% 。 同 
时 ,努力 拓宽 海外 市 场 新 领域 ,与 外 商 签订 首 个 水 电 项 目 工 
程 总 包 合同 。2009 年 ,水 、 火 电 用 户 需求 变动 较 大 ,在 手 订 
单 部 分 合同 推迟 或 调整 交 货 期 ,给 公司 生产 组 织 、 销 售 实现 
及 经 济 效 益 均 造 成 了 一 定 的 影响 。 

广东 鸿 源 机 械 设备 制造 股份 有 限 公 司 与 韶关 众 力 发 电 
设备 有 限 公 司 开展 全 面 合作 ,在 浙江 省 永嘉 县 沙 头 水 电站 
招 投标 工程 中 一 举 中 标 。 经 营 部 积极 联络 新 老 客户 ,产品 
单 张 销 售 合同 达 百 万 元 以 上 的 ,同比 增长 66. 7% ,增长 势头 
良好 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 为 提升 公司 高 新 技术 水 
平 , 哈 电 机 确定 了 百 万 水 电 研 制 \. 百 万 核电 发 电机 研制 ,至 
万 超 超 临 界 汽 轮 发 电机 研制 等 “三 个 百 万 工程 ”科技 攻关 项 
目 。 这 些 项 目 被 列 为 省 .市 重大 科技 攻关 项 目 。 目 前 ,三 个 
百 万 项 目 进展 顺利 。 

(1) 国 家 重点 工程 项 目 。1 000MW 水 轮 发 电机 组 研制 
被 列 人 国家 科技 支撑 计划 ,总 投资 1.1 亿 元 ,取得 了 一 定 阶 
段 性 成 果 。 完 成 水 轮机 水 力 模型 试验 ,总 体 方 案 已 接近 尾 
声 ; 完 成 了 3 000t 推力 轴承 试验 台 改 造 ; 完 成 了 乌 东 德 机 组 
的 全 空冷 方案 的 通风 系统 设计 及 乌 东 德 项 目的 通风 冷却 试 
验 ;完成 了 发 电机 24kV 电压 等 级 绝缘 系统 的 各 项 性 能 试 
验 ;26kV 电压 等 级 绝缘 系统 的 各 项 常规 性 能 试验 也 已 基本 
完成 ,正在 进行 环境 模拟 试验 。 

(2) 当年 完成 的 重大 生产 任务 :四 川 大 渡河 龙头 石 水 电 
站 水 轮机 、 蜀 河 灯 泡 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 、 薄 石河 抽水 蓄 能 
机 组 。 

(3) 2009 年 新 产品 试制 .鉴定 情况 。 糯 扎 渡 电站 
660MW 巨型 水 轮机 及 简 形 阀 的 研制 ,提高 了 公司 的 市 场 竞 
争 力 ; 锦 屏 一 级 水 轮 发 电机 研制 ,开发 了 高 海拔 高 转速 巨 
型 空冷 水 轮 发 电机 ; 罚 河 贯 流 水 轮 发 电机 组 研制 ,开发 了 大 
型 灯泡 贯 流水 轮 发 电机 组 ,各 项 参数 达到 国际 先进 水 平 ; 响 
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水 润 抽水 著 能 机 组 及 球阀 的 人 研制 ,自主 研制 大 容量 抽水 更 
能 机 组 ,各 项 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 ; 山 图 迪 斯 大 型 轴 
流 式 水 轮机 研制 ,开发 大 型 轴 流 式 水 轮机 以 适应 国际 市 场 
需求 ;溪洛渡 水 轮 发 电机 组 及 圆 简 阀 研制 ,开发 中 转速 巨型 
空冷 水 轮 发 电机 组 ,各 项 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 ;向 家 
坝 水 轮 发 电机 组 研制 ,开发 低 转速 巨型 空冷 水 轮 发 电机 组 ， 
各 项 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 。 

东方 电机 的 科研 成 果 和 新 产品 有 : 

(1) 列 和 人 国 家、 省 级 科研 项 目 完 成 情况 :三 峡 地 下 电站 
700MW 蒸发 冷却 水 轮 发 电机 已 经 投入 生产 ,数字 化 制造 信 
息 系统 功能 模拟 样机 二 期 正在 研发 中 。 

(2) 当年 完成 的 最 大 生产 任务 。 水 轮 发 电机 组 有 小 湾 
2" .4*+ 水 轮机 ,瀑布 沟 3° .4 发 电机 , 金 安 桥 LEU 34 和 
4* 景 洪 凶 发 电机 ,越南 同 奈 W1 .2* 及 积 石 峡 1* .2* 3° 发电 
机 ,白莲 河 1 发 电机 , 沙 湾 2 3 4 发 电机 等 。 

(3)2009 年 在 新 技术 .新 工艺 .新 材料 等 方面 取得 了 重 
大 成 果 。 完 成 了 溪洛渡 .三 峡 地 下 厂房 ,大 冈 山 、. 糯 扎 渡 等 
巨型 混流 式 水 轮 发 电机 组 的 设计 开发 工作 。 自 主 研制 的 三 
峡 右岸 TOOMW 水 轮 发 电机 组 荣获 四 川 省 2009 年 度 科技 进 
步 奖 一 等 奖 。 

巴西 杰 瑞 75MW 贵 流 式 水 轮 发 电机 组 是 目前 世界 上 单 ， 
机 容量 最 大 的 出 口 项 目 。 该 项 目的 技术 攻关 、 水 力 开 发 . 电 
磁 计算 等 重点 研究 项 目 已 取得 阶段 性 成 果 。 

主 承包 的 黑 糜 峰 2 300MW 抽水 蓄 能 机 组 在 公司 技术 
人 员 指 导 下 已 完成 全 部 调试 工作 。 这 是 目前 国内 第 一 台 由 
我 国 自己 负责 技术 指导 的 大 容量 抽水 车 能 机 组 。 

(4)2009 年 新 产品 试制 鉴定 情况 。2009 年 共 完 成 新 产 
品 10 项 ,并 进行 了 厂 内 鉴定 。 其 中 水 电 产品 有 : 金 安 桥 
HLD316a—LJ—780 , SF600—64/16200 发 动机 , By GZ 
( 650 ) 一 WP 一 545、SFWG46 一 48/6500 发 电机 ,白莲 河 
SFD300/325—24/8560 发 电机 , 沙 溪 GZ (935 ) 一 WP 一 600、 
SFWG29—64/6650 发 电机 , E Æ YHLD416A 一 IJ 一 355、 
SF170 一 24/7250 发 电机 , 积 石 峡 SF340—70/16200 发 电机 。 

2009 年 ,昆明 电机 研制 开发 了 110 万 kW 卧 轴 单 转 轮 冲 
击 式 水 轮 发 电机 。 该 机 组 为 越南 老 街 小 中 河水 轮 发 电机 
组 ,采用 反 喷 嘴 制 动 ,可 缩短 机 组 长 度 ,简化 机 组 结构 ,为 国 
产 单 转 轮 冲击 式 最 大 容量 的 卧 轴 发 电机 。 

兰 电 电机 完成 了 SF40 一 16/4600 大 型 三 相 立 式 水 轮 发 
电机 科技 成 果 鉴 定 验收 暨 新 产品 鉴定 验收 。 

长 江 动力 采用 发 电机 在 两 种 截然 不 同 的 冷却 方式 下 运 
行 的 设计 理念 ,研发 了 SF4000—20/3250 型 水 轮 发 电机 组 。 
该 机 组 为 立轴 悬 式 三 导 机 组 ,可 分 别 在 密闭 双 路 径 向 通风 
和 下 盖 板 开启 式 通风 环境 下 正常 运行 ,在 需要 时 可 将 发 电 
机 热 空 气 送 和 人 水 轮机 层 ,提高 水 轮机 层 环境 温度 ,起 到 空调 
制 热 的 效果 。 

广东 鸿 源 机 械 设备 制造 股份 有 限 公司 在 消化 吸收 国内 
外 先进 技术 的 基础 上 ,研究 开发 绿色 清洁 环保 创新 型 产品 。 
其 中 竖井 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 技术 研发 项 目 、ZL 型 抽 芯 式 
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负 流 泵 新 型 节能 排涝 技术 研究 开发 项 目 . 新 型 节能 排涝 设 。“ 的 立项 支持 。 
备 技术 改造 项 目 、 竖 井 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 技术 改造 项 目 2009 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 新 产品 开发 情况 见 
及 增强 企业 自主 创新 能 力 项 目 等 分 别 得 到 广东 省 相关 部 门 #6 


表 6 2009 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 新 产品 开发 情况 


额定 | 转 轮 | 额定 
水 轮机 型 号 水 头 范围 Lm) | 功率 | 直径 | 转速 
(m 


MW) 











功率 
A 





哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
哈萨克 斯 坦 玛 依 纳 










CJ1085X—L—350/6 29.0 | 458.2 ~521.7 SF150—24/7210 



















































斐济 CJA475—L—170/5 15.7 |312. 1 ~331. 16 SF22—14/3600 0. 80 
马来西亚 沐 若 HLA920 一 IJ 一 385 287 ~ 324 SF236—-20/7500 0. 85 
巴拿马 博 尼克 HLA791 a—WJ—132 121.8 ~ 147.1 SFW10. 8—12/2500 

秘鲁 Machupicchu HLA351 e—LJ—262 51.61 ~364. 81 SF102—16/5380 0. 85 
RAK HLA904a—LJ—390 38. 0 ~ 54. 99 SF44—44/7800 0. 90 
柳树 沟 HLA1015—1J—375 81. 2 ~ 89. 66 SF90—32/7800 0. 85 
马里 费 卢 GZA838a—WP—460 6 ~15.5 SFG21. 15—42/4880 0. 90 








FAA 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 


GZA911—WP—420 12.3 ~19 SFG20—40/4840 





























金 安 桥 HLD316a—LJ—780 94.7 ~125.9 SF600—64/16200 

蜀 河 GZ(650 ) 一 WP 一 545 10.5 ~26.3 SFWG46—48/6500 0. 90 
沙 溪 GZ(935) 一 WP 一 600 3 ~ 11. 65 SFWG29—64/6650 0. 90 
falas N HLD416A—LJ—355 174. 6 ~ 187. 8 SF170—24/7250 0. 85 
积 石 峡 SF340—70/16200 0. 90 
Axe SFD300/325—-24/8560 

中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 


越南 机 可 0.80 


兰州 兰 电 电机 有 限 公司 











云南 沙沙 坡 电 站 

BAEN ARAR 

AREKEREKE w HLAS42—LJ—155 230 ~ 245 . SF15—10/3300 0. 80 
土耳其 卡 帕 西亚 HLA883a—LJ—158 76. 6 ~ 86. 5 ， SF15. 2—14/3300 0. 80 
越南 大 青 上 游 水 电站 HLD307c 一 JJ 一 201 182.5 ~201.7 „01 | SF41—14/4650 0. 85 
越南 太 青 下 游 水 电站 JF3011—LJ—190 102.9 ~ 110.5 SF31—16/4650 0. 85 
云南 省 僵 江 县 涂 朋 羊 一 级 电站 | CIA475—L—125/4 12 341 ~ 346 . SF10—10/2860 0. 80 
云南 贡 出 双 拉 河 电 站 CJA237—L—150/4 14.5] 323 ~340 . SF12. 5—12/2860 0. 80 
云南 怒江 拉 布 罗 河 电站 CJA475—L—132/4 12.5| 373.7 ~395 . SF12. 5—10/2860 0. 80 
云南 景谷 县 威 远 江 电站 HLA384—-LJ—235 50. 67 ~79. 14 . SF24—22/5000 0. 85 
Zs PRR TT: HR E ih HLA551c—LJ—192 37 ~ 43. 15 . SF10 一 22/4250 0. 80 
新 疆 金 沟 河 二 级 电站 (大 机 ) | HLJFIOS8—LJ—180 165.5 ~452 . SF10. 5—14/3300 0. 80 
广西 龙 江 拉 浪 电 站 ZZJK508—LH—355 20. 67 ~ 30. 36 . SF21—-30/5500 0. 85 
云南 维 西 上 县 保 马 电站 CJA870—L—198/4 x 14 | 592.25 ~647. 42 . SF30—12/3600 0. 80 
越南 小 中 河 电站 CJA870—W—155/2 x9 | 821.6 ~857.6 1. SF11—8/2600 0. 80 
云南 昭通 铁索桥 电站 HLAS51 一 IJ 一 265 28 ~ 36.5 . SF12—36/5500 0. 80 
越南 孟 洪 电站 HLA630—LJ—132 96 ~ 122.3 , SF16—10/3300 0. 85 
云南 禄 劝 鲁 基 厂 电站 HLD294—LJ—228 69. 2 ~92.77 . SF32—20/5000 0. 85 





四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 


mai OOOO o | [so o oslo 
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水 轮机 型 号 
云南 天 花 板 发 电机 | 
越南 达 科 民 4A 水 轮机 HLD416—LJ—290 


南宁 发 电 设备 总 厂 (广发 重工 集团 发 电 设 备 有 限 责任 公司 ) 
福建 福安 潭 头 Z7660—LH—360 














云南 省 曲靖 沐 荣 阿 都 HLA630—LJ—135 

吉林 桦 甸 西 金 沟 GZ995a—WP—370 9.5~12 
云南 师 守 凤凰 谷 ZZ550—LH—510 

湖南 石门 金 家 沟 HLA616—LJ—210 





挪威 新 KK 
注 : 只 报 10MW 及 以 上 的 水 电机 组 。 


质量 及 标准 2009 年 哈 电 机 高 度 重视 对 国际 标准 的 贯 
彻 和 实施 ,公司 对 内 部 审核 员 开 展 了 2008 版 ISO 9001 标准 
质量 管理 体系 的 知识 培训 ,共有 SO 人 接受 培训 。 为 使 产品 
开发 和 设计 人 员 掌 握 ISO 9001 标准 7. 3 条 款 “ 设 计 与 开发 ” 
的 具体 要 求 , 公 司 聘请 华 信 技术 检验 有 限 公 司 就 设计 策划 、 
验证 和 确认 等 进行 重点 讲解 ,并 进行 现场 答疑 , 约 80 名 技 
术 人 员 参 加 了 培训 。 为 贯彻 国际 标准 ,公司 按 2008 版 ISO 
9001 标准 的 要 求 对 企业 《质量 手册 /进行 了 修订 。 

2009 年 初 哈 电机 质保 部 对 三 峡 地 下 项 目 产 品 的 设计 、 
采购 ,制造 等 过 程 进行 了 专项 审查 。2009 年 公司 质量 改进 
设计 共 16 项 ,其 中 水 电 12 项 全 部 完成 。2009 年 公司 分 别 
对 21 人 台 水 轮机 和 25 台 水 轮 发 电机 进行 抽查 ,抽查 合格 率 
100% ,产品 一 等 品 率 100% , 主 件 项 次 合格 率 100% ,只 是 一 
次 交 检 合格 率 98. 0% 低 于 2008 年 的 99.4% 。 公 司 “ 非 等 效 
HFA” ISO 7919 一 5: 1997 和 ISO 10816—S: 2000 ,合并 后 命名 
为 《通过 测量 主轴 摆 度 和 轴承 支架 机 械 振动 评价 机 组 振动 

第 5 部 分 :水 力 发 电厂 和 泵 站 机 组 》 国 际 标准 ;合并 GB/T 
6075. 5 一 2002 和 GB/AT 11348. 5 一 2002 两 项 国家 标准 ,定名 
为 《机 械 振动 的 测量 和 评价 ”第 5 部 分 :水 电厂 和 隶 站 机 
组 》 的 国家 标准 。 

东方 电机 加 大 了 质量 奖惩 力度 ,将 质量 方针 调整 为 “ 诚 
信 为 本 , 牟 防 为 主 ,持续 改进 ,追求 用 户 满意 ,树立 一 流 品 
RE” ,强调 了 以 "诚信 为 本 "的 原则 。 制 定 了 《2009 年 质量 管 
理 计 划 》, 规 定 了 “深化 质量 诚信 ,强化 质量 业绩 ,项 目 管理 
模式 推行 班组 覆盖 率 达 60% " “完善 质量 ,测量 管理 体系 ， 
提高 体系 运行 有 效 性 ,实现 用 户 满意 度 87 分 "等 8 项 质量 
目标 ,并 提出 了 57 条 具体 措施 。 制 定 了 “东方 电机 特别 质 
量 通 令 ”" 和 “贯彻 落实 东方 电机 特别 质量 通令 的 具体 要 求 ”， 
以 及 ”质量 诚信 考核 奖励 办 法 “项目 管理 模式 推进 管理 办 
法 ”等 文件 。 质 晤 管理 体系 运行 效果 显著 , 按 ISO 
9001: 2008 版 标准 修改 完成 了 公司 质量 手册 ,并 正式 发 布 实 
施 ,通过 了 华 信 技术 检验 有 限 公 司 质 量 管理 体系 年 度 监督 
审核 。 

东方 电机 生产 的 水 轮 发 电机 组 均 已 贯彻 执行 有 关 国 际 


ZZ550—LH—490 | 





额定 | 转 轮 | 额定 
水 头 范 围 (m) | 功率 | 直径 | 转速 发 电机 型 号 
(MW)| (m) |(r/min) 


16 ~17.5 
113. 1 ~134.8 


20. 36 ~ 28 
37. 22 ~50 
17 ~24.5 


行业 概况 


( 续 ) 













额定 
容量 





电压 | 功率 
(MW) (kV) | 因数 


90 
87 


SF90000—28/6800 
SF74000—22/5800 
SF15—36/5500 
SF20—10/3250 
SFWG12—40/4000 
SF50—22/4250 


SF15—22/4250 
SF40-—44/8200 


13.8 
13.8 






















标准 .国家 标准 和 行业 标准 ;部 分 产品 按 标书 要 求 , 直接 执 
行 相关 标准 ; 与 外 商 合作 生产 的 产品 直接 执行 国际 标准 。 
产品 的 主要 技术 性 能 指标 均 已 达到 当代 国际 同等 容量 发 动 
机 的 先进 水 平 ,满足 了 用 户 使 用 要 求 。 积 极 参与 各 标准 化 


、 委 员 会 的 采 标 活动 ,公司 技术 人 员 参 与 了 IEC 60034-3 IEC 


60894 .IEC 60034-1 等 标准 的 转化 工作 。 

东风 电机 2009 年 以 “质量 提升 年 "为 指导 思想 ,按照 
“水 .火电 上 品质 ,风电 ` 汽 电 出 精品 "的 整体 思路 ,大 力 推进 
质量 诚信 体系 建设 。2009 年 公司 为 规范 并 拓展 实物 质量 管 
理 , 编 制 并 实施 了 东 机 发 (2009]57 号 文件 《关于 加 强 水 火 
发 电 设备 验收 管理 的 通知 》, 规 范 了 验收 管理 的 部 门 .人 员 
职责 及 产品 等 级 分 类 ,对 验收 产品 流程 作出 了 明确 规定 ; 编 
制 并 发 布 了 《关于 加 强 水 电 项 目 总 结 管理 的 通知 》, 并 及 时 
开展 了 水 电 项 目 总 结 ,取得 了 一 定 的 效果 。2009 年 公司 按 
ISO 9001: 2008 版 标准 的 要 求 ,重新 编制 , 换 发 了 公司 《质量 
管理 手册 》 和 40 个 程序 文件 ,采取 切实 有 效 的 措施 ,确保 质 
量 管理 体系 有 效 运行 。8 月 中 旬 通 过 了 ISO 9001: 2008 质 量 
管理 体系 审核 。 

昆明 电机 2009 年 3 月 1 日 开始 实施 GB/T 19001— 
2008/ISO 9001: 2008《 质 量 管理 体系 要 求 》 标 准 , 并 对 质量 管 


理 体系 文件 进行 相应 修订 。 


2009 年 ,长 江 动力 建立 了 完善 的 质量 管理 体系 ,试验 、 
检测 手段 先进 ,并 且 设置 了 专职 售后 服务 机 构 。 公 司 先后 
取得 华 信 技 术 检验 有 限 公司 、 美 国 FMRC 公司 和 荷兰 RVA 
公司 ISO 9001 质量 管理 体系 认证 证 书 ,顺利 通过 了 2008 版 
ISO 9001 质量 管理 体系 换 版 审核 。200MW 及 以 下 水 轮 发 电 
机 组 2 个 产品 通过 了 武汉 市 名 牌 产品 初审 ,并 取得 DID? 
级 压力 容器 设计 .制造 许可 证 。 | 

2009 年 , 兰 电 电机 依据 GB/T 19001—2008 质量 管理 体 
系 标准 ,对 公司 下 版 程序 文件 进行 了 换 版 修订 ,取得 了 中 国 
船 级 社 质 量 认 证 公司 GB/T 19001 一 2008 /ISO 9001: 2008 质 
量 管理 体系 认证 证 书 及 英国 皇家 UKAS 质量 管理 体系 认证 
证 书 ,通过 了 北京 军 友 质 量 认证 公司 CIB 9001 质量 体系 年 
度 监 督 审核 
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基本 建设 及 技术 改造 ”大 型 水 电 设备 行业 主要 大 型 企 
业 前 几 年 在 国家 政策 的 支持 下 ,开展 了 大 量 以 产能 扩展 和 
技术 升级 为 目标 的 基本 建设 和 技术 改造 项 目 , 其 中 大 部 分 
项 目 已 竣工 投产 ,增强 了 企业 的 综合 实力 。2009 年 大 型 水 
电 设 备 行业 完成 固定 资产 投资 96 976 万 元 ,同比 增长 
22.7% 。 其 中 基本 建设 投资 44 457 万 元 ,同比 增长 18. 4%; 
技术 更 新 改造 投资 52 519 万 元 ,同比 增长 26. 2% 。2009 年 
大 型 水 电 设备 行业 投资 增幅 远 低 于 机 械 工 业 投 资 平均 增幅 
和 全 社会 固定 资产 投资 增幅 。 这 也 从 一 个 侧面 宣告 行业 的 
大 宗 基 本 建设 和 技术 改造 项 目 已 告 一 段落 。 

东方 电机 按照 “立足 当前 ,着 眼 长 远 ,周密 分 析 , 统 一 计 
划 , 控 制 风 险 , 分 步 实 施 ” 的 原则 ,继续 抓 好 固定 资产 投资 工 
作 。 根 据 发 电 设备 市 场 需求 变化 情况 ,统筹 规划 ,分 步 实 
施 ,基本 建设 和 技术 改造 工作 取得 长 足 进 展 , 企 业 核 心 制造 
能 力 显著 增强 。2009 年 公司 固定 资产 投资 59 296 万 元 , 比 
上 年 增长 32. 3% , 比 行业 平均 增幅 高 9. 6 个 百分点 , 占 行 业 
总 投资 的 61.1% , 是 行业 第 一 投资 大 户 。 其 中 基本 投资 
26 579 万 元 , 仅 比 上 年 增长 2.8% ,而 技术 更 新 改造 投资 
32 717 万 元 , 比 上 年 增长 高 达 72.7% ,可 见 投资 重点 用 于 购 
置 先进 生产 和 检测 设备 ,实现 技术 升级 。2009 年 列 入 国家 
重点 建设 项 目的 “大 水 电 ” 改 造 项 目 已 基本 建成 投产 ,该 项 
目 已 累计 完成 投资 42 450 万 元 。 水 力 实验 室 .工艺 技术 楼 等 
重点 建设 项 目 顺利 推进 ,为 公司 科研 与 生产 提供 了 坚强 的 


Mo 

险 电 机 固定 资产 投资 大 幅 下 降 , 完成 12 138 万 元 , 比 上 
年 下 降 40.1% ,只 占 行业 总 投资 的 12. 5% 。 其 中 基本 建设 
投资 只 有 905 万 元 , 比 上 年 又 降 85. 5% ;技术 更 新 改造 投资 
11 233 万 元 , 比 上 年 下 降 19.8% 。 这 说 明 哈 电机 的 重大 固定 
资产 投资 项 目 已 完结 。 

东风 电机 固定 资产 投资 增幅 最 大 ,高 达 205.9% ,但 投 
资 多 用 于 风电 设备 项 目 .营销 中 心 的 建设 和 推进 ERP 项目。 

兰 电 电机 完成 技术 改造 投资 5 100 万 元 ,同比 增长 
186. 2% 。 新 建 的 饰 焊 车 间 厂 房 (3 528m ) 已 投入 使 用 , 先 
后 购置 安装 了 拥有 双 交 换 工 作 台 的 德国 车 铣 复 合 加 工 中 
Ly .德国 数控 精密 矫 平 机 、 意 大 利 数 控 二 维 激光 切割 机 、 日 
本 CO, 保护 焊 机 、 沈 阳 数 控 龙 门 铣 镜 床 、 株 洲 数控 绕 线 机 、 
数控 涨 型 机 北京 数控 电 火 花 成 形 机 床 和 穿孔 机 床 、 齐 重 
3. Sm 加 高 双 柱 数控 立 式 车 床 .上海 申 科 3. 2t 高 速 专 用 平衡 
机 等 18 台 高 精 尖 新 设备 ,对 提高 产品 工艺 水 平和 产能 发 挥 
了 重要 作用 。 

广东 鸿 源 机 械 设 备 制造 股份 有 限 公 司 投入 了 大 量 资金 
进行 技术 改造 并 扩建 了 厂房 。 购 置 了 大 型 数控 火焰 切割 
机 、 全 自动 数控 眷 板 机 龙门 吊车 .新 式 自动 进 级 销 床 .6. 3m 
双 柱 立 车 等 先进 设备 ,提高 了 企业 科技 含量 和 装备 水 平 。 

2009 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 固定 资产 投资 情况 
见 表 7。 


表 7 2009 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 固定 资产 投资 情况 










固定 同比 同比 

企业 名 称 资产 投资 增长 增长 

(% ) (% ) 

合计 26. 2 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 72.7 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 -19.8 


兰州 兰 电 电机 有 限 公司 

中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 

四 川 东风 电机 广 有 限 公 司 

RARI ARAA 

福建 南 电 股份 有 限 公司 

南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重工 集团 发 电 设备 有 限 责任 公司 ) 
广东 鸿 源 机 械 设备 制造 股份 有 限 公 司 





[ 撰 稿 人 : 孙 明 钵 .中 国电 器 工业 协会 大 电机 分 会 王 金 华 ] 


火电 设备 


生产 发 展 情况 ”截至 2009 年 底 ,全 国电 网 发 电 装机 容 
量 达 到 87 407 万 kW ,其 中 水 电 19 67977 kW, H 22.51% ; 火 
电 65 205 万 kW, d 74. 60% ;核电 908 H kW, 1.04%; 
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电 1 613 万 kW, 4 1.8$% 。 总 发 电量 已 达到 36 639 亿 
kW + h ,其 中 ,水 电 5 747 亿 kW .Ph, 占 15.69% ;火电 29 922 亿 
kW .h, 占 81.67% ;核电 700 亿 kW +h, 4 1.91% ;风电 269 
{ZkW .h, 占 0.73% 。30 万 kW .60 万 kW 机 组 可 靠 性 稳步 
提高 ,平均 等 效 可 用 系数 (EAF) 大 于 92% ;供电 标准 煤耗 
342g/ (kW .ph) , 比 上 年 下 降 7g/ (kW h) ,降幅 2.05% 。 
据 对 发 电 设备 行业 主要 企业 的 统计 ,2009 年 火电 设备 
三 大 主机 制造 行业 实现 工业 总 产值 1 159 亿 元 ,同比 增长 
7% ;实现 工业 增加 值 225 亿 元 ,同比 下 降 5.8% 。 全 行业 生 
产 经 营 仍 维持 高 位 运行 ,产品 向 大 机 组 发 展 ,新 产品 发 展 较 


快 ,产品 出 口 明 显 提升 。 但 是 , 受 国际 金融 危机 和 国内 市 场 
变化 的 影响 ,出 现 产品 交 货 期 推迟 和 合同 取消 等 现象 ,加 大 
了 生产 计划 和 准备 的 调整 难度 。 

2009 年 ,原材料 和 配套 件 依赖 进口 的 局 面 已 有 所 改变 ， 
部 分 材料 供求 关系 已 开始 发 生变 化 。 国 内 各 重 机 厂 产 能 大 


行业 概况 


幅 提高 ,缓解 了 部 分 原材料 采购 的 紧张 局 面 , 价 格 亦 开 始 回 
落 。 但 是 , 某 些 关 键 进口 材料 在 价格 和 交 货 期 上 仍 受 制 于 
人 ,不仅 提 高 了 制造 成 本 ,还 严重 制约 了 产业 的 后 续 发 展 。 

2009 年 火电 设备 制造 行业 主要 锅炉 .汽轮机 制造 企业 
经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2009 年 火电 设备 制造 行业 主要 锅炉 .汽轮机 制造 企业 经 济 指标 







pN 工业 总 产值 主 营 业务 收入 | 全 员 劳 动 生产 率 人 
ELER (万 元 ) (万 元 ) 功率 (万 kW) 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 1 251 418 1 132 032 278 867 72 096 
ERP ARAR 1 050 668 1 038 078 584 036 62 363 
哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公 司 633 465 654 274 186 644 2 083 
东方 汽轮机 有 限 公司 1 674 709 1 292 788 378 077 2719 
上 海 汽轮机 有 限 公司 591 348 615 760 429 300 2 421 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 152 251 226 837 308 441 6 890 171 
武汉 锅炉 股份 有 限 公司 20 240 26 026 71 393 10 685 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 158 403 202 232 109 609 265 
济南 锅炉 集团 有 限 公司 100 771 100 771 135 982 10 985 198 
南京 汽 轮 电 机 (和 集团) 有限 责 任 公司 351 481 345 765 374 376 343 
北京 巴 布 科 克 “ 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 282 216 282 216 264 147 22 022 673 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 371 000 356 000 495 000 155 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 191 834 191 834 437 135 20 343 
中 国 长 江 动 力 公 司 ( 集 团 ) 131 347 111 090 131 774 184 
青鸟 捷 能 汽轮机 集团 股份 有 限 公司 188 454 222 364 170 380 294 


产品 分 类 产量 2009 年 ,全 国 发 电 设备 完成 总 产量 1.2 
亿 kW ,同比 下 降 12.44% ,其 中 ,火力 发 电 设备 完成 产量 
8 448 万 kW( 套 ) ,同比 下 降 3.9% ;累计 生产 电站 锅炉 688 
台 、285 090th ,电站 汽轮机 876 台 /8 448 万 kW, 汽 轮 发 电机 
816 台 /8 519 万 kW。 其 中 ,100 万 kW 汽 轮 发 电机 组 产量 
110077 kW() , 占 火电 设备 产量 的 13.0% ;60 万 kW 及 以 
上 ( 含 100 万 kW 机 组 ) 汽 轮 发 电机 组 产量 3 944 万 kW 
( 套 ) , 占 火 电 设 备 产量 的 46.7% ;30 万 kW 及 以 上 ( 含 60 万 
kW 以 上 机 组 ) 汽 轮 发 电机 组 产量 6 701 万 kW( 套 ), 占 火电 
设备 产量 的 79. 3% 。 

2009 年 火电 设备 行业 共生 产 100 万 kW 等 级 的 电站 锅 
炉 18 台电 站 汽轮机 12 台 、 汽 轮 发 电机 11 台 ,60 万 等 级 的 
电站 锅炉 43 台 .电站 汽轮机 47 台 ,. 汽 轮 发 电机 45 台 ,30 万 
kW 等 级 的 电站 锅炉 60 台 、 电 站 汽轮机 80 G 、 汽 轮 发 电机 
85 台 ,20 万 kW 等 级 及 以 下 的 电站 锅炉 567 台电 站 汽轮机 
737 台 . 汽 轮 发 电机 675 台 。 

市 场 及 销售 2009 年 , 受 国 际 金融 危机 以 及 国内 用 电 
量 大 幅度 减少 的 影响 ,上 半年 发 电 设备 市 场 需 求 大 幅度 下 
降 ,国内 招 投标 项 目 减 少 ,火电 机 组 市 场 竞争 再 次 加 剧 ;下 
半年 ,火电 机 组 市 场 逐 渐 回 暖 。 各 企业 纷纷 实施 "走出 去 ” 
战略 , 整 机 出 口 .国际 分 包 项 目 等 合同 订单 快速 增长 。 设 备 
的 性 价 比 、 工 期 和 项 目 集成 与 配套 能 力 是 我 国企 业主 要 的 
竞争 优势 ,价格 通常 比 跨国 公司 低 10% 左右。 但 国内 企业 
在 国际 市 场 上 的 不 规范 竞争 甚至 是 恶性 竞争 已 成 为 影响 行 





业 发 展 和 企业 竞争 能 力 提高 的 制约 因素 。 此 外 ,美元 贬值 
和 原材料 涨 价 等 不 利 因素 也 影响 企业 的 杉 亏 平衡 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 汽轮机 厂 凭借 与 西门 
子 合资 的 技术 优势 ,不 断 推出 具有 世界 先进 水 平 的 高 效 新 
型 机 组 ,国内 市 场 占有 份额 始终 处 于 领先 地 位 。2009 年 累 
计 订 货 额 仍 维持 在 300 多 亿 元 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2009 年 提出 “ 抢 合 同 . 争 市 
场 , 收 货款 、 优 服务 "的 工作 思路 ,巩固 传统 市 场 ,实施 差异 
化 战略 ,在 煤化 工 、 空 分 .PTA 等 高 端 市 场 取 得 较 好 成 绩 ;在 
国际 市 场 上 ,通过 与 国内 外 跨国 公司 建立 全 球 合作 伙伴 关 
系 ,2009 年 实现 外 贸 合 同 订单 13 000 万 美元 , 同比 增 
长 30% 。 

东方 汽轮机 有 限 公司 十 分 重视 市 场 开拓 ,2009 年 新 增 
订单 创 历史 新 高 ,在 风电 .核电 、 煤 电 和 气 电 领 域 都 取得 了 
显著 进展 ;国际 市 场 上 ,在 巩固 印度 等 东南 亚 市 场 的 同时 ， 
成 功 进 入 非洲 市 场 。 新 增订 单 中 出 口 订单 比重 不 断 提升 ， 
达 14% 。 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 2009 年 新 增订 货 量 有 
所 减少 ,全 年 中 标 3 个 项 目 5 套 机 组 。 截 至 2009 年 底 ,火电 
合同 业务 占 94% ,以 300MW 等 级 机 组 为 主 ;2MW 及 以 上 风 
力 发 电机 组 业务 有 所 增长 。 

上 海 锅炉 三 有 限 公 司 2009 年 紧 紧 抓 住 1000 MW, 
600MW .300MW 的 了 级 和 下 级 HRSG 余热 锅炉 等 重点 产品 
的 生产 与 销售 ,销售 毛利 逐年 加 大 ,新 产品 在 总 收入 中 的 比 
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重 也 逐年 增长 。2009 年 该 公司 累计 订货 量 达到 600 亿 元 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 2009 年 市 场 订单 基本 与 
上 年 持平 ,火电 设备 出 口 业 务 有 所 增长 ,新 签 出 口 订单 达到 
400 多 万 kW. 

济南 锅炉 集团 有 限 公司 2009 年 积极 开拓 市 场 ,锅炉 订 
货 额 逾 10 亿 元 ,同比 增长 近 20% 。 其 中 ,130 Wh 以 上 锅炉 
已 占 订 货 总 量 的 70% 以 上 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 火电 设备 行业 在 新 产品 开 
发 ,以 及 对 引进 技术 的 消化 吸收 和 再 创新 方面 进行 了 大 量 
的 科研 和 国产 化 工作 ,取得 了 一 批 科研 成 果 和 新 产品 。 但 
是 ,在 菜 些 核心 技术 领域 与 国外 先进 水 平 还 存在 一 定 差距 ， 
还 必须 加 强 战略 合作 和 科技 攻关 ,以 真正 形成 自主 设计 和 
制造 能 力 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 2009 年 紧 紧 围绕 自主 创 
新 ,能源 结 构 调整 .节能 环保 等 一 系列 国家 战略 规划 ,继续 
坚持 三 大 核心 业务 (科研 与 技术 服务 .工程 .产业 ) 互动 发 展 
的 思路 。 在 科研 及 新 产品 开发 方面 ,该 院 与 上 海 市 核电 办 
公 室 联合 国内 12 家 大 型 企业 ,启动 了 核电 设备 焊接 材料 国 
产 化 研发 及 创新 平台 的 建设 ; 发 起 成 立 承 压 设备 材料 实验 
室 联盟 ;由 该 院 牵头 的 上 海 电站 装备 材料 和 大 型 铸 锻 件 攻 
关联 合体 ”有效 地 开展 工作 。 同 时 ,根据 《国家 技术 创新 工 
程 总 体 实施 方案 》 的 部 署 要 求 ,提交 了 技术 创新 服务 平台 建 
设 的 申请 。 大 型 汽 轮 发 电机 组 安全 监控 技术 开发 IGCC E 
级 系统 集成 等 6 个 项 目 分 别 获得 上 海 市 科学 技术 委员 会 重 
大 项 目 及 上 海 市 经 济 和 信息 化 委员 会 高 新 技术 转化 项 目 立 
项 。 重 型 发 电 用 燃气 轮机 辅助 设备 研制 项 目 获 得 上 海 市 科 
学 技术 委员 会 “启明 星 计 划 ” 立 项。 该 院 承 担 的 高 压 大 功率 
变频 调 速 装置 (“863" 计 划 ) .电站 锅炉 长 周期 安全 保障 关键 
技术 研究 与 工程 示范 ( 国家 科技 支撑 计划 ) 等 课题 也 于 2009 
年 通过 了 验收 。 超 超 临 界 1 000MW 火电 重大 装备 研制 与 产 
业 化 项 目 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 特 等 奖 ,核电 站 用 电 
气 贯穿 件 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 在 新 产品 开 
发 方面 获得 新 的 突破 , 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电 控制 棒 驱 动 
机 构 电 源 系统 (RAM) 样 机 和 脱硫 系统 烟 气 热量 回收 装置 研 
发 成 功 并 通过 了 鉴定 。 在 行业 共性 技术 研制 与 平台 建设 方 
面 ,该 院 组 织 并 联合 全 国 设计 .制造 单位 共同 承担 的 第 三 代 
核电 技术 引进 与 国产 化 常规 岛 (大 型 半 速 饱和 蒸汽 汽轮机 、 
大 型 半 速 汽 轮 发 电机 等 设备 关键 共性 技术 研究 ) 共性 技术 
研究 项 目 ,已 进入 实施 阶段 ;国家 发 展 和 改革 委员 会 批准 的 
由 该 院 牵头 组 建 的 清洁 高 效 煤 电 成 套 设备 国家 工程 研究 中 
心 已 完成 选 址 和 土地 购置 环评 及 可 研 报告 的 申报 和 批复 、 
资金 申请 报告 通过 专家 评审 .招标 代理 机 构 的 签约 以 及 建 
设 报 建 等 一 系列 工作 。2009 年 ,该 院 申 请 专利 12 项 (其 中 
发 明 专利 9 项 ) ,申报 国家 计算 机 软件 著作 权 登 记 15 项 ; 获 
专利 授权 9 项 ,其 中 发 明 专利 2 项 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2009 年 投入 科研 
经 费 1 亿 多 元 ,取得 了 可 嘉 的 成 绩 。 江 苏 省 科技 项 目 40MW 
等 级 中 低热 值 的 燃气 轮机 产业 化 项 目 通过 了 验收 ; 列 人 国 
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家 科技 部 支撑 计划 的 低 参 数 非 标 凝 汽 式 汽轮机 的 开发 与 制 
造 项 目 通过 了 中 期 检查 ; 首 台 30 万 kW 等 级 汽 轮 发 电机 完 
成 空 负 荷 试车 ;高 原 2MW 级 双 馈 异步 风力 发 电机 试制 成 
功 。2009 年 该 公司 引进 GE 公司 12 种 规格 工业 汽轮机 技术 
资料 ,落实 了 给 水 和 泵 汽轮机 用 户 并 完成 了 相应 的 设计 优化 
和 工艺 准备 ,同时 组 织 专 门人 员 展 开 样 机 试制 工作 。 

东方 汽轮机 有 限 公 司 2009 年 技术 开发 投入 占 主 营业 务 
收入 的 比重 约 为 3% 。 在 科研 及 新 产品 开发 方面 ,国家 认定 
的 企业 技术 中 心 创新 能 力 专项 一 一 透 平 核心 技术 试验 平台 
建设 项 目 已 经 建成 , 待 国家 验收 ;国家 重点 基础 研究 发 展 计 
划 “973” 计 划一 一 多 工序 精密 加 工 定位 转换 与 服役 性 能 协 
同 .复杂 盘 式 转子 的 界面 效应 与 级 间 耦 合 机 制 项 目 已 通过 
中 期 评估 ,后 三 年 与 分 课题 的 研究 合同 已 签订 ;国家 科技 支 
撑 计 划一 一 耐 低温 大 型 双 馈 式 变速 恒 频 风 电机 组 的 研制 项 
目 正 进行 样机 制造 ;核电 焊接 转子 的 开发 项 目 亦 按 计 划 进 
行 ; 承 担 的 国家 重大 专项 CAP1400 1 400MW 级 核电 汽轮机 
BAC SMW 大 型 海上 风力 发 电机 研发 M701F4 重型 燃气 轮 
机 技术 引进 等 重大 新 产品 开发 项 目 正 在 推进 。 该 公司 不 断 
完善 技术 创新 的 硬件 设施 ,已 建成 并 投 用 的 有 多 级 透 平 试 
验 台 轴承 试验 台 , 油 系统 试验 台 、 汽 封 试验 台 、 先 进 制造 技 
术 试 验 室 等 研发 平台 。2009 年 ,该 公司 研制 成 功 首 台 超 超 
临界 100 万 kW 空冷 汽轮机 ;自主 研制 成 功 首 台 1MW 风力 
发 电机 组 并 投入 试 运行 ;自主 研制 的 首 台 2. 5MW 风力 发 电 
机 组 进入 试验 阶段 ; 首 根 300MW 汽轮机 低压 焊接 转子 制造 
成 功 ;第 一 根 重 型 燃气 轮机 转子 国产 化 研制 取得 圆满 成 功 ， 
填补 了 国内 燃气 轮机 转子 制造 的 空白 。 该 公司 全 年 完成 科 
研 成 果 53 项 ,其 中 ,600MW 超 临 界 火 电机 组 成 套 设备 研制 
与 工程 应 用 项 目 获 国家 科技 进步 奖 一 等 奖 ,高 寒 地 区 低温 
型 1. SMW 风力 发 电机 组 的 研制 .600MW 机 组 主 油泵 及 油 涡 
轮 升 压 泵 研制 与 优化 两 个 项 目 获 四 川 省 科技 进步 奖 二 等 
奖 。 全 年 获得 授权 专利 15 项 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 2009 年 研发 投入 约 8 000 万 
元 。 该 公司 积极 推进 新 技术 方案 的 研究 ,已 实施 合成 气 高 
转速 大 功率 汽轮机 开发 .管道 三 维 设计 系统 开发 . 变 转 速 
2. 8m 低压 级 组 开发 工装 设计 及 其 信息 数据 库 工程 . 汽 轮 
机 汽 短 加 工效 率 提升 .计划 (PIP) 项 目 .12MW 机 组 减 元 改 
进项 目 汽机 轴 疝 排 汽 研究 、 提 板 阀 抽 汽 方案 研究 、 错 油门 
滑 阀 一 体 化 设计 等 。 该 公司 重视 产品 加 工 工艺 ,通过 试验 ， 
总 结 编制 了 一 批 新 的 工艺 技术 规范 和 技术 文件 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 上 海 汽 轮机 厂 避 开 同 行业 
之 间 的 低 价格 竞争 ,开发 高 附加 值 产品 ,年 度 科研 投入 占 全 
年 销售 额 的 $. 9% 。2009 年 开发 新 产品 十 余 项 ,部 分 新 技术 
已 应 用 于 新 产品 制造 ,取得 了 较 好 的 经 济 效 益 。1 000 MW 
超 超 临界 火电 重大 装备 研制 与 产业 化 项 目 荣获 中 国 机 械 工 
业 科 学 技术 奖 特等 奖 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2009 年 科研 投入 
6 800 多 万 元 , 占 销售 收入 的 3. 3% ,用 于 研发 汽轮机 、 发 电 
机 风电 机 组 及 大 电机 等 产品 ,取得 一 定 成 果 。 完 成 了 





350MW 超 临界 汽轮机 热力 计算 程序 软件 开发 . 通 流 气动 性 
能 优化 .转子 等 主要 部 件 强度 计算 、. 轴 系 动静 特性 研究 等 6 
项 科研 项 目 。 完 成 了 110MW 空 内 冷 发 电机 整体 设计 ,进行 
了 60Hz/60MW 空 冷 发 电机 技术 评审 ,开展 了 QL74 无 刷 励 磁 
机 产品 开发 的 技术 准备 ;完成 了 7 项 300MW 发 电机 合同 产 
品 开发 ;完成 了 发 电机 通风 计算 分 析 .电磁 场 计 算 及 瞬 态 分 
析 仿真 .励磁 机 计算 程序 整合 移植 .75MW 空冷 发 电机 型 式 
试验 等 11 项 科研 项 目 。350MW 超 临 界 汽轮机 的 设计 方案 
获得 了 专家 的 一 臻 通过 。 

上 海 锅 炉 广 有 限 公 司 2009 年 科研 投入 占 销售 收入 的 
4. 02% 。 该 公司 注重 自主 知识 产权 建设 ,600MW 超 临 界 自 
主 知识 产权 锅炉 机 组 通过 了 上 海 市 知识 产权 局 鉴定 ;1 000 
MW 超 超 临 界 塔 式 锅炉 通过 了 鉴定 , 获 2009 年 度 上 海 市 科 
学 技术 进步 奖 一 等 奖 ,被 评 为 2009 年 上 海 市 专利 新 产品 。 
2009 年 共 申 请 专利 93 项 ,其 中 发 明 14 项 ,7 项 PCT SAI Hh 
请 。 截 至 2009 年 11 月 底 , 累计 申请 专利 132 项 ,授权 65 
项 ,其 中 发 明 专 利 16 项 ,实用 新 型 专利 49 项 。 同 时 拟 在 印 
度 直接 申请 专利 37 项 , 正 通 过 当地 律师 事务 所 开展 相关 工 
作 。2009 年 该 公司 开展 的 大 型 科研 攻关 项 目 20 项 ,2009 年 
顺利 结 题 9 项 , 其 余 项 目 按照 计划 进行 ,完成 科研 投 人 
29 639 万 元 。2009 年 该 公司 共 申 报 和 执行 上 级 课题 17 项 ， 
其 中 2009 年 新 申报 课题 6 项 。2009 年 该 公司 通过 了 一 系 
列 项 目的 验收 鉴定 :上海 市 科学 技术 委员 会 项 目 一 一 高 参 
数 ,大 容量 电站 锅炉 产品 关键 技术 攻关 及 应 用 ,2009 年 4 月 
通过 了 验收 及 专家 组 鉴定 ;上 海 市 经 济 和 信息 化 委员 会 项 
目 一 一 600MW 级 超 超 临界 火电 机 组 若干 重大 核心 技术 研究 
通过 了 验收 和 会 议 评审 ;上 海 市 科学 技术 委员 会 项 目 一 一 
超 超 临 界 参数 锅炉 过 热 器 用 S30432 奥 氏 体 不 锈 钢 锅炉 管 研 
制 和 应 用 工艺 研究 项 目 通过 了 验收 ;上 海 质量 技术 监督 局 
项 目 一 一 水 管 锅炉 建造 符合 欧盟 PED 指令 的 标准 研究 项 目 
通过 了 验收 ;1 000MW 超 超 临 界 压 力 直 流 塔 式 锅炉 项 目 通 
过 了 电力 企业 联合 会 .机 械 工业 联合 会 组 织 的 新 产品 鉴定 。 
该 公司 完成 了 水 管 锅炉 出 口 欧盟 的 方法 研究 和 具体 实施 课 
题 , 为 产品 开拓 欧洲 市 场 葛 定 了 基础 ;正在 开展 的 水 管 锅炉 
出 口 印 度 的 方法 研究 和 具体 实施 课题 研究 ,将 为 产品 出 口 
印度 创造 条 件 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公司 2009 年 科研 投入 达 4 000 多 万 
元 , 占 主 业 销售 收入 的 3.1%。 该 公司 共 完 成 YG6 一 420/ 
9.8—M( 100MW ) , YG—260/9. 8—M7 ( SOMW ) , YG—280/ 
9.8—M ( 50MW ) 循环 流 化 床 锅炉 和 YG—130/9. 2—T1 
(25MW) 生 物质 锅炉 等 32 个 新 产品 的 设计 ,完成 了 YG 一 
75/3. 82—T ( 12MW ) , YG—130/9. 8—M (25MW ) 和 YG 一 
650/9. 8 一 M(200MW)3 个 产品 的 优化 设计 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 2009 年 新 产品 开发 投入 
3. 53 亿 元 ,科研 投入 占 销售 收入 的 5% 。2009 年 该 公司 列 
人 国家 .部 .省 (市 ) 级 科研 项 目 共 7 项 ,其 中 国家 级 科研 项 
目 2 项 。7 个 项 目 中 已 完成 3 项 ,已 验收 1 项 ,正在 进行 的 3 
项 。 在 新 产品 获奖 方面 :1 000MW 超 超 临 界 火 电 重 大 装备 


行业 概况 


研制 与 产业 化 项 目 获 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 特等 奖 , 弯 
扭 叶片 与 流 场 性 能 优化 理论 在 大 型 汽轮机 中 的 应 用 项 目 获 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 ,电子 束 焊 接 在 汽轮机 制 
造 中 的 应 用 项 目 获 黑 龙 江 省 科技 进步 奖 二 等 奖 ,联合 循环 
汽轮机 高 中 压 转子 材料 的 开发 及 应 用 项 目 获 黑龙 江 省 科技 
进步 奖 三 等 奖 ,600MW 等 级 新 型 凝 汽 器 研制 项 目 获 哈尔滨 
市 科技 进步 奖 一 等 奖 , 带 有 内 置式 除 氧 装 置 的 空冷 排 汽 装 
置 获 哈尔滨 市 科技 进步 奖 二 等 奖 ,汽轮机 隔 板 电子 束 焊接 
方法 获 第 十 一 届 中 国 专利 奖 优秀 奖 。 

质量 及 标准 2009 年 火电 设备 制造 行业 主要 骨干 企业 
均 通 过 了 ISO 9001 质量 保证 体系 认证 ,部 分 企业 通过 了 ISO 
14000 环境 体系 认证 。 全 国 锅 炉 压 力 容器 标准 化 技术 委员 
会 锅炉 分 标 委 会 和 全 国 汽轮机 标准 化 技术 委员 会 组 织 行业 
有 关 单 位 开展 了 汽轮机 .锅炉 和 核电 设备 等 28 项 国家 标准 
和 16 项 行业 标准 的 制定 ,修订 工作 ,完成 了 11 项 国家 标准 
的 制 修 订 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 积极 开展 ASME 核电 标 
准 的 翻译 转化 工作 ,参与 核电 标准 体系 建设 与 研究 ;在 北京 
和 上 海 先 后 组 织 承办 第 三 次 中 美 核电 技术 标准 研讨 会 和 国 
际 先进 电站 用 耐 热 钢 与 合金 研讨 会 ;组 织 ASME 核电 规范 
与 标准 培训 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 2009 年 继续 落实 质量 管理 体 
系 ,强化 过 程 和 结果 控制 ,全 年 处 理 142 项 用 户 现场 .生产 车 
间 .质量 例会 上 新 反映 的 质量 问题 。 接 受 了 多 家 国外 著名 
公司 对 该 公司 质量 管理 体系 的 第 二 方 审核 ,获得 了 商检 一 
类 企业 证 书 。 加 强 对 263 家 外 购 、 外 协 供 方 的 考核 ,取消 2 
家 供 方 资格 ,黄牌 警告 2 家 供 方 。 督 促 外 协 厂家 建立 质量 
控制 体系 。 | 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 汽 轮机 厂 2009 年 进 一 
步 完善 质量 管理 制度 和 操作 流程 ,完成 了 质量 手册 .采购 管 
理 和 供应 商 选 择 评价 等 质量 管理 体系 程序 文件 的 修订 。 加 
强 质量 信息 的 收集 分析 工作 ,形成 了 每 半年 发 布 一 次 质量 
黄皮书 的 机 制 。 该 厂 通过 质量 体系 内 审 .工艺 纪律 检查 、 清 
洁 度 检查 .实物 质量 抽查 .现场 工作 票 管理 . 装 箱 质量 检查 、 
NCR 统计 分 析 等 方法 了 解 质量 体系 和 产品 质量 上 存在 的 问 
题 ,通过 整改 持续 改进 产品 质量 。 | 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 2009 年 完善 质量 体 
系 ,贯彻 ASME 标准 并 通过 了 ASME 认证 ;编制 了 风电 分 公 
司 质量 管理 分 体系 文件 手册 ,初步 建立 了 风电 质量 管理 体 
系 。 完 成 25 项 质量 改进 项 目 ,完成 率 达到 96% ;实现 火电 
产品 质量 不 一 致 评审 PLM 系统 上 线 管理 ,提高 了 不 一 致 评 
审 处 置 及 质量 损失 统计 的 效率 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2009 年 按照 ISO 9001:2008 标 
准 要 求 ,完成 了 质量 手册 和 程序 文件 的 修订 以 及 ASME 质 
量 控制 手册 的 修订 工作 ,顺利 通过 了 ISO 9001 质量 管理 体 
系 换 版 复评 和 ASME 换 证 联检 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 2009 年 完成 了 质 
量 管理 标准 的 换 版 工作 。 主 导 产 品 主 件 主 项 抽查 合格 率 等 
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8 项 量化 的 质量 目标 全 部 达标 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 2009 年 不 断 提升 公司 质量 管理 水 
P , 焊 缝 、 香 口 的 一 KEI A REER LIT AR SA Bt 
该 公司 获得 美国 ASME 协会 颁发 的 “S” 、U2”“N"、 

“NPT” “NS” 钢印 和 证 书 。 

东方 汽轮机 有 限 公 司 2009 年 通过 了 ISO 9001 质量 管 
理 体系 年 度 审查 .压力 容器 制造 换 证 和 测量 管理 体系 年 审 。 
公司 面 对 震 后 生产 条 件 简陋 .生产 场地 分 散 、 产 品 扩散 量 增 
加 的 特殊 情况 ,对 内 强化 质量 队伍 建设 ,加 大 质量 考核 力 
度 , 严 格 执 行 质量 事故 问 责 制 ,深入 推进 全 员 “ QC” 活 动 和 
质量 诚信 体系 建设 ;对 外 强化 供 方 质量 资质 审查 ,开展 质量 
巡查 ,效能 监察 .质量 体系 符合 性 核查 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 2009 年 通过 了 中 国 新 时 
代 认 证 中 心 质 量 管 理 体 系 军品 第 一 次 监督 审核 和 民品 第 二 
次 监督 审核 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”东方 汽轮机 有 限 公 司 2009 年 加 
快 灾后 重建 步伐 。 新 基地 总 投资 50 亿 元 ,其 中 固定 资产 投 
资 约 45 亿 元 , 占 地 面积 173.33 万 m (2 600 亩 ) ,建筑 面积 
60. 4 万 m? 。 截 至 2009 年 底 已 初 具 规模 ,新 基地 所 有 厂房 及 
公用 辅 房 建成 投 用 ,设备 搬迁 基本 完成 。 该 公司 重建 完成 
后 ,其 装备 水 平 .核心 制造 能 力 .研发 能 力 都 显著 提升 ,为 公 
司 的 快速 .可 持续 发 展 创造 了 条 件 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2009 年 最 大 的 技 
改 工程 一 一 江宁 新 能 源 基 地 建设 ,一 期 工程 计划 固定 资产 
投资 3.5 亿 元 ,形成 年 产 风力 发 电机 2 000 台 的 能 力 ,2009 年 
末 实 际 完 成 固定 资产 投资 近 2 亿 元 , 双 馈 风电 设备 厂房 和 
直 驱 式 风 电 定 子 厂房 完工 。 同 时 ,该 公司 在 现 有 厂区 围绕 
18 万 kW 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 设备 开展 技术 改造 、 利 
用 余热 余 压 汽 轮 发 电 设 备 节 能 技术 改造 .提升 风力 发 电机 
产能 等 重点 项 目 ,投入 技 改 资金 5 000 多 万 元 。100t 高 速 动 
平衡 机 .5m x 12m x 4m 进口 数控 龙门 铣床 .9 电 . 3m x 10m Fh 
式 加 工 中 心 $2. 5m 立 式 加 工 中 心 .线圈 数控 包 带 机 KA 
机 等 设备 先后 交付 使 用 ,同时 完成 多 台数 控 铀 铣床 改造 , 装 
备 技术 水 平 进一步 提升 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2009 年 共 投入 技 改 、 nnn 
用 1 500 万 元 。2009 年 新 增 2 GRAMMAR, BA 
进行 R OMR 提高 了 园子 加 工 质 计 
” 轻 了 关键 设备 的 加 工 压力 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2009 年 总 投资 200 余万元 , 完 
成 了 2 台 埋 弧 焊 机 的 安装 调试 ,满足 了 生物 质 锅炉 膜 式 壁 
特殊 制造 要 求 , 提 高 了 膜 式 壁 焊接 质量 。 投 资 近 1 000 万 元 
购置 冷 卷 160mm , 热 卷 250mm 大 型 卷 板 机 ,置换 和 更 新 原 有 
老化 的 卷 板 机 ,以 提升 工艺 装备 水 平 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公 司 2009 年 加 快 技术 改造 

项 目的 实施 步伐 ,其 中 进口 数控 线圈 包 带 机 、 数 控 轮 权 铣 

床 , 窄 间隙 气体 保护 焊 焊接 系统 、 三 坐标 激光 切割 机 ,数控 
单 面 铀 床 .硅钢 片 双 面 干 刷 装 置 .磁粉 探伤 机 以 及 试验 站 改 
造 等 重点 技 改 项 目 均 已 投产 使 用 。 
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杭州 锅炉 集团 有 限 公司 2009 年 累计 完成 技 改 .基建 投 
资 7 000 多 万 元 。 

了 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 2009 年 专项 工程 技术 改 
造 项 目 累计 完成 投资 1 亿 多 元 。1 000MW 等 级 核电 辅 机 技 
术 改 造 项 目 列 人 国家 重点 技术 改造 项 目 ,已 累计 完成 投资 
近 8 000 万 元 。2009 年 ,该 公司 共 完 成 T611 PEK BES Be 
子 切割 机 、$160 播 臂 钻床 EBB CO, 保护 焊 机 、1670 卧 式 
车 床 等 更 新 技术 改造 项 目 190 项 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公司 的 600 ~ 1 000MW 级 超 ( 超 ) 临 界 
锅炉 扩大 产能 技 改 项 目 , 主 要 内 容 为 新 增 及 更 新 改造 设备 
496 台 ( 套 ) ,形成 年 产 2 台 百 万 千瓦 级 超 超 临界 锅炉 、2 台 
60 万 kW 级 超 超 临界 锅炉 、2 台 60 万 kW 级 超 临 界 锅炉 的 
主要 受 压 件 的 能 力 。 截 至 2009 年 已 累计 完成 投资 6 000 多 
万 元 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 上 海 汽轮机 厂 近 年 来 共 投 
人 资金 约 5 亿 元 ,分 批 实施 装备 更 新 项 目 ,共计 更 新 设备 近 
200 台 。 先 后 引进 了 具有 当代 先进 水 平 的 数控 铣床 .数控 时 
片 型 面 铣床 .叶片 加 工 中 心 等 50 余 台 高 加 工 精度 、 高 效率 
的 数控 设备 。2009 年 ,该 公司 的 蒸汽 系统 综合 改造 项 目 正 
式 启 动 ,该 项 目 包 括 动 平衡 试车 系统 由 高 压 变 频 电机 代替 
传统 的 汽轮机 驱动 ,太阳 能 辅助 热泵 热 水 系 统 .小 型 天 然 气 
锅炉 等 ,项目 建成 后 将 在 降 本 节能、 减少 二 氧化 碳 排放 等 
方面 产生 良好 效应 。 

管理 2009 年 ,火电 设备 制造 企业 加 快 企 业 管理 和 改 
革 进 度 , 采 取 加 大 应 收 账 款 的 回收 力度 、 压 缩 产 存 品 和 主 / 
副 原材料 库存 等 一 系列 措施 ,实现 降 本 增 效 、 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 2009 年 进一步 加 强 “6S” 工 
Ve ,修订 和 完善 管理 制度 60 余 个 。 整 合 质量 环保 、 职 业 健 
康 三 大 管理 体系 ,完善 "经济 责 任 制 的 制定 及 管理 标准 ”, 增 
加 了 质量 和 重点 机 组 等 考核 指标 。2009 年 ,该 公司 实施 网 
络 安全 整改 方案 ,计算 机 主机 故障 率 下 降 28% ,网 络 故障 率 
下 降 64% ;对 CAD 和 PDF 图 档 进行 了 全 面 加 密 , 以 保护 核 
心 技术 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2009 年 制定 6S 管理 
督察 考核 实施 方案 及 考核 细则 ,总 结 6S 管理 样板 车 间 的 经 
验 并 进行 推广 。 整 顿 公司 规章 制度 ,完成 管理 .行政 法律、 
审计 .财务 . 人 力 资源 .采购 等 方面 70 余 项 制度 的 制定 、 
修订 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 汽轮机 厂 通过 计算 机 
系统 及 应 用 软件 PLM ERP 的 应 用 ,提升 了 信息 化 管理 水 平 
和 内 部 管理 软 实力 。 该 厂 积极 开展 各 项 有 针对 性 的 培训 ， 
编辑 完成 了 “员工 培训 课程 大 纲 ” ,明确 了 各 岗位 人 员 每 年 
培训 时 间 ,同时 从 培训 前 调研 .培训 讲师 审核 .培训 内 容 针 
对 性 等 方面 人 手提 升 培训 效果 。2009 年 外 送 培训 达 429 人 
次 ,内 部 培训 7 900 人 次 ,培训 覆盖 面 72. 5% 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 组 建 了 采购 中 心 和 
物流 中 心 两 大 平台 ;成 立 了 用 户 服务 处 ,统一 开展 燃气 轮 
机 汽轮机 ,发 电机 三 大 主 产 品 的 用 户 联 络 沟通 、 质 量 信息 
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采集 .故障 检测 分 析 .事故 责任 判定 .现场 服务 安排 等 工作 ; 
推进 工艺 下 车 间 ,充实 生产 车 间 技 术 组 力量 ,改善 一 线 质 量 
控制 .工艺 保障 .现场 服务 .工时 整顿 等 状况 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 2009 年 调整 了 组 织 结构 ,成立 了 
质保 部 、 销 售 部 、 招 标 中 心 .设备 动力 处 。 将 业务 流程 优化 
作为 全 年 改进 管理 工作 的 重心 ,对 计划 编制 及 执行 流程 、 非 
火电 业务 管理 流程 .SAP 管理 流程 \ 技 措 技 改 项 目 管 理 流 
FE .绩效 考核 管理 流程 .科研 管理 流程 等 进行 了 梳理 和 
完善 。 

东方 汽轮机 有 限 公司 2009 年 调整 优化 了 工艺 流程 , 推 
进 , 规 范 了 事业 部 制 和 子 公司 管理 ,并 在 内 忱 上 古 遂 辽 、 甘 肃 
酒泉 等 地 设立 风电 子 公 司 。 

[拟稿 人 :上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研究 院 郑 健 富 FH 
人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 张 瑞 ] 
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2009 年 ,全 国 发 电 设备 装机 容量 达到 87 4077 kW, fE 
比 增长 10.23% 。 其 中 ,水 电容 量 19 679 万 kW, 同 比 增长 
14. 01% , 占 总 容量 的 22. 51% ;火电 容量 65 205 万 kW ,同比 
增长 8.16% , 占 总 容量 的 74. 60% 。 水 电 占 总 容量 的 比重 上 
升 0.74 个 百分点 , 而 火电 容量 的 占 比 则 减少 1.45 个 百 分 
点 。 装 机 容量 和 发 电量 已 经 连续 14 年 居 世 界 第 二 位 ,其 中 
水 电 装 机 容量 稳 居 世界 第 一 。 新 能 源 发 展 迅猛 ,并 网 风电 
装机 容量 1 613 万 kW ,同比 增长 92. 26% 。 

2009 年 ,电站 辅 机 行业 的 制造 技术 水 平 有 新 的 提高 ,部 
分 领域 已 跨 和 世界 先进 行列 。 除 热电 联 产 机 组 外 ,电站 燃 
煤 主 机 以 600MW 超 临 界 和 1 000MW 超 超 临界 作为 新 上 主 
力 型 机 组 ,已 经 批量 生产 。 国 产 电 站 辅 机 制造 技术 紧 跟 主 
机 技术 的 发 展 步伐 ,国内 已 基本 能 够 制造 与 1000MW 超 临 
界 机 组 配套 的 高 压 加 热 器 、 锅 炉 给 水 录 、 送 风机 、 引 风机 和 
磨 煤 机 。 在 产能 方面 ,全 国 发 电 设备 产量 达到 1. 17 亿 kW， 
其 中 ,上 海 电气 集团 ,东方 电气 集团 有 限 公司 和 了 哈尔滨 电气 
集团 公司 三 大 集团 共生 产 7 853.4 万 kW, 占 总 产量 的 
67. 0% 。 核 电 设备 、 超 临界 和 超 超 临 界 火电 设备 、 三 峡 电站 
70 万 kW 级 水 电 设备 等 高 技术 、 特 大 型 设备 全 部 由 三 大 集 
团 制造 。 

2009 年 ,发 电 设备 制造 业 呈 现 4 个 特点 :中 国际 金融 危 
机 的 影响 已 显现 , 停 建 , 缓 建 项 目 增加 ;多 在 减 排 的 压力 下 ， 
新 能 源 发 展 迅 猛 ;@ 火 电 装 备 包 插 电 站 辅 机 的 市 场 订单 开 
始 下 滑 ; 多 电站 装备 出 口 势头 尚未 出 现 大 的 波动 。 受 这 些 
因素 影响 ,电站 辅 机 重点 企业 产销 增 速 缓慢 下 行 ,订单 缓慢 
回落 ,企业 纷纷 调整 产品 结构 与 市 场 结构 , 辅 机 重点 企业 的 
防范 经 营 风 险 意 识 和 抗 市 场 风险 能 力 提 高 。 





生产 发 展 情况 ”2009 年 ,以 钢铁 为 代表 的 原材料 价格 
波动 较 大 ,电站 辅 机 行业 成 本 压力 增 大 ;项 目 停 建 , 缓 建 增 
多 ,给 制造 企业 排 产 带 来 困难 ;全 年 发 电 设备 利用 小 时 回升 
缓慢 ,新 增 电源 项 目 减 少 ,这 种 经 营 风险 又 直接 传导 给 企业 
的 生产 系统 ,前 几 年 高 企 的 产能 面临 难以 释放 的 压力 。 因 
此 ,调整 计划 、 适 时 产 出 、 柔 性 生产 成 为 行业 各 企业 的 重要 
选择 。 电 站 辅 机 重点 企业 适时 整合 生产 要 素 ,调整 产 出 计 
划 ,满足 用 户 需 求 。 

北京 电力 设备 总 厂 完 成 工业 总 产值 210 036 万 元 ,实现 
工业 增加 值 3 亿 元 ,同比 增长 180. 16% 。 面 对 年 内 项 目 停 
建 . 缓 建 增多 , 产 出 计划 频繁 调整 的 不 利 影响 ,开展 经 济 合 
同 大 检查 ,全 面 梳理 合同 ,严禁 无 主 合同 ,不 片面 追求 总 量 
生产 规模 ,强化 产销 衔接 ;以 销 定 产 , 按 市 场 真 实 需求 排 产 ， 
不 断 增 强 计划 的 应 变性 和 生产 的 适应 性 ;强化 交 库 发 运 完 
整 性 ,坚持 统筹 厂 内 生产 和 外 委 、 外 协 、 专 项 配套 产 出 ,最 大 
限度 提高 交 库 发 运 完整 性 ;严禁 缺少 主要 部 套件 就 报 商 品 
完工 ,不 片面 追求 商品 产值 。 磨 煤 机 的 主要 配套 件 一 一 减 
速 机 分离 器 . 耐 磨 件 与 整 机 交 库 状况 大 为 改善 。 

上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公 司 对 项 目 进行 梳理 ,强化 内 
部 协调 ,推进 跨 职 能 . 跨 部 门 的 合作 ,加强 统一 调度 力度 , 目 
标 层 层 分 解 落实 ,及 时 化 解 生产 中 的 各 种 矛盾 。 该 公司 完 
成 工业 总 产值 110 914 万 元 , 比 上 年 增长 5% ;实现 工业 增加 
值 18 340 万 元 , 比 上 年 增长 21%。 

中 国 华 电工 程 ( 集 团 ) 有 限 公 司 完 成 工业 总 产值 
892 796 万 元 , 比 上 年 增长 36.7% 。 

菲 达 集团 有 限 公 司 完 成 工业 总 产值 200 733 万 元 ,实现 
工业 增加 值 17 044 万 元 。 完 成 电 除尘 器 104 台 ( 套 ) , 烟 气 脱 
硫 设 备 10 套 ,布袋 除尘 器 18 套 ,气力 输送 设备 9 套 ,污水 处 
理 设备 279 台 ( 套 ) ,全 年 集团 环保 产品 产量 达 14. 22 Ft, 
呈 稳 步 增长 趋势 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 完成 工业 总 产值 20 208 万 元 ,全 员 . 
劳动 生产 率 8. 43 万 元 /人 。 该 厂 主导 产品 阀门 电动 装置 和 
电动 执行 机 构 年 产量 28 580 台 ,同比 增长 2% 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 完成 工业 总 产值 152 251 万 
元 ,实现 工业 增加 值 40 159 万 元 。 生 产 300MW 机 组 高 压 加 
热 器 3 套 ,600MW 机 组 高 压 加 热 器 1 E 低压 加 热 嚣 2 套 ， 
1 000MW 机 组 高 压 加 热 器 1 套 。 加 强生 产 计 划 的 统筹 . 协 
调 , 及 时 发 现 计划 执行 和 生产 过 程 中 各 环节 的 问题 ,解决 了 
计划 下 达 执 行 不 到 位 的 问题 。 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公 司 完成 工业 总 产值 538 168 万 
元 ,实现 了 工业 增加 值 15 934 万 元 。 公 司 加 大 生产 现场 整治 
力度 ,按照 5S 标准 建立 和 完善 工厂 生产 管理 制度 。 

上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 完成 工业 总 产值 72 186 万 元 , 实 
现 工业 增加 值 12 513 万 元 ;生产 压缩 机 整 机 2 台 ; 完 成 备件 
及 修理 任务 7 466 万 元 ,改造 风机 和 备件 、 大 修理 收入 均 创 历 
史 纪 录 。 该 公司 采购 的 电动 执行 器 , 测 振 仪 油 站 、 电 机 \ 热 
电阻 .膨胀 节 . 围 带 温度计、 密封 . 紧 固件 等 价格 均 下 降 。 

上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 完成 给 水 泵 主 奈 267 台 
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( 套 ) , 液 力 偶合 器 70 台 , 前 置 泵 274 台 ; 销 售 焊接 材料 
12 359 万 元 ,阀门 2 551 万 元 ;完成 备品 2 806 万 元 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 完成 工业 
总 产值 238 092 万 元 ,同比 下 降 13.89% ;实现 工业 增加 值 
12 513 万 元 。 生 产 高 压 加 热 器 59 套 , 比 上 年 下 降 44. 34% ; 
低压 加 热 器 55 套 , 比 上 年 增长 19. 56% ; BEM aE 44 套 , 比 上 
年 增长 4.76% ; 除 氧 器 66 套 , 比 上 年 下 降 23. 26% ;水 箱 H 


套 , 比 上 年 下 降 17. 65% 。 

电力 钢铁、 煤炭 ,水 泥 等 行业 的 投资 力度 减缓 ,部 分 项 
目 推迟 或 取消 ,给 预 热 器 和 风机 的 销售 带 来 一 定 的 影响 。 
豪 顿 华工 程 有 限 公 司 完成 工业 总 产值 119 100 万 元 , 比 上 年 
下 降 22. 26% ;完成 工业 增加 值 18 843 万 元 。 

2009 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2009 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 主要 经 济 指标 





中 国 华 电工 程 (集团 ) 有 限 公司 5 453 892 796 































职工 数 | 主 营 业务 收入 | 工业 总 产值 | 同比 增长 | 税金 总 额 | 利润 总 额 | 研发 费用 | 同比 增长 
(A) (万 元 ) (万 元 ) (%) (万 元 ) (HIC) 《万 元 ) 


892 796 


6 200 







上 海 重型 机 器 三 有 限 公司 388 474 538 168 
北京 电力 设备 总 厂 246 265 210 036 17. 60 
杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 226 837 152 251 
上 海 电站 辅 机 广 225 124 238 092 35. 06 
菲 达 集团 有 限 公司 213 567 200 733 
上 海 电力 修造 总 三 有 限 公司 138 825 110 914 28. 00 
豪 顿 华工 程 有 限 公 司 125 622 119 100 
上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 72 259 72 186 
扬州 电力 设备 修造 厂 20 725 20 208 37. 57 








西安 电力 机 械 厂 20 071 


市 场 及 销售 ” 受 国际 金融 危机 和 国内 经 济 周期 性 调整 
的 影响 ,电源 点 建设 尤其 是 火电 建设 项 目 减少 , 治 金 、 建 材 、 
化 工 等 行业 也 持续 低迷 ,电站 辅 机 重点 企业 保持 前 两 年 的 
订货 规模 十 分 困难 。 高 端 辅 机 的 市 场 竞争 仍然 激烈 ,订单 
总 量 相对 减少 。 企 业 积极 调整 市 场 结构 ,坚持 “走出 去 "的 
国际 化 战略 ,开拓 新 的 市 场 ,特别 是 亚洲 新 兴 市 场 。 电 站 5 
大 辅 机 产业 集中 度 不 断 提高 ,重点 制造 企业 的 市 场 信誉 、 产 
品 品质 基本 得 到 用 户 及 市 场 的 认可 。 

1. 重点 企业 市 场 开拓 能 力 提高 

在 电力 行业 市 场 空间 缩小 的 形势 下 ,各 企业 积极 调整 
市 场 结构 ,寻求 新 的 市 场 ,企业 订单 没有 大 幅 下 滑 , 在 重点 
工程 项 目 中 还 实现 新 突破 。 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公司 面 对 冶 金 设 备 .大 型 船用 产 
品 . 磨 煤 机 等 传统 产品 订单 总 量 下降 ,市 场 需求 大 幅 萎缩 的 
局 面 ,加 大 对 热 加 工 产品 ,尤其 是 核电 、 低 压 转子 、 超 超 临 界 
转子 等 大 型 铸 锻 件 市 场 的 开拓 力度 。 该 公司 利用 热 加 工 改 
造 完 成 的 有 利 契机 ,加 大 大 型 铸 欠 件 的 研发 力度 ,充分 调动 
产品 生产 能 力 ,企业 订单 不 但 未 出 现 大 的 回落 ,还 超额 完成 
计划 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 系统 全 年 完成 销售 收入 
89. 28 亿 元 ,同比 增长 36. 7% ;新 增订 货 40 亿 元 , 比 上 年 下 
降 61.9% 。 在 确保 电力 行业 领先 地 位 的 同时 ,产品 及 技术 
逐步 向 冶金 .石油 .化工 ,城市 基础 设施 建设 .新 能 源 开 发 等 
产业 渗透 ,先后 参与 了 秦皇岛 矿石 码头 .神华 天 津南 疆 港 区 
煤炭 码头 .云南 玉溪 和 石家庄 淖 沱 河 城市 污水 处 理 、 广 州 大 
学 城 冷 热 电 三 联 供 以 及 首钢 、 包 钢 、 中 石化 、 中 石油 在 各 地 
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的 众多 国家 重点 工程 项 目的 系统 开发 设计 、 设 备 供 货 和 施 
工 建设 ;参与 了 平 鲁 , 右 玉 等 地 风电 项 目的 开发 ;部 分 产品 
和 系统 设备 出 口 东 南亚 .伊朗 及 非洲 诸 国 。 物 料 输 送 .电站 
管道 .凝结 水 精 处 理 .电力 自动化. 分布 式 供 能 系统 及 水 电 
施工 机 械 设备 在 国内 的 市 场 占 有 率 均 超过 30% 。 产 品 技术 
代表 了 国内 同类 产品 的 先进 水 平 ,电力 系统 继 电 保 护 技术 
40% 以 上 产品 的 主要 技术 指标 达到 国际 同类 产品 的 先进 水 
平 。 公 司 是 国内 外 市 场 举足轻重 的 战略 竞争 者 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 新 接 订 单 
411 508 万 元 , 比 上 年 下 降 32. 8% ; 结 转 订单 1 137 349. 5 万 
元 , 比 上 年 下 降 3. 89% 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 新 增 合 同 近 4 亿 元 ,承接 
高 压 加 热 器 25 E, 

上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 适时 调整 营销 战略 ,加 强 
对 电站 工程 成 套 总 承包 项 目的 调研 , 紧 抓 市 场 信息 ,有 效 跟 
踪 重 点 工程 ,及 时 跟 进 关键 项 目 。 全 年 实现 销售 收入 
138 825 万 元 ,签订 给 水 泵 合同 53 份 ,新 增订 货 合 同 128 857 
万 元 ,基本 确保 了 下 一 年 生产 任务 的 落实 。 

西安 电力 机 械 厂 全 年 新 增订 货 合 同 3. 16 亿 元 ,再 加 上 
年 结 转 的 合同 ,全 厂 可 执行 合同 共计 4.2 亿 元 , 创 历史 新 高 。 
该 厂 全 年 投标 中 标 率 达到 70% ,是 历史 上 最 好 的 一 年 。 

我 国 交通 基础 设施 建设 的 快速 发 展 为 障 道 通风 机 和 高 
速 动车 组 风机 带 来 新 的 市 场 机 遇 , 豪 顿 华 工程 有 限 公司 成 
立 了 项 目 组 并 建立 单独 车 间 , 用 于 生产 高 速 动车 组 风机 。 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 新 增订 货 合同 93 569 万 元 ,为 上 
年 的 71.15% 。 该 公司 实现 了 离心 式 压缩 机 整 机 订单 量 的 


突破 ,先后 承接 了 中 国 石化 巴 趴 右 化 再 生气 压缩 机 、 泰 州 联 
成 茶 酝 一 期 空气 鼓风机 泰州 联 成 茶 栈 二 期 空气 鼓风机 等 7 
台 整 机 订单 ,已 签订 合同 额 达 5 0137750. 

北京 电力 设备 总 厂 加 快 市 场 多 元 化 开发 建设 步伐 。 继 
续 坚 持 以 电力 为 核心 ,向 冶金 .建材 化工、 铁路 等 领域 扩 
展 ;突出 以 成 套 产品 为 中 心 ,向 为 用 户 提供 备件 和 解决 售后 
服务 方向 发 展 ;开发 新 产品 ,培育 新 的 经 济 增长 点 。 新 增 市 
场 订货 额 保持 较 高 规模 , 主导 产品 市 场 占 有 率 基 本 稳定 。 
该 厂 中 速 磨 煤 机 综合 市 场 占 有 率 达 到 61% ,500kV 以 上 变 
电站 用 空心 电抗 器 市 场 占 有 率 达 到 80% ,600MW 以 上 机 组 
的 封闭 母线 市 场 占有 率 达 到 45% 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 市 场 占有 份额 稳定 ,实现 销售 收 
人 20 725 万 元 ,同比 增长 3. 94% 。 l 

菲 达 集团 有 限 公司 实现 营业 收入 24. 4 亿 元 , 比 上 年 增 
长 3.91% ,其 中 环保 产品 销售 收入 213 567 万 元 ;新 增订 货 合 
同 23. 13 亿 元 。 

上 海 重 型 机 器 三 有 限 公司 对 内 加 大 产品 结构 调整 ,对 
外 不 断 拓 展 市 场 业务 ,在 压 机 水泥 设 备 、 磨 煤 机 国际 市 场 
取得 较 大 突破 。 全 年 新 增订 货 合同 近 80 亿 元 ,超额 完成 计 
划 任 务 。 

2. 开拓 核电 市 场 成 为 企业 的 新 重点 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公 司 积极 释放 改造 后 的 冶炼 、 大 
型 锻件 的 产能 ,开发 核电 用 大 型 锻件 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 承接 了 阳江 核电 的 6 套 高 
压 加 热 器 .6 套 低压 加 热 器 和 STR 系统 的 订单 ,以 及 台山 核 
E 2 套 1 755MW 的 高 压 加 热 器 设备 的 订单 。 

上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公司 积极 实施 “ 双 百 ”战略 ( 百 
万 千瓦 超 超 临 界 火电 机 组 和 百 万 千瓦 等 级 核电 站 录 滴 类 产 
品 ) 和 面向 国际 市 场 的 “走出 去 "战略 ,产品 订单 不 缩水 ,经 
济 效益 不 滑坡 ,销售 收入 不 下 降 ,圆满 完成 各 项 经 济 指标 。 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 取 得 核电 高 温 气 冷 堆 大 型 氨 回 
路 HTL 氢气 压缩 机 ,核电 高 温 气 冷 堆 燃 料 球 输送 氨 气 压缩 
机 核电 高 温 气 冷 堆 主 氨 风 机 ( EARL) (2 台 ) 的 订单 。 

3. 电力 结构 调整 ,火电 装备 市 场 空间 减 小 ,新 能 源 异 军 
突起 ,企业 发 展 要 依靠 新 的 市 场 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 进行 产品 结构 调整 ,新 的 经 济 
增长 点 占 全 年 销售 收入 的 38% 。 

上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 着 力 于 备品 市 场 和 售后 服 
务 方面 ,主动 走访 12 个 省 市 , 近 80 余 家 电厂 ,举办 客户 联谊 
会 和 调 泵 技术 研讨 班 ,为 客户 提供 更 优质 的 服务 。 全 年 共 
派出 259 人 次 服务 电厂 客户 152 家 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 抓 住 发 展 太 阳 能 发 电 带 来 的 多 唱 
硅 发 展 机 遇 ,活塞 压缩 机 和 隔膜 压缩 机 取得 了 良好 的 市 场 
销售 业绩 。 

北京 电力 设备 总 厂 取 得 2 台 单机 容量 2MW HEAR 
电机 的 合同 。 

4. 节能 减 排 压力 增 大 ,企业 瞄准 老 设备 改造 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 2009 年 改造 风机 服务 实现 业务 
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收入 5 447 万 元 。 

5. 积极 开拓 国际 市 场 ,特别 是 开发 新 兴 的 国际 市 场 

北京 电力 设备 总 厂 累计 签订 进出 口 合 同 额 34 996 万 元 ， 
其 中 实现 出 口 32 292 万 元 ,为 年 计划 2.4 亿 元 的 135%。 出 
口 项 目 中 , 生 料 磨 、 矿 渣 磨 机 和 封闭 母线 有 新 突破 ,全 年 签 
订 磨 煤 机 出 口 合 同 57 台 ,其 中 印度 42 台 、 印 度 尼 西 亚 6 台 、 
越南 4 台 俄罗斯 4 台 、 也 门 1 台 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 在 海外 公司 的 配合 和 中 资 公 司 的 
国际 化 战略 推动 下 ,产品 已 出 口 到 越南 .印度 等 国 。 

菲 达 集团 有 限 公司 取得 印度 等 国外 订单 8 亿 元 。 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 出 口 1.4 亿 元 , 比 2008 年 增加 
0. 92 亿 元 ,增长 52% , 创 历 史 纪 录 。 其 中 ,出 口 印 度 的 特大 
型 引 风 机 全 性 能 试验 ,工期 缩短 15 天 ,再 创 纪录 。 

上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 注 重 与 国际 知名 企业 的 合 
作 ,认真 做 好 国际 项 目的 投标 ,先后 签订 了 印度 DVC、 奥 萨 、 
CMR RAE OK FF SLSR EERE) 47S HOME ,AR 
总 金额 21 866 万 元 。 

科技 成 果 及 新 产品 电站 辅 机 重点 企业 坚持 以 新 技术 
和 新 产品 为 引领 ,以 市 场 需求 和 重点 工程 项 目 为 依托 ,积极 
主动 开发 600MW 1 000MW 机 组 配套 产品 ,技术 创新 取得 
新 成 果 。 

1. 科技 研发 投入 及 新 产品 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 厂 投 入 研发 
费用 10 903 万 元 , 同比 增长 35.06% ;科技 投入 率 达 到 
4.7% ;新 产品 产值 占 全 部 产品 产值 的 68.2%。 完 成 
800MW .1 200MW 机 组 辅 机 产品 系列 的 技术 方案 ,成 功 开发 
了 北汽 器 小 管束 排列 技术 ,实现 了 百 万 千瓦 级 火电 凝 汽 器 
国产 化 。 

上 海 重 型 机 器 三 有限 公司 2009 年 研发 费用 投入 29 266 
万 元 ,科技 投入 率 为 9.0% ,研发 投入 力度 居于 同行 前 列 。 
该 公司 采取 自行 开发 设计 与 产品 优化 设计 相 结 合 , 形 成 了 . 
具有 自主 知识 产权 的 新 产品 。 在 冶金 产品 成 套 设计 开发 方 
面 ,完成 了 4 个 项 目 开 发 ;在 热 加 工 技 术 开 发 方面 ,重点 结 
合 4 大 攻关 项 目 , 持 续 开展 新 工艺 .新 技术 、 新 材料 的 研究 
开发 ,核电 用 和 铸 锻 件 产品 的 研制 , 超 超 临 界 高 中、 低压 转子 
锻件 的 开发 ,核电 大 型 转子 研制 ,大 型 锻 钢 支撑 辊 的 研究 等 
关键 项 目 均 取 得 较 大 进展 。 该 公司 重点 开展 大 型 冶金 设备 
的 制造 工艺 技术 攻关 ,以 及 核电 .曲轴 转子 ,支承 辊 等 重点 
产品 的 加 工 工艺 攻关 ,完成 了 7 个 主要 科研 项 目 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公司 投入 研发 费用 1 808 万 元 ,同比 
增长 56. 21% 。 

北京 电力 设备 总 厂 新 产品 研发 投入 1 784 万 元 ,同比 增 
长 17. 60% 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 全 年 新 产品 .新 技术 及 科技 成 果 
研发 费用 投入 703 万 元 ,同比 增长 37. 57% 。 开 发 的 2SDQ 
整体 型 部 分 回转 电动 执行 机 构 ,已 进入 样机 测试 阶段 ;开发 
的 低温 型 电动 执行 机 构 , 已 完成 设计 工作 及 相关 器 件 测试 
工作 。 
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上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公司 研发 费用 投入 3 735 万 元 ， 
同比 增长 28% 。 完 成 了 TLD3 一 P300 300V/500 低压 旁 路 调 
节 阀 、TLD3 一 PS$40 1 500 V/250 高 压 旁 路 调节 阀 、TM3 一 
P610 2500V/200 主 燕 汽 调节 上 阀 的 开发 ,完善 了 产品 系列 化 。 
1 000MW 火电 机 组 配套 锅炉 给 水 泵 研制 项 目 ,通过 了 上 海 
市 电力 公司 专家 组 评审 ,进入 立项 研制 ,已 完成 方案 确定 及 
部 分 零件 计算 和 结构 设计 。 完 成 了 J506CrNiCu, J427CrCu 
耐 热 钢 焊条 、WB36CNI 焊条 开发 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 2009 年 承担 国家 “863” 科 
技 项 目 2 项 ,国家 科技 部 技术 专项 2 项 ,省 市 科技 开发 专项 4 
项 ,华电 集团 科技 开发 项 目 16 项 ,配合 中 科 院 申请 国家 "973” 课 
题 1 项 。 该 公司 自主 开发 的 新 产品 ,新 技术 项 目 42 个 。 

2 加快 节 能 减 排 产品 .环保 产品 的 开发 

菲 达 集团 有 限 公 司 牵头 组 建 的 浙江 省 环保 装备 科技 创 
新 服务 平台 建设 进展 顺利 ,2009 年 已 完成 部 分 实际 工作 , 平 
人 台 创 新 动力 明显 提升 ,充分 利用 各 成 员 单 位 科技 优势 的 合 
" 力 ,在 技术 进步 方面 取得 了 突破 ; 共 建 单位 共有 9 项 “863” 
等 国家 级 科技 项 目 和 5 项 省 级 科技 项 目 正 在 实施 ,承担 横 
向 项 目 44 项 。 菲 达 集 团 有 限 公 司 企业 技术 中 心 创新 能 力 
项 目 在 按 计划 实施 。 集 团 下 属 的 浙江 菲 达 环保 科技 股份 有 
限 公司 已 完成 “ 燃 煤 电厂 电 除尘 器 选 型 设计 指导 书 ” 的 编 
写 ,并 已 举办 行业 内 培训 会 。 非 达 集 团 有 限 公 司 承 担 的 国 
家 高 技术 研究 发 展 计划 (“863” 计 划 ) 项 目 一 一 大 型 燃 煤 电 
站 锁 炉 烟 气 电 袋 复 合 除尘 技术 与 装备 进展 顺利 , 现 正 进行 
依托 工程 实施 。 承 担 的 2 项 国家 火炬 计划 项 目 一 一 600MW 
超 临 界 机 组 配套 电 除 尘 器 .300MW 混 式 石灰 石 / 石 总 法 烟 气 
脱硫 装置 于 2009 年 3 月 通过 了 验收 。 该 公司 承担 和 参与 了 
5 项 浙江 省 重大 科技 项 目 和 优先 主题 项 目 , 即 城镇 污水 处 理 
与 水 旺 晤 原 位 消解 污 泥 技 术 研究 与 工程 示范 项 目 .600MW 
燃 煤 机 组 大 型 高 效 布袋 除尘 技术 与 装备 .基于 电 雍 聚 及 新 
型 电源 的 PM2. 5 控制 技术 与 设备 应 用 研究 .污水 污 泥 焚 烧 
利用 关键 技术 研究 与 装备 开发 及 工程 示范 、 大 型 火电 厂 烟 
气 脱 硝 关键 技术 研究 及 工程 示范 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 积极 开发 应 用 于 市 政 污水 处 理 的 
高 速 单 级 离心 鼓风机 ,产品 已 应 用 于 大 型 污水 处 理 厂 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 为 安阳 钢铁 提供 的 双 压 干 
炸 焦 余热 发 电 装置 成 功 投 运 ,余热 锅炉 采用 高 压 加 自 除 氧 
”的 双 压 发 电 技 术 ,在 节约 能 源 的 同时 也 缓解 了 建设 干 熄 焦 
设备 占 地 过 多 的 问题 。 金 属 硅 治 炼 余热 锅炉 通过 了 杭州 市 
经 济 委员 会 组 织 的 产品 验收 ,与 会 专家 认为 该 项 目 产 品 属 
国内 首 台 ( 套 ) 重 大 技术 装备 产品 。 该 产品 技术 上 握 弃 了 空 
气 冷 却 管 道 而 采取 余热 锅炉 ,属于 金属 冶炼 电炉 行业 节能 
减 排 的 重要 突破 性 技术 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 结合 工程 实际 自主 研发 
的 节能 型 长 距离 曲线 胶带 机 势能 发 电 技术 ,利用 胶带 机 运 
载 物 下 行 产 生 的 势能 发 电 , 发 电机 功率 2 000kW, 年 发 电量 
700 A kW : h。 该 公司 自主 研发 的 沼气 发 电 技 术 ,在 北京 德 
清 源 项 目 成 功 应 用 ,被 联合 国 列 为 全 球 大 型 沼气 发 电 技 术 
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示范 工程 , 现 正在 设计 世界 上 最 大 规模 的 沈阳 辉 山 乃 业 
5 600kW 沼气 电站 。 该 公司 将 世界 先进 的 浸没 式 超 滤 加 反 
渗透 双 膜 法 工艺 应 用 于 电厂 循环 水 、 排 污水 回 用 节 水 改造 
工程 中 ,达到 了 锅炉 补给 水 预 脱 盐水 质 的 要 求 , 每 年 为 电厂 
节约 水 200 万 t, 被 中 国 膜 工业 协会 认定 为 2009 年 全 国 十 佳 
膜 法 水 处 理应 用 案例 ,标志 着 公司 第 二 代 中 水 回 用 技术 和 
膜 法 废水 处 理 技术 在 国内 辣 行业 中 保持 领先 优势 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电站 辅 机 厂 在 海水 淡 
化 处 理 上 , 横 管 降 膜 蒸发 传 热 的 核心 技术 研究 取得 重大 进 
展 , 并 将 此 技术 应 用 于 黄骅 二 期 ,实现 了 万 吨 级 海水 淡化 装 
置 的 首 台 国 产 化 。 黄 骅 电厂 海水 淡化 装置 投入 运行 ,状态 
稳定 , 产 水 水 量 、 产 水 水 质 和 造 水 比 等 指标 均 优 于 设计 值 ， 
标志 着 拥有 自主 知识 产权 、 国 内 规模 最 大 的 万 吨 级 低温 多 
效 海水 淡化 项 目 取 得 了 重大 成 功 ,达到 了 国际 先进 水 平 。 

3. 加 快 核电 新 产品 的 开发 步伐 ,满足 核电 机 组 的 需求 

扬州 电力 设备 修造 厂 的 1E 类 核 级 阀门 用 膜 片 式 气 动 
执行 机 构 样机 通过 了 国家 能 源 局 和 中 国 机 械 工 业 联 合 会 联 
合 主持 的 样机 鉴定 ,成 为 国内 第 一 家 能 够 设计 和 生产 IE 类 
核 级 阐 门 用 膜 片 式 气动 执行 机 构 的 企业 。 

上 海 重型 机 器 三 有 限 公 司 自主 设计 制造 了 世界 上 最 大 
的 450t 电 漆 重 熔炉 ,为 攻克 我 国 核电 关键 锻件 和 百 万 千瓦 
级 低压 转子 等 关键 大 型 铸 锻 件 技术 提供 了 支撑 。 该 装备 获 
得 2009 年 中 国 国际 工业 博览 会 金奖 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 对 核电 汽 
水 分 离 装置 进行 了 研发 ;实现 了 核 二 .三 级 容器 换 热管 国产 
化 。 该 厂 的 核 承 压 设备 制造 质量 保证 体系 通过 了 国家 环境 
保护 总 局 北方 核 与 辐射 安全 监督 站 的 核 安全 综合 性 监督 检 
查 。 技 术 部 设 研 所 QC 小 组 发 表 的 “255th 智能 喷嘴 设计 ” 
和 质保 部 QC 小 组 发 表 的 “ 核 动力 特种 焊接 材料 化 学 成 分 控 
制 样品 的 制作 与 鉴定 ”, 荣获 2010 年 全 国 机 械 工业 优秀 质 
量 管理 小 组 活动 成 果 二 等 奖 。 

北京 电力 设备 总 厂 成 为 中 广 核 核电 设备 国产 化 联合 研 
发 中 心 成 员 单 位 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 针对 岭 澳 核 电 项 目 研发 
的 凝结 水 精 处 理 系统 及 微量 杂质 泄露 技术 取得 重大 突破 ， 
在 国内 核电 领域 获得 良好 口碑 和 业绩 。 

上 海 电力 修造 总 三 有 限 公司 实施 海 阳 1 000MW 核电 项 
日 MLS600—450 前 置 泵 的 国产 化 研制 ,已 完成 零件 结构 设 
计 及 初步 工艺 设计 ,为 公司 产品 进入 AP1000 核电 市 场 打 下 
了 基础 。 完 成 了 核电 三 用 20 控 铬 钢 焊 条 的 产品 研制 ,为 焊 
接 产 品 进入 核电 市 场 做 好 了 准备 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 广 百 万 千瓦 
级 核电 机 组 主要 辅 机 研制 项 目 ,通过 了 上 海 市 经 济 和 信息 
化 委员 会 验收 。 

4. 加 强国 内 外 及 产 学 研 合作 ,实现 优势 资源 互补 ,加 快 
科技 成 果 转 化 为 生产 力 的 速度 ,形成 了 一 批 科技 成 果 和 新 
产品 

菲 达 集团 有 限 公司 与 浙江 大 学 、 东 北大 学 合作 的 “863” 


项 目 一 一 大 型 燃 煤 电站 锅炉 烟 气 电线 复合 除尘 技术 与 装 
备 ,已 累计 签订 电 袋 复合 除尘 器 订单 34 套 ,其 中 21 套 出 口 
印度 等 国 ; 与 北京 东方 灵 盾 科技 有 限 公 司 合作 的 “ 烟 气 及 水 
环保 领域 中 专利 战略 的 实施 及 推广 ”项目 ,于 12 月 通过 了 
结 题 验收 , 正 进行 数据 库 的 推广 应 用 ;与 江苏 东 瑞 环境 能 源 
科技 有 限 公司 合作 的 烟 道 瞩 聚 器 技术 开发 及 应 用 项 目 正在 
实施 中 ;与 南京 钛 讲 环 保 工程 科技 有 限 公司 合作 的 无 振 打 
电极 式 电 除尘 器 开发 及 应 用 项 目 正 在 实施 中 ;与 同济 大 学 
合作 的 钢 结构 构架 计算 机 辅助 优化 设计 软件 (3DTUS ) 开发 
项 目 正 在 实施 中 。 


上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 与 上 海 交 通 大 学 组 建 联 合 试验 


研究 基地 , 共 建 研究 中 心 。 该 公司 还 加 强 与 专业 对 口 高 校 、 
研究 单位 的 合作 ,开展 风机 产品 的 开发 研究 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 与 台湾 水 
丰 余 公司 签订 整套 50MW 机 组 的 合同 ;与 香港 电灯 有 限 公 
司 再 续 合 同 ,签订 第 二 台 高 压 加 热 器 改造 及 凝 汽 器 换 管 协 
议 。 该 厂 与 法 国 阿尔 斯 通 公 司 进 行 技术 及 商务 交流 ,为 今 
后 的 合作 打下 基础 。 

上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 加 强 与 日 本 三 莹 公司 的 合 
作 ,签订 合作 备忘录 ,共同 拓展 核电 设备 市 场 ; 公 司 被 法 国 
阿尔 斯 通 公 司 确认 为 其 在 中 国 市 场 和 印度 市 场 的 中 国 唯 一 
一 家 特约 供 货 商 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 与 德国 MT 公司 合作 开发 沼 
气 发 电 的 全 混 式 厌 氧 工艺 技术 。 

北京 电力 设备 总 厂 企 业 技术 中 心 获 评 为 北京 市 级 技术 
中 心 。 成 功 研制 国内 首 台 35kV1.5 万 kvar 干 式 铁心 并 联 电 
抗 器 。 该 厂 开发 的 ZGM Æ I.E, M ER R UA e 
降低 磨 煤 机 的 电 耗 ,减少 锅炉 燃烧 NO, 的 排放 ,具有 方便 运 
行 维护 等 特点 。 该 新 型 磨 煤 机 通过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 
组 织 的 技术 鉴定 。 

上 海 电气 电 站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 厂 海水 淡化 
装置 蒸发 器 研制 项 目 ,通过 了 上 海 市 经 济 和 信息 化 委员 会 
验收 ;完成 了 上 海 市 重大 技术 装备 一 一 1 000 MW 超 超 临界 
单列 高 压 加 热 器 研制 ;大 型 低温 多 效 蒸发 海水 淡化 应 用 技 
术 预 研究 项 目 , 通 过 了 上 海 市 科学 技术 委员 会 验收 。 

上 海 重 型 机 器 三 有 限 公 司 自 主 研制 的 世界 上 最 大 的 
165MN 自由 锻造 油 压 机 ,2009 年 被 认定 为 上 海 市 目 主 创新 
产品 、 上 海 市 重点 新 产品 ,同时 获得 中 国 机 械 工业 科学 技术 
奖 特 等 奖 上 海 市 科技 进步 奖 一 等 奖 。100MN 双 动 铝 挤 压 
机 被 认定 为 国家 自主 创新 产品 。 

2009 年 9 月 19 日 ,我 国 首 个 汽车 风 润 一 一 上 海地 面 交 
通 工 具 风 洞 中 心 在 同济 大 学 落成 。 风 洞 项 目 中 的 2 台 关 键 
设备 一 一 叶轮 直径 8. Sm 的 气动 声学 风 洞 风机 和 叶轮 直径 
4. 5m 的 热 环 境 风 洞 风机 ,由 上 上海 鼓风机 三 有 限 公 司 设计 制 
造 ,并 获得 上 海 市 “ 首 台 重 大 技术 装备 奖 ”。 

西安 电力 机 械 厂 与 西安 热 工 研究 院 合 作 研制 开发 出 适 
用 于 单机 300MW .600MW 火力 发 电机 组 直 吹 式 制 粉 系统 用 
的 新 一 代 简 式 磨 煤 机 ,总计 投入 研发 费用 139 万 元 。 该 产品 
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出 力 大 、 出 力 调节 反应 灵敏 , 煤 粉 细 、 对 煤 种 的 适应 性 强 , 运 
行 稳定 、 维 护 方 便 。 

5. 自主 知识 产权 意识 增强 ,申报 专利 数量 逐年 增加 , 获 
奖 成 果 ( 项 目 ) 增 多 

(1) 专 利 。 上 海 重 型 机 器 三 有 限 公 司 年 内 申请 产品 设 
计 和 制造 的 专利 技术 38 项 ,其 中 发 明 专 利 29 项 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 厂 2009 年 申 
请 专利 9 项 ,其 中 发 明 专 利 4 项 ,达到 考核 4 项 的 要 求 。 
2009 年 获得 授权 专利 8 项 ,其 中 有 1 项 发 明 。 

中 国 华 电工 程 (集团 ) 有 限 公司 新 增 授权 专利 34 项 ,其 
中 发 明 专 利 12 项 。 

菲 达 集团 有 限 公 司 2009 年 获 授 权 专 利 8 项 ,分 别 是 :一 
种 湿式 清洁 烟 气 的 方法 和 设备 ,发 明 专 利 ;除尘 设备 用 电 加 
热 器 ,实用 新 型 专利 ;一 种 粉 体 物 料 双 向 分 配 装置 ,实用 新 
型 专利 ;微粒 聚合 装置 ,实用 新 型 专利 ;微粒 聚合 装置 ,实用 
新 型 专利 ;微粒 聚合 装置 ,实用 新 型 专利 ;微粒 聚合 装置 , 实 
用 新 型 专利 ;旋转 阳极 式 静电 除尘 器 ,实用 新 型 专利 。 该 公 
司 与 浙江 大 学 合作 的 “基于 电 凝 聚 及 新 型 电源 的 PM2.5 控 
制 技术 与 设备 应 用 研究 "已 获得 5 项 实用 新 型 专利 的 授权 。 

北京 电力 设备 总 厂 获 得 4 项 专利 , 即 用 于 干 式 空心 电 
抗 器 的 降 噪 装置 (上 ) 用 于 干 式 空心 电抗 器 的 降 噪 装置 
(F) .动静 组 合 旋转 分 离 器 及 密封 圈 , 液 力 偶合 器 的 直 拖 式 
调整 装置 。 

国家 知识 产权 局 国家 专利 战略 推进 工程 重大 项 目 一 一 
烟 气 及 水 处 理 环保 领域 中 专利 战略 实施 与 推广 由 非 达 集 团 
有 限 公司 完成 。 该 项 目 已 于 2009 年 12 月 16 日 在 北京 通过 
了 专家 评审 ,项 目 成 果 之 一 一 一 涵盖 国际 主要 专利 组 织 数 
据 的 专利 数据 库 正 式 投 入 使 用 。 

(2) 获 奖 产品 。 上 海 重型 机 器 三 有 限 公司 被 认定 为 国 
家 第 三 批 创新 型 试点 企业 ,中 速 磨 煤 机 、 双 进 双 出 钢 球 磨 煤 
机 被 认定 为 上 海 市 自主 创新 产品 。 

扬州 电力 设备 修造 三 研制 的 2SA8 智能 型 电动 执行 机 
构 获 国家 火炬 计划 证 书 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 研 制 的 望 
亭 电 厂 660MW 超 超 临 界 火力 发 电机 组 获 2008 年 电站 集团 
重大 新 产品 奖 ; 百 万 千瓦 级 燃气 轮机 联合 循环 发 电机 组 获 
2008 年 电站 集团 新 产品 一 等 奖 ;黄骅 二 期 国产 化 1.25 万 Vd 
低温 多 效 海 水 淡化 装置 获 2008 年 电站 集团 新 产品 二 等 奖 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 获得 中 国电 力 科技 进步 
奖 2 项 ,省 市 科技 进步 奖 5 项 和 行业 科技 进步 奖 9 项 。 

西安 电力 机 械 厂 研制 的 1 000mm” 大 截面 导线 配套 金具 
获得 陕西 省 电力 公司 科技 进步 奖 一 等 奖 ; 研 制 的 10kV SE T: 
合金 电力 变压器 获得 陕西 省 电力 公司 科技 进步 奖 二 等 奖 ; 
研制 的 KL 型 多 分 裂 可 调式 耐 张 卡 盘 获得 陕西 省 电力 公司 
科技 进步 奖 三 等 奖 。 下 属 创 源 电力 金具 公司 的 一 种 组 合式 
可 调 联 板 获 得 国家 实用 新 型 专利 证 书 , 获 得 了 陕西 省 电力 
公司 "四 小 "活动 成 果 一 等 奖 。 

上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 被 上 海 市 科学 技术 委员 会 
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认定 为 2009 年 第 三 批 高 新 技术 企业 ;研发 的 600MW 超 临 
界 . 亚 临界 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 获 上 海 市 重点 新 产品 证 书 ; 
600MW 超 临 界 、 亚 临界 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 (HPT300 ~ 340 
型 /FK4E39 型 ) 被 评 为 上 海 市 高 新 技术 转化 项 目 ; 百 万 干 瓦 
级 常规 岛 前 置 泵 研制 及 产业 化 项 目 被 列 人 上 海 市 科学 技术 
委员 会 新 能 源 高 新 技术 产业 化 科技 项 目 。 该 公司 自主 研发 
生产 的 配套 600MW 超 临界 发 电机 组 的 HPT300 ~ 340 型 锅 
炉 给 水 有 泵 获 2009 年 中 国 国际 工业 博览 会 钢 奖 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 申 报国 家 高 新 技术 企业 获 批准 。 

非 达 集团 有 限 公 司 的 电 袋 复合 除尘 器 获 浙江 省 科学 技 
术 奖 三 等 奖 ,中国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 .绍兴 市 科学 
技术 奖 一 等 奖 。 


质量 及 标准 ”2009 年 , 除 热电 联 产 项 目 外 ,国内 新 建 机 
组 单机 容量 大 多 在 600MW 1 000MW ,参数 主要 以 超 临界 、 
超 超 临 界 为 主 ,热效率 提高 ,对 辅 机 的 节能 降 耗 又 有 新 要 
求 。 核 电机 组 容量 均 在 1 000MW 以 上 ,对 质量 的 要 求 更 高 ， 
与 之 配套 的 电站 辅 机 高 端 产 品 增多 ,研发 制造 难度 增 大 。 

电站 辅 机 运行 可 靠 性 已 纳入 国家 电力 运行 可 靠 性 年 度 
报告 ,参与 统计 的 辅 机 设备 逐年 增加 。2009 年 电力 可 靠 性 
分 析 报 告 显示 ,2009 年 参与 全 国 200MW 及 以 上 容量 火电 机 
组 5 种 电站 辅 机 设备 可 靠 性 统计 评价 的 机 组 共 1 020 台 ,5 
种 电站 辅 机 设备 磨 煤 机 给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 
器 的 统计 台数 分 别 为 4 102 台 、2 516 台 、1765 台 、1 789 台 和 
2 647 台 。2009 年 5 种 辅 机 设备 的 主要 可 靠 性 指标 见 表 2。 


表 2 2009 年 5 种 辅 机 设备 的 主要 可 靠 性 指标 









磨 煤 机 
给 水 泵 
送 风 机 
引 风 机 
高 压 加 热 器 


注 :数据 来 源 于 《电力 可 靠 性 管理 简报 /173 期 。 


1. 国产 辅 机 与 进口 设备 的 可 靠 性 指标 对 比 

2009 年 ,参加 统计 的 5 种 电站 辅 机 设备 中 ,85% 为 国产 
设备 ,15% 为 进口 设备 。 从 可 靠 性 指标 上 看 :国产 磨 煤 机 、 
给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 可 用 系数 比 进口 的 分 
别 高 出 1. 17% 0.79% 、1.06% .0.70% 1.24% 。 国 产 磨 煤 
机 、 引 风机 与 进 日 设备 的 非 计划 停 运 率 持平 ;国产 给 水 泵 、 
送 风 机 的 非 计 划 停 运 率 与 进口 设备 相 比 ,分 别 低 0.09% 、 
0. 23% ;国产 高 压 加 热 器 比 进口 的 非 计 划 停 运 率 高 0. 06% 。 


非 计划 停 运 率 UOR 


yy 运行 系数 SF 可 用 系数 AF 














非 计划 停 运 小 时 
(% ) (小 时 / 台 年 ) 


计划 停 运 小 时 
(小 时 / 合 年 ) 





517. 84 
538. 79 
539. 20 


2009 年 ,参加 辅 机 设备 可 靠 性 统计 的 281 G SOOMW 及 
以 上 容量 的 火电 机 组 所 属 $ 种 设备 的 国产 化 率 达 到 85% , 
已 接近 300MW 等 级 容量 辅 机 设备 的 国产 化 率 。 国 产 磨 煤 
机 AK FE IK VBL . 引 风 机 ,高 压 加 热 器 可 用 系数 低 于 进口 
设备 ,分 别 低 了 0. 04% .0.07% 1. 19% 1.05% 1.36%, £ 
要 原因 是 产品 品质 不 良 ,说 明 大 容量 、 高 参数 国产 辅 机 制造 
水 平 有 符 提 高 。2009 年 500MW 及 以 上 容量 的 5 种 辅 机 设 
备 国 产 .进口 设备 分 类 可 靠 性 指标 ( 台 年 平均 ) 见 表 3。 


RI 2009 年 S00MW 及 以 上 容量 的 5 种 辅 机 设备 国产 .进口 设备 分 类 可 靠 性 指标 ( 台 年 平均 ) 











数量 ( 台 ) 
运行 系数 ( ) 
可 用 系数 (多 ) 
非 计划 停 运 率 (9% ) 
计划 停 运 系 数 (%% ) 
注 :数据 来 源 于 《电力 可 靠 性 管理 简报 》173 期 。 


以 600MW .1 000 MW 为 主 的 大 容量 、 高 参数 火电 机 组 
建设 加 快 ,国产 电站 辅 机 如 要 满足 配套 要 求 , 需 重视 制造 质 
量 。 主 机 对 辅 机 设备 质量 的 拉动 作用 明显 ,电站 辅 机 产品 
质量 总 体 在 上 升 。 

2. 电站 辅 机 停 运 主要 原因 分 析 

2009 年 , 磨 煤 机 平均 每 台 年 计划 停 运 小 时 比 上 年 减少 
14. 31h ,给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 分 别 增 加 
2. 22h 10. 65h 7. 72h 10. 57h; AKR 5| RUEL. 高压 加 热 器 
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82. 50 
95, 16 
0. 08 


的 平均 每 台 年 非 计 划 停 运 小 时 分 别 减少 0. 61h, 0. 79h, 
8. 98h, 磨 煤 机 、 送 风机 平均 每 台 年 非 计划 停 运 小 时 分 别 增 
加 2.23h.0.61h; 磨 煤 机 ,给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 
器 平均 每 台 年 备用 时 间 分 别 增加 140.95h、83.44h、 
115. 22h .139. 99h .126. 48h, 

2009 年 ,5 种 电站 辅 机 设备 平均 每 台 年 因 计 划 停 运 造 
成 可 用 系数 下 降 6. 82% 、5. 91% 6. 15% ,6. 16% 、6. 09% ;5 
种 电站 辅 机 设备 平均 每 台 年 因 非 计划 停 运 造 成 的 可 用 系数 


分 别 下降 0.23% 0.14% 0.04% .0.02% .0. 15% 。 


行业 概况 


2008 ~ 2009 年 5 种 电站 辅 机 设备 各 类 停 运 情况 见 表 4。 


表 4 2008 ~2009 年 5 种 辅 机 设备 各 类 停 运 情况 


计划 停 运 


非 计划 停 运 


备用 小 时 
注 :以 上 数据 来 源 于 《电力 可 靠 性 管理 简报 》173 期 。 


3. 5 种 电站 辅 机 设备 非 计 划 停 运 的 主要 原因 

磨 煤 机 、 送 风机 、 高 压 加 热 器 单 台 全 年 累积 非 计划 停 运 
小 时 最 长 的 设备 都 在 2 000h 以 上 。 磨 煤 机 . 送 风 机 比 2008 
年 单 台 全 年 累积 非 计划 停 运 小 时 最 长 时 间 有 较 大 幅度 增 
加 ,给 水 泵 、 引 风机 比 2008 年 单 台 全 年 累积 非 计 划 停 运 小 时 
最 长 时 间 有 小 幅 减 少 ,高 压 加 热 静 减少 幅度 较 大 。5 种 电站 
辅 机 设备 非 计划 停 运 的 主要 原因 是 产品 质量 不 良和 检修 质 
量 不 良 。 

磨 煤 机 非 计 划 停 运 的 首要 技术 原因 是 磨 煤 机 本 体 衬 瓦 
漏 粉 。 检 修 质量 和 产品 质量 造成 的 非 计 划 停 运 小 时 占 所 有 
非 计 划 停 运 小 时 的 33. 26% 和 25. 04% 。 

给 水 砂 非 计划 停 运 的 首要 技术 原因 是 主要 部 件 电动 机 
定子 线 棒 、 本 体 机 械 密封 组 件 等 泼水。 检修 质量 和 产品 质 
量 造成 的 非 计 划 停 运 小 时 占 所 有 非 计 划 停 运 小 时 的 
41. 20% 和 22. 65% 。 

送 风机 非 计 划 停 运 的 首要 技术 原因 是 电动 机 、 动 叶 调 
节 轴 流 送 风机 本 体 等 振动 大 。 检 修 质 量 和 产品 质量 不 良 造 
成 的 非 计 划 停 运 小 时 占 所 有 非 计 划 停 运 小 时 的 63. 29% 
和 18.24% 。 

引 风 机 非 计划 停 运 的 首要 技术 原因 是 主要 部 件 电 动机 
轴承 . 静 叶 片 调节 轴 流 引 风 机 本 体 动 叶片 等 振动 大 。 检 修 
质量 和 产品 质量 不 恨 造成 的 非 计划 停 运 小 时 占 所 有 非 计 划 
停 运 小 时 的 46. 85 和 和 14.77%。 

高 压 加 热 嚣 非 计划 停 运 的 首要 技术 原因 是 主要 部 件 0 
型 管 、. 输 水 管道 直 管 等 漏水 。 产 品 制 造 不 良和 检修 不 良 造 
成 的 非 计 划 停 运 小 时 占 所 有 非 计 划 停 运 小 时 的 28. 33% 
和 24.78% 。 

300MW 容量 等 级 机 组 是 电网 的 主力 机 组 ,与 之 配套 的 
磨 煤 机 28 7K FR . 送 风机 . 引 风 机 .高压 加 热 器 分 别 占 统计 总 
台数 的 49.90% (54. 73% 、52. 12% 、$2. 43% 和 52.97% ,其 
中 85% 为 国产 设备 。2009 年 , 磨 煤 机 的 可 用 系数 有 所 提高 ， 
引 风 机 与 上 年 持平 ,其 他 3 种 辅 机 设备 均 有 不 同 程度 下 降 。 
磨 煤 机 可 用 系数 高 出 全 国 200MW 及 以 上 容量 5 种 电站 辅 
机 设备 平均 水 平 的 0.05% , 引 风 机 可 用 系数 与 全 国 200MW 
及 以 上 容量 5 种 电站 辅 机 设备 平均 水 平 持平 ,给 水 泵 、 送 风 
机 、 高 压 加 热 器 可 用 系数 分 别 低 于 全 国 200MW 及 以 上 容量 
5 种 电站 辅 机 设备 平均 水 平 的 0.02% .0.07% .0.15% 。 该 
容量 等 级 机 组 所 属 辅 机 设备 的 运行 状况 多 年 来 一 直 比 较 


ar 


送 风机 


096 | | ml 


row | o 
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稳定 。 

2009 年 ,配套 SOOMW 容量 等 级 机 组 的 辅 机 中 , 磨 煤 机 、 
给 水 有 泵 、 引 风机 可 用 系数 同比 分 别 减少 0.07% 、0.92% 、 
0.21%, 相 当 于 每 台 年 可 用 小 时 减少 6. 13h, 80. 59h, 
18. 40h; 送 风机 可 用 系数 与 上 年 持平 ;高 压 加 热 器 同比 系数 
间 比 上 升 0. 88% ,相当 于 每 台 年 可 用 小 时 增加 77.09h。 订 
煤 机 、 给 水 泵 . 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 分 别 高 出 
1.67% .1. 60% (1. 74% 1. 66% 1.74% ,其 中 高 压 加 热 占 的 
可 用 系数 连续 3 年 高 于 200MW 及 以 上 容量 火电 机 组 5 种 电 
站 辅 机 设备 可 用 系数 的 平均 水 平 。 该 容量 火电 机 组 辅助 设 
备 的 可 靠 性 指标 逐年 提高 ,运行 状况 趋 于 稳定 。 

配套 600MW 容量 机 组 的 辅 机 设备 统计 255 A, bb 2008 
年 增加 50 A. FERAL KR TK VOL . 引 风 机 .高压 加 热 器 
可 用 系数 分 别 比 上 年 下 降 0.08% .0. 37% 0.43% .0. 63% 
和 0.34% 。 主 要 是 由 于 近 两 年 该 容量 的 机 组 台数 增长 很 
快 ,新 投 运 的 机 组 由 于 产品 质量 和 施工 安装 质量 不 稳定 造 
成 可 用 系数 下 降 。 

700MW 容量 机 组 统计 6 台 ,珠海 电厂 2 台 .德州 电厂 2 
a FREJ 2 台 。 该 容量 机 组 配套 的 磨 煤 机 、 给 水 有 泵 、 送 
风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 的 可 靠 性 系数 分 别 比 上 年 下 降 
2.74% 2.91% 2.65% 3.08% 和 3.58% ,主要 是 由 于 运行 
时 间 的 减少 和 计划 停 运 时 间 的 上 升 。 

800MW 容量 机 组 统计 2 台 , 即 绥 中 ] 号 机 、2 号 机 ,给 
水 泵 可 用 性 系数 比 上 年 下 降 5.41% , 磨 煤 机 、 送 风机 、 引 风 
机 高压 加 热 器 分 别 增长 3. 11% .0.73 0. 58% 6.47% 。 

1 000MW 容量 机 组 统计 7 台 ,玉环 电厂 4 台 、 邹 县 电厂 
2 台 (7 号 机 、8 号 机 ) .北仑 港 1 台 。 磨 煤 机 、 给 水 泵 、 送 风 
机 、 引 风机 的 可 用 系数 分 别 比 上 年 下 降 0.63% 、0.33% 、 
0. 60% .0. 16% ,高 讨 加 热 器 的 可 用 系数 增长 0. 50% 。 

4. 质量 体系 文件 贯彻 水 平 提升 ,实物 质量 控制 加 强 

重点 企业 除 完成 例 行 的 年 度 评审 和 内 部 审核 外 ,更 加 
重视 企业 产品 实物 质量 的 稳定 。 

北京 电力 设备 总 厂 强化 过 程 质 量 控制 ,妥善 解决 历史 
遗留 的 质量 问题 ,抓紧 解决 现场 质量 问题 ,重点 解决 新 产 
品 .新 材料 质量 问题 ,随时 解决 工序 质量 问题 ,保持 了 产品 
质量 的 总 体 稳定 。 企 业 通 过 了 ISO 9001: 2000 质 量 管理 体系 
认证 复审 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 的 焊 缝 一 
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次 合格 率 为 98. 79% ,水 压 试验 一 次 合格 率 为 99.28% ,高 压 
加 热 器 可 靠 性 指标 为 93.54% ;军品 焊 颖 一 次 合格 率 为 
100% ,水 压 试验 一 次 合格 率 为 100% ,产品 交 验 一 次 合格 率 
100% ;核电 设备 焊 甸 一 次 合格 率 为 99. 3% ,水 压 试 验 一 次 
合格 率 为 99. 9% 。 

5. 市 场 走向 规范 ,企业 资质 意识 增强 

2009 年 6 月 ,上 海 重型 机 器 厂 有 限 公司 获得 美国 机 械 
工程 师 学 会 (ASME ) 颁发 的 NPT 授权 证 书 和 钢印 ,标志 者 公 
司 的 核电 设备 质量 保证 体系 的 运行 已 符合 美国 ASME 锅炉 
和 压力 容器 规范 要 求 。 该 公司 按 ISO 9001: 2008 标 准 ,全 面 
修订 了 质量 管理 体系 ,并 通过 了 民品 和 军品 的 体系 复审 , 提 
高 了 质量 管理 体系 的 覆盖 面 和 控制 力 。 

上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 顺 利通 过 了 上 海 市 及 南汇 
区 质量 技术 监督 局 组 织 的 焊条 生产 许可 证 的 复 证 验收 。 

北京 电力 设备 总 厂 获得 全 国电 力 用 户 满意 企业 .全 国 
重 质量 守信 用 企 业 称号 PR BRL. FR DRS 
国电 力 用 户 满意 产品 称号 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 广 获 得 核 安 
全 局 颁发 的 核 2.3 级 设备 设计 许可 证 ;电能 ( 北京) 产品 认 
证 中 心 对 企业 常规 5 大 件 产品 共 14 个 单元 进行 了 为 期 4 天 
的 产品 认证 工作 ,推荐 该 厂 获取 产品 认证 资格 证 书 。 

6. 重点 企业 着 力 提升 企业 软 实力 ,品牌 建设 意识 增强 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公司 HP 磨 煤 机 2009 年 继续 被 推 
荐 为 上 海 名 牌 产 品 ,证 书 有 将 期 至 2011 年 12 月 。 同 时 HP 
磨 煤 机 国产 化 攻关 项 目 获 重 点 产品 质量 振兴 攻关 成 果 奖 和 
上 海 市 加 快 自 主 品 牌 建 设 专项 资金 。 

菲 达 集团 有 限 公 司 的 “ 菲 达 " 牌 布袋 除尘 器 被 认定 为 浙 
江 省 名 牌 产品 。 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 重视 品牌 建设 “上 鼓 " 牌 获得 
了 ”上 海 市 著名 商标 ”称号 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 广 生 产 的 与 
300MW .600MW .1 OOOMW 机 组 配套 的 高 压 加 热 器 、 低 压 加 
热 器 连续 15 年 被 誉 为 "上海 市 名 牌 产 品 ” ,其 中 ,高 压 加 热 
器 可 靠 性 综合 指标 始终 保持 国内 领先 地 位 。 

西安 电力 机 械 厂 “ 西 ” 字 牌 电力 金具 产品 荣获 2009 年 
“西安 市 名 牌 产品 "称号 。 

7. 标准 工作 得 到 重视 ,标准 参与 的 积极 性 越 来 越 高 

中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 参与 8 个 国家 标准 、10 个 行 


业 标 准 的 制定 工作 , 制定 或 修订 企业 产品 及 技术 标准 


36 项 。 

菲 达 集团 有 限 公司 的 子 公司 浙江 菲 达 环保 科技 股份 有 
限 公司 作为 机 械 工业 环境 保护 机 械 标准 化 技术 委员 会 大 气 
净化 设备 分 技术 委员 会 秘书 处 ,牵头 组 织 召 开行 业 标准 化 
会 议 2 次 ,主持 完成 4 项 国家 标准 报批 稿 .12 项 行业 标准 报 
批 稿 的 制定 ,修订 工作 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”上海 重型 机 器 厂 有 限 公司 完成 
基本 建设 及 技术 改造 投资 2. 1 亿 元 ,加 快 建设 闵行 和 临 港 
两 个 生产 基地 ,进一步 提高 核电 和 大 型 适 锻 件 生产 能 力 。 
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2009 年 ,该 公司 依靠 自己 的 技术 和 能 力 完成 了 世界 上 最 大 
的 450t 电 渣 炉 技 术 改 造 项 目 , 为 上 海 电气 重工 集团 研制 国 
产 化 大 型 铸 锻 件 提供 了 另 一 条 技术 生产 路 线 。 该 公司 对 大 
批 老 工业 炉 窗 开展 了 大 规模 技术 改造 ,燃烧 能 源 从 以 重油 
和 煤气 为 主 改造 为 天 然 气 清洁 能 源 ,并 通过 配置 国内 最 新 
技术 成 果 , 提 高 了 炉 窗 的 操作 技术 、 控 制 技 术 和 余热 利用 能 
力 , 极 大 地 提高 了 炉 窗 的 加 工效 率 和 产品 质量 ,节能 效果 
显著 。 | 

上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公司 投入 2 000 万 元 从 捷克 菲 马 
特 公 司 .韩国 斗山 公司 .韩国 起 亚 公司 .台湾 油 机 公司 和 上 
海 机 床 厂 购置 了 2 台大 型 数控 镜 铣 加 工 中 心 7 台 车 削 加 工 
中 心 1 台 立 式 车 削 中 心 、1 台数 控 立 式 车 床 和 1 台数 控 外 圆 
麻 肖 中心 。 

菲 达 集团 有 限 公司 下 属 诸 既 康 达 机 械 有 限 公 司 的 环保 
装备 生产 基地 技 改 项 目 被 浙江 省 经 济 和 信息 化 委员 会 列 人 
2009 年 度 浙江 省 “ 双 千 "重点 技术 改造 项 目 。 该 项 目 新 建 厂 
房 .办公 及 配套 设施 等 总 建筑 面积 26 897. 9m’ ,添置 关键 生 
产 及 检测 设备 ,增强 研发 生产 能 力 ,形成 年 产 4 亿 元 环保 装 
备 产 品 的 批量 生产 能 力 。 该 集团 新 建 大 气 污 染 治理 装备 试 
验 开发 中 心 项 目 计 划 总 投资 6 400 万 元 ,于 2008 年 底 正 式 开 
工 建设 ,已 新 建 试验 大 楼 4 925m ,购置 相关 试验 装置 .检测 
设备 138 台 ( 套 ) ;新 建 电 除尘 /布袋 热 态 试验 室 等 专业 试验 
室 及 产品 测试 检验 中 心 ,将 形成 国内 一 流 的 大 气 污染 治理 
技术 试验 研究 ,系统 设计 等 能 力 。 该 集团 的 年 产 10 套 燃 煤 
电站 配套 大 型 电 袋 复合 除尘 器 项 目 列 人 国家 工业 和 信息 化 
部 “重点 产业 振兴 和 技 改 项 目 ” ,项 目 总 投资 11 000 万 元 ,于 
2009 年 初 正式 开工 建设 ,全 部 完成 后 将 达到 年 产 10 g 
300MW 以 上 燃 煤 机 组 配套 的 电 袋 复 合式 除尘 器 的 生产 能 
力 , 可 新 增 销售 收入 22 000 万 元 .利润 3 $12 万 元 、 税 金 2 280 
万 元 。 

西安 电力 机 械 厂 技 改 项 目 一 期 工程 锦 焊 车 间 项 目 已 于 
2009 年 6 月 30 日 竣工 ,并 投入 生产 。 厂 房 面积 4 862m , 投 
资 2 000 万 元 ;新 添置 了 H 型 钢 生 产 线 、 数 控 火焰 切割 机 等 
数控 焊接 设备 。 

扬州 电力 设备 修造 三 完成 技 改 项 目 12 项 ,投入 技 改 资 
金 516 万 元 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 累 计 完 成 技 改 .基建 投资 
7 461. 56 万 元 。 | 

北京 电力 设备 总 厂 重 大 技术 改造 项 目 有 序 推进 。 普 通 
铸件 技 改 项 目 已 于 2009 年 9 月 顺利 投产 ,下 属 保定 电力 修 
造 厂 结 构件 厂房 已 顺利 竣工 ; 耐 磨 件 技术 改造 项 目 完成 阶 
段 性 工作 ; 特 高 压 电器 厂房 初步 建成 ,工装 设备 进入 安装 阶 
段 。 该 厂 还 投入 近 于 万 元 ,先后 进行 了 厂 变 电站 二 期 .家 属 
区 高 层 供水 .灯光 球场 ,保安 宿舍 、 家 属 宿舍 三 区 楼 前 地 面 、 
六 区 和 八 区 电源 线路 .单身 公寓 等 改造 项 目 ,修缮 俱乐部 屋 
顶 与 设施 、 公 园 道路 及 路 灯 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电站 辅 机 厂 配合 国家 
节能 减 排 关闭 电厂 小 机 组 要 求 ,关闭 西 线 热 网 供 能 设施 。 


行业 概况 





投资 约 160 万 元 ,对 西 三 浴室 采用 三 联 供 热泵 机 组 进行 改 
造 。 投 资 约 128 万 元 ,解决 了 浴室 供水 .食堂 冷暖 空调 问题 。 
投资 约 76 万 元 ,添置 焊接 变 位 器 设备 、 激 光 胶 片 扫描 仪 , 满 
足 核电 产品 生产 需要 。 工 厂 还 投入 300 万 元 新 建 污水 处 理 
池 ,对 酸 洗 水 处 理 、 热 蒸汽 使 用 等 设备 进行 了 改造 ,先后 改 
造 了 16 项 清洁 生产 项 目 , 有 效 地 减少 了 气 离 子 、 二 氧化 碳 
及 二 氧化 硫 的 排放 , 共 获 得 经 济 效 益 3 700 余 万 元 。 该 公司 
2009 年 2 月 19 日 通过 了 清洁 生产 审核 。 

管理 及 改革 电站 辅 机 重点 企业 积极 调整 企业 组 织 结 
构 ,重组 生产 要 素 ; 加 强 财务 管理 和 成 本 控制 、 管 理 信息 化 
建设 ,提高 风险 防 控 意识 ,增强 抗 风 险 能 力 。 

1. 理 顺 组 织 机 构 ,适应 市 场 需求 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公 司 按 照 上 海 电 气 集 团 提出 的 
“8 +1 世界 级 工厂 建设 的 战略 目标 和 和 要求, 积极 推进 世界 
级 工厂 建设 。 该 公司 作为 核心 企业 ,主导 编制 了 上 海 电 气 
重工 集团 531 发 展 规划 。 加 强 企 业 风 险 管理 评估 制度 的 执 
行 力度 ,采购 .销售 .资金 .存货 和 对 供 方 管理 等 方面 的 内 控 
防范 措施 健全 。 

上 海 重 型 机 器 三 有限 公 司 成 功 完成 了 2 个 热 加 工 子 公 
司 的 体制 改革 ,取消 了 独立 法 人 ,合并 归 人 上 海 电气 重工 集 
团 本 部 。 

北京 电力 设备 总 厂 将 原 有 的 7 个 事业 部 重新 定位 为 不 
同 功能 的 12 个 事业 部 ,对 企业 转轨 变型 起 到 了 强 有 力 的 文 
撑 作 用 。 

西安 电力 机 械 厂 完善 .变革 内 部 组 织 结构 体系 ,组 建 具 
有 法 人 资质 和 不 具备 法 人 资格 两 种 类 型 的 子 ( 分 ) 公司。 按 
照 “ 集 中 政策 ,分散 经 营 ” 的 原则 ,人 处理 企业 高 层 领导 与 二 级 
经 营 单 位 之 间 的 关系 。 

2. 加 强 财务 控制 ,确保 资金 运作 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 建立 了 严格 的 用 款 申 请 审批 制 
度 ,对 商务 活动 .资金 运用 、 费 用 结算 .财务 报告 等 进行 控 
制 ,使 资金 运作 能 够 按 计划 进行 ,处 于 受 控 状 态 。 

北京 电力 设备 总 三 深入 开展 经 济 合同 大 检查 和 "回头 
看 "工作 ,健全 和 完善 事业 部 制 , 划 小 内 部 核算 单位 ,建立 以 
安全 ,质量 ,效益 和 发 展 为 指标 体系 、 发 展 与 风险 防 控 相 绪 
合 的 内 部 经 济 责任 制 。2009 年 ,机械 产品 债务 重组 共 节 约 
资金 近 1 500 万 元 ,企业 效益 增长 ,运营 质量 显著 改善 。 

3. 加 大 货款 回收 ,缓解 资金 压力 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 完成 8.6 亿 元 资金 回收 ,完成 
存货 处 理 收回 现金 382. 3 万 元 。 

北京 电力 设备 总 三 把 现金 流 作为 企业 运营 成 果 的 评价 
标准 , 全 年 累计 回 款 240 218 万 元 , 占 当 期 商品 产 出 的 
97.35% ,其 中 一 年 以 上 应 收 账 款 回 款 累计 20 436 万 元 ,创造 
了 企业 销售 回 款 率 的 最 高 纪录 。 

4. 持续 注重 人 力 资 源 的 开发 与 管理 

上 海 重型 机 器 三 有 限 公 司 相继 筹建 和 成 立 “ 院 士 工作 
站 ”, 对 重点 ,难点 技术 开展 联合 攻关 。 

上 海 电 力 修造 总 广 有 限 公 司 设立 专项 科技 进步 创新 奖 


励 基金 ,鼓励 科技 人 员 开 展 自 主创 新 。 

菲 达 集团 有 限 公司 的 “ 非 达 集团 和 * 环境 保护 技术 与 装 
备 创新 团队 ' ”项 目 通过 了 浙江 省 人 事 厅 组 织 的 评审 , 菲 达 
集团 荣获 浙江 省 首 批 重点 企业 技术 创新 团队 称号 。 

5. 减少 库存 ,规避 经 营 风 险 

北京 电力 设备 总 厂 2009 年 高 度 重视 对 材料 . 产 成 品 库 
存 的 监控 。 在 生产 系统 ,坚决 执行 防 控 经 营 风险 的 决策 部 
署 , 压 产 成 品 库 存 取得 阶段 性 成 果 ; 在 管理 系统 ,重点 加 强 
对 材料 库 呆滞 物资 .成 品 库 一 年 以 上 产 成 品 .6 ~9 个 月 产 成 
品 的 管理 ;在 企业 资金 收 支 例会 上 进行 月 度 通报 ,在 厂 内 局 
域 网 上 月 度 提示 ,有 力 地 促进 了 压 库存 工作 。 

6. 注重 企业 形象 ,企业 社会 责任 意识 增强 

北京 电力 设备 总 厂 再 次 人 围 “中 国 机 械 工 业 100 强 ” 
(名 列 第 84 位 ) “北京 市 纳税 A 级 "“ 特 高 压 建设 先进 集 
th” “管理 进步 示范 企业 ” (复评 ) ,企业 还 被 评 为 首都 文明 
单位 ,社区 、 民 防 建设 获得 多 项 地 方 授予 的 荣誉 。 

上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公司 荣获 上 海 市 人 民政 府 颁发 
的 上 海 市 文明 单位 称号 ,荣获 上 海 市 人 民政 府 颁发 的 上 海 
市 平安 单位 称号 ,连续 5 年 蝉联 “中 国 工业 行业 排头 兵 企 
业 ” 称 号 ,继续 被 评 为 上 海 市 守 合同 、 重 信用 企业 和 企业 合 
同 信用 AA 级 单位 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 荣获 中 国 华电 集团 公司 
2009 年 度 先进 企业 荣誉 称号 , 获 首 批 行业 信用 评价 AAA 级 
企业 ,被 评 为 2009 年 度 先进 企业 ,文明 单位 。 该 公司 被 中 国 
科学 技术 协会 .国家 发 展 和 改革 委员 会 .科技 部 和 国务 院 国 
资 委 评 为 2007 ~ 2009 年 度 全 国 “ 讲 理想 . 比 贡献 "活动 先进 
集体 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 陈 元 新 、 应 
静 良 ] 





生产 发 展 情况 “” 据 对 列 人 2009 年 全 国电 动工 具 行业 统 
计 年 报 的 58 家 企业 的 统计 ,全 年 共生 产 电动 工具 10 28277 
台 , 总 产值 218. 98 亿 元 ; 全 年 销售 10 297 万 台 ,产销 率 
100. 14% ,其 中 外 销 8 343 万 台 , 占 销售 量 的 81.03%。 由 于 
许多 未 纳入 统计 的 单位 也 有 相当 数量 的 内 销 产品 ,电动 工 
具 总 销售 量 大 约 为 18 000 万 台 , 比 上 年 下 降 2. 20%., 2009 
年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2009 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 


家 


58 
AE 10 282. 33 






企业 数 
总 产量 


60 
15 453. 36 
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总 销售 量 10 296. 58 15 192. 77 





其 中 :外 销量 8 342.88 | 13 141.21 
外 销 金额 157. 06 207. 86 
总 产值 218. 98 248. 35 
总 资产 151. 57 152. 75 
HER 51.42 37. 98 
累计 固定 资产 投资 6. 73 9. 10 
生产 面积 196. 41 205. 13 
职工 人 数 38 271 42 240 
利润 总 额 6. 26 9. 56 
上 交 税 金 2. 11 3.41 





2009 年 ,我 国电 动工 具 行业 年 产值 超过 亿 元 的 企业 达 
32 家 。 其 中 ,年 产值 5 亿 ~10 亿 元 7 家 ,10 亿 元 以 上 5 家 ， 
. 最 高 为 40. 28 亿 元 。 产 量 超 1 000 万 台 的 1 家 ,为 1 978.8 万 
台 ;100 万 ~1 000 万 台 的 30 家 。 

2009 年 纳入 年 报 统计 的 58 家 企业 中 ,44 家 企业 固定 资 
产 投 资 合 计 6. 73 亿 元 ,投资 1 亿 元 以 上 有 2 家 ,5 000 万 ~ 
10 000 万 元 有 5 家 ,1 000 万 ~5 000 万 元 有 13 家 ,其 中 一 家 
企业 自 年 初 累计 完成 固定 资产 投资 额 1.40 亿 元 。2009 年 
电动 工具 产值 前 25 位 内 资 企 业 见 表 2。 


表 2 2009 年 电动 工具 产值 前 25 位 内 资 企业 


l 浙江 博大 电器 有 限 公司 402 831 
2 YS A LARA RA] 125 075 
3 浙江 亚 特 电 器 有 限 公 司 80 151 
4 宝 时 得 机 械 ( 中 国 ) 有限 公司 61 152 
5 浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公 司 52 704 
6 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 52 010 
7 Sb a 2) AR BRS} 46 575 
8 弘 大 集团 有 限 公 司 35 519 
9 江苏 国 强 工 具有 限 公 司 35 000 
10 | 永康 市 正大 实业 有 限 公司 33 184 
11 浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 30 660 
12 慈溪 市 贝 士 达 电 动工 具有 限 公司 29 361 
13 浙江 伦 达 实业 有 限 公司 26 110 
14) 浙江 水 康 东 立 电机 有 限 公司 24 866 
15 宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公 司 23 399 
16 | 宁波 天 邦 实 达 工具 有 限 公司 23 238 
17 浙江 立 邦 电器 有 限 公 司 22 146 
18 浙江 特 畅 恒 实 业 有 限 公司 21 000 
19 | 永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 18 813 
20 扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 15 391 
21 浙江 意 达 电器 有 限 公司 15 380 
22 | 宁波 国 图 电机 有 限 公司 13 857 
23 常州 合力 电器 有 限 公 司 . 12 600 
24 浙江 武义 工 力 电器 有 限 公 司 11 852 

浙江 摩 兴 电 器 有 限 公 司 10 237 
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产品 分 类 产销 量 ”2009 年 纳入 统计 的 58 家 企业 生产 
电动 工具 10 282 万 台 。2009 年 58 家 企业 销售 量 较 大 的 6 类 
产品 见 表 3。 


表 3 2009 年 58 家 企业 销售 量 较 大 的 6 类 产品 


销量 | 占 该 类 别 销量 | 占 总 销量 
| 


Wb ESE 
















角 向 磨 光 机 





冲击 钻 建筑 类 5. 38 
Fea 建筑 类 2. 85 
电钻 金属 切削 类 2. 82 
割 草 机 木工 类 2. 37 


木工 类 


进出 口 ” 据 海关 总 署 统计 ,2009 年 我 国 出 口 各 类 手持 
式 电 动工 具 13 810. 96 万 台 , 比 上 年 下 降 18.51% ;出 口 零 部 
件 37 188. 01t, 比 上 年 下 降 16. 45% ;手持 式 电动 工具 及 零 部 
件 出 口 378 909. 64 万 美元 , 比 上 年 下 降 16.96% 。2001 ~ 
2009 年 电动 工具 整 机 出 口 量 走势 见 图 1。2001 ~ 2009 年 电 
动工 具 整 机 出 口 额 走势 见 图 2。 
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图 1 2001 ~2009 年 电动 工具 整 机 出 口 量 走势 
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2 2001 ~ 2009 年 电动 工具 整 机 出 口 额 走势 


2009 年 我 国 出 口 的 电动 工具 仍 以 手持 式 各 种 电 钼 和 手 
持 式 砂 磨 工具 为 主 , 两 种 产品 共 出 口 7 $98.76 万 台 , 占 出 口 
总 量 的 55. 01% ;出 口 额 196 120. 74 万 美元 , 占 整 机 出 口 总 额 
的 55.28% ;出 口 量 和 出 口 额 分 别 比 上 年 下 降 25.77% 和 
26.85% 。 其 他 手持 式 工具 出 口 3 917. 65 万 台 , 与 上 年 基本 
持平 。2009 年 我 国 进口 各 类 电动 工具 52. 16 万 台 , 比 上 年 


行业 概况 


下 降 7. 52% ;进口 电动 工具 零件 7 717.01t, 比 上 年 下 降 
14.90% 。2009 年 电动 工具 及 电动 工具 零 部 件 出 口 情况 见 


表 4。2009 年 电动 工具 及 电动 工具 零 部 件 进口 情况 
见 表 5。 


表 4 2009 年 电动 工具 及 电动 工具 零 部 件 出 口 情况 


出 口 量 (万 台 ) 








出 口 额 ( 万 美元 ) 


和 2008 年 | PLLA) 
总 计 378 909. 64 456 337. 94 ~ 16. 96 
整 机 小 计 13 810. 96 16 948. 96 354 807. 90 425 745. 80 — 16. 66 
手持 式 各 种 电 销 4 291. 17 5 902. 34 137 713. 90 190 031. 30 -27.53 
手持 式 链 锯 194. 42 214. 06 8 020. 67 8 645. 87 -7.23 
手持 式 电 锯 1 842.71 2 253. 25 51 903. 47 64 024. 52 - 18.93 
手持 式 砂 磨 工具 3 307. 59 4 335, 44 58 406. 84 78 085. 47 -25. 20 
手持 式 电 刨 257. 42 331. 62 5 408. 59 7 023. 60 -22. 99 
手持 式 其 他 工具 3 917. 65 3 912. 25 93 354, 39 77 935. 10 19. 78 
电动 工具 零件 37 188. O1(t) 44 511. 20(t) 24 101. 74 30 592. 14 -21. 22 
RS 2009 年 电动 工具 及 电动 工具 零 部 件 进口 情况 
a 金额 (万 美元 ) 
2008 年 | RKC) 

总 计 16 562. 88 20 669. 54 -19.87 
整 机 小 计 52. 16 56. 42 4 462. 07 5 531. 20 - 19. 33 
手持 式 各 种 电 钼 22. 42 23. 46 1 079. 28 1 730. 57 -37.63 
手持 式 链 锯 0.03 1. 10 3.39 129, 84 -97.39 
手持 式 电 锯 2. 62 2. 27 216. 31 205. 89 5. 06 
Fhe) Be TA 8. 97 12. 56 689, 31 863. 06 ~20. 13 
手持 式 电 刨 0. 38 0. 30 21. 54 20. 67 4.21 
手持 式 其 他 工具 17.74 16. 73 2 452. 24 2 581. 18 -4.99 
电动 工具 零件 7717.01(t) 9 068. 34(t) 12 100. 81 15 138. 34 -20.01 


2009 年 ,我 国电 动工 具 和 零件 销 往 世 界 179 个 国家 或 
地 区 , 整 机 出 口 的 主要 地 区 仍 以 欧洲 .北美 洲 为 主 ,两 个 地 
区 共 进 口 我 国电 动工 具 10 017. 41 万 台 , 较 上 年 的 12 426.7 
万 台 减 少 2 409. 29 万 台 , 同 比 下 降 19. 39% ;亚洲 .非洲 .南美 
洲 和 大 洋 洲 4 个 地 区 进口 我 国电 动工 具 整 机 亦 有 减少 , 平 
均 降 幅 16.11% 。 进 口 我 国电 动工 具 零 部 件 的 主要 地 区 是 
欧洲 和 亚洲 ,两 个 地 区 共 进 口 零 部 件 26 632. 28t, 占 总 量 的 





71. 62% ,其 中 欧洲 同比 下 降 20.81% , 亚洲 同比 下 降 
13.49% 。 两 地 区 合计 成 交 金 额 16 900.78 万 美元 ,同比 下 降 
21.18% ,其 中 欧洲 同比 下 降 21.37%, 亚洲 同比 下 降 
21.09% 。 其 他 4 个 地 区 零件 的 进 晶 量 和 进口 额 的 平均 降幅 
为 17.25% 和 21. 29% 。2009 年 各 地 区 进口 我 国电 动工 具 
和 零件 情况 见 表 6。 


表 6 2009 年 各 地 区 进口 我 国电 动工 具 和 零件 情况 


指标 名 称 
总 金额 ( 万 美元 ) 


大 洋 洲 


wv 洲 
142 820. 61 138 732. 49 60 809. 53 6 207. 66 17 614. 69 12 724. 65 
数量 (万 台 ) 5 483. 56 4 533. 85 2 189.72 322. 33 873. 57 
.59 


E . 407. 94 
en [soam TE 
zf E 


2009 年 进口 我 国电 动工 具 的 国家 或 地 区 仍 以 美国 、 德 
国 英国、 荷兰 等 欧美 国家 为 主 。 前 5 名 国家 共 进 口 整 机 
6 857.7359 & ,进口 额 194 307. 41 万 美元 , 占 我 国电 动工 具 
整 机 出 口 总 量 和 出 口 额 的 49.65% 及 54.76%, SEEM 


比 ,这 5 个 国家 进口 量 平均 下 降 10. 12% ,进口 额 平均 下 降 
4.69% 。 其 中 ,美国 的 进口 量 和 成 交 额 同比 增长 0.3% 和 
10. 40% ,法 国 同比 增长 4.67% 和 9. 84% , 其 他 国家 则 呈 不 
同 幅度 的 下 降 。2009 年 进口 我 国手 持 式 工具 的 前 20 名 国 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


家 见 表 7。 
R7 2009 年 进口 我 国手 持 式 工具 的 前 20 名 国家 


序号 国 别 数量 (万 台 ) 
1 | 美国 123 255.74 4 118. 05 
2 | 德国 23 894.74 911. 09 
3. | 英国 17 184. 87 632. 37 
4 | 荷兰 | | 17 156. 01 645. 35 
5 比利时 12 816. 05 550. 87 
6 | 俄罗斯 12 014. 51 525. 86 
7 + 加拿大 11 509. 07 415.79 
8 | 澳大利亚 11 338. 41 362. 83 
9 | 法 国 10 385. 84 442. 68 
10 | 日 本 9 045. 75 333. 24 
ll 兰 7 272.01 241. 94 
12 | 奥地利 6 997. 45 131.50 
oO B | 波兰 6 103. 49 276. 89 
14 | 意大利 6 007. 55 227. 83 
Is | 泰国 4 476. 52 201. 49 
16 | 巴西 4 368. 12 211. 97 
17 | 阿拉 伯 联 合葬 长 国 3 969. 2 133. 08 
18 | 印度 3 839. 49 236. 50 
19 | 越南 3 225. 43 138. 74 
20 | 新 加 坡 2 766. 33 90. 66 





2009 年 我 国 出 口 电动 工具 零件 37 188.011, 出口 额 
24 101. 74 万 美元 ,同比 下 降 16.45% 和 21.22% 。 美 国 进口 
量 及 进口 额 继 续 下 滑 , 从 上 年 的 第 一 位 退 届 第 二 ,降幅 分 别 
为 25. 49% 和 22.54% 。 中 国 香港 虽然 由 上 年 的 第 二 位 上 升 
至 第 一 位 ,但 进口 量 和 进口 额 仍 分 别 下 降 22.59% 和 
6. 54% 。2009 年 进口 我 国电 动工 具 零 件 的 前 20 名 国家 或 
地 区 见 表 8。 


表 8 2009 年 进口 我 国电 动工 具 零 件 的 前 20 名 国家 或 地 区 





”序号 


O ù uy oA ah È U v â e 


美国 
印度 


日 本 
德国 
巴西 


印度 尼 西 亚 


俄罗斯 
Fe E 

ib 
马来西亚 
荷兰 
越南 
土耳其 





MTRT) 


4 152. 97 
3 702. 56 
1 504. 48 
1 416. 96 
1 290. 57 
1 183. 19 
628. 48 
555, 14 
503. 84 
489. 46 
438. 77 
434. 70 
402.05 
396. 54 
360. 73 


数量 (1) 
5 297.31 
3 098. 39 
2 990. 96 
1 790. 33 
1 297. 87 
1 901. 64 
1 109. 55 
905. 32 
730. 52 
1 023. 32 
474. 65 
789. 14 
567. 61 
1 130. 78 
795. 97 


( 续 ) 


金额 (万 美元 ) 


MHARA RKA 








557.41 





17 | 新 加 坡 552. 94 
18 | 泰国 593. 04 
19 | 乌克兰 514. 78 


捷克 


2009 年 1 月 1 日 和 6 月 1 日 ,我 国手 持 式 电动 工具 及 电 
动工 具 零 部 件 的 出 口 退 税率 相继 提高 1 个 百分点 , 达 
到 15% 。 

质量 及 标准 2009 年 5 月 , 铁 鲫 电动 工具 有 限 公 司 的 
“SREB” 商标 ,被 国家 工商 行政 总 局 认定 为 中 国 驰 名 商标 。 

2009 年 8 月 30 日 ,第 六 届 全 国电 动工 具 标 准 化 技术 委 
员 会 在 西安 举行 成 立 大 会 。 新 一 届 全 国电 动工 具 标 准 化 技 
术 委 员 会 由 43 名 委员 组 成 ,上 海 电 动工 具 研 究 所 所 长 刘 世 
昌 任 主任 委员 ,成 都 电动 工具 责任 有 限 公司 常务 副 总 经 理 
RE ,浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 总 工程 师 徐 忠和 狂 任 副 主 任 委 
员 。 同 期 召开 的 六 届 一 次 会 议 审 查 了 电动 工具 国家 标准 和 
行业 标准 (送审 稿 )20 项 ,其 中 ,电动 工具 国家 标准 送审 稿 
11 项 ,电动 工具 行业 标准 送审 稿 5 项 .电工 专用 仪器 设备 的 
行业 标准 送审 稿 4 项 。 

上 海 电气 器 具 检 验 测试 所 申请 扩充 的 检测 项 目 ,于 
2009 年 5 月 6 日 通过 了 中 国 合 格 评定 国家 认可 中 心 
(CNAS) 的 专家 评审 。 获 准 扩 充 的 检测 项 目 及 依据 标准 
如 下 : 

(1 ) 电 动工 具 : 带 饮 。 

(2) 家 用 电器 :面包 片 烘 烤 器 、 烤 架 . 电 烤 炉 及 类 似 用 途 
器 共 ,液体 加 热 器 ,室内 加 热 器 ,便携 式 电 热 工 具 以 及 类 似 
器 具 , 加 湿 器 ,吸油 烟 机 等 6 个 标准 。 

(3 ) 小 功率 电动 机 :房间 空气 调节 器 风 主 用 单 相 电 容 运 
转 异 步 电 动机 .交流 风扇 电动 机 .家 用 洗衣 机 用 电动 机 、 爪 
极 式 永 磁 同 步 电动 机 家 用 终 幼 机 电动 机 水泵 用 小 功率 蜡 
步 电动 机 、 吸 排 油 烟 机 用 电动 机 等 18 个 标准 。 

(4) 电 器 附件 :连接 盒 与 外 沉 、 无 联 锁 带 开关 插座 、 有 联 
锁 带 开关 插座、 带 熔断 器 播 头 .基础 机 电 继电器 等 5 个 
标准 。 

(5) 噪 声 振动 《旋转 电机 噪声 测定 方法 及 限 值 》《 轴 
中 心 高 为 56mm 及 以 上 电机 的 机 械 振 动 的 测量 、 评 定 及 限 
值 》 等 2 个 标准 。 

(6) RRA (HRA 通用 标准 ”居住 .商业 和 轻 
工业 环境 中 的 抗 扰 度 试验 》《 电 磁 兼 容 通用 标准 工业 
环境 中 的 抗 扰 度 试验 》《 电磁 兼容 ”通用 标准 ”居住 、 商 业 
和 轻工业 环境 中 的 发 射 标准 》《 电 磁 兼 容 通用 标准 I 
业 环 境 中 的 发 射 标准 ?等 4 个 标准 。 

(7) 环境 试验 《电工 电子 产品 环境 试验 第 2 部 分 : 试 
验方 法 ”试验 A: 低温 》《 电 工 电 子 产品 环境 试验 第 2 部 
分 :试验 方法 ”试验 B; 低 温 》《 电 机 在 一 般 环 境 条 件 下 使 
用 的 湿热 试验 要 求 》 等 5 个 标准 。 


(8) 绝 缘 材 料 :区 固体 绝缘 材料 在 潮湿 条 件 下 相 比 电 痕 
化 指数 和 耐 电 痕 化 指数 的 测定 方法 》《 电 工 电子 产品 着 火 
危险 试验 第 2 部 分 :试验 方法 第 2 篇 : 针 焰 试 验 ? 等 13 
个 标准 。 

(9) 外壳 防护 :人 《外 壳 防 护 等 级 ( 卫 代码 )》《 旋 转 电 机 
整体 结构 的 防护 等 级 (IP 代码 ) 分 级 ?2 个 标准 。 

行业 活动 2009 年 2 月 22 日 ,在 苏州 调研 考察 的 中 共 
中 央 政 治 局 常委 、 国 务 院 副 总 理 李 殉 强 一 行 到 宝 时 得 机 械 
(中 国 ) 有 限 公 司 参观 考察 。 

中 国电 器 工业 协会 电动 工具 分 会 于 2009 年 4 月 8~9 
日 在 浙江 余姚 召开 第 六 届 会 员 大 会 。137 家 会 员 单位 的 180 
余人 出 席 。 会 议 按照 中 国电 器 工业 协会 章程 和 电动 工具 分 
会 工作 条 例 完成 换届 ,产生 了 新 一 届 理 事 会 。 上 海 电 动工 
具 研 究 所 所 长 刘 世 昌 任 理事 长 .上 海 电 动工 具 研 究 所 张 传 
富 任 秘书 长 .上 海 电气 器 具 检 验 测试 所 常务 副 所 长 潘 顺 芳 
任 副 秘 书 长 。 

2009 年 10 月 13 日 ,博世 公司 在 上 海 举行 辟 大 晚宴 庆 
祝 公 司 进入 中 国 100 周年 。 

中 国电 器 工业 协会 电动 工具 分 会 六 届 二 次 理事 扩大 会 
议 暨 庆祝 电动 工具 行业 协会 成 立 20 周年 大 会 ,于 2009 年 
10 月 28 ~30 日 在 江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公司 举行 。 

中 国电 器 工业 协会 电动 工具 分 会 授 对 江苏 金鼎 电动 工 
具 集 园 有 限 公司 “中 国电 动工 具 行业 排头 兵 企业 称号 。 

【 撰 稿 人 :上 海 电 动工 具 研究 所 金 轶 ] 


= KEBA 


随 着 我 国 装 机 容量 的 不 断 增加 ,以 及 输电 网 络 建设 速 
度 的 加 快 ,用 电 设备 需求 量 加 大 。2009 年 我 国生 产 交 流 电 
动机 1.87 亿 kW。 电 动机 制造 业 完 成 工业 总 产值 1 224. 85 
亿 元 ,同比 增长 7.73% ;完成 工业 销售 产值 1 197. 91 亿 元 , 同 
比 增长 7.71% ;完成 新 产品 产值 209.26 亿 元 ,同比 增长 
11.74% 。 我 国 石油 化 工 设备 . 治 金 设 备 、. 矿 山 机 械 、 建 材 机 
械 .电力 设备 .船舶 和 军工 装备 等 重大 装备 日 趋 大 型 化 ,以 
及 高 速 铁路 和 城市 轨道 交通 的 高 速 发 展 , 对 大 型 电机 的 需 
求 量 必 将 不 断 提升 。 从 长 远 发 展 看 ,大 型 电机 产品 市 场 走 
势 回 好 。 

2009 年 纳入 大 型 电机 设备 行业 统计 的 企业 共 9 RK, A 
体 为 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 、 上 海 电 气 集团 上 海 


BHU ARAR ,北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 公 司 、 兰 州 兰 电 电 


机 有 限 公 司 、 重 庆 赛 力 盟 电机 有 限 公 司 , 喻 电 集 团 交 直流 电 
机 有 限 公司 UBL APR BIE Bl .昆明 电机 厂 有 限 责 
任 会 司 .江西 东 元 电机 有 限 公司 。 由 于 2008 年 和 2009 年 各 
企业 报 送 数据 的 差别 ,在 同比 分 析 中 均 采用 对 应 企业 进行 
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对 比 。 l 

生产 发 展 情况 ”重大 机 械 装备 行业 产品 生产 周期 长 ， 
订单 储备 多 ,对 金融 或 经 济 危 机 反应 滞后 。2009 年 国际 金 
融 危 机 的 继续 蔓延 ,对 大 型 电机 设备 行业 的 影响 凸显 。 
2009 年 大 型 电机 设备 行业 主要 经 济 指标 全 面 下 降 , 其 中 实 
物 量 指标 和 效益 指标 下 滑 尤 为 严重 。 

据 对 企业 上 报 数据 的 统计 ,2009 年 大 型 电机 设备 行业 
完成 工业 总 产值 1 306 804 万 元 ,同比 下 降 7. 1% ;完成 工业 
增加 值 和 实现 利润 总 额 分 别 为 333 152 万 元 和 121 746 万 元 。 

其 中 ,东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 ( 以 下 简称 东方 
电机 ) 完 成 工业 总 产值 580 021 万 元 ,同比 下 降 6.0% ;上 海 
电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 ( 以 下 简称 上 海 电 机 ) 完 成 
242 347 万 元 ,同比 下 降 7.3% ;两 家 企业 合计 完成 822 368 万 
元 , 占 行业 工业 总 值 的 62. 9% ,生产 集中 度 相 对 较 高 。 在 9 
家 企业 中 工业 总 产值 同比 增长 的 有 4 家 ,1 家 与 上 年 持平 ,4 
家 下 降 。 江 西 东 元 电机 有 限 公司 (以 下 简称 东 元 电机 ) AB 
尔 滨 电机 厂 交 直 流 电机 有 限 责任 公司 (以 下 简称 哈 交 直流 
公司 ) 保 持 两 位 数 增长 ,同比 分 别 增长 28.8% 和 16.2%。 北 
京北 重 汽 轮 电 机 有 限 公 司 ( 以 下 简称 北 重 汽 轮 ) 和 重庆 赛 力 
盟 电 机 有 限 公 司 ( 以 下 简称 赛 力 盟 电机 ) 以 两 位 数 下 降 , 同 
比分 别 下 降 19. 4% 和 12. 3% 。 

工业 增加 值 是 企业 创造 价值 能 力 的 标志 性 指标 ,2009 
年 8 家 企业 (不 含 东 元 电机 ) 完 成 工业 增加 值 324 558 万 元 ， 
同比 下 降 4. 1% ,降幅 低 于 工业 总 产值 3 个 百分点 。8 家 企 
业 中 工业 增加 值 同 比 增加 的 3 家 ,1 家 基本 持平 ,4 家 下 降 。 
其 中 兰州 兰 电 电机 有 限 公司 ( 以 下 简称 兰 电 电机 ) PE 
电机 以 两 位 数 增长 ,前 者 高 达 67.3% ,后 者 为 14. 1% 。 但 兰 
电 电 机 工业 总 产值 只 占 8 家 合计 的 8.8% ,其 工业 增加 值 的 
高 增长 也 弥补 不 了 全 行业 的 下 滑 。 同 比 下 降 的 4 家 企业 
中 , 北 重 汽 轮 和 上 海 电 机 分 别 下 降 21. 4% 和 18.0% 。 东 方 
电机 和 上 海 电机 分 别 完成 工业 增加 值 156 606 万 元 和 56 953. 
万 元 ,两 家 合计 213 559 万 元 , 占 9 家 企业 工业 增加 值 的 
64.1% , 仍 为 行业 创造 价值 的 大 户 。 

2009 年 ,9 家 企业 实现 利润 总 额 121 746 万 元 ,上 报 的 9 
家 企业 尚未 出 现 和 亏损 企业 。 为 便于 同上 年 8 家 企业 对 比 ， 
再 扣除 东 元 电机 的 1 649 万 元 ,2009 年 8 家 企业 实现 利润 总 
额 120 097 万 元 ,同比 下 降 26. 0% ,降幅 远 高 于 工业 总 产值 和 
工业 增加 值 ,企业 的 利润 空间 被 进一步 压缩 。8 家 企业 利润 
总 额 间 比 增长 和 同比 下 降 的 企业 各 4 家 。 长 沙 电 机 有 限 责 
任 公 司 ( 以 下 简称 长 沙 电机 ) 因 上 年 亏损 19 万 元 ,2009 AER 
SE Alt AA 453 万 元 ,但 同比 增长 2 484. 2% 。2009 年 兰 
电 电 机 实现 利润 总 额 也 由 上 年 的 3 115 万 元 增 至 8 271 万 元 ， 
同比 增长 165. 5% 。 但 因 两 家 利润 总 额 在 8 家 利润 总 额 中 
占 比 很 小 , 仍 无 法 补偿 全 行业 利润 总 额 的 下 降 。 东 方 电机 
和 上 海 电 机 同 在 利润 下 降 之 列 , 且 降幅 列 4 家 企业 前 两 位 ， 
分 别 下 降 31. 7% 和 37.1% , 远 高 于 工业 总 产值 和 工业 增加 
值 降幅 ,国际 金融 危机 对 两 家 企业 冲击 十 分 严重 。 尽 管 东 
方 电 机 和 上 海 电 机 实现 利润 降幅 较 大 ,但 两 家 利润 总 额 合 
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计 仍 高 达 90 543 万 元 , 占 9 家 企业 利润 总 额 合 计 的 74. 4% o 业 产 值 利润 率 均 低 于 行业 平均 值 ,其 中 长 沙 电 机 只 有 
2009 年 ,9 家 企业 产值 利润 率 为 9.3% , 居 前 的 分 别 为 1.02%. 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 
上 海 电机 (12.4% ) 、 东 方 电机 (10.4%)、 哈 交 直 流 公 司 情况 见 表 1。2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 工业 增加 值 见 
(10.4% ) 。 两 家 龙头 企业 产值 利润 率 均 超 10% ,其 他 各 企 。 表 2。2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 利润 总 额 见 表 3。 
表 1 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 


产品 EREE EREE 全 员 劳 动 










































































































企业 名 称 ie 销售 收入 “| 资产 原价 ”| 资产 净值 | 。 生产 率 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) 
合计 1 306 804 1 394 973 386 515 222 102 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 580 021 622 283 143 462 105 066 228 056 
上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 242 347 241 157 82 697 36 567 221 263 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 公 司 158 403 202 232 82 142 30 960 109610 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 95 576 92 046 7 468 6 323 58 867 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 公司 62 330 69 859 3 893 2 461 92 901 
哈 电 集团 交 直 流 电 机 有 限 公司 53 720 51 779 16 936 5 804 17 258 
长 沙 电机 三 有 限 责任 会 霹 44 212 37 685 5 323 2 565 93 712 
昆明 电机 有 限 责任 公司 41 549 47 534 15 728 7 879 89 003 
江西 东 元 电机 有 限 公司 28 646 30 398 28 866 24 477 447 598 
R2 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 工业 增加 值 
企业 名 称 工业 增加 值 占 总 产值 的 比重 (% ) 
合计 333 152 25.5 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 156 606 27.0 
上 海 电 气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公司 56 953 23.5 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 28 970 18.3 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 28 562 29.9 
重庆 赛 力 嚼 电机 有 限 公 司 15 915 25.5 
哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责任 公司 13 721 . 25.5 
长 沙 电 机 厂 有 限 责 任 公司 . 13 204 . 29.9 
昆明 电机 三 有 限 公司 10 627 . 25.6 
江西 东 元 电机 有 限 公司 8 594 30. 0 
表 3 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 利润 总 额 
企业 名 称 产值 利润 率 (% ) 
合计 121 746 9.3 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 60 523 10. 4 
LEBARA CEERI ARAR 30 020 12.4 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 8 151 5.2 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 8 271 8.7 
重庆 赛 力 嚼 电机 有 限 公司 5 605 7. 2 
哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 453 10. 4 
长 沙 电机 广 有 限 责 任 公司 2 568 , 1.0 
昆明 电机 有 限 责 任 公司 4 506 6.2 
江西 东 元 电机 有 限 公司 1 649 5.8 





产品 生产 情况 ”2009 年 受 市 场 低迷 的 影响 ,大 型 电机 HEERS 455 台 ( 套 ) 降 至 2 778 台 ( 套 ) ,同比 又 降 49. 1% ， 
行业 产量 下 降 , 产 值 微 幅 增 长 。2009 年 上 海 电 机 生产 数量 。 而 同期 生产 产品 功率 由 上 年 的 938. 86 万 kW 降 至 671.76 
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万 kW ,同比 只 下 降 28. 4% ;产值 由 上 年 的 202 247 万 元 降 至 
196 434 万 元 ,只 小 幅 下 降 2.9% 。2009 年 大 型 电机 行业 8 
家 企业 (不 含 东 元 电机 ) 生 产 数 量 由 2008 年 的 7 254 台 ( 套 ) 
降 至 4 561 台 ( 套 ) ,同比 下 降 高 达 37. 1% 。6 家 企业 生产 产 
品 功 率 [ 不 含 东 元 电机 、 昆 明 电 机 厂 有 限 公司 (以 下 简称 昆 
明 电 机 )、 赛 力 嚼 电机 ] 只 由 上 年 的 1 247.937 kW 降 至 
i 001.4177 kW, 同 比 下 降 19.9% 。9 家 企业 产值 由 上 年 的 
358 755 万 元 降 至 335 865 万 元 ,同比 小 幅 增长 1. 6% 。 

生产 产品 数量 同比 增加 的 企业 只 有 3 家 ,长 沙 电 机 产 
Æ 2009 年 生产 340 台 ( 套 ) ,是 2008 年 的 1.8 信 ; 兰 电 电机 
2009 年 产量 同比 增长 30.9% 。 东 方 电机 以 大 功率 产品 为 
= ,2009 年 产量 由 上 年 的 44 台 ( 套 ) 也 道 势 增 至 51 台 ( 套 ) ， 
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同比 增长 15.9% 。 在 同比 下 降 的 两 家 企业 中 除 哈 交 直流 公 
司 外 ,其 他 企业 的 产量 降幅 均 超 30% 。 

7 家 企业 中 ,生产 产品 功率 同比 增加 的 企业 有 3 家 ,4 家 
企业 下 降 。2009 年 长 沙 电 机 产量 30 万 kW, 是 2008 年 的 
1.8 倍 ; 兰 电 电机 同比 增长 26. 8% ;东方 电机 也 小 幅 增 长 
2.0% 。 在 同比 下 降 的 企业 中 ,上 海 电机 同比 下 降 28. 3% 。 

在 产值 中 ,9 家 企业 同比 增长 的 4 家 , 下降 的 5 家 。 
2009 年 长 沙 电 机 产值 由 上 年 的 3 666 万 元 增 至 7 200 万 元 ， 
同比 增长 96. 4% ; 兰 电 电机 同比 增长 45. 1% 。 同 比 下 降 企 
业 中 ,昆明 电机 、 哈 交 直 流 公司 、 北 重 汽 轮 降 幅 均 超 过 
50% 。2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产量 产值 
见 表 4。 


4 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产量 产值 


企业 名 称 


合计 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 

上 海 电气 集团 上 海 电机 三 有 限 公司 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公司 

哈尔滨 电机 三 交 直 流 电机 有 限 责任 公司 
长 小 电机 厂 有 限 责任 公司 

昆明 电机 厂 有 限 公 司 

江西 东 元 电机 有 限 公司 





市 场 及 销售 2009 年 大 型 电机 的 销售 大 户 上 海 电 机 的 
大 型 电机 出 口 额 道 势 大 幅 增长 ,增幅 高 达 563. 3% ,国内 销 
售 收 入 也 增长 20. 8% ,从 而 拉动 9 家 企业 国内 外 合计 销售 
收入 达 591 015 万 元 ,同比 增长 67, 1% 。 在 国内 外 销售 收入 
中 ,9 家 企业 有 4 家 同比 增长 ,1 家 持平 ,4 家 同比 下 降 。 其 
中 上 海 电机 同比 增长 115. 9% , 东 元 电机 和 长 沙 电机 同比 分 
别 增长 97. 6% 和 94. 9% 。 在 下 降 的 4 家 企业 中 昆明 电机 同 
比 下 降 89. 9% , 北 重 汽 轮 同比 下 降 逾 50% , 2009 年 上 海 电 
机 一 家 大 型 电机 国内 外 合计 销售 收入 423 627 万 元 , 占 9 家 
企业 合计 的 71.7% ,生产 集中 度 很 高 。 

2009 年 9 家 企业 大 型 电机 国内 销售 收入 349 341 万 元 ， 
比 上 年 增长 11. 5% 。9 家 企业 中 5 家 企业 同比 增长 ,1 家 持 
平 ,3 家 同比 下 降 。 长 沙 电 机 、 兰 电 电 机 、 东 元 电机 、 赛 力 盟 


HS 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产品 销售 收入 及 出 口 额 


国内 销售 收入 ( 万 元 ) 同比 增长 (% ) 出 口 额 (万 美元 ) 


企业 名 称 
合计 349 341 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 8 902 
上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 195 470 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 4 506 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 52 063 


产量 ek 产量 
Zs 
B/E) (%) (H kW) 


-37.9 | 1 049. 90 








电机 增幅 均 在 40% 以 上 ,分 别 为 72.2% 47.9% .46. 6% 、 
44. 1% ;上 海 电 机 同比 增长 20.8% 。 昆 明 电机 、 东 方 电机 和 
北 重 汽 轮 降幅 均 在 50% 以 上 ,分 别 下 降 67.5% .52.7% 和 
51. 9% 。 在 大 型 电机 国内 销售 额 中 ,上 海 电 机 占 9 家 企业 合 
计 的 56.0% 。2009 年 6 家 企业 有 产品 出 口 ,合计 出 口 额 
35 524. 6 万 美元 ,同比 增长 498% 。 其 中 上 海 电 机 大 型 电机 
出 口 额 33 537. 7 万 美元 , 比 上 年 增长 563. 3% , 占 6 家 出 口 额 
合计 的 94.4% ,是 拉动 行业 出 口 的 绝对 主力 。2009 年 6 家 
企业 大 型 电机 出 日 额 占 销售 收入 的 40. 9% 。 其 中 上 海 电 机 
出 口 额 占 销售 收入 比重 高 达 53. 9% 。 在 国际 市 场 低迷 的 情 
况 下 ,大 型 电机 行业 积极 拓展 国外 市 场 ,并 取得 不 错 业 缚 实 
属 不 易 。2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产品 销售 
收入 及 出 口 额 见 表 S, 


同比 增长 (% ) 
35 524.6 498.0 
411.0 


33 537.7 563.3 
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企业 名 称 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公 司 
哈 尔 演 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 
长 沙 电机 有 限 责 任 公司 
RHEI ARAR 
江西 东 元 电机 有 限 责 任 公司 


2008 年 四 季度 开始 ,上 海 电 机 实行 以 行业 管理 为 龙头 ， 
与 网 点 销售 力量 相 结合 的 新 的 营销 模式 。 即 ,以 各 行业 实 
战 经 验 丰 富 的 营销 骨干 为 领军 人 物 ,强化 项 目 所 在 地 区 网 
点 对 项 目 从 前 期 跟踪 到 订单 取得 的 全 过 程 的 各 项 工作 。 公 
司 商务 部 积极 拓展 新 市 场 , 优 化 业务 结构 ,取得 了 比较 好 的 
成 绩 。2009 年 新 承接 订单 中 ,传统 行业 治 金 棒 .线材 轧机 市 
场 争取 到 的 项 目 订 单 占 整个 市 场 业 务 的 70% 左右 ;在 核电 
常规 岛 海水 循环 有 孙 .给 水 泵 及 凝 录 电机 市 场 取得 重大 突破 ， 
取得 了 国内 市 场 90% 以 上 的 订单 ;矿山 电机 占 公司 的 销售 
收入 从 上 年 的 4.1% 提高 到 10.5% ,产品 结构 进一步 
完善 。 

北 重 汽 轮 受 国际 金融 危机 及 环保 政策 等 因素 影响 ， 
2009 年 市 场 销量 较 2008 年 有 明显 下 降 ,市 场 竞争 加 剧 。 
北 重 汽 轮 对 重大 项 目 紧 有 盯 不 放 , 取 得 了 国内 最 大 单机 功 
率 2 台 7 400kW 电动 机 的 订单 ,该 电动 机 为 化 肥 压 缩 机 
配套 。 

兰 电 电机 及 时 调整 销售 策略 ,2009 年 完成 累计 订货 
112 214 万 元 ;大 中 型 电机 销售 收入 79 000 万 元 , 占 市 场 份额 
的 5% , 占 水 泥 行 业 大 中 型 电机 市 场 份 额 的 80% 。 

2009 年 , 赛 力 盟 电 机 完成 交流 电动 机 销售 收入 60 207 
万 元 , 比 上 年 增长 12. 46% ;直流 电机 完成 1 546 万 元 , 比 上 年 
下 降 17.37% ;中 型 电机 完成 出 口交 货 值 4 403 万 元 ,直流 电 
机 完成 出 口交 货 值 196 万 元 。 

2009 年 , 哈 交 直流 公司 生产 经 营 保持 良好 的 发 展 势头 ， 
完成 了 为 鞍钢 .首钢 、 涟 钢 、 通 钢 . 济 钢 . 中 冶 京城 .福建 三 
R .中 铝 等 重点 企业 轧机 提供 主 电机 的 任务 ,还 为 淮南 矿 务 
局 .中信 重工 .通化 矿 等 提供 了 多 台大 型 矿 用 提升 电机 。 同 
时 在 高 炉 凤 机 领域 有 所 突破 ,已 签订 了 19 000kW 电机 合同 ， 
27 000kW 电机 合同 正在 谈判 。 该 项 目 为 打开 大 功率 高 炉 风 
机 电机 市 场 莫 定 了 基础 。 

2009 年 ,长 沙 电 机 共生 产 交流 电动 机 230 万 kW, 销售 
交流 电动 机 224 万 kW ,产销 率 为 97% 。2009 年 出 口 配套 交 
流 电动 机 共计 6 万 kW, 其 中 大 型 交流 电动 机 3 万 kW ,主要 
销 往 美国 、 东 南亚 ,非洲 等 。 

科技 成 果 及 新 产品 ” 面 对 国 际 金融 危机 的 冲击 ,上 海 
电机 清醒 认识 到 ,技术 领先 是 企业 发 展 的 关键 。2009 年 ,在 
蔡 代 进口 .核电 MAE Ea .防爆 和 特大 型 电机 等 产品 的 研 
发 方面 取得 比较 突出 的 成 果 ,为 企业 主导 产品 技术 升级 . 结 
构 优 化 提供 了 基础 保障 。 公 司 取得 了 西 气 东 输 项 目 20MW 
4 800r/min 和 伊朗 北 帕 斯 大 型 LNG mi H 38. 5MW 3 350 
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国内 销售 收入 (万 元 ) 同比 增长 (%) 出 口 额 (万 美元 ) 
44.1 





( 续 ) 


同比 增长 (% ) 
-73.6 


113.7 


r/min 大 型 高 速 无 刷 励磁 防爆 型 同步 电动 机 的 研发 合同 ,并 
已 初步 完成 方案 设计 。 该 类 产品 的 研发 ,将 打破 国外 跨国 
公司 在 行业 中 的 垄断 地 位 ,进一步 树立 上 海 电 机 的 品牌 形 
象 。 自 主 研 发 成 功 2 000kW 自 润滑 封闭 式 输油管 道 防爆 电 
机 ,产品 属国 内 首创 ,性 能 优 于 西门 子 同类 产品 ,已 经 成 功 
取代 进口 产品 ;制造 成 功 国内 单机 功率 最 大 的 36MW 4P 高 
炉 风 机 用 无 刷 励磁 同步 电动 机 。 

2009 年 , 兰 电 电机 完成 了 大 轧辊 三 相 异 步 变 频 调 速 电 
动机 的 设计 、 制 造 , 国 产 化 正弦 波 永 磁体 服 电动 机 的 设计 、 
制造 ;完成 了 TMW4500 一 30/2900 无 出 同步 电动 机 科技 成 
果 鉴 定 验收 暨 新 产品 鉴定 验收 。 

赛 力 盟 电机 在 同步 风力 发 电机 、 双 馈 风 力 发 电机 .直流 
变 浆 电机 三 大 类 产品 开发 方面 均 取 得 一 定 进 展 。 成 功 开发 
了 YR2800—12/2150 10kV 大 型 异步 电动 机 , YL900 一 16/ 
1730 10kV 和 TL1000 一 20/2150 10kV 等 大 型 立 式 水 泵 专用 
电动 机 ; 成功 研 发 的 YRKK1000—8 4 000kW 11kV 和 
YRKK900 一 6 4 500kW 6kV 水 泥 行 业 专用 电机 ,在 国内 外 的 
多 条 水 泥 生 产 线 上 安全 可 靠 运行 。 在 摘 好 单 规 格 产 品 开发 
的 同时 ,还 进行 了 H710 ~ 1000 大 型 异步 电动 机 的 持续 开发 
和 改进 以 及 H355 一 630 中 型 异步 电动 机 新 工艺 新 技术 应 用 
的 清理 整顿 ,充分 吸收 了 以 往 大 型 电机 设计 上 的 经 验 教训 ， 
重点 加 强 了 转动 部 分 的 刚度 设计 ,提高 了 电机 运行 的 可 车 
性 。 完 成 了 大 中 型 高 压 异 步 电 动机 的 改进 和 继续 开发 : 完 
成 了 基本 系列 设计 ,可靠 性 改进 ,最终 形 成 公司 自身 的 标准 
体系 。 根 据 VPI 绝缘 减 薄 工 作 的 推进 ,完成 了 系列 化 .标准 
化 设计 ,达到 了 提高 品质 和 节约 材料 的 目的 。 

长 沙 电 机 的 YJS355 ~ 560 系列 高 效 节能 紧凑 型 三 相 异 
步 电 动机 来 获 2009 年 度 湖南 省 新 产品 证 书 , 露 天 矿 铲 车 专 
用 交流 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 荣获 2009 年 度 湖南 省 新 产 
品 证 书 。 

昆明 电机 的 铸 铜 转子 超 高 效 三 相 异 步 电动 机 达到 了 国 
际 电 工 技术 协会 TEC 60034-30: 2008 标 准 中 规定 的 效率 等 级 
IE3 的 超 高 效 指 标 值 , 其 他 指标 符合 JB/T 8680—2008 的 规 
定 。 研 制 成 功 低压 大 功率 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 绝缘 结 
构 的 陋 冲 志 电 压 和 耐 电 尝 技 术 以 及 贝 轴 电压 产生 的 轴 电 流 
抑制 技术 。 开 发 了 YX2 系列 高 效 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 
H80 ~ 315 ) 。 该 系列 电动 机 具有 节能 降 耗 RAK .振动 小 
等 特点 。 

2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 新 产品 完成 情况 见 表 6。 


行业 概况 


表 6 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 新 产品 完成 情况 


额定 功率 | 额定 电压 | ”额定 电流 额定 转速 功率 因数 ”效率 ， 过载 能 力 | 转动 惯量 
(kW) (kV) (A) (min ) (% ) (fÈ) 








上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 

YKK410—16 463 
YBLKS1250—12 3 100 
TWS36000—4 2 200 
YKS1000—4TH 800 
IC RIL AR BALA REZ A] 

YRFKK500—4 1 078/420 0.93 ~ 1.0 ~0. 95 .0 .9 | 小 于 85 
TK4000-—22/3250 448 0. 9( 超前) .0 .6 14 000 
TKW1600—20/2600 0.9( 超 前 ) .5 .8 5 750 
TK7400—20/3250 0.9( 超 前 ) .0 .6 17 500 
TK5600—22/3250 0.9( 超 前 ) .0 .6 15 000 
TK5300—18/2600 0.9( 超 前 ) .0 .6 6 250 
TK5000—22/3250 0. 9( 超前 ) .0 .6 15 000 
TAW3000—18/2600 0.9( 超 前 ) .0 .8 7 000 


兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 




































YR1000—12 211 496 1 570 
Y¥PTLSK1900—6 211 991 154 
TSKPT710—6 139 1 000 150 
TSK900—8 287 750 650 
TPTQS500—16 649 330 12 080 
YPTQLSK1000—6 317/209 195/700 609 





YPTQ900—10 





573 





599 






重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 会 司 

YR2800—12/2150 .0 3 380 
YRKK1000—8 735 .2 .0 2 100 
YL900—16/1730 370 .0 .8 1 550 
ZZJ 一 818 480/960 .0 .8 46 
ZZJ—818P 960 .0 .8 46 
2ZJ—818P 1 000 .0 .8 46 
Z4 一 560 600 .0 .8 135 
Z560 一 3B 600/1 200 5 .0 156 
Z630 一 4 400 .0 .0 378 
ZKSL—450—31 600/1 200 0 .8 49 
ZKSL—450—31 400/1 200 90. 0 .8 49 
Z450 一 3A 1 036/1 500 .8 45 
Z560 一 3B 500/1 200 .0 156 
Z560 一 1A 1 000/1 200 .8 118 
7560—2B 550/1 200 .0 135 
Z630 一 4B 600/1 200 .0 324 
ZZJ 一 818 480/960 .8 46 
ZZJ—818P 960 .8 46 
ZZJ 一 818P 1 000 .8 46 
74—560 600 .8 135 
2560—3B 600/1 200 0 156 
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型 号 


昆明 电机 厂 有 限 公司 


( 续 ) 


额定 功率 | 额定 电压 | ”额定 电流 和 额定 转速 功率 因数 效率 ”| 过 载 能 力 | 转动 惯量 
(kW) (kV) (A) (r/min) (% ) (È) | (kg +m?) 


哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 

TM6500-—30/3050 10 428 
TBP5000—16/3280 3.15 951 
TBP11000 一 16/3400 3.1 2 x1 058 
YBP800 一 6 3. 15/3.3 | 1207/1 099 
YBP560-—4 690 | 2 688/2 656 
YBP630—12 560/660 920/701 
YBP450—6 | 560/690 255/186 
YKK630—8 84 
YKS630-—4 172 
YLKS3150—16/2150 378 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 

BPT6000- 一 12 
BPT8000 一 12 
BPT8000 一 16 
BPT8000—8 
BPT7S00—4 
BPT2300—4 
BPT5000—12 
BPTS000 一 16 
BPT5500—12 
ZZ2400 一 1390 
ZZ1500—1250 
ZZ1500—880 





1 800/2 200 








200 . . 33 933 

45 ， 52 000 

50 ~ 100 107 458 
700/1 200 0.8 . 600 
0. 88/0. 89 70 
3007600 0. 745/0. 825 220 
4007/1 200 0.8 90 
737 0.8 80 

0. 87 - . 130 


0. 84 3 900 
40/100 1 47 500 
60/130 1 45 000 
457100 1 62 000 

100/230 17 500 

176/416 1 13 800 

600 1 375 
50/120 30 500 
40/80 i 50 000 
60/150 1 25 000 
50/100 26 000 
210/550 4 800 

300/750 3 600 


注 :只 报 中 心 高 710mm 以 上 的 大 型 交流 电机 和 电 枢 直 径 在 423mm 及 以 上 的 大 中 型 直流 电机 。 


质量 及 标准 ”2009 年 ,上 海 电 机 在 创 上 海 市 质量 金奖 
工作 的 基础 上 , 按 卓越 绩效 评价 准则 开展 自我 评价 ,通过 了 
中 国 质量 认证 中 心 . 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 的 质量 管理 体 
系 监督 审核 和 复审 ,通过 了 新 时 代 认 证 公司 进行 的 第 一 次 
复审 ,进一步 提升 了 质量 管理 水 平 。 按 照 集中 优质 资源 确 
保重 点 的 原则 ,公司 重点 保证 风电 、 核 电 、 军 品 . 粗 轧机 、 精 
轧机 用 电动 机 以 及 STM 电机 .防爆 电机 等 7 大 类 重点 产品 
和 各 类 大 项 目 。 在 各 分 厂 积极 推广 重点 项 目的 质量 控制 。 

2009 年 , 北 重 汽 轮 加 大 对 大 电机 产品 质量 的 督察 力度 ， 
围绕 督察 工作 提出 29 个 质量 问题 ,进行 专项 整改 落实 。 
2009 年 公司 对 《质量 手册 》 进 行 了 修订 ,促进 了 质量 体系 的 
顺畅 运行 ,提高 了 质量 管理 的 有 效 性 。 通 过 努力 ,2009 年 质 
量 目标 实现 率 100% ,产品 一 次 交 验 合格 率 100% ,产品 技 
术 、 质 量 证 明文 件 正确 率 100% ,质量 改进 计划 实现 
率 100% 。 

昆明 电机 的 主要 产品 Y 系列 三 相 异 步 电 动机 (Y132 以 
下 和 Y160 以 上 为 主 ) .中 型 高 压 电机 从 设计 开发 .原材料 采 
购 、 生 产 制造 到 成 品 试验 全 过 程 ,严格 执行 GB/T 19001 一 
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2008 质量 管理 体系 的 要 求 ,确保 产品 质量 方 能 出 厂 。2009 
年 度 没有 顾客 的 重大 投诉 ,用 户 满意 度 调查 综合 得 分 均 在 
90 分 以 上 。2009 年 9 月 ,公司 的 Y、Y2 系列 三 相 异 步 电 动 
机 再 次 荣获 “云南 名 牌 产品 ”称号 。 公 司 在 生产 两 大 类 产品 
时 采用 的 标准 中 很 大 部 分 等 同 或 参照 采用 国际 标准 ,如 《 旋 
转 电机 ”定额 和 性 能 》 等 同 采用 IEC 34 国际 标准 ,《 三 相 异 
步 电动 机 试验 方法 》 参 照 采用 IEC 34 国际 标准 《标准 电 
压 》 人 参照 采用 IEC 38 国际 标准 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 大 型 电机 行业 8 家 企业 
(不 含 哈 交 直流 电机 ) 完 成 固定 资产 投资 90 95277 7c, Lh E 
年 小 幅 增长 4. 6% 。 其 中 完成 基本 建设 投资 33 176 万 元, 比 
上 年 下 降 19. 9% , 占 固定 资产 投资 的 36. 5% , 占 比 比 上 年 减 
少 11: 1 个 百分点 ;技术 改造 投资 $7 776 万 元 , 比 上 年 增长 
26. 8% , 占 固定 资产 投资 的 63.5% , 占 比 比 上 年 高 11.1 个 
百分点 。 

2009 年 固定 资产 投资 主要 用 于 技术 改造 ,购置 先进 加 
工 和 检测 设备 ,实现 企业 技术 升级 。 固 定 资产 投资 的 大 户 
是 东方 电机 ,2009 年 固定 资产 投资 59 296 万 元 , 比 上 年 增长 


32.3% , 占 8 家 企业 固定 资产 投资 合计 的 65.2% , 占 比 比 上 
年 高 13. 7 个 百分点 ;技术 改造 投资 32 717 万 元 , 比 上 年 增长 
72.7% , 占 8 家 企业 技术 改造 投资 合计 的 56. 6% , 占 比比 上 
年 高 16.0 个 百分点 。 

为 保证 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 占据 优势 ,上 海 电 机 近年 
来 加 大 了 国定 资产 的 投入 。2009 年 投资 4980 万 元 完成 了 
扩充 核心 产业 加 工 能 力 技术 改造 ,进口 了 磁极 线圈 中 频 焊 
机 、$225mm CNC Fe HOEK b2m x 10m 卧 式 车 铣 加 工 中 心 、 
200mm Bx Fe BAK .400t 冲床 .32t 冲模 机 .250t 龙门 冲床 等 。 

北 重 汽 轮 通过 技术 改造 具备 了 生产 1 000MW 电动 机 产 
品 的 生产 能 力 。 

赛 力 盟 电机 九龙 电机 工业 园 总 建设 面积 90 783m 的 第 


行业 概况 


一 期 工程 项 目 于 2010 年 4 月 20 日 通过 交工 验收 。 投 产后 
电机 年 综合 产量 可 达到 600 万 kW, 实现 销售 收入 90 000 
万 元 。 

哈 交 直流 公司 核电 新 区 建设 取得 了 突破 性 进展 ,土建 
工作 已 完成 总 体 工作 量 的 90% 以 上 ,二 期 厂房 主体 框架 已 
完成 正 进行 封闭 ,库房 基础 已 经 做 完 。 

长 沙 电 机 完成 了 真空 压力 浸 漆 钠 、250t 闭 式 双 点 压力 
机 .数控 涨 型 机 、 高 速 伺服 冲床 振动 故障 检测 仪 及 高 速 冲 
床 、 立 式 车 床 .离心 资 注 机 、VPI 真空 压力 漫 漆 设 备 等 的 
改造 。 

2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 固定 资产 投资 完成 情况 
见 表 7。 


表 7 2009 年 大 型 电机 行业 主要 企业 固定 资产 投资 完成 情况 








(万 元 ) (%) (万 元 ) (%) 投资 (万 元 ) (% ) 
合计 105 418 4.6 70 389 54.5 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 59 296 32. 3 32 717 72.7 
上 海 电 气 集团 上 海 电 机 有 限 公司 11 368 11 368 -28.4 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 4 448 4 448 17. 2 
兰州 兰 电 电 机 有 限 公 司 5 100 5 100 186. 2 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公司 89 -So. >、 
哈尔滨 电机 三 交 直流 电机 有 限 责任 公司 12 613 
长 沙 电机 厂 有 限 责 任 会 司 1 960 -2.0 
RHEI AERAR 755 21.2 
江西 东 元 电机 有 限 公司 1 339 -42.0 


[所 稿 人 :和 孙 明 和 至 .中 国电 器 工业 协会 大 电机 分 会 王 金 华 ] 


中 小 型 电机 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,中 小 型 电机 行业 经 济 运行 呈 
现 V 型 反 转 :一 是 行业 销售 规模 1~9 月 同比 下 降 , 到 四 季 
度 呈 现 增长 走势 ,全 年 同比 增长 5. 3% ;二 是 一 季度 利润 负 








增长 ,二 季度 转正 ,1 ~ 9 月 同比 增长 6.4% ,全 年 增长 
10. 5% ,显示 行业 经 济 已 经 走出 困境 ,企稳 回升 。 但 外 销 形 
势 仍 是 影响 行业 经 济 恢复 发 展 的 主要 不 利 因素 ,全 年 出 口 
收入 哇 现 较 大 幅度 的 下 浓 ,四 季度 起 下 滑 幅 度 收 窜 。 

据 对 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 的 统计 ,2009 年 完成 工 
业 总 产值 387.9 亿 元 , 比 上 年 增长 4.5% ;实现 产品 销售 收 
入 392.5 亿 元 , 比 上 年 增长 5.3% ;实现 利润 总 额 27.9 亿 元 ， 
比 上 年 增长 10. 5 和 。2009 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 主 
要 经 济 指标 见 表 1。2009 年 中 小 型 电机 行业 经 济 效益 综合 
指数 前 20 名 企业 见 表 2。 


表 1 2009 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 主要 经 济 指标 









位 
工业 总 产值 万 元 
工业 增加 值 ( 含 应 交 增 值 税 ) 万 元 
工业 销售 产值 万 元 
产品 销售 收入 (不 含 税 ) 万 元 
货款 实际 回收 额 万 元 
产品 销售 成 本 万 元 
产品 销售 费用 万 元 











mee se | we | ome | el 
tS 0 ea 














与 上 年 相 比 
-增长 率 (% ) 









































3 879 239 3 710 898 168 342 4.5 

968 274 805 973 162 300 20. 1 
3 854 670 3 609 646 245 024 6.8 
3 925 264 3 726 106 199 158 5.3 
4 095 643 4 088 103 7 540 0.2 
3 123 237 3 025 231 98 007 3.2 








180 315 163 560 16 756 
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指标 名 称 


产品 销售 税金 及 附加 ( 不 含 应 交 增 值 税 ) 


管理 费用 
财务 费用 


其 中 :利息 支出 
其 他 业务 利润 


利润 总 额 


流动 资产 平均 余额 


SHAR RT 
期 林 负 债 总 额 


期 末 产 成 品 存货 
期 末 应 收 账 款 净 额 


期 末 应 付 账 款 


本 年 订货 总 量 ( 含 上 年 为 当年 订货 数 ) 
从 业 人 员 劳 动 报 醒 
从 业 人 员 平 均 人 数 


应 交 增 值 税 
平均 资产 总 额 


期 末 所 有 者 权益 
注 : 以 上 汇总 数据 未 包括 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 。 





| 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 


表 2 2009 年 中 小 型 电机 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 


总 资产 贡献 率 (和 ) | 资产 保值 增值 率 (% ) 


经 济 效益 综合 指数 

















18 347 
268 376 
44 147 
39 233 

16 498 
279 020 
2 619 620 
4 411 977 
2 823 261 
313 784 
770 929 
615 230 


14 351. 


198 508 
73 368 
135 853 
3 976 280 
1 588 716 


13 522 
241 559 
56 219 
50 846 
22 313 
252 489 

2 251 892 
3 670 078 
2 435 088 
334 852 
569 238 
526 927 


14 729. 


200 971 
76 040 

97 678 

3 452 937 
1 238 043 


























































( 续 ) 
与 上 年 相 比 

增加 额 增长 率 (%) 
4 825 35.7 
26 817 11.1 
-12 072 -21.5 
-11 613 -22. 8 
-5 815 -26. 1 
26 532 10.5 
367 728 16.3 
741 900 20. 2 
388 173 15.9 
~21 068 -6.3 
201 692 35.4 
. 88 303 16. 8 
-377. -2.6 
-2 463 -1.2 
-2 672 -3.5 
38 174 39. 1 
523 342 15.2 
350 673 28. 3 


产品 销售 率 (% ) 










i 105.0 
2 | 大 连天 元 电机 有 限 公 司 96.9 
3 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 100. 1 
4 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽 车 电气 有 限 公 司 95.8 
5 杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 94. 1 
6 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 101. 1 
7 上 海 电气 集 团 上海 电 机 三 有 限 公司 99. 4 
8 | 浙江 大 速 ( 上 海 力 超 ) 电 机 股份 有 限 公司 99. 8 
9 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 99. 1 
10 | 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 86.6 
11 | 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 97. 6 
12 | 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 101.7 
13 | KEASRPMARA A 100. 3 
14 | 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 99. 6 
15 | 中 国 长 江 航 运 集团 电机 广 98.3 
16 | 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 103. 4 
17 | 湘 电 集团 有 限 公司 98.8 
18 | 兰州 兰 电 电机 有 限 公司 92.2 
19 | 无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 100. 6 


浙江 中 龙 电 机 股份 有 限 公司 
注 : 该 表 排 名 包含 上 报 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 统计 的 大 型 电机 和 分 马力 电机 企业 。 


2009 年 , 仅 有 5 家 熏 利 企业 的 工业 增加 值 . 电 机 产品 销 6 项 指标 实现 同时 增长 。2009 年 52 家 企业 主要 指标 变化 情 
售 收 入 及 销量 . 回 敌 总额 .利润 总 客人 均 收 入 .所 有 者 权益 况 见 表 3。 
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表 3 2009 年 52 家 企业 主要 指标 变化 情况 






占 企 业 总 数 
(% ) 


















电机 总 产量 

销售 收入 34.6 
工业 增加 值 44.2 
销售 成 本 率 63.5 
货款 回收 总 额 34.6 
般 利 企业 (利润 总 额 大 于 零 ) 92. 3 
亏损 企业 7.7 
人 均 收 入 55.8 
期 末 所 有 者 权益 76.9 
产 成 品 40.4 
人 负债 总 额 55.8 
应 收 账 款 净 额 75.0 
应 付 账 款 59.6 
利润 总 额 超 2000 万 元 


产品 分 类 产量 ”2009 年 第 四 季度 的 产量 降幅 比 1~9 
AW 48 个 百分点 ,全 行业 全 年 总 产量 达到 13 052.3 
万 kW , 比 上 年 减产 608.7 万 kW, 同比 下 降 4.5% 。 其 中 ,小 
型 交流 电动 机 产量 比 上 年 下 降 8.6% ;大 中 型 交流 电动 机 产 
量 比 上 年 下 降 2.6%; 出 口 1581.5 万 kW, 比 上 年 下 降 
36.9% ;8 家 企业 的 产量 超过 600 万 kW。2009 年 中 小 型 电 
机 行业 52 家 企业 产品 分 类 产量 见 表 4。 


RA 2009 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 产品 分 类 产量 










小 型 交流 电动 机 
大 中 型 交流 电动 机 
一 般 交 流 发 电机 

















指 










万 元 


行业 概况 


( 
号 | 指标 名 称 2009 年 2008 年 ‘om 
日 TN 
kW kW 
(A kW)|( 7 OF RW) 
直流 电动 机 531.8| 572.4] -40.6 
总 产量 中 :出 口 量 1 581.5 |2 505.7 | -924.2 


续 ) 





注 :以 上 汇总 数据 未 包括 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 。 


市 场 及 销售 受 国际 金融 危机 严重 冲击 ,2009 年 中 小 
型 电机 市 场 的 有 效 需求 下 降 ,外 贸 出 口 订货 大 幅 减少 ;企业 
开工 不 足 , 生 产 规模 缩减 ;行业 利润 下 降 ,亏损 企业 增加 ; 回 
款 难 度 加 大 ,企业 资金 趋 暴 ; 行 业经 济 运行 质量 整体 下 滑 。 
在 国家 应 对 国际 金融 危机 冲击 的 一 揽 子 计划 和 政策 措施 鼓 
SEP ,行业 企业 坚持 贯彻 科学 发 展 观 ,有 效 过 制 了 经 济 增长 
明显 下 滑 态势 。 

据 对 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 的 统计 ,2009 年 中 小 型 
电机 产品 销售 收入 达到 392. 5 亿 元 , 比 上 年 增长 5.3% ;出 
口 额 为 28. 59 亿 元 , 比 上 年 下 降 31.5% 。 全 行业 电动 机 产 
品 销售 收入 罕 破 10 亿 元 的 企业 有 10 家 。 在 电动 机 销售 疲 
软 的 情况 下 ,发 电机 一 枝 独 秀 ,销量 同比 增长 19. 6% ,销售 
收入 同比 增长 45.4% ,成 为 行业 经 济 发 展 的 一 大 亮点 。 

2009 年 ,全 行业 实现 利润 总 额 27.9 亿 元 , 比 上 年 增加 
2. 65 亿 元 ,同比 增长 10. 5% 。 与 上 年 相 比 ,52 家 企业 中 有 1 
家 企业 利润 持平 ;有 29 家 企业 利润 上 升 , 占 企业 总 数 的 
56% ,其 中 有 28 RII TRA, A 1 家 减少 了 亏损 ;有 22 家 
企业 利润 下 滑 , 占 企业 总 数 的 42% ,其 中 19 RBA A 
1 家 下 清 为 亏损 ,有 2 家 企业 亏损 加 剧 。 与 年 初 相 比 ,年 末 
行业 亏损 面 进一步 减少 ,全 年 经 济 运行 呈现 "V" 形 反 转 ,经 、 
济 回暖 趋势 明显 。2009 年 中 小 型 电机 行业 产品 销售 情况 见 
表 5。2009 年 中 小 型 电机 行业 产品 销售 收入 前 10. 名 企业 见 
表 6。 














比 上 年 增长 
HKE ) 

































1 产品 销售 总 收入 (不 含 税 ) 3 925 264 3 726 106 199 158 5.3 

2 其 中 :电动 机 收入 万 元 2 655 364 2 809 388 -154 024 -5.5 

3 发 电机 收入 万 元 392 353 269 798 122 555 45.4 

4 总 收入 中 :出 口 收 入 万 元 285 865 417 608 -131 743 -31.5 

5 产品 销售 总 量 13 554.5 12 840. 7 713.8 5.6 

6 其 中 :电动 机 销售 量 11 744.9 12 405. 7 -660.7 -5.3 

7 发 电机 销售 量 1 236.6 1 034.2 ”202.4 19.6 
8 总 销量 中 :出 口 量 1 572.7 2 437.4 -864.7 


表 6 2009 年 中 小 型 电机 行业 产品 销售 收入 前 10 名 企业 






湘潭 电机 股份 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 


销售 收入 (万 元 ) 


736 569 3 | 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 
522 304 4 | 上 海 电气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公司 






企业 名 称 销售 收入 (万 元 ) 
323 841 


241 157 
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企业 名 称 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 


销售 收入 (万 元 ) 
177 355 
173 048 
161 954 








( 续 ) 


销售 收入 (万 元 ) 
144 665 
101 695 
100 300 





西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 





- 注 :该 表 排名 包含 上 报 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 统计 的 大 型 电机 和 分 马力 电机 企业 。 


2009 年 ,企业 经 济 运行 表现 出 “生产 销售 停止 增长 , 同 


比 环比 绒 出 现下 滑 " 的 特点 。 受 国家 政策 拉动 ,下 半年 经 济 
形势 有 所 好 转 , 市 场 订单 表现 平稳 ,生产 任务 逐渐 饱满 ,已 
经 有 止 跌 回 稳 趋 势 ,企业 各 项 指标 同比 也 有 所 上 升 。 行 业 
全 年 销售 总 量 有 所 增长 ,但 增幅 减缓 ;产品 利润 略 有 上 升 。 
但 市 场 需 求 增 加 不 是 普遍 现象 ,部 分 企业 的 产销 比 上 年 仍 
AMA FE, 

A T XIT A E A k F E BUR, E eK T 
新 产品 开发 力度 ,部 分 企业 组 建 了 高 新 技术 研究 开发 中 心 ， 
. 坚持 以 科技 带动 生产 力 发 展 ,遏制 了 经 济 的 进一步 下 滑 。 

湘 电 集团 有 限 公 司 按照 强化 集约 管理 ,优化 业务 组 合 、 
注重 发 展 效 益 .提高 经 济 运行 质量 的 总 体 要 求 , 坚 定 信心 ， 
迎 难 而 上 ,群策群力 , 狠 抓 落实 ,各 项 工作 平稳 推进 ` 有 序 进 
行 ,将 危机 转 为 转机 。 针 对 订货 排 产 不 足 ` 回 款 困难 、 资 金 
风险 .国际 市 场 受 挤 .利润 空间 压缩 等 运营 困难 ,根据 自身 
特点 调整 发 展 战 略 ,重点 打造 规模 产业 , 即 打造 风电 成 套装 
备 产业 板块 .电气 成 套装 备 产业 板块 车辆 成 套装 备 产 业 板 
块 , 同 时 提高 公司 治理 结构 的 有 效 性 ,全 面 提 升 企 业 自 主创 
新 能 力 ,构筑 新 的 竞争 优势 。2009 年 ,公司 主要 经 营 指 标 与 
上 年 相 比 都 有 较 大 增长 ,全 年 完成 工业 总 产值 701 728 万 元 ， 
同比 增长 50. 38% ;实现 销售 收 人 736 569 万 元 ,同比 增长 
70. 51% ;实现 利润 总 额 28 000 万 元 ,同比 增长 10. 65% 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 针 对 政府 投资 拉动 和 消费 政策 
启动 的 契机 ,重点 抓 好 市 场 营销 ,强化 客户 管理 ,加 强 成 本 
和 风险 控制 ,采取 5 大 举措 确保 企业 健康 .平稳 、 较 快 发 展 : 
中 坚持 量 大 面 广 和 高 端 产品 两 手 抓 ,坚持 有 效 管控 .开源 节 
流 ,坚持 不 裁员 .不 减 薪 ,稳定 员工 队伍 。@ 把 “ 抓 市 场 . 抢 
订单 . 重 保障 "专项 工作 摆 在 突出 位 置 ,优化 内 部 管理 ,加 强 
制度 流程 建设 ,进一步 加 快 新 品 研发 和 结构 调整 ,全面 提 高 
市 场 应 变 能 力 和 营销 保障 能 力 。@ 积 极 拓展 海外 新 兴 市 
” 场 ,加 大 对 东南 亚 、 非 洲 等 发 展 中 国家 的 市 场 开 拓 力 度 。 
@ 抓 住 国家 拉动 内 需 、 加 大 基础 建设 的 契机 , 干 方 百 计 获 取 
与 铁路 建设 .电信 行业 ,家 电 下 乡 等 相关 配套 的 产品 以 及 高 
效 节能 产品 的 订单 。@@ 立 足 自 身 产 品 市 场 优势 , 跟 进 国家 
产业 政策 导向 , 抢 抓 发 展 先 机 ,加 大 技 改 投 入 ,实施 多 项 重 
大 技 改 项 目 。 与 此 同时 ,公司 抓 住 行业 洗 牌 机 遇 , 大 力 引 进 
中 高 级 专业 技术 人 才 和 职业 经 理 , 进 一 步 提升 人 才 资 源 优 
势 。 通 过 以 上 5 大 举措 的 推进 落实 ,2009 年 集团 实现 销售 
收入 522 304 万 元 ,其 中 电动 机 销售 收入 354 139 万 元 ,同比 
分 别 增长 13. 48% 和 10. 97% ;实现 利润 总 额 64 595 万 元 , 同 
比 增长 18. 93% ,不 仅 确保 了 各 大 产业 稳健 较 快 发 展 ,而 且 
促使 各 大 产业 转 危 为 机 ,提高 了 企业 可 持续 发 展 能 力 。 
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泰 豪 科技 股份 有 限 公司 瞄 准 国家 拉动 内 需 引 发 的 市 场 
机 遇 ,积极 拓展 国家 电网 .铁路 .电信 、 公 路 .通信 等 高 端 行 ， 
业 市 场 。 继 2009 年 上 半年 为 国家 电网 公司 提供 首 批 应 对 自 
然 灾害 的 移动 应 急 供电 设备 后 ,公司 凭借 产品 质量 和 性 能 
优势 中 标 铁道 部 35 台 400kW 应 急 移 动 电源 车 订单 ,并 再 次 
中 标 国家 电网 公司 500kW 应 急电 源 车 14 台 和 200kW 应 急 
电源 车 3 台 的 订单 。 

永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责任 公司 坚守 高 端 市 场 ,大 
力 开 拓 新 能 源 领 域 。 公 司 抓 住 铁路 建设 进程 加 快 的 机 遇 ， 
构建 了 电机 , 变 流 装置 和 电 传 动 系统 3 大 技术 平台 ,形成 了 
机 座 加 工 、 线 圈 绕 制 .电机 冲 片 等 10 大 先进 技术 装备 机 群 ， 
具有 年 产 各 类 电机 1 万 台 、 变 流 装置 1 000 台 ( 套 ) 的 能 力 。 
公司 还 通过 坚持 推行 管理 创新 ,广泛 应 用 现代 化 手段 ,促进 
了 生产 经 营 的 高 效 运 行 ,为 企业 成 本 “ 降 压 "提供 了 支撑 。 
2009 年 ,该 公司 通过 增收 节 支 创 效 近 亿 元 。 

福州 万 德 电气 有 限 公 司 狠 抓 具有 自主 知识 产权 的 高 新 
产品 研发 ,针对 国内 外 市 场 需求 开发 出 可 用 于 高 空 .地 下 深 
处 等 恶劣 环境 的 特殊 高 效 电机 ,不 仅 牢 牢 抓 住 了 传统 电机 
市 场 ,还 凭借 高 新 技术 产品 成 功 拓展 了 南非 .阿拉 伯 等 国家 
和 地 区 市 场 ,实现 了 2009 年 的 各 项 目标 ,2010 年 有 望 实现 
产值 12 亿 元 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公司 积极 推进 企业 技术 创新 和 产 
品 创新 ,推进 中 小 电机 技术 的 进一步 发 展 ,近年 新 开发 的 伺 
服 电动 机 、 高 压 电动 机 .低压 大 功率 电动 机 、 永 磁 电 机 、 高 效 
电机 电动 汽车 电机 等 创新 性 高 科技 产品 将 逐步 代替 老 产 
品 。 公 司 制造 的 YS) 系列 注塑 机 专用 电动 机 、YFD 系列 风 
机 用 低 噪 声 电 动机 等 产品 主要 配套 注塑 机 .风机 空调 器 、 
压缩 机 、 水 泵 等 ,产品 性 能 和 质量 高 于 行业 通用 电机 标准 ， 
具有 低 噪声 与 节能 的 特点 ,畅销 全 国 各 地 ,并 出 口 新 西 兰 、 
加 拿 大 马来西亚 等 国家 和 中 国 台 湾 .中 国 香港 地 区 。2009 
年 完成 工业 总 产值 24 620 万 元 ,同比 增长 3. 15% ;销售 收入 
2.54 亿 元 ,其 中 内 销 2.38 亿 元 ,出 口 1 600 万 元 ;销售 资金 回 
E24 257 万 元 ,同比 增长 8. 26% 。 

福建 图 东 电机 有 限 公司 积极 开发 市 场 需求 的 铝 壳 、 铁 
壳 . 单 轴承 、 双 轴承 等 电机 产品 ,加 快 研发 节能 高 效 电 机 产 
品 ,开发 生产 各 类 稀土 永 磁 电 机 产品 ,不 断 增 加 低 耗 能 产品 
品种 和 产销 份额 ,特种 电机 占 年 销售 总 量 的 30% 。 该 公司 
不 断 加 大 市 场 开拓 力度 ,采取 渠道 分 销 和 直销 配套 并 举 的 
方式 ,着 力 加 速 市 场 培育 ,提高 市 场 占 有 率 。 通 过 做 好 市 场 
细 分 和 管理 ,明确 利润 市 场 和 扩 量 市 场 ,以 短平快 .技术 
含量 高 的 专用 电机 产品 ,充分 拓展 电机 产品 的 应 用 空间 , 优 
化 市 场 结构 ,合理 配置 资源 。 内 销 市 场 上 ,在 巩固 与 稳定 经 


FA .分 销 市 场 的 基础 上 ,加 大 行业 配套 和 直销 力度 。 国 际 
市 场 上 ,加 大 自 营 电机 出 口 ,充分 利用 “ 阁 东 ” 牌 电 机 商标 国 
际 注册 的 优势 ,在 巩固 欧美 传统 市 场 的 基础 上 ,拓展 南非 、 
智利 .赞比亚 ,越南 等 新 兴 市 场 。 产 品 主要 销 往 东 南亚 、 欧 
洲 、 北 美洲 。 国 外 市 场 销售 额 138 万 美元 ,同比 增长 14% 。 
公司 严格 控制 各 项 成 本 费用 支出 ,全 年 实现 车 业 收 入 10 346 
万 元 ,同比 下 降 21. 2% ;实现 利税 465 万 元 。 

受 国际 金融 危机 的 影响 ,重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公 
司 小 型 电机 销售 持续 获 缩 ,中 大 型 电机 销售 的 增长 也 未 能 
作出 足够 的 补偿 。 但 公司 进一步 调整 产品 结构 ,在 搞 好 单 
规格 产品 开发 的 同时 ,对 H710 ~ H1000 大 型 异步 电动 机 进 
行 了 持续 开发 .改进 ,进一步 优化 H355 ~ H630 中 型 异步 电 
动机 新 工艺 新 技术 应 用 ,提高 了 电机 的 运行 可 靠 性 ;成 功 开 
发 了 YR2800 一 12/2150 10kV 公司 最 大 机 座 号 大 型 异步 电 
动机 、YL900 一 16/1730 10kV 和 TLi000—20/2150 10kV 等 
大 型 立 式 水 泵 专用 电动 机 、YRKK1000 一 8 4 000kW 10kV 和 
YRKK900 一 6 4 500kW 6kV 水 泥 行业 专用 电动 机 ,以 适应 市 
场 和 公司 发 展 的 要 求 。 公 司 严 格 成 本 控制 ,一 利 水 平 有 所 
上 升 ,经 济 运 行 质 量 进一步 提高 。2009 年 产销 率 达 到 
114. 61% ,同比 增长 15.29% 。 出 口 电 机 以 中 型 电机 和 发 电 
机 为 主 , 出 口 国家 和 地 区 已 从 东南 亚 辐射 到 南美 洲 、. 中 北美 
洲 .欧洲 等 区 域 , 呈 多 方位 发 展 趋 势 。 公 司 全 年 实现 销售 收 
A69 859 万 元 , 比 上 年 增长 5.05% ; 实现 利润 总 额 4 506 万 
元 , 比 上 年 增长 28% 。 | 

杭州 新 恒 力 电机 制造 有 限 公司 面 对 直 流 电机 市 场 容量 
逐年 萎缩 ,加 大 技术 研发 .技术 储备 的 力度 ,开发 并 投产 了 
高 压 交流 电机 .低压 交流 大 功率 电机 和 YIP 紧凑 型 交流 变 
频 电 机 。2009 年 ,完成 了 大 型 交流 高 压 电机 的 开发 ,高 压 电 
机 产量 已 达到 公司 电动 机 总 产量 的 20% ;YRKS800 一 4 
4 500kW 10kV 绕 线 转子 交流 高 压 三 相 异 步 电 动机 等 产品 成 
功 进入 重工 业 和 风电 等 新 能 源 领 域 。 直 流 电 机 经 过 改进 与 
提高 ,实现 了 功率 和 结构 上 的 突破 ,在 高 过 载 转 矩 精确 调 
速 等 应 用 领域 发 挥 了 重要 作用 。2900 ~ 1000 系列 直流 电动 
机 的 开发 使 公司 的 产品 链 进 一 步 延伸 ,直流 电机 的 销售 量 
比 上 年 增加 逾 8 万 kW。 同时 ,公司 积极 开辟 国外 市 场 , 专 
门 成 立 了 出 口 部 门 , 通 过 电子 商务 .展会 等 方式 开展 对 外 贸 
易 。2009 年 ,公司 实现 销售 收入 18 277 万 元 , 比 上 年 增 
长 8.72% 。 

山东 华 力 电机 集 图 股份 有 限 公 司 根据 市 场 需 求 ,加强 
新 品 开 发 力度 ,有 重点 地 在 高 技术 含量 、 高 附加 值 、 高 市 场 
占有 率 的 “三 高 ”产品 上 寻求 新 突破 。 重 点 人 研制 2MW 风电 
电机 产品 ,加 强 开发 机 床 用 步 进 电动 机 、 风 机 用 渔 控 电机 、 
磁 晤 浮 机 车 专用 电机 等 新 产品 ,着 力 推进 满足 欧美 市 场 需 
求 的 IL2 高 效 电 机 的 换代 工作 。2009 年 ,该 公司 大 中 型 电 
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机 产量 达到 324 万 kW, 比 上 年 增长 67. 88% ;其 中 高 压 电 机 
产量 215 万 kW, 比 上 年 增长 97.25% ;全 年 实现 利润 5 234 万 
元 , 比 上 年 增长 5. 35%。 

兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 围绕 工业 强 省 的 战略 目标 , 努 
力 提升 企业 核心 竞争 力 , 突 出 抓 好 风电 项 目 研发 和 制造 , 抢 
占 水 泥 项 目 ,开发 非 水 泥 市 场 , 利 用 新 增设 备 的 加 工 优势 ， 
充分 挖掘 现 有 产能 和 生产 潜能 。2009 年 ,公司 销售 收入 达 
92 046 万 元 , 比 上 年 增长 11. 67 ;实现 利润 8 271 万 元 , 比 上 
年 增长 173. 15% 。 

浙江 金龙 电机 股份 有 限 公 司 采 取 有 力 措施 应 对 国际 金 
融 危 机 的 严重 冲击 。@ 电 积极 调整 产品 结构 ,逐步 向 高 技术 
含量 和 精 尖 端 产品 迈进 ,如 防爆 电机 ,高压 电机 、 船 用 电机 
等 ,不 断 提 升 产 品 档次 ,提高 产品 附加 值 ,实现 产品 多 样 化 。 
@ 加 强 管理 . 降 本 增 效 ,开展 节能 .减少 浪费 等 活动 ,进一步 
提高 了 公司 经 济 运行 质量 。@ 在 巩固 国际 市 场 的 同时 ,大 
力 开 发 国内 市 场 ,扩大 国内 销售 份额 。 久 加 强 售后 服务 , 委 
WHS AAR BER .发 货 等 跟 单 服务 。 包 加 强 应 收 
账 款 管理 ,谨慎 处 理 远 期 订单 和 信用 差 的 客户 订单 ,制定 了 
具体 收 汇 措施 ,防范 收 汇 风险 。 新 产品 开发 以 快速 响应 市 
场 为 目标 ,不 断 提升 企业 的 市 场 竞争 力 。2009 年 ,公司 在 出 
口 形势 相当 不 利 的 情况 下 ,出 口 产品 销售 收入 达到 40 755 万 
元 ,同比 下 降 8% ,降幅 大 大 低 于 行业 平均 水 平 。 全 年 实现 
利润 2 435 万 元 , 比 上 年 增长 8.6% 。 

受 国际 金融 危机 影响 ,北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 产 
销量 均 有 较 大 幅度 下 降 , 尤 其 是 销 往 北美 地 区 的 NEMA 电 
机 降幅 更 大 。 在 困难 面前 ,该 公司 团结 BS BAH, 7 
求 可 持续 增长 的 新 契机 。 公 司 针对 美国 将 于 2010 年 12 月 
17 日 正式 施行 政府 强制 使 用 超 高 效 电 机 的 政策 ,历时 两 年 ， 
投资 1 000 余 万 元 完成 了 PE 超 高 效 电 机 自主 研发 .样机 试 
fi) .批量 生产 .市场 投入 等 重要 工作 , 拿 到 了 美国 政府 的 相 
关 市 场 准 入 证 书 ,并 于 2009 年 9 月 28 日 以 北京 毕 捷 电 机 自 
主 品牌 向 美国 出 口 了 第 一 批 PE 电机 ,市 场 反 映 良 好 。 该 公 
司 研制 的 PE 超 高 效 电 机 可 达 国 家 能 效 1 级 标准 ,与 美国 超 
高 效 电 机 水 平 相当 。 它 的 成 功 开发 大 大 推进 了 产品 技术 升 
级 和 产品 结构 的 优化 ,进一步 提升 了 毕 捷 的 高 新 技术 竞争 
优势 和 毕 捷 品 牌价 值 。 

行业 29 家 出 口 企业 中 ,有 23 家 出 口 减 少 ,2 家 持平 , 仅 
有 4 家 企业 出 口 量 保持 增长 。2009 年 ,中 小 型 电机 行业 出 
口 电 机 1 572.7 万 kW, 同比 减少 864.7 万 kW, 同 比 下 降 
35.5% , 比 前 三 季度 的 降幅 收 罕 1.3 个 百分点 。 出 口 电机 金 
额 28. 59 亿 元 ,同比 减少 13. 17 亿 元 ,同比 下 降 31. 54% , 比 
A = ERE REMUS 3.5 个 百分点 。 随 着 国际 市 场 需求 逐步 
走出 低谷 ,行业 出 口 初 现 好 转 迹象 。2009 年 中 小 型 电机 出 
口 额 前 10 名 企业 见 表 7。 


表 7 2009 年 中 小 型 电机 出 口 额 前 10 名 企业 






出 口 创汇 额 
(万 美元 ) 





企业 名 称 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公 司 


5 946. 3 246. 50 








出 口 量 


口 或 地 区 
(万 kW) 出 口 国家 或 地 





澳大利亚 和 意大利 德国 .西班牙 等 欧洲 国家 
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出 口 创汇 额 出 口 量 
A, 3 
rs 


无 锡 华 达 电机 有 限 公司 
山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 


湘潭 电机 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公 司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 

淮安 威 灵 清 江 电机 制造 有 限 公 司 
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科技 成 果 及 新 产品 ”2009 年 ,由 上 海 电器 科学 研究 所 
集团) 有限 公司 .上海 电机 系统 节能 工程 技术 研究 中 心 有 
限 公司 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 \ 六 安江 淮 电 机 有 
限 公司 、 上 海光 陆 电 机 有 限 公司 ,江苏 清江 电机 制造 有 限 公 
司 .江门 市 江 蝶 电机 厂 有 限 公 司 .安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 
司 .江西 特种 电机 股份 有 限 公司 .衡水 电机 股份 有 限 公司 等 
10 家 企业 共同 完成 的 交流 电机 节能 创新 技术 研究 与 应 用 项 
目 获 上 海 市 科学 技术 进步 奖 。 

由 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 ,上海 电 科 电 
机 科技 有 限 公司 .河北 电机 股份 有 限 公司 、 西 安西 玛 电 机 
(集团 ) 股 份 有 限 公司 .北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 江苏 大 
中 电机 股份 有 限 公司 .山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公 司 , 浙 
江 金 龙 电 机 股份 有 限 公 司 .卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 . 广 
东 省 东莞 电机 有 限 公 司 等 10 家 企业 共同 完成 的 交流 电机 
节能 创新 技术 研究 与 应 用 项 目 获得 2009 年 度 中 国 机 械 工业 
科学 技术 奖 一 等 奖 。 该 项 目 属 电机 及 系统 节能 领域 的 综合 
性 技术 创新 项 目 , 是 国家 十 大 节能 工程 的 重点 之 一 。 项 目 
历时 7 年 (2002 ~ 2008 年 ) ,开发 出 Y3 系列 三 相 异 步 电 动机 
(0. 55 ~315kW) .YX3 系列 高 效 电机 (0. 55 ~315kW) 、YVF2 
系列 变频 专用 电机 (0.55 ~200kW) 低压 大 功率 高 效 电 机 
系列 (200 ~900kW) 、 自 起 动 永 磁 高 效 电机 5 大 系列 产品 ,为 
电机 系统 市 能 工程 的 实施 提供 了 系统 解决 方案 ,在 国内 处 
领先 地 位 ;自主 开发 的 以 冷 轧 硅钢 片 为 导 磁 材 料 的 新 型 电 
机 设计 软件 和 变频 电机 设计 软件 为 国内 首创 ;在 电机 系统 
“节能 匹配 技术 ,电机 降 耗 、 降 品 技 术 ,特种 电机 设计 .工艺 制 
造 技术 ,变频 电机 的 绝缘 结构 等 技术 方面 有 重大 突破 ,申请 
专利 23 项 (发 明 专 利 9 项 ,实用 新 型 14 项 ) ,软件 登录 2 项 ， 
授权 11 项 ,论文 发 表 20 余 篇 。 制 定 国家 标准 和 行业 标准 8 
项 ,其 中 国家 标准 《变频 电机 试验 方法 》《 永 磁 电 机 试验 方 
法 》《 自 起 动 永 磁 电 机 技术 条 件 》 填 补 了 国际 空白 ,处 于 国 
际 领先 地 位 。 

2009 年 11 月 ,国家 科技 部 国 科 发 计 [2009] 605 号 文 
“关于 对 国家 救灾 应 急 装 备 工 程 技术 研究 中 心 等 30 个 国家 
工程 技术 研究 中 心 可 行 性 论证 报告 的 批复 ”中 ,明确 将 依托 
在 上 海 电 句 科 学 人 研究 院 的 国家 中 小 型 电机 及 系统 工程 技术 
研究 中 心 列 人 2009 年 国家 工程 技术 研究 中 心 首 批 组 建 项 目 
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(2) 
出 口 国家 或 地 区 


欧洲 .美国 日 本 .印度 .韩国 .南非 .新 加 坡 
欧洲 .中 东 地 区 ,南非 .韩国 ,东南亚 等 
北美 .南美 .欧洲 .澳大利亚 E, 日 本 
美国 .澳大利亚 

OB .朝鲜 

韩国 FRET .德国 .意大利 、 美 国 等 

北美 .欧洲 东南亚、 澳大利亚 

北美 欧洲 

欧盟 .澳大利亚 .埃及 等 


计划 。 通 过 该 中 心 引 导 行 业 企业 从 单纯 生产 电机 向 电机 和 
控制 ,机电 一 体 化 相 结 合 的 电机 系统 转化 ,向 电机 系统 节能 
集成 产品 和 工程 化 实施 转化 ,提升 电机 行业 的 整体 技术 水 
平和 产品 档次 ,为 实现 我 国电 机 及 系统 工程 技术 的 跨越 式 、 
可 持续 发 展 提供 了 技术 支撑 。 

2009 年 5 月 ,大 连 电 机 集团 有 限 公司 人 研发 出 纯 电 动车 
液压 油泵 专用 电机 并 装 车 成 功 。 该 电机 在 原 专 用 端 盖 内 筷 
电机 基础 上 , 按 车 辆 要 求 特点 改进 设计 ,外 观 新 颖 .结构 紧 
凑 ,功率 0.75 ~ 1.SkW ,额定 频率 70Hz; 可 根据 用 户 及 车 型 
的 需要 确定 外 形 的 联系 尺寸 ,也 可 根据 车 辆 的 特点 确定 电 
机 的 频率 。 其 结构 设计 有 很 大 的 突破 ,取消 了 连接 用 零 部 
件 ,由 端 盖 承担 联接 基体 ,减少 了 机 械 联 接 装 置 的 占用 面积 
和 空间 ;扭矩 输出 联接 方式 为 轴 内 孔 联 接 ,节约 了 材料 , 减 
少 了 加 工 量 ,免除 了 找 正 工序 ,提高 了 装配 效率 ,缩短 了 装 
配 时 间 ,大 大 降低 了 成 本 。 公 司 开 发 的 水 冷 式 车 用 电机 在 
上 年 底 通 过 “863" 项 目 验 收 , 这 是 该 公司 在 新 能 源 电动 汽车 
电 驱 动 系统 方面 取得 的 又 一 重要 成 果 。 其 制造 的 100kW 水 
冷 式 车 用 电机 被 装 在 中 华人 民 共 和 国 60 华诞 国庆 游行 的 
第 一 车 一 一 纯 电 动 国徽 彩 车 上 ,2009 年 10 月 16 日 受到 有 
关 部 门 通报 表扬 。 

2009 年 ,福州 万 德 电气 有 限 公 司 研发 的 WE 系列 高 效 
率 三 相 异 步 电动 机 通过 专家 鉴定 ,电机 效率 指标 达到 国际 
同类 电机 先进 水 平 , 并 成 为 国内 首 批 通过 国家 防爆 电气 产 
品质 量 监督 检验 中 心 认证 的 高 效 电机 产品 。 该 系列 高 效 电 
机 共有 13 种 机 座 96 个 规格 ,是 针对 国内 和 欧美 等 众多 国家 
对 高 效率 电动 机 市 场 需求 研发 的 。 该 产品 也 成 为 中 国 首 家 
通过 英美 资源 集团 (ANGLOAMERI- CAN ) 国际 认可 的 高 效 
电机 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 的 YZP 系列 起 重 及 冶金 用 变 
频 调 速 三 相 异 步 电 动机 、YBF 系列 风机 用 高 压 隔 爆 型 异步 
电动 机 ,在 2009 年 黑龙 江 省 机 械 工业 科学 技术 奖 评比 中 荣 
获 二 等 奖 。 

泰 豪 科技 股份 有 限 公 司 的 现代 移动 电源 系统 技术 研究 
与 应 用 项 目 荣 获 2009 年 度 中 华 全 国 工 商业 联合 会 科技 进步 
奖 一 等 奖 。 该 项 目 推动 了 国产 现代 移动 电源 的 技术 进步 ， 
多 种 电源 产品 填补 了 国内 空白 ,改变 了 我 国 高 档 移 动 电 源 
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产品 依赖 国外 进口 的 局 面 , 并 实现 批量 出 口 。 该 公司 生产 
的 集装箱 式 系列 静音 发 电机 组 获 江西 省 优秀 新 产品 奖 一 等 
奖 ,THPM1200 型 石油 电动 钻机 发 电机 组 获 江西 省 优秀 新 产 
品 奖 二 等 奖 ,THC27KS 一 JZ 通信 专用 静音 发 电机 组 SB 一 
GW4 一 1600 一 10. 5kV 高 压 高 速 三 相同 步 发 电机 获 江西 省 优 
秀 新 产品 奖 三 等 奖 。 

2009 年 4 月 ,西安 西 玛 电机 ( 集 园 ) 股份 有 限 公 司 的 
Z800 大 型 直流 电动 机 、JF400 一 TH 交流 无 刷 同步 发 电机 2 
项 新 产品 通过 了 陕西 省 省 级 新 产品 鉴定 ,JF400 一 TH 交流 
无 刷 同步 发 电机 获得 2009 年 陕西 省 科学 技术 进步 奖 三 
等 奖 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公司 开发 的 高 效 电 机 比 通用 型 Y2 
系列 电动 机 效率 平均 提高 3% ,达到 欧洲 effl 效率 标准 ; 品 
声 降低 3 ~ 10dB ,起 动 转 矩 提高 3% ~ 15% ,防护 等 级 提高 到 
IP56。 该 产品 2009 年 荣获 东莞 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

福建 图 东 电 机 有 限 公 司 开发 的 XYT280S 一 16 低速 超 高 
效 稀土 永 磁 同步 电动 机 于 2009 年 7 月 通过 福建 省 经 贸 委 组 
织 的 鉴定 。 鉴 定 意见 认为 ,该 产品 综合 技术 指标 达到 国内 
同类 产品 的 领先 水 平 ,对 我 国 低速 高 效 稀土 永 磁 节 能 电机 
的 研制 .生产 和 应 用 具有 积极 的 推动 作用 。 该 项 目 获 得 
2009 年 度 福州 市 科技 进步 奖 三 等 奖 ,同时 获得 福建 省 电子 
言 息 (集团 ) 有 限 责任 公司 2009 年 度 技术 创新 项 目 二 等 奖 。 
其 专 有 技术 低速 超 高 效 稀土 永 磁 同 步 电 动机 获得 国家 实用 
新 型 专利 (专利 号 :ZL200720007230.6) 。XF100 稀土 永 磁 
风力 发 电机 于 2009 年 7 月 通过 福建 省 经 贸 委 组 织 的 鉴定 ， 
鉴定 意见 认为 ,该 产品 综合 技术 指标 达到 国内 同类 产品 的 
先进 水 平 ,对 我 国 低速 稀土 永 磁 风 力 发 电机 的 研制 .生产 和 
应 用 具有 积极 的 推动 作用 。 其 专 有 技术 稀土 永 磁 风力 发 电 
机 申请 实用 新 型 专利 已 获 受 理 通知 书 ( 申 请 号 : 
200920305725. 6) 。 该 公司 专 有 技术 汽油 发 电机 组 .稀土 永 
磁 高 滑 差 起 动 高 效 节 能 同步 电动 机 、 高 功率 密度 的 高 效 低 
速 稀土 永 磁 发 电机 、 小 功率 大 转 矩 高 效 抽 油 机 电机 也 分 别 
获得 了 国家 实用 新 型 专利 授权 。 

长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 研发 的 YJS355 ~ 560 系列 高 
效 节能 紧凑 型 三 相 异 步 电 动机 荣获 2009 年 度 湖南 省 新 产品 
证 书 。 该 产品 造型 新 颖 、 性 能 优良 .运行 可 靠 . 维 修 方便 。 
露天 矿 用 铲 车 专用 交流 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 薪 获 2009 
年 度 湖南 省 新 产品 证 书 。 该 产品 采用 径 轴 向 混合 强迫 通风 
系统 的 箱 式 结构 ,电机 工作 频率 范围 宽 ,转速 变化 范围 大 ， 
产品 的 技术 先进 性 和 经 济 性 均 达 到 国内 先进 水 平 。 

2009 年 ,重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 的 TFSH450 一 
4 850kW 风力 发 电机 的 研发 被 列 为 重庆 市 技术 创新 项 目 ; 
850kW 风力 同步 发 电机 和 2MW 风电 机 组 异步 双 馈 发 电机 
均 被 纳入 重庆 市 年 度 100 项 技术 创新 重点 项 目 。 

2009 年 ,杭州 新 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 获得 弹性 联 轴 
器 、 直 流 电 机 、 直 流 电 机 换 向 器 、 电 机 定子 4 项 实用 新 型 
专利 。 

2009 年 3 月 5 日 , 湘 电 集团 湘 电 风 能 有 限 公司 研制 生 
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电场 成 功 并 网 运行 后 顺利 通过 考核 验收 。 专 家 组 严格 审核 
试验 数据 后 认为 ,各 项 技术 指标 均 达 到 或 超过 国家 风机 稳 
定性 运行 试验 标准 。 该 公司 掌握 了 永 磁体 安装 结构 设计 及 
装 拆 的 专 有 工艺 、 焰 瓦 级 低速 永 磁 发 电机 电磁 方案 的 优化 
与 设计 .瞬时 短路 情况 下 不 造成 永 磁体 永久 退 磁 的 结构 设 
计 与 工艺 等 关键 核心 技术 ,有 效 解 决 了 永 磁 电机 励磁 损耗 
等 问题 。 公 司 主持 编写 了 国家 标准 《并 网 型 风力 异步 发 电 
机 技术 条 件 和 试验 方法 》。 公 司 被 国家 发 展 和 改革 委员 会 
认定 为 国家 高 技术 (新 能 源 ) 特 色 产业 基地 。 

2009 年 ,山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 的 低压 大 功率 
变频 调 速 节能 系统 的 研究 与 开发 被 列 为 国家 科技 人 员 服 务 
企业 项 目 ,低压 大 功率 变频 调 速 节能 三 相 异 步 电动 机 的 研 
发 被 列 为 山西 省 科技 攻关 项 目 , 中 瑞 合作 的 矿 用 中 压 防 爆 
变频 器 开发 被 列 为 山西 省 国际 科技 合作 项 目 ,系列 节能 型 
开关 磁 阻 调 速 电 动机 的 研发 被 列 为 山西 省 技术 创新 项 目 ， 
YBPSS 一 500 隔 爆 型 变频 调 速 节能 电机 和 YQT2 高 效 内 馈 调 
速 节 能 电机 分 别 获得 山西 省 技术 创新 项 目 证 书 。 

2009 年 ,兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 承 担 的 甘肃 省 科技 重 
大 专项 计划 项 目 和 重点 新 产品 项 目 - 一 -1MW 变速 恒 频 双 馈 
异步 风力 发 电机 组 . 兆 瓦 级 变速 恒 频 双 馈 异步 风力 发 电 系 
统制 造 技术 .3MW 双人 馈 蜡 步 风 力 发 电机 项 目 先后 通过 了 甘 
肃 省 科技 厅 、 甘 肃 省 工业 和 信息 化 委员 会 共同 组 织 的 科技 
成 果 暨 新 产品 鉴定 验收 。 鉴 定 委 员 会 认为 ,电机 在 技术 上 
达到 国内 领先 水 平 ,可 以 替代 进口 产品 。1MW 变速 恒 频 双 
馈 异 步 风 力 发 电机 组 统筹 解决 了 气动 设计 、 结 构 设 计 和 载 
荷 计算 问 题 ,以 及 在 风沙 寒冷 高 原 气 候 条 件 下 的 适应 性 ,机 
组 系统 集成 技术 ,机 组 控制 技术 ,可 靠 性 .安全 系统 和 防 雷 
技术 等 方面 的 难题 。 主 要 创新 点 有 :采用 交流 电动 独立 变 
桨 ,保证 了 变 桨 的 稳定 性 和 快速 性 ;用 导电 轨 代 替 电 缆 , 可 
显著 降低 发 电机 端的 过 电压 ,延长 发 电机 寿命 ;旋转 部 分 在 
采用 动态 密封 及 选用 适用 的 润滑 介质 的 同时 ,在 适当 位 置 
安装 防护 等 级 高 的 加 热 器 和 设计 合理 的 机 舱 通风 装置 , 提 
高 了 机 组 在 风沙 寒冷 高 原 气 候 条 件 下 的 适应 性 ;模块 结构 
做 到 标准 化 ,系列 化 ,提高 了 产品 的 互 换 性 ,节约 了 维护 成 
本 。1. 5MW 双 馈 异步 风力 发 电机 .2MW 双 馈 异步 风力 发 电 
机 产品 主要 解决 了 发 电机 的 电磁 设计 ,机 械 结构 设计 ,冷却 
回路 设计 ,抵御 高 频 谐 波 冲 击 的 绝缘 结构 设计 和 绝缘 制造 
工艺 ,以 及 径 、 轴 向 负荷 分 离 型 的 电机 轴承 结构 设计 , 兆 瓦 
级 双 馈 异步 风力 发 电 系统 检测 试验 技术 等 方面 的 技术 问 
题 。3MW 双 馈 异步 风力 发 电机 主要 解决 了 大 电动 力 冲击 的 
机 械 和 电磁 结构 设计 .绝缘 轴承 结构 设计 、 集 电 环 独 立 支 撑 
连接 设计 、 电 能 质量 综合 控制 以 及 适应 海上 恶劣 环境 的 “三 
防 "设计 与 制造 工艺 方法 等 方面 的 技术 问题 。 主 要 创新 点 
有 :自主 开发 空空 冷却 双 馈 异步 风力 发 电机 电磁 计算 程序 ， 
进行 发 电机 整体 结构 及 机 械 设计 ;采用 独立 支撑 的 集 电 环 
连接 方式 ,有 效 提高 了 发 电机 运行 的 可 靠 性 ;采用 绝缘 轴 
承 .绝缘 轴承 结构 及 接地 刷 3 种 措施 ,防止 轴 电 流 对 发 电机 
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及 发 电 系统 造成 损坏 ,提高 了 发 电机 运行 寿命 。 该 公司 研 
发 的 HLX 一 180 一 LJ 一 208 水 轮机 SF40—16/4600 三 相 立 式 
水 轮 发 电机 、TLSK900 一 12/1730 三 相 立 式 同 步 电 动机 、 
TMW4500—30/2900 无 刷 同 步 电 动机 4 个 项 目的 产品 也 通 
过 了 甘肃 省 工业 和 信息 化 委员 会 组 织 的 新 产品 鉴定 。 上 鉴定 
委员 会 认为 ,这 4 个 产品 技术 水 平 达 到 国内 领先 水 平 。 其 
中 HLX—180—L, 208 水 轮机 解决 了 水 轮机 导 水 机 构 设 
Th Base EK ET . 转 轮 、 磨 乌 等 方面 的 难题 ;SF40 一 
16/4600 三 相 立 式 水 轮 发 电机 解决 了 浮动 磁 斩 结 构 .转子 塔 
形 磁极 结构 .磁极 铁心 斜 铁 撑 紧 结构 .定子 分 瓣 机 座 等 设计 
难题 ;TLSK900 一 1271730 三 相 立 式 同 步 电动 机 解决 了 伞 式 
轴承 结构 .磁极 线圈 端 部 固定 结构 、 磁 极 线圈 引线 固定 结 
构 . 集 电 环 与 刷 架 设计 等 方面 的 难题 ;TMW4500 一 3072900 
无 刷 同步 电动 机 解决 了 起 动 电流 倍数 小 于 等 于 3.3 f 
傍 宙 特殊 设计 .转子 磁 极 线圈 设计 .定子 结构 设计 等 方面 的 
难题 。 
”质量 及 标准 ”国家 中 小 电机 质量 监督 检验 中 心 和 辽宁 
省 产品 质量 监督 检验 院 联合 于 2009 年 二 季度 对 三 相 蜡 步 电 
动机 (以 下 简称 电动 机 ) 产 品质 量 实施 国家 监督 抽查 。 

依据 2009 年 第 二 季度 电动 机 产品 质量 国家 监督 抽查 方 
案 , 此 次 抽查 按 规 定 的 抽样 方法 在 生产 单位 实施 抽样 ,现场 
随机 抽取 同一 规格 的 6 台 样 品 ,其 中 3 台 为 检验 用 样品 , 另 
3 台 封 存 于 受 检 企业 作为 备 检 样品 。 检 验 依据 标准 是 
GB 18613—2006¢ 中 小 型 三 相 异 步 电 动机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》.GB 14711 一 2006《 中 小 型 旋转 电机 安全 要 求 》.GB 
755 一 2000《 旋 转 电 机 ”定额 和 性 能 》 和 相关 强制 性 标准 、 国 
家 标准 .行业 标准 以 及 企业 已 备案 的 企业 标准 或 质量 承诺 。 
2009 年 电动 机 的 国家 抽查 方案 重点 检验 电动 机 的 发 热 . 耐 
压 ,效率 功率 因数 以 及 振动 和 了 曲 声 等 性 能 指标 , 突出 安全 、 
节能 和 环保 要 求 。 

此 次 抽查 覆盖 黑龙 江 .吉林 .辽宁 .北京 .天津 .河北 . 河 
南 .山西 .山东 安徽 .江苏 .上 海 .浙江 .福建 .广东 .云南 和 
陕西 17 个 省 .直辖 市 ,共计 80 家 企业 的 80 批 次 产品 。 被 抽 
查 的 企业 类 型 包括 国有 、 私 营 、 中 外 合资 .股份 公司 和 有 限 
责任 公司 等 ,企业 规模 涵盖 大 型 .中 型 和 小 型 。“ 区 域 性 " 产 
地 的 生产 企业 仍 作 为 抽查 的 重点 。 其 中 ,河北 安 特 机 电 设 
备 制 造 有 限 公司 拒绝 抽样 , 按 拒 检 ,不 合格 判定 。 实 际 检测 
抽样 样品 共计 237 台 , 合格 企业 54 家 , 抽查 合格 率 
为 67. 5% 。 | 

抽查 企业 中 , 除 六 安江 淮 电机 有 限 公司 .无 锡 华 达 电机 
有 限 公司 .山东 华 力 电机 有 限 公司 .西安 西 玛 电机 集团 、 河 
北 电 机 有 限 公司 等 有 相当 规模 的 企业 生产 较为 正常 外 ,不 
少 企业 的 生产 时 断 时 续 , 近 173 的 企业 在 2008 年 下 半年 到 
2009 年 一 季度 工人 放假 时 间 超 过 3 个 月 。 受 国际 金融 危机 
的 影响 ,在 上 一 年 度 抽查 的 19 家 不 合格 企业 的 跟踪 抽样 中 
有 3 家 企业 已 停产 或 转产 。 

从 抽检 结果 看 ,首次 抽查 的 企业 和 跟踪 2008 年 以 前 抽 
查 企 业 的 合格 率 明显 低 于 跟踪 2008 年 抽查 企业 和 通过 CCC 
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认证 企业 的 合格 率 。2009 年 抽查 合格 率 见 表 8。 
表 8 2009 年 抽查 合格 率 


企业 | 合格 | 不 合格 
总 数 | 企业 | 企业 
(家 ) | (家 ) | (家 ) 
80 54 26 






总 体 结论 
首次 抽查 企业 

跟踪 2008 年 抽查 企业 

跟踪 2008 年 合格 企业 

跟踪 2008 年 不 合格 企业 
跟踪 以 往 抽 查 企 业 

通过 CCC 认证 的 企业 






94.7 
71.4 
57. 1 





根据 GB 18613—2006 的 规定 ,三 相 异 步 电 动机 的 效率 


必须 达到 最 低 的 能 效 等 级 3 级 ,抽查 中 虽然 大 部 分 产品 的 
效率 达到 了 能 效 3 级 指标 ,但 大 多 是 计 及 容 差 后 达标 , 生 处 
于 3 级 能 效 指标 的 边缘 ,还 有 部 分 产品 的 效率 未 达标 。 这 
反映 出 目前 三 相 异 步 电 动机 产品 的 总 体能 效 水 平 较 低 。 
2009 年 电动 机 能 效 水 平分 析 见 表 9。 


表 9 2009 年 电动 机 能 效 水 平分 析 











根据 GB 18613 一 
2006 标准 ;3 级 能 
效 指标 为 最 低 ,1 
级 能 效 指标 为 最 高 





4.2 
达到 3 级 能 效 标准 81.5 
92 
or | o | oo 


抽查 中 发 现 的 其 他 主要 质量 问题 仍 为 产品 标志 标识 、 
电机 旋转 方向 ,功率 因数 、 温 升 .振动 等 项 目 。 

造成 上 述 质 量 问题 的 主要 原因 是 :(D 部 分 电机 生产 企 
业 为 降低 成 本 选用 劣质 磁性 材料 或 偷工减料 ,导致 电机 损 
耗 增 大 ,效率 下 降 , 过 载 能 力 偏 低 ,产品 内 在 质量 下 降 。 
@ 生 产 设备 落后 或 缺乏 必要 的 生产 和 检验 设备 ,通过 外 协 
加 工 或 购买 部 件 组 装 ,不 能 有 效 控制 外 协 件 . 零 部 件 质量 。 
3) 执 行 标准 不 严格 ,工艺 文件 欠缺 或 未 作 明 确 规定 ,加 工 工 
艺 差 或 无 图 生产 ,产品 质量 缺陷 缺乏 追溯 性 。@ 新 兴 私 企 
在 技术 力量 .生产 管理 ,产品 质量 控制 以 及 技术 和 标准 信息 
跟踪 方面 不 正规 ,缺乏 科学 的 质量 管理 体系 。@ 部 分 不 合 
格 企业 理解 标准 不 到 位 ,认为 中 小 型 旋转 电机 安全 要 求 仅 
针对 列 人 CCC 认证 范围 的 1.1kW 及 以 下 的 小 功率 电机 ,以 
致 部 分 抽检 样品 存在 接地 装置 无 锁 紧 措 施 、 穿 过 金属 机 壳 
处 的 引线 无 绝缘 防护 措施 等 问题 。 人 @@ 在 经 济 利益 驱动 下 ， 
部 分 "区域 性 "私营 企业 ,收购 废旧 电机 “翻新 ” ,以 次 充 好 ， 
把 劣质 产品 推 向 市 场 , 导 致电 机 市 场 低 价 亚 性 竞争 的 现象 

中 小 型 电机 制造 业 尽 管 是 一 个 典型 的 人 门 门槛 不 高 的 





传统 行业 ,但 是 总 体质 量 水 平 要 保持 长 期 稳定 相当 不 易 。 

国家 中 小 电机 质量 监督 检验 中 心 于 1986 年 4 月 开始 承担 电 

机 产品 质量 国家 监督 抽查 任务 ,至 2009 年 共 承 担 18 次 国家 

监督 抽查 和 1 次 行业 统 检 任务 。 其 中 ,抽查 三 相 异 步 电 动 
100 i 


行业 概况 


机 产品 17 次 ,同步 电机 2 次 。 抽 查 平 均 合 格 率 62. 3% ,其 
中 三 相 异 步 电 动机 的 抽查 平均 合格 率 为 63.0% ,同步 电机 
的 抽查 合格 率 为 56. 6% 。 中 小 电机 产品 历次 国家 监督 抽查 
( 统 检 ) 合格 率 变化 走势 见 图 1。 
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中 小 电机 产品 历次 国家 监督 抽查 ( 统 检 ) 合 格 率 变化 走势 


注 :其 中 第 8 次 为 行业 统 检 。 


2009 年 7 月 , 效 州 发 电 设备 成 套 制造 有 限 公司 的 “ 议 发 
能 ”注册 商标 被 认定 为 江西 省 著名 商标 。 

泰 豪 科 技 股份 有 限 公 司 近年 来 坚持 推行 卓越 绩效 管理 
模式 ,全 面 推行 三 大 管理 体系 ,坚定 不 移 走 质量 效益 型 道 
路 ,整个 生产 流程 从 产品 设计 到 原材料 进 厂 .生产 制造 .出 
三 检验 , 层 层 负责 .道道 把 关 ,坚持 质量 零 缺陷 标准 ,构建 了 
全 员 ,全 过 程 .全 方位 的 质量 保证 体系 。2009 年 7 月 2 日 ， 
该 公司 获得 了 首届 南昌 市 市 长 质量 奖 。 

2009 年 4 月 ,国家 工商 行政 管理 总 局 颁布 “2009 年 4 月 
认定 的 中 国 驰 名 商标 企业 名 单 ” ,于 海 电 科 集团 “SEARI ”被 
认定 为 中 国 驰名 商标 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 研 制 的 YBPT 系列 高 压 隔 爆 
型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 450 ~ 560) .TYZW 系 
列 正 压 型 无 出 励磁 同步 电动 机 获得 黑龙 江 省 采用 国际 标准 
产品 标志 证 书 。 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 研制 的 YX3 系列 高 效率 三 
相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 355) 获得 中 国 质量 认证 中 心 颁 
发 的 中 国 节能 产品 认证 证 书 。 

2009 年 ,重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 涉 足 核电 领域 
产品 ,生产 H315 及 以 下 大 亚 湾 核电 站 物 项 替代 产品 ,引入 
了 新 的 过 程控 制 体系 ,编纂 了 高 于 现 有 产品 质量 管理 体系 
的 质量 控制 文件 ,规范 了 控制 核电 站 物 项 替代 的 产品 生产 
全 过 程 。 首 批 10 台 产 品质 量 达 到 了 预期 目标 ,为 公司 产品 
进入 核电 领域 打下 了 良好 基础 。 

2009 年 6 月 ,山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 的 YX3 
系列 高 效率 三 相 异 步 电 动机 获得 山东 省 市 能 奖 。 

2008 年 底 , 路 桥 电 机 行业 协会 申报 的 “制定 并 推广 实施 
电机 能 效 行业 联盟 标准 ,提升 电机 块 状 产业 的 节能 水 平顺 
利 人 选 浙 江 省 第 四 批 块 状 产业 质量 提升 重点 项 目 。 路 桥 质 
监 部 门 .路桥 电机 行业 协会 制定 了 路 桥 区 电机 行业 节能 降 


耗 联盟 标准 , 首 批 15 家 电机 生产 企业 与 协会 签订 了 “执行 
路 桥 电 机 联盟 标准 承诺 书 ”, 并 开始 执行 联盟 标准 。2009 年 
7 月 ,路桥 电机 行业 协会 申请 注册 “路 桥 电 机 ”集体 商标 。 

2009 年 9 月 ,中 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 正式 取得 中 
国 核电 集团 160kW 以 下 电机 物资 采购 准 入 资格 ;YKBH11 一 
4 一 2347 和 YKBH35 一 6 一 7509 两 款 防爆 单 相 异 步 电 动机 通 
过 国家 防爆 产品 认证 ;工业 用 中 小 型 电动 机 通过 E 高 效 节 
能 认证 ,获得 中 国 质量 认证 中 心 颁发 的 中 国 节 能 产品 认证 
证 书 。 

2009 年 2 月 22 ~26 H ,IEC/TC2 WG31 第 4 次 工作 组 
会 议 在 浙江 上 虞 召开 。 这 次 会 议 由 我 国 旋转 电机 标准 化 技 
术 委 员 会 秘书 处 承办 ,浙江 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 提 
供 了 大 力 支持 。 出 席 会 议 的 有 来 自 德国 .美国 ,法国 .瑞士 、- 
奥地利 .日 本 南非. 中国 的 专家 代表 共 26 人 。 参 加 会 议 的 
中 国 代 表 来 自 上 海 电 需 科 学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 .山东 
华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 ,浙江 卧龙 电气 集团 股份 有 限 
公司 .河北 电机 股份 有 限 公 司 、 浙 江 金 龙 电 机 股份 有 限 公 
司 .安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 .无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 、 
江苏 大 中 电机 有 限 公司 .北京 毕 捷 电 机 有 限 公司 等 企业 。 

2009 年 6 月 1~5 日 ,旋转 电机 标 委 会 秘书 处 组 团 参加 
在 俄罗斯 圣彼得堡 召开 的 IEC/TC2 2009 年 年 会 及 WG12、 
WG28 工作 组 会 议 ,成 员 包 括 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 
有 限 公 司 ,河北 电机 股份 有 限 公 司 .浙江 卧龙 电气 集团 股份 
ARAR ,浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 ,湘潭 电机 股份 有 限 
公司 .哈尔滨 电机 股份 有 限 公 司 等 单位 派出 的 专家 。 来 自 
中 国 .德国 美国. 法国 .英国 .俄罗斯 .意大利 等 12 个 国家 的 
22 名 代表 讨论 了 IEC/TC2 近期 的 战略 目标 和 标准 制 修订 计 
划 ,以 及 涉及 市 场 需求 .技术 发 展 .节能 趋势 .生态 环境 等 方 
面 的 战略 计划 。 

2009 年 12 月 4~6 日 ,全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 
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会 六 届 三 次 年 会 在 珠海 召开 。 各 分 标 委 会 详细 汇报 了 上 年 
标准 技术 的 人 刨 新 与 亮点 ,会 议 还 对 推进 国际 标准 的 转化 ,加 
速 行 业 产品 标准 的 制 修订 步伐 ,以 及 面向 市 场面 向 企业 开 


展 标 准 研究 工作 进行 了 总 结 。2009 年 中 小 型 电机 行业 标准 
完成 情况 见 表 10。 


表 10 2009 年 中 小 型 电机 行业 标准 完成 情况 





a BEER 
2009 年 批准 发 布 的 国家 标准 
1 往复 式 内 燃 机 ( RIC) 驱动 的 交流 发 电机 
2009 年 已 完成 上 报 的 国家 标准 
1 GB/T x x x x 纺织 专用 高 效 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 90 ~ 255) 
2 GB/T x x x x 纺织 专用 高 效 永 磁 同 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 90 ~ 255) 
3 GB/T x x x x Y3 系列 (1P54) 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 63 ~ 355) 
4 GB/T x x x x 旋转 电机 (牵引 电机 除外 ) 确定 损耗 和 效率 的 试验 方法 
5 GB/T 756 旋转 电机 ”圆柱 形 轴 促 
6 GB/T 757 旋转 电机 ”圆锥 形 轴 伟 
2009 年 已 完成 上 报 的 行业 标准 





l JB/T 8733 
2 JB/T 2195 
3 | JB/T 8682 
4 JB/T 9577 
5 JB/T 8163 
6 JB/T 8981 
7 JB/T 8982 | 
2009 年 申报 修订 国家 标准 计划 项 目 
1 GB/T x x x x 
2 GB/T x x x x 
3 GB/T x x XxX xX 
2009 年 申报 修订 行业 标准 计划 项 目 
l JB/T x x x x 
2 JB/T x x x x 
3 JB/T x x x x 
4 JB/T x x x x 
5 
6 








JB/T x x x x 
JB/T x x x x 


基本 建设 及 技术 改造 ”山东 山 防 防爆 电 宙 有 限 公 司 投 
资 8 000 万 元 在 济宁 高 新 区 购置 土地 6. 67 万 m (100 亩 ) , 配 
套 建设 高 标准 厂房 30 0008 m, EET KARAM 
配 .试验 等 方面 的 薄弱 环节 加 大 技术 改造 投入 ,为 冲压 、 铸 
铝 .线圈 制造 、 机 械 加 工 等 关键 工艺 和 关键 工序 增加 了 先进 
装备 ,配置 了 防爆 零件 水 压 试验 及 转子 动 平 衡 检验 设备 , 改 
善 了 生产 检验 条 件 。 搬 迁 后 生产 能 力 可 达到 年 产 电机 120 
万 kW ,销售 收入 1.8 亿 元 以 上 。 

西安 西 玛 电机 (集团 ) 股份 有 限 公 司 的 节能 电机 扩 产 项 
H 2009 年 固定 资产 投资 额 2 617 万 元 。 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 2009 年 新 厂区 建成 并 
投入 使 用 。 新 厂区 占 地 面积 128 725. 22m’ (193.09 W), Æ 
筑 面 积 69 679m’; 总 投资 25 451 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 
18 073. 3 万 元 ,技术 改造 投资 7 377.7 万 元 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 投资 逾 2 亿 元 进行 异地 技术 
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YG 系列 辊 道 用 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 112 ~ 225) 
YDF? 系列 闪 门 电动 装置 用 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 

YM 系列 木工 用 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 

Z 系列 中 型 直流 电动 机 技术 条 件 

轧机 辅 传动 直流 电动 机 

有 剧 三 相同 步 发 电机 技术 条 件 ( 机 座 号 132 ~ 400) 

三 相交 流 稳 频 稳 压 电源 机 组 及 系统 技术 条 件 


YVF3 系列 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 355 ~ 450) 
IF2 能 效 等 级 的 高 效 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 80 ~355) 
风机 .条 类 负载 专用 高 效 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 100 ~ 355) 


三 相交 流 电动 机 拖 动 典型 负载 机 组 能 效 等 级 

水 泵 专用 高 效 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 100 ~ 355 ) 
风机 专用 高 效 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 100 ~ 355) 
冷冻 机 专用 超 高 效 永 磁 同 步 电动 机 技术 条 件 

单 速 三 相 笼 型 感应 电动 机 能 效 分 级 ( 正 ) 代 码 

高 效 高 压 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 


改造 ,建设 占 地 面积 13 万 m 的 现代 化 厂房 ,2009 年 固定 
资产 投资 总 额 7 160 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 6 400 万 元 , 技 
术 更 新 改造 投资 760 万 元 。 新 厂 建 成 后 年 产 电 机 500 
万 kW。 

2009 年 ,福建 图 东 电 机 有 限 公 司 加 大 福安 生产 基地 试 
验 设备 的 技 改 投入 ,技术 更 新 改造 投资 310 万 元 ,引进 先进 
的 高 速 冲压 真空 浸 潜 .电机 综合 性 能 测试 等 设备 ;完成 了 
中 心 试 验 室 改造 、 转 子 压 铸 工 序 的 搬迁 改造 和 设备 修理 调 
试 ,形成 了 大 机 座 电动 机 转子 压铸 批量 生产 能 力 。 

长 沙 电 机 厂 有 限 责 任 公 司 2009 年 固定 资产 投资 8 453 
万 元 ,其 中 基本 建设 投资 6 493 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 
1 960 万 元 。 

重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 在 建 的 九龙 电机 工业 园 
第 一 期 工程 项 目 投资 9 485 万 元 。2009 年 公司 对 现 有 生产 
工序 进行 了 技术 改造 , 技 改 投资 总 计 193 万 元 ,添置 了 关键 


设备 。 

杭州 新 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 2009 年 固定 资产 投资 
7 496. 47 万 元 。 其 中 基本 建设 投资 6 591. 47 万 元 ,新 建 厂房 
及 配套 设施 79 695. 95m ;技术 更 新 改造 投资 905 万 元 ,增添 
了 落地 镜 床 烘箱 ,数控 车 床 .数控 键 槽 铣 钼 机床 ,龙门 数控 
钻床 . 立 式 变频 绕 线 机 .试验 仪器 等 设备 ,进一步 扩大 了 生 
产能 力 ,所 高 了 零 部 件 加 工 精度 。 

合作 重组 200946 H28 日 ,哈尔滨 电气 集团 重组 整 
合 昆 明 电机 三 有 限 公 司 的 协议 签字 仪式 在 昆明 举行 。 根 据 
合作 协议 ,昆明 电机 三 有限 公司 的 国有 股权 无 偿 划 转 给 哈 
尔 滨 电气 集团 ,而 哈尔滨 电气 集团 通过 输入 特大 型 .大 中 型 
发 电 设备 (电机 ) 的 核心 技术 ,市场 运营 .管理 技术 和 资金 ， 
整合 发 展 昆明 电机 ,初期 投入 资金 2.5 亿 元 ,建设 占 地 面积 
20 万 ~26.67 H mê (300 ~ 400 亩 ) 的 制造 基地 ,争取 2~3 
年 达到 销售 收入 12 亿 元 .实现 利润 1 亿 元 和 税收 1 亿 元 的 
目标 。 

西门 子 电 机 ( 中国) 有限 公 司 是 由 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 
司 和 江苏 贝 得 电机 股份 有 限 公 司 于 2005 年 12 月 在 江苏 仪 
征 共同 出 资 成 立 的 合资 企业 。2009 年 7 月, 西门子 ( 中 国 ) 
有 限 公 司 收购 其 中 方 合作 伙伴 持 有 的 西门 子 电 机 ( 中国) 有 
RAR 15% 的 股权 ,西门 子 电 机 (中 国 ) 有 限 公 司 成 为 外 商 
独资 企业 。 

2009 年 2 月 25 日 ,安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 与 日 本 
国泰 拉 尔 株式 会 社 合资 意向 书签 字 仪 式 在 皖南 电机 股份 有 
限 公司 举行 。 为 了 在 中 国 寻 求 与 水 泵 配套 的 优质 电机 , 双 
方 经 过 多 次 互 访 考 察 ,决定 共同 出 资 在 泾 县 建立 一 座 新 的 
电机 生产 厂 , 协 力 打造 精品 电机 。 

经 安徽 省 质量 技术 监督 局 批准 ,安徽 省 电机 产品 质量 
检测 中 心 在 安徽 综 南 电机 股份 有 限 公 司 黄 基 。 该 检测 中 心 
占 地 面积 万 m? ,总 投资 约 2 000 万 元 ,建成 后 将 承担 安徽 
省 和 华东 地 区 其 他 省 市 电机 产品 及 零 部 件 的 质量 监督 检测 
任务 。 加 

2009 年 ,哈尔滨 泰富 电气 有 限 公 司 按照 “延续 公司 产 
业 、 保 留 产品 品牌 .保持 管理 团队 稳定 .全 员 安 置 员工 .增值 
收购 股份 清偿 员工 债务 "的 基本 原则 ,顺利 完成 了 对 西安 
西 玛 电机 (集团 ?股份 有 限 公 司 全 部 股权 的 收购 ,并 于 2009 
年 10 月 13 日 将 公司 名 称 变更 为 西安 泰富 西 玛 电机 有 限 
公司 。 

2009 年 4 H 28 日 ,兰州 兰 电 电机 有 限 公司 与 中 电 投 集 
团 西北 分 公司 的 酒泉 风电 项 目 开 发 建设 合作 协议 签字 仪式 
在 兰州 举行 。 

2009 年 4 月 ,卧龙 控股 集团 有 限 公 司 、 韦 龙 电气 集团 股 
份 有 限 公司 共同 出 资 受 让 北京 华泰 变压器 有 限 公 司 股 权 ， 
分 别 取 得 18. 12% 和 51% 的 股权 份额 。 购 并 控股 该 公司 后 ， 
卧龙 输 变 电 产 品 由 原来 的 铁路 牵引 变压器 .电力 变压器 扩 
大 至 铁路 牵引 变压器 .电力 变压器 ,城市 轨道 交通 变 压 句 及 
成 套 电力 整流 设备 ,大 大 提升 了 卧龙 在 输 变 电 设备 行业 中 
的 地 位 和 竞争 力 。 


行业 概况 


[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 曹 莉 敏 
审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 陈 伟 华 ] 





分 马力 电机 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,分 马力 电机 行业 加 大 基本 建 
设 和 技 改 投资 力度 ,整体 技术 水 平 . 研 发 能 力 和 生产 制造 水 
平 大 幅 提 高 ,产能 急剧 扩大 ,电动 机 新 产品 产值 显著 增加 ， 
经 济 增长 方式 开始 发 生 转 变 , 全 员 劳 动 生产 率 不 断 提 高 , 企 
业 流 动 资金 周转 不 断 加 快 ,行业 综合 经 济 效益 指数 上 升 ; 优 
势 企 业 越 来 越 强 ,行业 集中 度 进一步 提高 。 

据 对 37 家 分 马力 电机 企业 统计 ,2009 年 工业 总 产值 达 
到 165. 0 亿 元 ,同比 下 降 6.4% ;工业 销售 收入 162.7 亿 元 ， 
同比 增长 4% ;实现 利润 14.0 亿 元 ,同比 增长 21. 1% 。 其 中 
利润 增加 S00 万 元 的 企业 有 5 家 。 卧 龙 控 股 集团 有 限 公司 、 
浙江 京 马 电机 有 限 公 司 .常州 市 永安 电机 有 限 公司 、 杭 州 富 
生 电 器 有 限 公司 等 13 家 企业 工业 总 产值 销售 收入 和 利润 
同步 增长 。2009 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 
2009 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 效益 指标 见 表 2。 


表 1 2009 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 
经 济 指 标 




















2009 年 


工业 总 产值 ( 当年 价 ) 1649 621.43 
工业 增加 值 287 645. 53 
工业 销售 产值 1 627 156. 70 
产品 销售 收入 1 529 005. 21 
利润 总 额 140 460. 38 
年 末 资 产 总 额 1 841 178. 37 
流动 资产 平均 余额 958 663. 25 
职工 平均 人 数 1 042 

工程 技术 人 员 139 






工业 全 员 劳 动 生产 率 66 156. 67 
















总 资产 贡献 率 % 12. 23 12. 46 
资本 保值 增值 率 | % 113.30 | 113. 08 
资产 负债 率 54. 36 55.91 
流动 资产 周转 率 2. 13 2. 43 
成 本 费用 利润 率 5.32 5. 38 
全 员 劳 动 生产 率 | 元 /人 | 16 500. 00 66 156. 67 |68 631. 51 





产品 销售 率 96.00 | 99. 45/98. 64 


2009 年 ,分 马力 电机 行业 进入 2007 年 以 来 的 低谷 期 。 
国际 金融 危机 使 不 少 出 口 企业 出 口 严 重 受 挫 , 而 随 着 美元 


93. 90 
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贬值 ,以 美元 为 结算 的 外 销 模式 也 加 大 了 汇率 变动 给 企业 
造成 的 损失 ,加 上 原材料 价格 大 幅 上 涨 ,制造 成 本 不 断 提 
高 ,部 分 企业 利润 下 滑 严 重 ,企业 的 经 营 、 发 展 受 到 不 同 程 
度 的 制约 。 部 分 企业 资金 链 紧 张 也 制约 了 生产 规模 的 扩 
大 ,技术 创新 能 力 不 足 导致 产品 同 质 化 严重 ,行业 竞争 愈加 
激烈 ,企业 经 营 风险 不 断 加 大 。 要 保持 行业 持续 健康 发 展 ， 
提高 核心 竞争 力 已 成 为 行业 的 首要 任务 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2009 年 完成 总 产量 863.5 万 
台 ,其 中 国内 销售 383. 2 万 台 ,出 口 480. 3 万 台 ; 实 现 销售 收 
人 6.48 亿 元 ,同比 增长 16. 9% ;实现 利税 5 625 万 元 ,同比 增 
te 11.6% ;出 口 3 527.3 万 美元 ,同比 增长 15.2% 。 公 司 保 
持 了 稳健 良好 的 发 展 态势 ,总体 经 营 规 模 略 有 增长 ,达到 了 
年 初 制定 的 任务 目标 。2009 年 积极 推进 产品 结构 调整 ,十 
多 项 高 新 技术 产品 销售 实现 较 快 增长 ;完成 了 洲 泉 京 惠 公 
司 的 塑封 电机 技 改 项 目 ,电机 端 盖 线 项 目 初步 建成 。 

中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 近 三 年 的 流动 比率 . 速 动 


比率 正常 ,2009 年 资产 负债 率 较 上 年 有 小 幅 上 升 ,利息 保障 
倍数 达到 1 034. 62 , 偿 债 能 力 强 。 报 告 期 内 ,营业 利润 .利润 
总 额 . 归 属于 母 公 司 所 有 者 的 净利 润 较 上 年 分 别 增长 
48. 30% .39. 69% 38. 84% 。 主 要 原因 是 公司 不 断 优化 产品 
结构 ,扩大 便利 能 力 较 强 的 Y7S(L) 系列 风机 负载 类 电机 的 
销售 份额 ,严格 控制 生产 成 本 ,最 终 使 综合 销售 毛利 率 同比 
上 升 8.11%。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 经 济 运行 继续 保持 平 
稳健 康 发 展 态 势 ,2009 年 完成 工业 总 产值 6 578 万 元 ,销售 
收入 6 500 万 元 ,出 口 创 汇 451 万 美元 。 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 2009 年 产量 同比 下 降 
27.52% ,销售 额 同 比 下 降 43. 63% ,利润 同比 增长 3. 12%， 
税收 同比 下 降 62. 5% ,员工 人 数 同比 下 降 5. 8% ,经 营 比 较 
艰难 。 

2009 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 见 
表 3。 


表 3 2009 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 







企业 名 称 



















































WO 


常州 市 永安 电机 有 限 公司 
10 | 浙江 特种 电机 有 限 公司 


35 654 
35 221 


市 场 及 销售 2009 年 ,分 马力 电机 销量 同比 增长 
19.1% , 增 速 有 所 减缓 ,其 中 出 口 增 速 缓慢 是 主要 因素 。 据 
对 上 报 产 品 产 销 情 况 的 21 家 企业 的 28 种 产品 统计 ,总 销量 
为 21 482. 11 万 台 。 其 中 国内 销售 17 708. 65 万 台 , 占 全 年 总 
销量 的 82.4% ;出 口 3773.45 万 台 , 占 全 年 总 销量 的 
17.7% 。 其 中 直流 电机 销量 496. 13 万 台 , 占 全 年 总 销量 的 
2. 3% ;交流 电机 (包括 单 相 、 三 相 ) 销量 为 1 021. 87 万 台 , 占 
全 年 销量 的 4.7% ;家 用 电机 销量 为 13 696. 88 万 台 , 占 全 年 
销量 的 63.6% 。2009 年 分 马力 电机 行业 分 类 产品 销量 见 
表 4。 


表 4 2009 年 分 马力 电机 行业 分 类 产品 销量 
4 2009 年 2008 年 
直流 电机 496. 13 373. 40 


单 .三 相 异 步 交 流 电机 
家 用 电机 






比 上 年 




















- 1 021. 87 885. 50 15. 40 








13 696. 88 





12 336.20 | 11.03 


浙江 特种 电机 有 限 公司 
上 海 金陵 起 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公 司 







(万 元 ) 













































1 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 535 269 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 522 304 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 。 “| 64 595 
2 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 440 490 | 广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公司 426 288 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 | 32 701 
3 | 中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 127 874 中山 大洋 电机 有 般 份 有 限 公司 131 683 | 中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 | 20 069 
4 | 杭州 富生 电器 有 限 公司 115 310 | 杭州 富生 电器 有 限 公司 108 080 | 杭 刘 富生 电器 有 限 公司 4013 
5 | 浙江 总 马 电机 有 限 公司 64 850 | 浙江 京 马 电 机 有 限 公司 64 581 | 浙江 京 马 电机 有 限 公司 3 501 
6 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 | 64 713 | ROR APRA 35 793 | 常州 市 永安 电机 有 限 公司 “| 3340 
7 | 威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 43 000 | 常州 市 永安 电机 有 限 公司 35 654 | 慈 兴 集团 有 限 公司 2 551 
8 | 慈 兴 集团 有 限 公司 37 136 | 威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 35 441 | 威海 泰 定西 玛 电机 有 限 公司 | 2 382 














21 371 
12 068 


无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公司 
广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 


1 589 



















B 2009 年 2008 年 | 比 上 年 
其 他 电机 6 267.23 | 5351.58 
2009 年 ,出 口 订单 虽然 比 上 年 有 所 增加 ,但 依然 无 法 恢 
复 到 往年 水 平 ,加 上 人 力 成 本 提高 .汇率 波动 加 大 、 原 材料 
价格 大 幅 增 加 等 不 利 因 素 ,对 电机 企业 的 正常 经 营造 成 很 
大 的 影响 ,销量 增幅 缓慢 ,致使 大 部 分 企业 面临 困境 。 
一 些 企业 积极 采取 应 对 措施 ,如 深化 内 部 管理 ,加 大 产 
品 升级 和 成 本 控制 力度 ,经 受 住 了 市 场 环 境 和 宏观 经 济 形 
势 带 来 的 压力 和 考验 ;大 力 调整 产品 结构 ,加 大 技术 引进 和 
科技 投入 力度 ,积极 研发 新 产品 ,提高 了 竞争 力 ,扩展 了 国 
内 市 场 ,保证 了 产品 销售 的 增长 。 
2009 年 分 马力 电机 行业 37 家 企业 实现 产品 销售 收入 
1 529 005.21 万 元 , 比 上 年 增长 7.8%; 出 口交 货 值 
242 695. 44 万 元 , 比 上 年 下 降 11.4% 。 电 机 销售 收入 超 5 亿 


( 续 ) 


元 的 企业 有 6 家 。2009 年 分 马力 电机 行业 出 口 额 前 10 名 


企业 见 表 5。 


RS 2009 年 分 马力 电机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 


出 口 额 
1 从 \ 
序号 企业 名 称 (FER) 


中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
AARAA RAR 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 
河北 五 洲 集 团 有 限 公司 


广东 宝 力 电 器 有 限 公司 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 

常州 市 永安 电机 有 限 公司 

上 海 金 陵 雷 威 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公司 
中 山 市 至 威 电机 电器 制造 有 限 公司 


的 ~ 人 上 iD 一 


pæ 
心 





比 上 年 增长 


主要 产品 


(% ) 


单 ,三 相交 流 异步 电动 机 


单 相 交流 异步 电动 机 
各 类 电机 


冰箱 用 电动 机 


单 .三 相交 流 异 步 电 动机 


行业 概况 


空调 用 电动 机 ,洗衣 机 用 电动 机 ,条 用 电动 机 .直流 电动 机 


单 .三 相交 流 异 步 电动 机 ,和 泵 用 电动 机 , 风 央 电动 机 等 


单 .三 相交 流 异 步 电动 机 ,空调 用 电动 机 ,直流 电动 机 
交流 电动 机 .直流 电动 机 .家 电 用 电动 机 
交流 电动 机 .直流 电动 机 .家 电 用 电动 机 


据 不 完全 统计 ,2009 年 我 国 小 功率 电机 出 口 15 亿 台 左 。 机 的 国际 市 场 需求 仍 处 于 持续 增长 阶段 。2009 年 分 马力 电 
右 , 出 口 国 家 及 地 区 达 60 多 个 。 虽 然 我 国 小 功率 电机 出 口 
经 历 了 2008 ~ 2009 年 国际 金融 危机 的 冲击 ,但 是 小 功率 电 


表 6 2009 年 分 马力 电机 出 口 情况 


机 出 吕 情 况 见 表 6。 





2009 年 出 口 量 2009 年 出 口 额 
产品 名 多 ee ee 比 上 年 增长 2009 年 出 口 额 | 2008 年 出 口 额 比 上 年 增长 

(%) (%) 
合计 1 969. 75 1 585. 85 28 442. 92 24 322. 36 18. 49 
单 相 交流 异步 电动 机 882. 04 740. 90 10 476. 54 8 713. 75 20. 23 
三 相交 流 异 步 电 动机 79. 63 72. 89 3 954. 64 3 646. 51 8. 45 
空调 用 电动 机 OK FB Ae HL 314. 16 261. 04 5 770. 66 4 790. 52 20. 46 
吸油 烟 机 KUR .风扇 用 电动 机 169. 64 146. 82 2 112. 39 2 063. 69 2. 36 
直流 电动 机 AeA HBL 323. 84 201. 52 2 800. 68 2 248. 28 24. 57 
其 他 电机 200. 44 162. 68 3 328. 01 2 859. 61 15.38 


注 :该 表 为 分 马力 分 会 统计 数据 。 


顺应 我 国家 电 行 业 发 展 的 需要 ,国内 企业 通过 引进 技 
术 的 消化 吸收 和 引进 设备 ,已 具有 很 强 的 自主 研发 能 力 , 拥 
有 了 一 批 自主 知识 产权 ,形成 了 一 些 具 有 广泛 市 场 知名 度 
的 产品 品牌 ,在 风扇 .空调 器 .冰箱 .洗衣 机 ,吸油 烟 机 小 家 
电 、 保 健 匿 具 用 小 切 率 电机 方面 同 发 达 国 家 已 缩小 了 差距 ， 
部 分 产品 的 技术 功能 已 达到 国际 先进 水 平 。 

尽管 小 功率 电机 的 生产 厂家 众多 ,市 场 竞 争 激烈 ,但 生 
产 集 中 度 逐 步 提 高 ,以 长 江 三 角 洲 和 珠江 三 角 洲 为 主体 的 
小 功率 电机 产业 密集 带 已 形成 ,龙头 企业 的 市 场 占有 率 不 
断 提 高 。 以 空调 用 送 风 电动 机 为 例 ,国内 生产 厂家 主要 有 
中 龙 控股 集团 有 限 公 司 .杭州 松下 马达 有 限 公 司 .广东 威 灵 
电机 制造 有 限 公 司 等 几 家 企业 ,合计 占 国内 60% 左右 的 市 
场 份额 。 这 些 厂 家 具有 一 定 的 投资 规模 ,技术 设计 领先 , 装 
备 先进 ,生产 工艺 成 熟 ,品种 规格 齐全 ,产品 质量 档次 高 , 具 
有 很 强 的 市 场 竞 争 能 力 。 

广州 微 电 机 三 有 限 公 司 第 一 季度 虽 仍 受 国际 金融 危机 
的 困扰 ,但 公司 通过 规范 制度 体系 ,提高 各 级 执行 力 ,加 强 
人 存货 和 应 收 款 控制 ,加 快 新 品 开发 .产品 结构 调整 和 客户 结 


构 调 整 ,确保 了 健康 ,稳定 的 发 展 。 第 二 季度 受 国 家 宏观 经 
济 利好 政策 的 影响 ,电机 用 户 行 业 流 动 资金 压力 减少 ,发 
货 . 回 款 情况 有 所 好 转 , 订 单 有 所 增多 。 第 三 季度 订单 持续 
增多 ,但 原材料 涨 价 使 企业 面临 的 经 济 环境 迅速 恶化 。11 
月 国家 出 台 了 扩大 内 需 、 促 进 经 济 增长 的 十 条 措施 ,开始 实 
行 积极 的 财政 政策 和 适度 宽松 的 货币 政策 ,虽然 原材料 价 
格 继续 大 幅 上 涨 ,但 市 场 需求 开始 旺盛 。20095 年 生产 电动 
机 18 万 台 , 销 售 16.5 AG. 

广东 省 後 庆 电 机 有 限 公 司 主要 生产 单 . 三 相 异 步 电 动 
机 ,主要 用 于 配套 小 型 食品 加 工 机 械 和 木工 机 械 , 产 品 出 口 
东南 亚 .欧盟 以 及 美国 等 ,出 口 量 约 占 总 产量 的 90% 。2009 
年 广东 省 小 庆 电机 有 限 公 司 完成 产品 销售 收入 1 500 万 元 ， 
同比 增长 11.4% 。 

南京 南 微 电机 有 限 公 司 产品 销售 一 直 处 在 无 利 或 微利 
状态 ,主要 是 电机 原材料 特别 是 漆包线 、 硅 钢 片 、. 钢 材 等 价 
格 持续 上 涨 , 生 产 成 本 直线 上 升 ,加 上 小 型 企业 低 价 无 序 竞 
争 所 致 。2009 年 6 月 开始 ,公司 开发 新 市 场 特别 是 出 口 市 
场 初 见 成 效 ,加 之 内 销 市 场 好 转 ,产品 供不应求 。2009 FE 
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产销 售 各 类 电机 产品 16.9 万 台 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2009 年 整体 销售 比 上 年 略 有 增 
长 ,其 中 国内 销售 增长 11. 3% ,出 口 增长 15.2% ;产品 销售 
价格 也 比 上 年 有 所 增加 ,国内 上 售 价 同比 增长 11. 6% , 出口 同 
比 增长 15.2% 。 

中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 国外 市 场 主 要 分 布 在 欧 

H AE .中东 及 美国 .日 本 、 韩 国 等 40 多 个 国家 和 地 区 , 国 
内 主要 分 布 在 珠江 三 角 洲 长 江 三 角 洲 以 及 环 渤 海湾、 四 
JI] 湖北 等 地 区 。2009 年 销售 收入 127 874 万 元 ,出 口 创汇 
85 780 万 美元 。 

枇 兴 集 团 有 限 公 司 受 国际 金融 危机 影响 ,至 第 四 季度 
经 营 情况 才 有 所 好 转 ,国外 订单 大 幅 上 升 。 

河北 五 洲 集 团 有 限 公 司 2009 年 各 项 经 济 指标 同比 下 
BE 30% 。 | 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 紧 紧 抓 住 国 家 铁路 建设 和 城市 
化 建设 加 快 的 机 遇 ,进一步 扩大 市 场 销 售 规模 ;电机 类 产业 
借助 家 电 下 乡 和 装备 制造 业 振兴 的 有 利 时 机 ,有 效 扩 大 市 
场 份额 。 . | 

uN E EE aA BR ZS a] 2009 年 生产 各 类 电机 1 500 万 
台 ,实现 工业 总 产量 11.5 亿 元 ,销售 收入 10. 8 亿 元 ,创利 税 
7 921 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 25% 7.9% 8% .47.8% 。2009 
年 ,公司 通过 发 展 优良 客户 ,不 断 拓 展 海 外 市 场 ,出 口 创 汇 
明显 增加; 加强 了 与 世界 500 强 企业 的 合作 ,扩展 欧美 等 高 
端 市 场 。 通 过 技术 改造 ,实现 了 产业 升级 ,主导 产品 无 氟 制 
冷 压缩 机 电机 的 产销 量 持 续 上 升 ,高 效 电 机 的 占 比 大 幅度 
提升 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2009 年 通过 调整 产品 
和 市 场 结构 ,形成 以 节能 环保 .高 附加 值 为 主导 的 新 的 系列 
产品 ;加 大 国内 市 场 的 占 比 ,开拓 新 的 市 场 ,国内 市 场 销售 
收入 占 比 由 5% 提高 到 31 和 ,有 效 过 制 了 经 济 下 滑 的 趋势 。 

中 山 市 电机 电器 有 限 公 司 2009 年 继续 受 国 际 金融 危机 
的 冲击 ,出口 订单 继续 减少 ,而 外 协 加 工厂 的 倒闭 ,也 对 公 
司 交 货 期 及 零 部 件 质量 造成 很 大 的 影响 。 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 2009 年 上 半年 销售 同比 下 
降 30% , 自 6 月 份 起 ,公司 订单 量 恢复 至 国际 金融 危机 前 的 
水 平 ,订单 饱和 ,生产 经 营 稳 步 发 展 。 

浙江 沪 龙 电机 有 限 公司 2009 年 销售 电机 41 万 台 , 同 比 
FRE 14. 6% ;实现 销售 额 7 774 万 元 ,同比 下 降 27% ,但 新 产 
品 销售 却 实现 了 翻 倍增 长 。2009 年 受 国际 金融 危机 影响 ， 
仅 出 口 300 万 美元 ,同比 下 降 62. 5% ;而 国内 销售 则 受 国 家 
利好 政策 影响 ,同比 增长 15%., 

宝应 电器 厂 2009 年 产品 销售 达 1.378 亿 元 ,同比 增长 
8% ,主要 系列 产品 依旧 保持 稳定 的 市 场 销售 业绩 。2009 
年 ,企业 开发 的 高 新 产品 均 取 得 不 错 的 试销 业绩 。 

威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 2009 年 坚持 实施 “ 先 款 后 
货 "销售 方式 ;扩大 销售 网 络 ,新 增 销售 网 点 4 个 ;新 增 销售 
客户 88 家 ,增加 销售 收入 8 560 万 元 ;加 强 售 后 服务 ,安排 专 
门 的 服务 车 长 年 巡回 于 市 场 。2009 年 共 销 售 电 机 733 127 
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台 , 其 中 单 相 电机 551 265 & ,三 相 电 机 181 862 台 ;实现 销售 
收入 4.3 亿 元 ,开发 新 用 户 368 个 ,新 增 销售 回 款 4 617 万 
元 。2009 年 出 口 各 类 电动 机 10 个 批 次 11 889 台 ,完成 出 口 
交 货 值 298. 9 万 元 。 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公司 因 招标 竞价 失 
败 、 国 外 客户 采购 政策 的 变更 等 因素 造成 客户 流失 ,2009 年 
上 半年 的 出 口 额 同比 下 降 60% ~70% 。 尽 管 下 半年 出 口 形 
势 稍 有 好 转 , 全 年 出 口 额 同比 仍 下 降 40% 左右 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,各 生产 企业 通过 与 政府 、 
高 校 .研究 院 所 对 接合 作 , 凭 借 各 自 的 产业 化 能 力 以 及 技 
术 ,市场 .管理 等 优势 ,以 节能 、 环 保 、 高 附加 值 为 切 人 点 ,全 
面 开展 技术 创新 ,研发 各 类 新 型 高 效 电 机 。 

产品 开发 的 关键 是 工艺 及 专用 设备 的 开发 ,行业 企业 
都 开始 重视 制造 工艺 装备 的 更 新 和 改造 。 杭 州 富生 电器 有 
BAM SHILA AEA EARS EF AMG KD É 
EREL BILAL BONE FR GL 、 进 料 口 压 平 机 转子 
加 工 自动 生产 线 等 一 系列 具有 自主 知识 产权 的 电机 专用 工 
艺 设备 ,形成 了 独特 的 电机 制造 加 工 工艺 方案 。 

广州 微 电 机 厂 有 限 公司 研发 了 双 转 子 风力 发 电机 及 其 
控制 系统 ,定子 和 转子 都 能 受 风能 驱动 ,在 传统 的 风力 发 电 
机 的 基础 上 提高 了 风能 利用 率 。 

广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 开 发 的 汽车 助力 电机 被 认 
定 为 广东 省 高 新 技术 产品 和 粤 港 关键 领域 重点 突破 项 目 ， 
异型 精 冲 片 项 目 被 列 为 广东 省 重点 新 产品 开发 项 目 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 研发 的 CPT HRA KHER 
机 ,噪声 36.5dB, 具 有 超 静 音 、 高 效率 、 低 损耗 . 微 振动 .小 体 
积 、 高 绝缘 强度 和 大 扭矩 等 特点 ,广泛 用 于 医疗 器 械 、 自 动 
化 办 公 系统 .民用 空调 器 等 众多 领域 。 

中 山大 洋 电机 股份 有 限 公司 研究 开发 的 新 产品 类 型 共 
8 个 ,其 中 :中 塑封 直流 无 刷 电机 的 研究 开发 :采用 MCU + 
IPM 的 PWM 控制 技术 ,国内 首创 恒 风 量 , 恒 转 速 恒 力矩 控 
制 ,充分 利用 高 性 能 烧结 鲍 铁 硼 材 料 , 使 电机 效率 最 低 可 达 
82% ,最 高 可 达到 88% 以 上 。 转 子 结构 设计 中 增加 了 硅 橡 
胶 , 解 决 了 电机 起 动 时 硬性 连接 方式 产生 的 噪声 及 振动 问 
题 ,已 获得 专利 ;将 电机 与 控制 结合 设计 ,解决 了 大 功率 驶 
动 模块 的 散热 问题 ;设计 一 种 新 型 的 可 防水 控制 器 盒 ,解决 
了 电机 控制 器 防水 的 难点 ,已 获得 专利 ; 直流 无 刷 控 制 系统 
打破 了 GE 公司 对 此 类 电机 的 市 场 垄 断 , 已 获得 国内 外 专 
利 。@ 新 能 源 车 辆 动力 及 控制 系统 研究 开发 与 应 用 :通过 
项 目的 实施 ,预期 建立 一 个 可 满足 我 国电 动车 辆 批量 生产 
需求 的 电机 驱动 系统 系列 化 产品 开发 和 产业 化 体系 ,为 电 
动车 辆 的 产业 化 构建 零 部 件 的 供应 和 保障 体系 。 

此 外 ,公司 还 开展 了 降低 洗衣 机 用 串 激 电动 机 噪声 和 
改善 温 升 控制 以 及 电机 起 动 性 能 的 研究 ;优化 设计 了 干 衣 
机 电动 机 的 冲 片 .定子 端面 的 销 钉 定 位 及 端 盖 的 预 装 、 定 子 
铁心 安装 和 传动 形式 ,解决 了 温 升 和 散热 问题 ;研究 解决 了 
离心 开关 电机 的 散热 ,安全 与 温 升 问题 ,研发 简易 与 高 效 的 
线 体 控制 系统 ,优化 了 定子 与 端 盖 的 结合 方式 ,提升 了 同心 


率 , 降 低 了 磁 噪 声 和 温 升 率 ; 通 过 研究 绕 线 组 与 引出 线 之 间 
的 连接 方式 改进 和 优化 设计 了 冲 片 方式 ,解决 了 水 稍 电 动 
机 结构 空间 紧张 的 难题 ,降低 了 成 本 .提高 了 效率 ;实现 了 
部 件 之 间 的 高 配合 .高 精度 ;外 转子 电机 的 开发 过 程 中 实现 
了 电动 机 的 高 同 轴 度 , 整 机 振动 及 噪声 显著 下 降 ,降低 了 成 
本 ;优化 改进 了 产品 结构 方案 ,将 传统 的 手工 作业 转换 成 机 
械 半 自动 生产 ,传统 的 分 散 式 加 工 、 组 装 ,转换 成 组 装 后 再 
加 工 , 提 升 了 产品 质量 ,提高 了 产品 能 效 ,降低 了 噪声 及 
振动 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 研 发 .完善 了 ZW 型 空调 用 无 刷 
直流 电机 ELD 型 低压 无 刷 直 流 外 转子 风机 电动 机 (能 适应 
恶劣 环境 .散热 功能 强 ) . 割 草 机 用 无 刷 直流 电动 机 3 项 产 
品 技术 。 

开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公 司 在 不 锈 钢 稍 项 目 中 ,发 明 
的 不 锈 钢 摩 氛 焊 轴 , 既 防 锈 又 可 保持 电机 性 能 ,有 力 地 推动 
了 了 不锈钢 泵 电机 的 技术 进步 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 研发 了 为 减速 机 配套 
用 的 PRA 系列 减速 机 电动 机 提高 性 能 指标 的 风 遍 系列 电 
动机 ,改善 了 辊 简 加 工 工艺 ,提高 了 生产 效率 。 

中 由 市 电机 电器 有 限 公 司 研发 了 用 外 转子 电机 作为 驱 
Bh ,体积 缩小 的 外 转子 风机 ;将 压缩 机 电机 用 漆 包 铜 线 改 为 
漆 包 铝 线 ,降低 了 材料 成 本 。 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 新 产品 有 家 用 电动 机 用 的 
OT a i A ALA E LR IOLE LT at 
电动 机 用 的 夹 芯 齿轮 .一 种 减速 装置 .新 型 豆浆 机 电动 机 和 
一 种 大 扭矩 高 效率 结构 电机 。 

浙江 沪 龙 电机 有 限 公司 研发 了 QJD 系列 井 用 充 油 式 多 
级 潜水 泵 ,输入 功率 0.25 ~ 1.5kW, 流 量 2 ~6 m/h, HE 
23 ~ 125m, 

江门 东 申 大 电机 有 限 公 司 开 发 的 电机 轴承 弹性 固定 
座 , 可 以 有 效 减 小 电机 微 振动 和 了 曲 声 。 

浙江 特种 电机 有 限 公 司 研发 了 高 效 广 能 压 织 机 用 电动 
机 ,高 效率 三 相 异 步 电 动机 和 SAWT 一 5kW 永 磁 同步 风力 发 
电机 。 

威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 研制 开发 了 YX3 系列 
(80 ~ 160 机 座 号 ) 高 效 三 相 异 步 电 动机 ,并 完成 了 31 种 规 
格 型 号 的 样机 试制 工作 ;采用 新 材料 开发 试制 单 相 电机 , 完 
成 了 6 种 规格 样机 的 试制 。 

福建 闽 东 电机 有 限 公 司 研 发 了 低速 超 高 效 稀土 永 磁 同 
步 电 动机 和 XF 系列 稀土 永 磁 风 力 发 电机 。 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 新 研发 的 产品 有 
YYP 系列 医疗 设备 电动 机 和 ZYW 系列 永 磁 无 刷 直 流 电 
动机 。 

产 学 研 合作 ”中 山大 洋 电机 股份 有 限 公司 2009 年 与 北 
京 科技 太 学 联合 引进 开发 的 “高 效 中 小 型 电机 用 铁 基 软 磁 
复合 材料 的 研究 ”项目 已 经 在 交 直 流 电 机 中 使 用 并 实现 量 
产 , 扭 转 了 关键 材料 依赖 进口 的 局 面 。 与 北京 理工 大 学 产 
学 研 合作 研发 了 新 能 源 电动 汽车 驱动 及 控制 系统 ,并 实现 
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产业 化 。 

浙江 沪 龙 电机 有 限 公司 2009 年 与 浙江 工业 大 学 合作 建 
成 怡 乐 产 学 研 基 地 。 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 与 浙江 大 学 电气 工程 学 院 . 浙 
江 大 学 机 械 能 源 学 院 、 浙 江 省 机 电 设 计 研 究 院 进行 技术 合 
作 , 共 同 实 施 “ 十 一 五 ”浙江 省 制造 业 信息 化 科技 示范 工程 
项 目 一 一 面向 电机 行业 的 数字 化 设计 、 制 造 和 管理 综合 集 
成 平台 开发 与 应 用 ;与 TANE、NADFFOS 等 世界 500 强 企 业 
进行 合作 ,研制 完成 了 高 效能 中 央 空 调制 冷 压缩 机 电机 、 商 
务 压缩 机 电机 ,并 实现 了 批量 生产 。 企 业 还 创建 了 省 级 企 
业 高 新 技术 研发 中 心 ,以 技术 开发 部 、 微 电机 研究 所 为 基 
础 ,联合 浙江 大 学 电气 工程 学 院 浙江 省 机 电 设 计 人 研究 院 等 
相关 科研 院 校 建立 了 立体 创新 体系 ,推进 高 新 技术 成 果 的 
转化 。 研 发 的 新 产品 有 59F 家 用 中 央 空 调制 冷 压缩 机 电动 
机 .SC 商务 压缩 机 电动 机 、VK 家 用 压缩 机 电动 机 系列 和 
WS 一 4 压缩 机 系列 。 新 增 感应 电机 转子 全 自动 加 工 生 产 
线 ,重点 研究 转子 加 工 过 程 中 的 自动 上 料 `. 压 铸 、 冷 却 金属 
加 工 .检测 .下 料 技术 ,实现 了 转子 内 外 圆 的 免 加 工 和 废料 
循环 再 利用 ,从 而 实现 了 生产 过 程 中 的 高 效 节能 ,同时 确保 
了 电机 产品 具有 高 质 高 效 品质 。 

质量 2009 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 对 北京 .天 
aye .山西 .辽宁 吉林、 黑龙 江 .河南 上 海 江苏、 浙江 、 
安徽 .福建 .山东 .广东 .云南 和 陕西 17 个 省 直辖 市 80 家 企 
业 生 产 的 80 种 三 相 异 步 电动 机 进行 了 监督 抽查 。 本 次 抽 
查 依据 GB 18613—2006¢ 中 小 型 三 相 异 步 电 动机 能 效 限定 
值 及 能 效 等 级 》.GB 14711 一 2006《 中 小 型 旋转 电机 安全 要 
求 》.GB 755 一 2000《 旋 转 电 机 定额 和 性 能 》、GB 10068 一 
2000《 轴 中 心 高 为 56mm 及 以 上 电机 的 机 械 振动 ”振动 的 测 
E .评定 及 限 值 》 及 相关 产品 标准 的 规定 ,对 三 相 异 步 电 动 
机 产品 的 产品 标志 ,保护 接地 装置 .接线 装置 .接线 标志 接 
线 图 .绝缘 电阻 .旋转 方向 .引线 防护 、 机 械 强度 SFR 
堵 转 电流 ,振动 .噪声 .超速 \. 耐 电压 ,发 热 .额定 输出 功率 时 
效率 .75% 额定 输出 功率 时 效率 和 功率 因数 等 18 个 项 目 进 
行 了 检验 。 抽 查 中 发 现 有 26 种 产品 不 合格 ,存在 的 主要 质 
量 问题 有 : 

(1) 有 5 种 产品 达 不 到 最 低能 效 等 级 。GB 18613 一 
2006《 中 小 型 三 相 异 步 电 动机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》 规 
定 ,三 相 异 步 电 动机 产品 耗 能 由 低 到 高 ,依次 标 为 1 级 至 3 
级 ,1 级 最 节能 ,3 级 能 效 最 低 。 

(2) 本 次 抽查 的 产品 绝 大 多 数 是 B 级 绝缘 电动 机 ,抽查 
中 有 11 种 产品 发 热 试 验 不 合格 。 其 中 有 1 种 电动 机 的 发 热 
为 122K ,超过 不 大 于 80K 的 规定 。 发 热 不 合格 的 三 相 异 步 
电动 机 损耗 大 ,直接 影响 电机 绝缘 的 寿命 ,进而 影响 电机 的 
安全 运行 。 

(3) 有 13 种 产品 振动 不 合格 。 其 中 ,有 1 种 产品 振动 
速度 14. 0mmys ,是 标准 值 上 限 1. 8mm/s 的 7.8 倍 。 电 动机 
在 运行 中 振动 不 合格 会 影响 配套 机 械 设 备 的 可 靠 性 .稳定 
性 和 安全 运行 。 
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(4) 有 7 种 产品 旋转 方向 不 合格 。 当 电动 机 出 线 端 字 
母 顺 序 与 电源 电压 顺序 同方 向 时 ,电动 机 应 为 顺 时 针 方 向 
旋转 。 

(5) 河 北 安 特 机 电 设备 制造 有 限 公 司 拒绝 国家 监督 抽 
查 ,产品 质量 按 不 合格 论处 。 

2009 年 第 二 季度 ,安徽 省 质量 技术 监督 局 在 合肥 市 H 
山 市 . 集 湖 市 .芜湖 市 共 抽 样 20 组 进行 省 级 监督 抽查 ,其 中 
生产 领域 10 组 ,流通 领域 10 组 。 抽 查 样品 包含 Y 系列 三 
相 异 步 电 动机 、YS 系列 电容 运转 异步 电动 机 、. 单 相 离合 器 
电动 机 .三 相 离合 器 电动 机 .家 用 和 类 似 用 途 电 器 用 小 功率 
电动 机 。 型 号 基本 覆盖 了 安徽 省 主要 生产 和 销售 的 电机 类 
型 。 经 检验 ,合格 18 组 ,抽样 合格 率 为 90.0% ;不 合格 2 
组 ,全 部 来 自流 通 领域 。 本 次 抽查 的 检验 依据 是 《电动 机 产 
品 监督 抽查 实施 细则 》。 从 检验 结果 来 看 ,存在 的 主要 质量 
问题 是 接地 检查 . 堵 转 电流 /额定 电流 . 温 升 等 方面 。 

(0D 接 地 检查 不 符合 要 求 :造成 此 项 不 合格 的 原因 是 个 
别 企业 不 能 很 好 地 执行 标准 和 改进 结构 ,导致 接地 标志 不 
符合 要 求 ,甚至 没有 接地 标志 ,直接 影响 操作 者 人 身 安全 。 

(2) 堵 转 电 流 / 额 定 电流 过 大 :此 项 不 合格 的 主要 原因 
是 部 分 企业 未 严格 执行 工艺 规程 ,缺少 相关 检验 设备 ,未 进 
行 检验 把 关 。 

(3) 温 升 过 高 :该 项 目 不 合 格 的 主要 原因 是 部 分 企业 偷 
工 减 料 ,电机 定子 .转子 等 的 尺寸 及 转子 漆包线 的 线 径 偏 小 
等 。 有 的 企业 为 了 追求 降低 节约 成 本 ,不 惜 使 用 回收 的 会 
有 很 多 杂质 的 废 铜 , 基 材 成 分 差异 大 ,严重 影响 电动 机 的 质 
量 ,致使 电动 机 温 升 超 限 值 。 

2009 年 第 三 季度 ,深圳 市 市 场 监督 管理 局 重点 对 该 市 
生产 的 电机 产品 进行 了 质量 监督 抽查 , 共 抽查 44 家 企业 生 
产 的 91 批 次 产品 ,检验 合格 90 批 次 ,抽样 合格 率 98. 9% , 
只 有 1 家 企业 的 1 个 样品 的 负载 电流 试验 不 合格 。 

2009 年 第 四 季度 ,上 海 市 质量 技术 监督 局 对 上 海 市 生 
产 的 三 相 异 步 电 机 产品 质量 进行 了 专项 监督 抽查 , 共 抽 查 
19 批 次 三 相 异 步 电机 产品 ,合格 12 批 次 ,不 合格 7 批 次 。 
本 次 监督 抽查 依据 GB 18613 一 2006《 中 小 型 三 相 异 步 电 动 
机 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》.GB 14711 一 2006《 中 小 型 旋转 
电机 安全 要 求 》.GB 755 一 2008《 旋 转 电机 ”定额 和 性 能 》、 
GB 10069. 3 一 2008《 旋 转 电机 噪声 测定 方法 及 限 值 第 3 部 
分 :噪声 限 值 ) .GB/T 12497 一 2006《 三 相 异 步 电动 机 经 济 运 
$F) CB 10068 一 2008《 轴 中 心 高 为 56mm 及 以 上 电机 的 机 
械 振动 ”振动 的 测量 、 评 定 及 限 值 ) .GB 1971 一 2006《 旋 转 
电机 ” 线 端 标 志 与 旋转 方向 ) 以 及 经 备案 现行 有 效 的 企业 
标准 及 产品 明示 质量 要 求 。 对 下 列 的 项 目 进行 了 检验 : 产 
品 标识 .接线 标志 接线 图 检查 .保护 接地 装置 检查 RAR 
置 检查 .绝缘 电阻 测定 .旋转 方向 检查 ,超速 试验 TIE 
压 试验 、 机 械 强 度 检 查 .引线 防护 .振动 的 测定 ,噪声 的 测 
定 . 堵 转 试验 ( 堵 转 电流 和 堵 转 转 矩 的 测定 ) ,发 热 试验 ( 温 
升 试验 ) ,效率 及 功率 因数 测定 。 本 次 监督 抽查 中 发 现 的 主 
要 问题 如 下 ; 
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(1) 产 品 标识 :主要 是 标识 标注 .接线 装置 .接线 标志 接 
线 图 不 规范 。 该 项 有 4 个 批 次 产品 不 合格 。 

(2) 旋 转 方 向 检查 :电动 机 的 旋转 方向 正确 与 否 与 电机 
端子 的 标志 及 绕组 正确 接线 方式 有 关 。 该 项 有 1 个 批 次 产 
品 不 合格 。 | 

(3) 接 地 装置 :GB 14711—2006 标准 规定 ,保护 接地 端 
子 除 作 保护 接地 外 ,应 不 兼作 他 用 。 该 项 有 1 个 批 次 产品 
不 合格 。 

(4) 振 动 的 测定 :电动 机 长 期 运行 中 的 振动 将 损害 电机 
本 体 各 个 部 件 , 尤 其 损害 电机 绕组 的 绝缘 寿命 。 该 项 有 2 
个 批 次 产品 不 合格 。 

(5) 效 率 :该 项 有 1 个 批 次 产品 不 合格 。 

综 上 所 述 , 电 机 产品 的 主要 质量 问题 集中 在 振动 .产品 
标识 标注 .接线 装置 及 接地 标志 ,旋转 方向 、 绕 组 温 升 .电压 
调整 率 . 锡 焊 等 缺陷 上 上。 电机 企业 要 研制 性 能 优越 、 规 格 齐 
全 的 各 类 节能 产品 ,满足 不 同行 业 、 各 类 用 户 的 需求 ,大 力 
加 强 优质 高 效 节能 电机 产品 的 推广 应 用 。 

标准 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 引 入 TS 16849 标 
准 , 实 施 ISO 9001 质量 管理 体系 ISO 14001 环境 管理 体系 、 
QCO 80000 有 害 物 质 管理 办 法 ,全面 改进 产品 开发 流程 ,有 
效 控制 了 产品 质量 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 产品 连续 S 年 在 国家 省 市 质 
检 部 门 的 抽查 中 ,合格 率 均 达到 100% ,2009 年 开展 了 国家 
免检 企业 的 审核 工作 。 

中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 通过 了 ISO 9001: 2000 质 量 
管理 体系 认证 以 及 ISO/TS 16949 质量 管理 体系 认证 ,其 生 
产 的 产品 100% 通 过 了 CCC 认证 ,出口 产 品 分 别 通 过 了 UL, 
CSA VDE .TUV .CE 等 认证 标准 。 

中 山 华 格 电器 有 限 公司 加 强 内 部 管理 ,通过 了 ISO 
9001: 2008 质 量 管理 体系 认证 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2009 年 共 接 受用 户 进 
厂 检查 8 次 ,UL 认证 进 厂 检查 4 次 ,3C 认证 进 厂 检查 1 次 ， 
合格 率 均 为 100% 。2009 年 主导 产品 一 次 合格 率 为 
95. 15% ,顾客 满意 度 99% ;出 口 商检 一 次 合格 率 100% , 合 
同 履约 率 100% ; 计量 器 具 周 检 率 100% ; 仪器 仪表 送 检 
率 100% 。 

威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 2009 年 装配 电机 共计 
615 400 台 ,装配 送 检 合 格 率 为 98. 5% , 比 目 标 值 98% 提高 
0.5 个 百分点 。 

2009 年 ,全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 小 功率 电机 
分 技术 委员 会 对 19 项 行业 标准 进行 了 复审 。 其 中 JB/T 
9544 一 1999《 小 功率 同步 电动 机 试验 方法 》 于 2008 年 转 为 
GB/T 22672 一 2008《 小 功率 同步 电动 机 试验 方法 》 并 发 布 ， 
此 项 行业 标准 废止 ,JB/T 5$887 一 1991《 家 用 真空 吸尘器 用 单 
相 串 励 电 动机 风机 技术 条 件 》 将 转 为 国家 标准 《吸尘器 电 
动机 》, 在 新 标准 发 布 并 实施 之 前 ,此 项 标准 限期 有 效 ;JB/AT 
9545 一 2002《 变压器 冷却 风扇 用 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 》 
等 17 项 标准 复审 结论 为 修订 。 


2009 年 ,全国 旋 转 电 机 标准 化 技术 委员 会 小 功率 电机 
分 技术 委员 会 组 织 完成 了 国家 标准 《小 功率 异步 电动 机 能 
效 限 定 值 及 节能 评价 值 》 制 定 工作 。 该 项 标准 正在 进行 
TBT 通报 程序 ,有 望 2011 年 发 布 实施 。 

GB 12350 一 2009《 小 功率 电动 机 的 安全 要 求 》 于 2009 


行业 概况 


年 发 布 ,实施 日 期 为 2010 年 8 月 1 日 。 

2009 年 已 经 完成 上 报 的 标准 见 表 7。2009 年 批准 立项 
的 行业 标准 见 表 8。2009 年 申报 制定 .修订 的 标准 计划 项 目 
见 表 9。 


表 7 2009 年 已 经 完成 上 报 的 标准 


序号 标 YE 号 


GB/T x x x—x xX x x 


| JB/T x x x x—xX X xX X 
JB/T 3758— x x x x 
JB/T 6738— x x x x 
JB/T 9547— x x x x 





aA & iW 一 


标准 名 称 


Re ae at FB BL 

断路 器 专用 交 直 流 两 用 电动 机 ”技术 条 件 

家 用 洗衣 机 用 电动 机 通用 ”技术 条 件 

封闭 式 制 冷 压 缩 机 用 单 相 异步 电动 机 ”通用 技术 条 件 
单 相 电 动机 起 动用 离心 开关 ”技术 条 件 


表 8 2009 年 批准 立项 的 行业 标准 


序号 标 准 号 
JB/T 4376— x x x x 
JB/T 9545— x x x x 


JB/T x x x x—x x x x 





Aa Ww hw ee 


JB/T x x x x—x xxx 


标准 名 称 


水 巢 几 小 功率 异步 电动 机 ”技术 条 件 
变压器 冷却 风扇 用 三 相 异 步 电 动机 ”技术 要 求 
家 用 潜水 泵 用 日 极 式 电动 机 ”技术 条 件 
工业 细 幼 机 用 交流 永 磁 同 步 电 动机 “技术 条 件 


ROI 2009 年 申报 制定 .修订 的 标准 计划 项 目 


序号 标 W 号 
| JB/T x x x x—x x x x 


JBT x x x x—x x x x 


JB/T x xxx—xxx x 
JB/T 4269—2002 
JB/T 4270—2002 


wn ë e v V =e 





基本 建设 及 技术 改造 ”广州 微型 电机 三 有 限 公 司 固定 
资产 投资 400 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 250 万 元 ,用 于 厂房 
和 和 办公, 住宿 设施 改造 及 生产 设备 改造 ;技术 更 新 改造 投资 
150 万 元 。 

无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公 司 总 投资 40 万 元 ,其 中 基本 建 
设 投资 20 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 20 万 元 。2009 年 成 立 
了 江苏 省 电力 断路 器 电机 工程 技术 研究 中 心 , 该 工程 中 心 
2009 年 投资 20 万 元 用 于 基础 设施 的 改造 ,添置 了 若干 台 检 
测 仪器 ,对 相关 老 产品 进行 了 技术 升级 ,增强 其 市 场 竞争 
力 。 如 改进 DW450 智能 化 电动 操作 机 构 的 外 壳 和 接口 碳 
刷 架 ,并 申请 了 实用 新 型 专利 ;在 原 DW45 电机 上 添加 了 管 
能 型 过 热 保 护 装 置 等 ,申请 专利 达 6 项 。 

广东 省 秘 庆 电机 有 限 公司 解决 了 YD 系列 三 相 异 步 电 
动机 起 动 和 运行 噪声 问题 ,解决 了 单 相 异 步 电 动机 电容 故 
障 问题 。 产 品 出 三 检验 增加 了 一 级 检验 ,投资 3 万 元 新 增 
一 个 试验 室 和 试验 台 等 设备 。 通 过 3 项 技术 改造 ,该 公司 
的 产品 质量 有 了 很 大 的 提高 ,电机 返修 率 下 降 1.8% ,获得 
客户 企业 颁发 的 2009 年 度 “ 质 量 优 胜 奖 ”。 

南京 南 微 电 机 有 限 公司 逾 10 000m” 的 各 类 生产 及 办 公 
用 房 已 全 部 投入 使 用 ,投入 10 万 元 进行 技术 更 新 改造 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2009 年 共 投 资 3 030 万 元 用 于 


标准 名 称 


空气 调节 器 风扇 用 直流 无 刷 电 动机 ”技术 条 件 
滚 简 洗 衣 机 用 串 激 电动 机 通用 技术 条 件 

家 用 潜水 录用 电容 式 电动 机 HRR 

单 极 异步 电动 机 ”通用 技术 条 件 

房间 空调 器 风扇 用 电动 机 ”通用 技术 条 件 


基础 建设 和 技术 更 新 改造 ,形成 年 产 100 万 台 高 效 节能 串 激 
电机 的 生产 能 力 ,2009 年 为 公司 新 增产 量 22.3 万 台 , 产 值 
2 516 万 元 ,新 增 就 业 人 员 33 名 。 

中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公司 2009 年 共 投 资 8 514 万 元 . 
用 于 基础 建设 和 技术 更 新 改造 。 投 资 洗衣 机 用 串 激 电机 应 
用 与 开发 . 干 衣 机 电机 研究 开发 与 应 用 .塑封 直流 无 刷 电 机 
开发 与 应 用 等 8 个 项 目 , 其 中 新 能 源 车 辆 动力 及 控制 系统 
研究 开发 与 应 用 项 目 2009 年 完成 2 580 万 元 投资 ,已 列 人 国 
家 重点 技术 改造 项 目 。 

中 山 华 格 电器 有 限 公 司 2009 年 完成 50 万 元 的 基础 建 
设 投资 和 160 万 元 的 技术 更 新 改造 投资 。 

NERA RAR 2009 年 共 投资 929 万 元 完成 了 设备 
更 新 改造 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 2009 年 共 完 成 基本 建设 投资 
8 217 万 元 以 及 技术 更 新 改造 投资 8 925 万 元 。 完 成 的 主要 
技术 更 新 改造 项 目 有 豆浆 机 电动 机 项 目 .空调 用 无 刷 直 流 电 
动机 项 目 ,IE2 高 效 节 能 电机 项 目 .中 央 空 调用 电动 机 项 目 。 

开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公 司 的 YY 系列 三 相 电 动机 节 
能 应 用 技术 研究 与 开发 ,机电 专业 镇 电动 机 检测 检验 中 心 
建设 2 项 科技 项 目 , 共 完 成 投资 310 万 元 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 2009 年 投入 16.4 7. 
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元 用 于 基本 建设 和 安全 生产 。 

杭州 富生 电器 有 限 公司 2009 年 投资 2. 05 亿 元 进行 基 
建 与 技术 改造 。 启 动 了 总 投资 为 6. 12 亿 元 的 年 产 2 500 万 
台 高 效 节能 感应 电机 及 电机 专用 设备 生产 线 项 目 ,截至 
2009 年 底 已 完成 投资 1.3 亿 元 。 完 成 了 定子 蔡 线 车 间 、 转 
子 冲 压 成 形 车 间 及 库房 120 000m 的 建设 ,基本 完成 了 项 目 
引进 设备 的 技术 交流 和 订购 。 完 成 了 新 型 高 效 节能 制冷 压 
缩 机 电机 生产 线 技术 改造 项 目 , 引 进 了 电机 定子 全 自动 绕 
BRER .配套 具有 自主 知识 产权 的 立 式 冷 室 转子 压铸 
机 .转子 压铸 机 、 转 子 加 工 生产 线 、 铁 心 自 动 整形 机 等 国产 
设备 11 套 , 运 用 CIM 计算 机 集成 制造 系统 和 CAD/CAM 集 
成 技术 和 有 限 元 优化 技术 ,实现 了 高 效 制 冷 压 缩 机 电机 的 
产业 化 。 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 总 投资 4 800 万 元 用 于 年 产 
1 000 万 台 永 磁 直 流 电 机 的 技 改 项 目 ,2009 年 完成 投资 740 
万 元 。 该 项 目 已 列 人 广东 省 技 改 项 目 。 

宝应 电器 厂 2009 年 购 进 多 台 国 内 外 先进 生产 .试验 设 
备 。 生 产 线 总 投资 1 000 万 元 ,增加 生产 面积 1 500m ,增加 
就 业 岗 位 50 人。 同时 ,对 生产 的 多 项 产品 进行 了 技术 、 工 
艺 改造 ,采用 全 新 工艺 技术 ,有 效 提高 了 劳动 生产 率 ,节约 
了 生产 成 本 。 

浙江 特种 电机 有 限 公 司 2009 年 投资 3 520 万 元 用 于 高 
效 节能 压缩 机 用 电动 机 、 高 效率 三 相 异 步 电 动机 和 和 风力 发 
电机 的 研发 项 目 。 

威海 泰富 西 玛 电 机 有 限 公 司 2009 年 项 目 投资 累计 
2 500 万 元 。 其 中 ,投资 180 万 元 建设 占 地 3 400m’ 的 物 控 中 
心 ;投资 537 万 元 ,建设 35kV 变 电 工 程 ;投资 1 400 万 元 , 购 
置 各 类 生产 设备 96 台 ( 套 ) ;投资 80 万 元 ,完成 了 1.2 万 mm 
车 间 的 防火 涂 装 工程 。 

企业 结构 调整 ”2009 年 ,中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 
成 立 了 大 洋 电 机 (北京 ) 新 动力 科技 有 限 公 司 , 与 北京 理工 
大 学 合作 的 新 能 源 汽车 项 目 已 正式 投入 生产 和 销售 ;建立 
了 中 山大 洋 电 机 制造 有 限 公司 ,将 高 低 端 产品 .研发 销售 与 
生产 制造 分 开 , 降 低 了 经 营 成 本 ;成 立 了 中 山大 洋 电机 销售 
有 限 公 司 ,提升 了 公司 的 市 场 营 销 管理 。 同 时 ,将 湖北 惠 洋 
电器 制造 有 限 公司 与 武汉 惠 洋 电器 制造 有 限 公司 合并 为 湖 
北 惠 洋 电 器 制造 有 限 公司 ,进一步 完善 了 资源 整合 和 优化 
管理 。 


2009 年 7 月 ,浙江 沪 龙 微型 电机 有 限 公 司 更 名 为 浙江 
沪 龙 电机 有 限 公 司 。 

原 威 海 恒 大 电机 (和 集团) 有限 公司 2008 年 12 月 被 哈 尔 
滨 泰 富 电气 公司 全 资 收购 ,2009 年 6 月 29 日 正式 更 名 威海 
泰富 西 玛 电 机 有 限 公司 ,2009 年 经 济 运行 基本 正常 。 

福建 浆 东 电机 有 限 公 司 于 2009 年 进行 资产 重组 WAR 
电机 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 的 产业 和 无 形 资产 由 新 成 立 的 福 
建 疼 东 电 机 有 限 公 司 承 接 。 新 成 立 的 福建 闽 东 电机 有 限 公 
司 为 国有 企业 ,注册 地 址 为 福建 省 福州 市 洪山 科技 园区 ,其 
管理 模式 、 经 营 场所 和 生产 的 产品 都 承接 了 原 赣 东 电 机 ( 集 
团 ) 股 份 有 限 公 司 的 模式 ,生产 基地 仍 为 原 属 公司 的 制造 公 
司 和 高 新 技术 公司 。 

【 扎 稿 人 :中 国电 医 工 业 协 会 分 马力 电机 分 会 张 丽 芳 、 
RE 审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 分 马力 电机 分 会 周 修 源 】 





生产 发 展 情况 ”2009 年 , 随 着 国家 扩大 内 需 调整 结构 
政策 的 出 台 , 微 电机 行业 经 济 运行 总 体 呈 缓慢 提升 态势 。 
从 第 三 季度 开始 ,企业 的 生产 销售 情况 有 一 定好 转 ,但 部 分 
以 出 口 为 主 的 劳动 密集 型 企业 产品 滞销 、 订 单 减少 。 

2009 年 , 微 电 机 制造 业 完 成 工业 总 产值 695. 17 亿 元 ， 
同比 增长 3.04% ;销售 收入 665. 10 亿 元 ,同比 增长 2. 12% ; 
出 口交 货 值 181. 63 亿 元 ,同比 下 降 27.78% ;工业 产品 销售 
额 同 比 增长 达 2. 11% ,新 产品 产值 同比 增长 10. 64% ,工业 
增加 值 同 比 增长 9.61% ,总 资产 利润 增长 率 达 28. 85% 。 
2009 年 , 微 电 机 制造 业 从 业 人 员 数 同比 下 降 1. 35% 。2009 
年 微 电 机 行业 重点 企业 主 营业 务 收 入 见 表 1。2009 年 微 电 
机 行业 重点 企业 工业 总 产值 见 表 2。2009 年 微 电 机 行业 重 
点 企业 工业 增加 值 见 表 3。2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 总 
资产 贡献 率 见 表 4。2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生 
产 率 见 表 5。2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 经 济 效 益 综合 指数 
见 表 6。2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 资产 负债 率 见 表 7。 


表 1 2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 主 营 业务 收入 





序号 
国营 北京 曙光 电机 厂 
重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 
桂林 华晨 特种 电机 发 展 公 司 
西安 徽 电机 研究 所 

本 溪 市 微分 电机 有 限 责 任 公司 
卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 
山东 祥和 博 山 电机 厂 

成 都 精密 电机 厂 
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O FD 
















2009 年 同比 增长 ( 免 ) 
30. 88 
23. 97 
22. 96 
14. 41 
14. 41 
13. 48 
12. 25 
11. 24 


675 
2 989 
326 
460 252 
2 260 
1 147 









行业 概况 


( 续 ) 
2009 年 同比 增长 (% ) 





2009 年 (万 元 ) 
















9 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 9. 76 
10 宁波 北斗 科技 有 限 公司 8. 96 
11 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 5. 08 
12 深圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 -3.41 
13 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 -3.51 
14 天 津 万 特 机 械 有 限 公司 -7.42 . 
15 淄博 博 山 杰 瑞 徽 电 机 有 限 公司 -8.63 
i6 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 -10.27 
17 浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 -10. 35 
18 敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 ~11. 57 
19 山东 山 博 集团 -13. 67 
项 德 金泰 德 胜 电 机 有 限 公司 


R2 2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 工业 总 产值 


序号 2009 年 (万 元 ) 2009 年 同比 增长 (%，) 


l 万 里 航空 机 电 有 限 责 任 公司 30 274 50. 60 
2 桂林 华晨 特种 电机 发 展 公 司 610 420 45. 23 
3 西安 徽 电 机 研究 所 5 484 4 029 36. 11 
4 国营 北京 曙光 电机 厂 13 701 11 030 24. 21 
5 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 2 302 1913 20. 33 
6 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 535 269 472 536 13. 27 
7 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 7 520 6 750 11. 40 
8 敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 6 684 6013 | 11. 15 
9 成 都 精密 电机 厂 1 288 1 162 10. 84 
10 本 溪 市 微分 电机 有 限 责 任 公司 396 358 10. 61 
11 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 39 869 9. 56 
12 山东 祥和 博 山 电机 厂 2 670 8. 01 
13 天 津 万 特 机 械 有 限 公司 1 428 5. 04 
14 东阳 市 东 政 电机 有 限 公司 3 670 4. 08 
15 宁波 北斗 科技 有 限 公司 7 935 2. 83 
16 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 6 689 -1.65 
17 淄博 博 山 杰 瑞 徽 电 机 有 限 公司 2 400 -8.33 
18 山东 出 博 集 团 20 259 -8. 88 
19 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 47 942 -11.89 
20 顺德 金泰 德 胜 电 机 有 限 公司 34 914 -12.72 





表 3 2009 年 微 电 机 行业 重点 企业 工业 增加 值 


2009 年 (万 元 ) 
















2009 年 同比 增长 ( 免 ) 





l 浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 103. 92 
2 宁波 招 宝 磁 业 有 限 公司 69. 02 
3 宁波 北斗 科技 有 限 公 司 55.72 
4 西安 徽 电机 研究 所 48. 02 
5 成 都 精密 电机 三 39. 53 
6 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 25. 92 
7 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 24. 09 
8 敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 
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( 续 ) 
2009 年 同比 增长 (% ) 
16. 20 





卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 103 517 





































10 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 2 286 15. 10 
H 山东 祥和 博 山 电机 厂 566 14. 11 
12 苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 1 239 14. 08 
13 -国营 北京 曙光 电机 厂 6 322 7. 53 
14 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 10 720 3.61 
15 万 里 航空 机 电 有 限 责任 公司 9 722 2. 52 
16 东阳 市 东 政 电机 有 限 公司 -6. 52 
17 浙江 琦 星 电 子 有 限 公司 -9. 38 
18 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 ~10.77 
19 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 -13. 63 


山东 山 博 集团 












总 资产 
贡献 率 (% ) 



















重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 淄博 博 山 杰 瑞 微 电 机 有 限 公 司 






























1 

2 | 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 宁波 招 宝 磁 业 有 限 公司 13. 31 
3 | 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 深圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 12. 93 
4 | 西安 徽 电 机 研究 所 敬业 电工 集团 北 微微 电机 三 11. 87 
5 | 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 东阳 市 东 政 电机 有 限 公司 11. 68 
6 | 顺德 金泰 德 胜 电机 有 限 公司 山东 祥和 博 山 电机 三 10.91 
7 | 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 9. 04 
8 | 成 都 精密 电机 厂 山东 山 博 集团 8. 89 
9 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 7.34 


pæ 
© 


苏州 电讯 电机 三 有限 公 司 河北 电机 股份 有 限 公司 






全 员 劳 动 生产 率 
(T/A) 
























































1 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 197 891. 42 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 61 818. 18 
2 | 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 110 782. 61 深圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 59 555. 56 
3 | 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 97 735. 04 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 58 615. 38 
4 | 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 91 712. 50 国营 北京 曙光 电机 三 52 948. 07 
5 | 河北 电机 股份 有 限 公司 87 831. 23 天 津 安全 电机 有 限 公司 48 793. 10 
6 | 上 海 金陵 电 艾 扫 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 81 464. 84 山东 山 博 集团 46 990.91 
7 | 顺德 金泰 德 胜 电机 有 限 公司 72 957. 94 桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 45 833. 33 
8 | 浙江 琦 星 电子 有 限 公司 71 481. 48 金 坛 市 微 特 电机 有 限 公司 45 615. 38 
9 | 宁波 招 宝 磁 业 有 限 公司 71 302. 52 苏州 电讯 电机 三 有 限 公司 43 321. 68 





东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 





63 666. 07 


敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 42 464. 45 











经 济 效益 综合 指数 
















南通 振 康 焊 接 机 电 有 限 公司 GERRI 2.20 
2 | 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 2. 18 
3 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 2.07 
4 | 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 
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序号 
IT 
宁波 招 宝 磁 业 有 限 公 司 
东阳 市 东 政 电机 有 限 公司 
本 溪 市 微分 电机 有 限 责任 公司 
成 都 精密 电机 厂 

苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 


桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 
西安 徽 电机 研究 所 

淄 捕 博 山 杰 瑞 微 电 机 有 限 公司 
重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 

苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 

bie Re BRB AS LA RZ 
本 溪 市 恒 达 微 电机 有 限 责 任 公司 
深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 

Eb Ae, Hs “SR BA BR a a BR ZS 


存在 问题 及 解决 办 法 ” 近 两 年 ,在 国际 金融 危机 的 冲 
击 下 ,行业 内 部 竞争 进一步 加 剧 , 企 业经 营 风 险 不 断 增强 ， 
微 电 机 行业 发 展 速 度 相对 放 缓 。 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 全 特 电 机 有 限 公 司 是 以 出 口 为 主 的 
外 回 型 企业 ,2009 年 受 外 需 市 场 大 幅度 萎缩 影响 ,销售 收入 
同比 下 降 48% ,产量 同比 下 降 52% ,产品 价格 下 降 及 劳动 成 
本 上 升 等 问题 也 严重 制约 企业 的 生存 与 发 展 。 该 公司 制定 
了 大 客户 战略 和 差异 化 战略 ,执行 开源 节 流 并 重 的 方针 ,以 
减 小 影响 。 具 体 措施 为 :重视 技术 进步 ,增强 技术 研发 和 试 
验 能 力 ,积极 开发 新 产品 ;通过 优质 的 服务 全 力 保住 老 客 
户 ,积极 开拓 新 市 场 .新 客户 ;利用 生产 节奏 放 慢 的 契机 ,加 
快 调整 生产 布局 .工艺 流程 和 设备 改造 ;在 保持 稳定 的 前 提 
下 ,加 大 对 员工 的 调整 力度 ,加 快 企业 瘦 喘 ;加 强生 产 现场 
的 “5S "管理 , 狠 抓 投入 产 出 率 , 降 低 不 合理 的 “ 量 差 ;强化 
培训 AAD ,提高 员工 整体 素质 。 

东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 是 一 家 专业 研究 .开发 .制造 
和 销售 各 类 交 直 流 微型 减速 电机 的 企业 。 该 公司 2009 年 业 
绩 旺 下 降 态 势 ,全 年 生产 各 类 电机 21.6 万 台 , 同 比 下 降 
20% ;实现 销售 收入 2 597. 5 万 元 ( 税 后 2 222 万 元 ) ,同比 下 
降 23.71% ;实现 利润 179. 8 万 元 ,同比 增长 4. 53% ;税金 和 
附加 税 155 万 元 ,同比 下 降 20% ; 直接 出 口 创汇 7.7 A 
元 ,同比 增长 285% ;总 资产 1 874 万 元 ,资产 负债 率 51%。 
2009 年 该 公司 运营 中 的 主要 问题 有 ;产品 退回 返修 事故 仍 
有 发 生 , 质 量 管 理 水 平和 员工 质量 意识 有 待 进 一 步 增强 ，; 
“5S" 管 理工 作 还 不 够 健全 ;销售 队伍 业务 水 平 还 有 待 进 一 
步 提 高 。 针 对 现 有 问题 ,该 公司 调整 产品 结构 ,加 大 终端 产 
品 开 发 和 国内 市 场 开 发 力度 ;积极 主动 参加 国内 外 各 类 展 


经 济 效益 综合 指数 
















行业 概况 


( 续 ) 
经 济 效益 综合 指数 
1,29 
1.17 
1.14 
1.13 
0. 93 



















企业 名 称 
桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 
上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公 司 
山东 祥和 博 山 电 机 广 

河北 电机 股份 有 限 公 司 
山东 山 博 集团 
国营 北京 电光 电机 广 

















资产 负债 率 (多 ) 
47. 56 
47. 82 
48. 53 
50. 34 
50. 36 
54. 68 
56. 76 
57. 63 
58. 09 







re 
成 都 精密 电机 厂 

南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 
敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 
山东 祥和 博 山 电机 三 

模 店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 
宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 
本 溪 市 微分 电机 有 限 责 任 公 司 
金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公司 ， 
宁波 招 宝 磁 业 有 限 公司 











销 会 .订货 会 ,进一步 提高 公司 及 其 产品 的 知名 度 ,争取 更 
多 的 市 场 份额 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 2009 年 继续 受 出 口 日 
本 住友 电机 停产 及 国际 金融 危机 的 影响 ,整体 收入 下 降 。 
通过 调整 产品 及 产业 结构 ,形成 以 节能 环保 、 高 附加 值 为 主 
导 的 新 品系 列 ,积极 开拓 新 市 场 ,国内 市 场所 占 比重 由 原来 
的 5% 提 高 到 31% ,有 效 抑制 了 经 济 下 滑 的 趋势 。 

国营 北京 曙光 电机 厂 2009 年 完成 工业 总 产值 13 701 万 
元 ,同比 增长 24% ; 新 产品 产值 7 453 万 元 ,新 品 产值 率 为 
57% ;工业 增加 值 6 322 万 元 ,同比 增长 8% ;利润 总 额 707 万 
元 , 比 上 年 增加 586 万 元 。2009 年 ,航空 工业 重组 整合 \ 企 
业 深 化 体制 改革 ,为 该 厂 带 来 了 新 的 活力 与 机 遇 。2009 年 
军品 研制 生产 任务 比较 繁重 ,加 快 新 品 科研 试制 进度 、 确 保 
产品 按时 交付 和 保证 产品 质量 是 企业 面临 的 难题 之 一 , 民 
品 及 三 产 收 入 也 存在 不 确定 因素 。 面 对 上 述 问题 ,该 企业 
着 力 提高 科研 生产 能 力 ,坚持 “ 产 .学 . 研 " 相 结合 ,广泛 开展 
对 外 交流 合作 ,提高 企业 技术 创新 能 力 ;进一步 加 强 股 份 合 
资 企 业 管理 ,实现 民品 .三 产 经 营 上 规模 、 增 效益 。 

趾 龙 控股 集团 有 限 公 司 在 经 济 振 划 时 期 内 及 时 采取 有 
效 措施 和 应 变 对 策 ,2009 年 实现 销售 收入 逾 52 亿 元 ,同比 
增长 3. 27% 。2009 年 该 公司 遇 到 的 主要 问题 有 :企业 出 口 
BRE ,项 目 资 金 占 用 居 高 不 下 ,产品 质量 水 平 与 客户 实际 
要 求 存在 一 定 差距 。 控 股 集团 董事 会 提出 要 强力 执行 团队 
建设 、 备 足 “ 粮 草 ”\ 市 场 营 销 、 创 新 管理 4 个 战略 部 署 。 

无 锡 黄 氏 电器 制造 有 限 公 司 2009 年 利润 略 有 下 滑 ,如 
何平 衡 产品 质量 和 售 前 售后 服务 成 本 ,成 为 企业 面临 的 一 
大 难题 。 为 解决 这 一 难题 ,该 企业 投入 大 量 精力 开发 新 材 
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料 ,研究 新 工艺 ,在 确保 质量 的 前 提 下 ,降低 产品 成 本 ,提高 
生产 效率 ,增强 企业 的 综合 竞争 力 。 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 2009 年 销售 收入 同比 下 降 
30% ,产量 同比 下 降 27. 52% ,利润 同比 增长 3. 12% ,员工 人 
数 同比 下 降 5.8% 。 自 2009 年 6 月 起 ,该 公司 的 订单 量 恢 
复 至 国际 金融 危机 前 水 平 ,生产 经 营 稳步 发 展 。 该 公司 主 
要 采取 三 大 策略 :中 化 “ 危 ” 转 “机 ” ,在 保证 不 裁员 ARE 
的 前 提 下 ,采用 轮班 作业 、 带 薪 培 训 的 办 法 ,稳定 人 心 。 
@ 坚 持 “ 两 条 腿 走 路 ” EAR AAA. OFAAW, 
夯实 基础 ,扎实 做 好 企业 成 长 性 文章 。 

科技 成 果 及 新 产品 上海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 
公司 2009 年 完成 新 产品 开发 项 目 221 项 。 在 三 相 不 锈 钢 电 
机 基础 上 开发 了 不 锈 钢 单 相 异步 电动 机 系列 ,功率 范围 
249 ~2 237W(1/3 ~ 3HP) ,转速 1 800r/min 和 3 6001/min, 
开发 了 医疗 设备 专用 电机 系列 ,包括 单 相 和 三 相 多 规格 电 
动机 .蜗轮 蜗杆 电动 机 ,新 产品 具有 起 动 性 好 ,变速 范围 广 
等 特点 。 

重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 2009 年 重点 开展 了 船用 仪 
器 仪表 的 开发 ,包括 柴油 机 监控 仪 齿轮 箱 监 控 仪 和 步 进 电 
机 式 转速 表 ; 同 年 ,还 完成 了 大 功率 柴油 机 监控 系统 .齿轮 
箱 监 控 仪 (ELZ 一 30A) 自 锁 功 能 等 5 项 专利 的 申报 ,获得 重 
所 市 知识 产权 试点 企业 资格 。 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 2009 年 主要 新 产品 有 :家 
用 电动 机 用 的 耐 高 兆 齿 轮 ( 型 号 HC55) .新 型 碎 肉 机 用 电动 
机 (型 号 HC80) .新 型 果 计 机 用 电动 机 (型 号 HC88) .新 型 打 
重 器 电动 机 用 的 夹 疏 齿轮 (型 号 HD45) .一 种 新 型 减速 装置 
(型 号 HD68) .新 型 豆浆 机 用 电动 机 (型 号 HC63 ) 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2009 年 主要 新 产品 有 
真空 泵 电机 .直流 无 刷 电 机 、 执 行 器 电机 .电机 系统 集成 产 
TET 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 在 继续 拓展 电机 主 业 的 同 
时 ,将 齿轮 .减速 箱 .出 轴 杆 . 定 转子 等 部 件 作为 产品 开发 市 
场 。 以 电机 为 核心 开发 的 各 类 电器 产品 ,提高 了 产品 的 附 
加 值 。 

2009 年 桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公 司 获得 实用 新 型 
专利 2 项 ,申请 实用 新 型 专利 2 项 。 研 制 了 无 刷 电机 及 盘 式 
高 速 直流 无 刷 电 机 ,设计 了 出 口 电机 新 产品 ,改进 了 多 种 原 
有 产品 ,其 他 型 号 的 电机 研发 试验 正在 有 条 不 亲 地 进行 中 。 
”卧龙 控股 集团 有 限 公司 有 4 项 科技 成 果 通 过 新 产品 鉴 
定 , 分 别 是 工业 缝 幼 机 交流 伺服 驱动 系统 ( 双 LSE60 型 ) , 精 
度 高 ,响应 快 ;空调 用 无 刷 直流 电动 机 (ZW 型 ) ,高 效 节能 ; 
低压 无 刷 直流 外 转子 风机 电机 (ELD 型 ) ,能 适应 恶劣 环境 ; 
割 草 机 用 无 刷 直 流 电动 机 ,噪声 低 .效率 高 ,装配 该 电动 机 
的 割 草 机 可 替代 汽油 割 草 机 。 

东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 2009 年 开发 成 功 9 项 新 产 
品 ,其 中 有 60ZY125 一 1250/JX 履带 式 驱动 装置 专用 电机 、 
集装箱 车 月 雨 篷 驱 动 装置 专用 电动 机 (90YN50 一 1/105JB)、 
45ZY78 一 2438/JX 带 有 与 电机 一 体式 端 盖 结构 减速 器 的 专 
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用 直流 行星 减速 电动 机 (管状 开门 器 专用 直流 行星 减速 电 
机 ) 和 电动 门 控 制 电动 机 (63ZYi25 一 3633 ) 等 。 其 中 电动 门 
控制 电动 机 是 列 人 浙江 省 经 济 贸易 委员 会 2008 年 省 重点 高 
新 技术 产品 开发 项 目 计划 的 新 产品 , 现 已 批量 出 口 。2009 
年 共 获 新 授权 专利 3 项 (其 中 实用 新 型 2 项 ,外 观 设计 1 
项 ) ,新 申报 专利 4 项 ,累计 拥有 专利 26 项 。 

质量 及 标准 全 国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 (以 下 简 
称 微 标 委 ) 完 成 了 国家 标准 .国家 标准 计划 项 目 和 行业 标准 
计划 项 目的 清理 整顿 工作 。 微 标 委 专家 积极 参与 制定 国际 
标准 ,西安 微 电 机 研究 所 和 北京 和 利 时 电机 技术 有 限 公 司 
的 专家 参与 了 此 项 工作 ,并 针对 IEC 相关 标准 提出 了 建设 
性 意见 。 

根据 国家 标准 化 管理 委员 会 的 国家 标准 制 修订 项 目 计 
划 ,由 微 标 委 归口 ,负责 组 织 修订 《 永 磁 交流 伺服 电动 机 通 
用 技术 条 件 》 等 2 项 国 军 标 项 目 ,组 织 申报 了 《按摩 椅 用 永 
磁 直 流 力 矩 电 机 通用 技术 条 件 》 等 12 项 行业 标准 的 制定 、 
修订 工作 。 西 安徽 电机 研究 所 、 横 店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 
司 .南京 埃 斯 顿 工业 自动 化 有 限 公 司 .广州 数控 设备 有 限 公 
司 .成 都 精密 电机 公司 .宁波 中 大 力 德 传动 设备 公司 .山东 
山 博 集团 等 企业 承担 并 参与 相关 标准 制定 .修订 工作 。 

微 标 委 于 2009 年 12 月 10 日 在 江苏 南通 完成 标 委 会 新 
一 届 换 届 工 作 ,会 议 组 织 行业 专家 审查 并 通过 了 1 项 标准 
项 目 ,并 及 时 完成 标准 报批 工作 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 ,广东 嘉和 电器 股份 有 
限 公 司 投资 4 800 万 元 ,建设 年 产 1 000 万 台 永 磁 直 流 电 机 的 
技 改 项 目 。 

横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 获 批 10 7 m 新 增 土地 ， 
已 动工 建设 。 全 年 投入 技术 改造 资金 5 000 多 万 元 。 

桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公 司 投入 约 100 万 元 进行 
技术 改造 , 购 和 人 一 条 生产 线 . 空 压 机 储 气 饶 等 生产 设备 及 检 
测 设备 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 承担 的 国家 预算 内 投资 项 
目 一 一 大 功率 高 压 变 频 调 速 节能 系统 产业 化 项 目 ,总 投资 
14 600 万 元 ,完成 投资 8 217 万 元 。 投 入 8 925 万 元 完成 4 项 
技术 更 新 改造 项 目 ,分 别 是 豆浆 机 电机 项 目 , 完 成 投资 2 520 
万 元 ;空调 用 无 刷 直 流 电机 项 目 ,完成 投资 1 875 万 元 ;IE2 
高 效 节能 电机 项 目 ,完成 投资 3 500 万 元 ;中 央 空 调用 电机 项 
目 ,完成 投资 1 030 万 元 。 

行业 管理 ” 微 电 机 分 会 于 2009 年 4 月 25 日 在 西安 召 
开 五 届 三 次 理事 会 议 ,31 名 代表 出 席 。 会 议 就 国际 金融 危 
机 对 微 特 电 机 行业 的 影响 展开 了 讨论 ,并 对 3 家 企业 7 项 产 
品 授 牌 并 颁发 证 书 。 

微 电 机 分 会 于 2009 年 9 月 16 日 在 西安 主办 了 第 十 五 
届 微 特 电机 技术 创新 与 发 展 论坛 。 与 会 代表 约 200 人 ,报告 
论文 集 收集 综述 类 、 应 用 类 ,设计 与 研究 .管理 论文 共和 0 
多 篇 。 

《 微 电 机 》 期 刊 入 编 2009 年 版 《中文 核心 期 刊 要 目 总 览 
(中 文 核心 期 刊 )》。 


微 电 机 分 会 对 其 主办 的 中 国 微 电 机 行业 门户 网 站 进行 
了 部 分 改版 ,增加 了 功能 模块 设置 。 

微 电 机 分 会 推荐 西安 徽 电机 研究 所 ,广东 嘉和 电器 股 
份 有 限 公司 等 6 家 企业 成 为 中 国 一 东盟 商务 理事 会 中 方 
理事 。 


CHA: RL Ho 审 稿 人 :西安 徽 电 
机 研究 所 张 朴 ] 





生产 发 展 情况 ”2009 年 上 半年 ,防爆 电机 行业 低迷 ,下 
半年 在 国内 大 环境 不 断 向 好 的 背景 下 ,行业 企业 经 营 形 势 逐 
季 好 转 ,主要 经 济 指标 的 降幅 逐 季 收 罕 , 经 济 效益 指数 环比 
持续 上 升 。2009 年 ,防爆 电机 行业 总 产量 7 312 万 kW, 同 比 增 
加 112 万 kW ,增长 1.56%。 其 中 ,防爆 电机 产量 3 524.5 万 
kW ,同比 增加 177 万 kW, 同比 增长 5.28% ;防爆 电机 产值 达 
到 409 365. 5 万 元 ,同比 增加 1 596 万 元 ,增长 0.39% ;销售 
3 466. 8 万 kW, 同比 增加 158 万 kW ,增长 4.779% 。 


行业 概况 


2009 年 防爆 电机 产量 超过 百 万 千瓦 产量 规模 的 防爆 电 
机 企业 有 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 .佳木斯 电机 上 股份 有 
限 公司 .江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 .宁夏 三 一 西北 骏马 
电机 制造 股份 有 限 公 司 .抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 
和 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 6 家 企业 , 比 2008 年 增加 1 
家 企业 ,合计 产量 1 112. 517 kW , 占 行 业 总 产量 的 1$. 21% ; 
其 余 厂 家 合计 产量 6 061. 49 万 kW , 占 行业 的 82. 89% 。 防 爆 
电机 产量 达到 300 万 kW 以 上 的 企业 , 仅 南 阳 防 爆 集 团 股份 
有 限 公 司 一 家 ,为 318. 1 万 kW, 同比 增长 7.9% ;佳木斯 电 
机 股份 有 限 公 司 产量 达到 281. 41 万 kW ,同比 增长 0.58% ; 
江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 产量 163 万 k 双 ,同比 下 降 
1.2% ;宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 产量 
102. 62 万 kW ,同比 增长 5. 32% ;抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 
任 公司 .江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 均 在 100 万 KW 以 上 。 
产量 50 万 ~90 万 kW 的 仅 有 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 
司 一 家 企业 ,产量 为 90 万 kW ,同比 增长 23. 29% ,是 防爆 
电机 产量 增幅 最 大 的 企业 。 上 海 享 得 防爆 电机 有 限 公 司 
生产 规模 接近 SO 万 kW, 2009 年 防爆 电机 产量 为 48 
万 kW。 

2009 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 见 表 1。 
2009 年 防爆 电机 行业 工业 增加 值 前 15 名 企业 见 表 2。2009 
年 防爆 电机 行业 部 分 企业 经 济 效 益 指 标 见 表 3。 


表 1 2009 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 















.| 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 * 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 * 

安徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 * 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 

宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 
江苏 锡 安 达 防 操 股份 有 限 公司 

淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 

广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 * 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 

德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 


注 : 带 * 者 的 工业 总 产值 ,含有 非 防爆 电机 工业 总 产值 数据 。 
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2009 年 同比 增长 (和 ) 
-9.20 
-0. 03 
-5.46 
-4.63 
20. 25 

3.66 
-9.84 
7.55 

26. 63 
10. 60 
-34.31 

`. -9.91 
-35.15 
-16. 64 


175 687 
172 958 
151 226 
103 028 
100 128 
80 878 
61 821 
60 035 
46 581 
35 130 
25 421 
21 026 
17 818 
15 308 
13 846 


193 494 
173 006 
159 955 
108 025 
83 268 
78 024 
68 569 
55 819 
36 787 
31 764 
38 700 
23 338 
27 477 
18 364 
11624 
































































R2 2009 年 防爆 电机 行业 工业 增加 值 前 1S 名 企业 








南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 

安徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 * 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 * 


2009 年 (万 元 ) 





2009 年 同比 增长 (%) 
34. 34 
8.74 
28. 79 
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( 续 ) 
2009 年 同比 增长 ( 免 ) 















2009 年 (万 元 ) 2008 年 (万 元 ) 





5 抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公 司 19. 26 
6 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 1.79 
7 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 26. 63 
8 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 “ -5.47 
9 衡水 电机 股份 有 限 公司 -0. 55 
10 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 * ~46. 14 
11 淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公 司 8. 02 
12 江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公司 116. 46 
13 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 -32. 95 
14 广东 省 东莞 电机 有 限 公司 * 20. 09 


德州 恒 力 电机 有 限 责 任 公司 
注 : 带 * 者 的 工业 增加 值 ,含有 非 防爆 电机 工业 增加 值 数据 。 


表 3 2009 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 经 济 效益 指标 


总 资产 | 资本 保值 | 资产 a on 全 员 劳动 | 产品 oa 
企业 名 称 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 , 生产 率 销售 率 
(% ) (% ) (% ) 周转 这 A (元 /人 ) (%) a 
(次 ) | (%) 指数 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 177 389. 26 3. 25 
佳 本 斯 电机 股份 有 限 公司 113 746. 82 2. 32 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 110 144. 93 1. 90 
衡水 电机 上 股份 有 限 公司 100 000. 00 1. 56 
抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 234 844. 83 3.11 
Tc Pa LAL A BR ZS 258 595. 51 2. 86 
淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公 司 139 344. 44 1.98 
江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 206 454. 18 3. 73 
宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 158 726. 59 2. 48 
山西 防爆 电机 (和 集团) 有 限 公司 38 079. 88 1. 08 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 68 458. 65 1. 56 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 301 004. 57- 1. 23 
德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 
分 宜 煤 矿 电 机 厂 34 039. 55 0. 43 
山东 出 防 防爆 电机 有 限 公司 28 515. 98 0. 81 
重庆 特种 电机 厂 32 769. 23 -0. 43 
丹东 黄海 电机 有 限 公 司 19 707. 60 0. 05 
河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 19 178. 47 0. 69 
浙江 浦东 电机 有 限 公司 46 214. 69 1. 08 
上 海 享 得 防爆 电机 有 限 公司 
温州 南洋 防爆 电机 有 限 公司 3, 20 
无 锡 市 锡 北 特种 电机 厂 240 714. 29 2. 94 
宁波 长 江 电 机 实业 有 限 公司 28 622. 95 0. 48 
苏州 特种 电机 厂 52 600. 00 1. 26 
浙江 沪 新 防爆 电机 有 限 公 司 0. 84 
浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 197 890. 84 2. 59 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 48 000. 00 1. 06 
鞍山 三 环 防爆 电机 有 限 公司 22 068. 97 0. 63 


淄博 博 山 博 机 电机 有 限 责任 公司 
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总 资产 | 资本 保值 | 资产 


HRERS RAR 

浙江 防爆 电机 有 限 公司 

上 海 育 开 特 防爆 电机 有 限 公 司 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 
宇通 电机 

沈阳 大 明 电机 有 限 公 司 

安徽 六 安江 淮 电机 有 限 公司 
江苏 环球 特种 电机 有 限 公司 
永嘉 罗浮 防爆 电机 厂 

湘 电 集团 有 限 公司 

南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公 司 
沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公 司 

上 海 品 星 防爆 电机 有 限 公司 

无 锡 市 锡 安防 爆 电 机 有 限 公 司 
无 锡 锡山 安达 防爆 电气 设备 有 限 公司 
无 锡 瑞 佳 电机 有 限 公司 


产品 分 类 产量 及 销售 2008 年 防爆 电机 行业 基本 以 低 
压 防爆 电机 为 主流 产品 ,2009 年 行业 生产 结构 发 生 很 大 变 
化 ,防爆 电机 产量 3 524. 5 万 kW ,同比 增加 177 万 kW ,增长 
5.28% 。 其 中 ,高 压 防爆 电机 产量 2 414 万 kW ,低压 防爆 电 
机 产量 866 万 kW (不 完全 统计 ) 。2009 年 防爆 电机 销量 
3 466.77 万 kW ,同比 增加 158 万 kW, HE 4.77% ;2009 年 
防爆 电机 票 计 订 货 3 413 万 kW, 同比 增加 144 万 kW, 增 长 
4.8% ;行业 企业 2009 年 电机 产品 销售 收入 247. 8 亿 元 , 同 
比 增长 17. 96% ;2009 年 电机 平均 售 价 225.7 元 /kW ,同比 
下 降 2.7 元 /kW。 

整体 来 看 ,2009 年 防爆 电机 行业 的 生产 .销售 ,订货 同 
比 继续 保持 增长 。2009 年 ,防爆 电机 行业 有 17 家 企业 增 
产 , 占 统计 企业 数 的 39% ;有 12 家 企业 减产 , 占 统计 企业 数 
的 27%。 有 20 家 企业 销量 同比 增长 , 占 统计 企业 数 的 
46% ;有 17 家 企业 销量 下 降 , 占 统计 企业 数 的 39 和 。 有 15 
家 企业 防爆 电机 订货 同比 增长 , 占 统计 企业 数 的 34% ;有 8 
家 企业 订货 量 同 比 下 降 , 占 统计 企业 数 的 18% 。 有 20 家 企 
业 的 销售 收入 增加 , 占 统计 企业 数 的 46 和 ;有 10 家 企业 的 
电机 平均 售 价 同比 增长 , 占 统计 企业 数 23% ,其 中 有 4 家 企 
业 电 机 平均 售 价 涨幅 超 10% 。 但 是 ,防爆 电机 出 口 量 受 国 
际 经 济 危机 影响 大 幅 下 滑 , 仅 为 9.64 JI kW, ft 2008 年 
的 18. 98% , 

2009 年 ,防爆 电机 行业 出 口 防 爆 电机 的 企业 从 2008 年 
的 13 家 又 减 为 3 家 ,分 别 是 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 AE 
木 斯 电机 股份 有 限 公司 .南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公 司 。 
虽然 出 口 创汇 的 企业 仅 有 3 家 ,但 防爆 电机 出 口 额 达 
1 908. 7 万 美元 , 比 上 年 增长 16.03% 。 其 中 ,南阳 防爆 集团 





行业 概况 


( 2E ) 
流动 | 成 本 | 
资产 | 费用 效益 
周转 率 | 利润 率 综合 
(次 ) | (%) 
38 307. 98 
37 161.40 0. 59 
37 493.75 _ 1.07 
136 433. 77 1. 48 
0. 59 
1.12 
381 472. 33 4. 56 
37 517.73 1. 84 
100 000. 00 1. 58 
137 965. 88 1. 69 
54 073. 11 1. 05 
1. 48 
0. 86 
115 714. 29 1. 36 
| 66 692. 31 1.75 
124 511.76 1.91 


股份 有 限 公 司 出 口 创 汇 1743 万 美元 , 比 上 年 增长 
188. 58% , 占 防爆 电机 出 口 创 汇总 额 的 91.32% ;南阳 防爆 
集团 新 普 电 机 有 限 公司 出 日 创汇 161.7 万 美元 ,， 比 上 年 增 
长 455. 49% , 占 防爆 电机 出 口 创汇 总 额 的 8. 47% ;佳木斯 电 
机 股份 有 限 公 司 出 口 创 汇 4 万 美元 , 比 上 年 下 降 33. 3% , 占 
防爆 电机 出 口 创 汇总 额 的 0.2% 。 

还 有 一 部 分 防爆 电机 行业 内 的 企业 通过 非 防 爆 电 机 出 
口 创 汇 。 如 广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 的 伺服 电动 机 、 高 压 
电机 .低压 大 功率 电机 、 永 磁 电 机 高效 电 机 ,电动 汽车 电 
BL.Y/Y2 系列 电动 机 LYS) 系列 注塑 机 专用 电动 机 、YFD R 
列 风 机 用 低 曲 声 电 动机 ,出 口 新 西 兰 .加 拿 大 、 马 来 西亚 等 
国家 和 中 国 台 湾 、 中 国 香港 地 区 。 该 公司 2009 年 实现 销售 
收入 2.45 亿 元 ,其 中 出 口交 货 值 创汇 ! 600 万 元 。 

2009 年 ,防爆 电机 行业 利润 增 速 继续 呈现 上 升 趋势, 实 
现 利润 20. 26 亿 元 ,同比 增加 3.94 亿 元 ,增长 24. 19% 。 其 
中 ,有 30 家 企业 利润 上 升 ,13 家 企业 利润 下 滑 。 行业 企业 
利润 集中 度 继 续 上 升 ,利润 总 额 超过 4 000 万 元 的 企业 有 9 
家 (其 中 利润 超 亿 元 的 企业 有 4 家 ) ,利润 总 和 占 行业 总 利 
润 的 78.4%。 工 业 增 加 值 . 电 机 销量 及 收入 、 回 款 总 额 利 
润 总 额 、 人 均 收 入 、 所 有 者 权益 6 项 指标 同时 增长 的 企业 
有 :安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 、 安 徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公 
Fi) .卧龙 控股 集团 有 限 公 司 和 杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 上 半年 ,防爆 电机 行业 组 
织 行业 有 关 单 位 对 YB3 系列 高 效 隅 爆 型 三 相 异 步 电 动机 新 
产品 进行 行业 联合 设计 。 在 2008 年 南阳 防爆 电气 研究 所 进 
行 的 大 量 行业 联合 设计 前 期 准备 工作 的 基础 上 ,2009 年 联 
合 设计 工作 进展 顺利 。2009 年 6 月 ,完成 了 YB3 系列 高 效 
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隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 新 产品 施工 图 样 的 联合 设计 和 技术 
文件 .企业 标准 的 编写 。 南 阳 防 爆 电 气 研究 所 将 图 样 .技术 
文件 整理 发 送 到 有 关 企 业 进 行 样机 试制 并 完善 。 

2009 年 ,防爆 电机 行业 各 企业 根据 用 户 需 求 开 发 设计 
了 不 同类 型 的 防爆 电机 ,取得 了 丰硕 成 果 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 开发 了 QFW 一 4 系列 同步 
发 电机 新 产品 。 该 产品 是 公司 目 主 创新 开发 的 具有 自主 知 
识 产 权 的 节能 、 环 保 产 品 ,用 于 石化 钢铁、 煤炭 ,水泥 、 制 糖 
等 行业 中 的 余热 . 余 压 . 余 气 等 能 量 回收 项 目 , 功 率 3 000 ~ 
70 000kW, 电压 3 300 ~ 13 800V, 频 率 50 ~ 60Hz, 转速 
1 500 ~1 800vmin ,可 与 蒸汽 轮机 、 燃 气 轮机 等 多 种 型 式 主 
机 配套 。 该 产品 于 2009 年 12 月 顺利 通过 了 河南 省 科技 厅 
组 织 的 科技 成 果 鉴 定 ,产品 填补 了 国内 空白 ,已 取得 2 项 发 
明和 7 项 实用 新 型 专利 。QEW 一 4 系列 同步 发 电机 获得 河 
南 省 工业 和 信息 化 厅 组 织 评定 的 省 工业 和 信息 科技 成 果 一 
等 奖 和 南阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 。2009 年 ,该 公司 还 开发 
T YB2E 系列 (机 座 号 80 ~ 355 ) 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 。 
产品 具有 高 效 节 能 、 振 动 小 ,噪声 低 、 功 能 齐全 、 使 用 范围 
宽 .使 用 方便 等 特点 ,效率 指标 符合 欧盟 effi 效率 指标 和 
GB 18613—2006¢ 中 小 型 三 相 异 步 电 动机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 中 的 能 效 等 级 2 级 ,实际 运行 效率 达到 或 接近 能 效 
等 级 1 级 水 平 。YB2E 系列 电动 机 外 形 新 颖 .结构 美观 . 运 
行 可 靠 , 效 率 符合 国际 通行 的 高 效 节 能 法 规 , 且 具 有 多 种 防 
爆 标志 和 多 规格 电压 等 级 ,防护 等 级 高 ,保护 功能 完备 ,可 
适应 不 同 国家 电网 条 件 及 地 理 环境 要 求 。 产 品 通 过 了 国内 
COST 认证 .欧洲 ATEX 认证 。 该 产品 于 2009 年 12 月 顺利 
通过 了 河南 省 科技 厅 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 , 整 体 技术 处 于 
国内 领先 .国际 先进 水 平 ,取得 1 项 发 明 专利 和 1 项 实用 新 
型 专利 ,产品 已 被 GE 油气 集团 选 定 ,并 已 有 批量 订货 。 该 
项 目 获 得 河南 省 工业 和 信息 化 厅 组 织 评定 的 省 工业 和 信息 
科技 成 果 二 等 奖 和 南阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。2009 Æ, H 
阳 防 爆 集团 股份 有 限 公 司 研 发 的 中 石化 科技 攻关 项 目 一 一 
TAW6400—30/3250 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动机 ,被 立项 为 
河南 省 科技 专项 一 一 核电 厂 用 系列 核 级 电动 机 关键 技术 研 
究 ,该 项 目 计划 于 2010 年 完成 。 | 

佳木斯 电机 股份 有 限 公司 承担 的 黑龙 江 省 科技 计划 项 
目 一 一 核反应 堆 用 冷却 剂 和 泵 用 新 型 屏蔽 电动 机 ,历经 3 年 
成 功 完成 研制 。2009 年 10 月 11 日 ,通过 了 黑龙 江 省 科技 
厅 委 托 佳木斯 市 科技 局 组 织 的 验收 。 佳 木 斯 电机 股份 有 限 
公司 与 哈 尔 演 理工 大 学 . 哈 尔 演 大 电机 研究 所 共同 承担 了 
“十 一 五 "国家 科技 支撑 计划 一 一 工业 电机 及 典型 稍 阅 节能 
关键 技术 研究 中 的 高 压 三 相 感 应 电动 机 节能 关键 技术 的 研 
究 项 目 。2009 年 ,佳木斯 电机 股份 有 限 公司 产品 获 省 部 级 
以 上 科技 奖 6 项 ,其 中 YBF(710 ~ 900) 系列 风机 用 高 压 隔 
爆 型 三 相 异 步 电 动机 、YZP(112 ~400) 系列 起 重 及 冶金 用 变 
频 调 速 三 相 异 步 电 动机 获 黑 龙 江 省 机 械 工 业 科技 二 等 奖 ， 
YZR(450 ~ 560) 系列 起 重 及 冶金 用 绕 线 转子 三 相 异 步 电动 
机 NEMA 系列 高 效 变 频 三 相 异 步 电 动机 、YAKS 系列 大 型 
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增 安 型 高 压 三 相 异 步 电 动机 分 获 黑 龙 江 省 优秀 新 产品 一 、 
二 ,三 等 奖 ,YAKS 系列 大 型 高 压 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 获 
黑龙 江 省 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 重 视 科 技 创 
新 及 新 产品 开发 ,所 有 新 产品 均 为 自主 研制 开发 ,主要 性 能 
及 技术 指标 达到 国内 先进 水 平 。2009 年 该 公司 开发 的 YBC 
系列 采 煤 机 用 高 压 矿 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 获 宁 夏 回 族 
自治 区 科学 技术 进步 奖 三 等 奖 。YBU 系列 掘进 机 用 矿 用 隔 
爆 型 三 相 异 步 电 动机 通过 了 宁夏 回族 自治 区 科技 成 果 鉴 
定 。1. SMW 高 速 双 馈 风 力 发 电机 是 宁 复 回族 自治 区 2008 
年 度 科技 攻关 计划 项 目 ,2009 年 通过 了 宁夏 回族 自治 区 验 
收 。 息 煤 机 用 隔 爆 型 变频 调 速 电机 \、 刊 板 输 送 机 用 隔 爆 型 
变频 调 速 电机 研制 项 目 ,被 列 为 宁夏 回族 自治 区 2009 年 度 
科技 攻关 计划 项 旧 及 重点 技术 创新 项 目 。 

卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 与 浙江 大 学 电气 工程 学 院 
继续 共同 合作 开发 大 功率 高 压 变 频 调 速 技术 。2009 年 正在 
开发 YB3 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 、YBSS 水 冷 输送 机 电 
动机 、YBSD 隔 爆 型 双 速 三 相 异 步 电 动机 和 YB2 高 压 隔 爆 型 
三 相 异 步 电 动机 系列 产品 。 根 据 市 场 变化 ,卧龙 电气 集团 
股份 有 限 公司 运用 电机 新 技术 .新 材料 ,改进 设计 .工艺 ,把 
电机 效率 提高 到 CB 18613 一 级 标准 或 更 高 ,并 参与 行业 高 
效 ,. 超 高 效 电 机 标准 制定 ;对 高 压 电 机 电磁 设计 ,结构 设计 ， 
高 压 绝缘 工艺 等 技术 指标 按 JB/T 8674—2007 要 求 立 项 , 作 
为 YB2 高 压 防爆 电机 主要 技术 研究 的 内 容 。 

2009 年 是 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 科 研 项 目 最 多 
的 一 年 ,主要 包括 : 列 人 国家 “十 一 五 ”科技 支撑 计划 项 目的 
矿 用 电机 系统 节能 技术 研究 项 目 , 列 人 国家 “863” 计 划 项 目 
的 矿 用 一 体 化 调 速 电机 的 研发 项 目 , 列 人 国家 科技 人 员 服 
务 企业 项 目的 低压 大 功率 变频 调 速 节能 系统 的 研究 与 开发 
项 目 , 列 人 山西 省 科技 攻关 项 目的 低压 大 功率 变频 调 速 节 
能 三 相 异 步 电 动机 研发 项 目 , 列 人 山西 省 科技 创新 计划 项 
目的 YVVF900 变频 调 速 三 相交 流 异步 电动 机 项 目 , 列 入 山 
西 省 国际 科技 合作 项 只 的 中 瑞 合 作 矿 用 中 压 防 爆 变频 器 开 
发 项 目 。 列 人 山西 省 技术 创新 项 目的 5 项 :YBPSS 一 500 隔 
爆 型 变频 调 速 节能 电机 、YQT2 高 效 内 馈 调 速 节 能 电机 、 YB- 
JS 高 压 隔 爆 紧 凑 型 电机 、YB 系列 高 压 隔 爆 型 电机 (dI 
CT4) 和 系列 节能 型 开关 磁 阻 调 速 电动 机 的 研发 。 该 公司 生 
产 的 YBQWZ 轴 流 式 潜水 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 和 YB R 
列 高 压 隔 爆 紧 竣 型 水 冷 三 相 异 步 电 动机 均 获 得 山西 省 长 治 
市 人 民政 府 颁发 的 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

2009 年 ,广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 研发 生产 的 高 效 电 
机 荣获 东莞 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 该 产品 比 通用 型 Y2 系 
列 电动 机 效率 平均 提高 3% ,达到 欧洲 effl 效率 标准 ,噪声 
下 降 3 ~ 10dB ,起 动 转 矩 提高 3% ~ 15% ,防护 等 级 提高 
到 IP56, 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 根据 市 场 需求 开发 了 
YB2 系列 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 和 YBSDS—400/200 
输送 机 用 隔 爆 型 双 速 三 相 异 步 电 动机 。 该 公司 生产 的 YB- 


SS 刊 板 输送 机 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 和 YBCS 采 煤 机 用 
隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 被 认定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 

无 锡 市 双 云 防爆 电机 有 限 公 司 ( 原 无 锡 市 锡 北 特种 电 
机 厂 ) 开 发 了 YBPT 系列 隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电动 机 ， 
并 领取 了 生产 许可 证 和 防爆 合格 证 书 。 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 的 电动 机 转轴 密封 组 件 、 
新 型 电机 风 音 2 个 项 目 获得 国家 知识 产权 专利 。 

沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公 司 自 主 或 联合 开发 .生产 
YB2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (H80 ~400) 、YBF2 系列 风 
机 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 ( H80 ~355) ,YB 系列 高 压 隔 爆 
型 三 相 异 步 电 动机 (H355 ~ 450,6kV .10kV) .YBK2 煤矿 井 
下 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 ( H80 ~ 400) (新 增 品 种 ) ,产值 
达到 3 400 万 元 。 产 品 广 泛 应 用 于 油田 、 煤 矿 、 北 工 等 行业 ， 
远 销 俄 罗斯 苏丹 、 印 度 等 国家 。 

质量 及 标准 ”2009 年 ,国家 防爆 电气 产品 质量 监督 检 
验 中 心 (CQST) 完成 样机 检验 2 700 台 次 ,其 中 煤矿 安全 标志 
产品 检验 480 台 , 国 外 厂商 委托 办 理 中 国防 爆 合格 证 160 
份 , 国 内 客户 委托 办 理 国外 认证 56 份 。 

2009 年 ,CQST 顺利 通过 了 国家 检测 中 心 资质 授权 复评 
审验 收 、 机 械 工 业 产品 质量 监督 检测 机 构 复 评审 ,河南 省 电 
动机 产品 质量 监督 检验 站 监督 评审 .美国 能 源 部 NVLAP 实 
验 室 复查 评审 .河南 省 重点 实验 室 验收 和 国家 安全 生产 甲 
级 资质 现场 监督 评审 。 受 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 的 委 
托 对 国家 防爆 电机 ,防爆 灯具 产品 进行 监督 抽查 。 

《 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 防爆 技术 要 求 》《 隔 爆 型 
变频 调 速 三 相 蜡 步 电 动机 技术 条 件 ”第 1 部 分 :YBBP 系列 
隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 355)》《 隔 
爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ”第 2 部 分 :YBBP 
系列 隔 爆 型 (Exd I CTI ~ T4) 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 (机 
座 号 80 ~355)》《YAKS、YAKS 一 W 高 压 增 安 型 三 相 异 步 
电动 机 (机 座 号 355 ~ 630) 技 术 条 件 》《YAKK、YAKK 一 W 
高 压 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 355 ~ 630) 技术 条 件 》、 
(TAW 系列 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 技术 条 件 》 和 《YA、 
YA 一 W YA 一 WFI 系列 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 
315 ~450) 技 术 条 件 》 等 7 项 行业 标准 通过 了 全 国防 爆 电 机 
标准 化 分 技术 委员 会 (SACATC9/SC1) 二 届 二 次 会 议 审 查 
后 ,由 秘书 处 按 审查 会 提出 的 修改 意见 进行 修改 并 形成 报 
批 稿 ,于 2009 年 4 月 上 报 中 国 机 械 工 业 联 合 会 。 

2009 年 3 月 ,全 国防 爆 电 机 标准 化 分 技术 委员 会 在 南 
HAAS HA 50 人 参加 会 议 。 提 交会 议 审 查 的 标准 是 
JB/T 7565. 1 一 200 x《 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 第 
1 部 分 :YB3 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 ~ 
355)》( 送审 稿 ) .JB/T 7565. 4 一 200 x《 隔 爆 型 三 相 异 步 电 
动机 技术 条 件 ”第 4 部 分 :YB3 系列 隔 爆 型 (Exd I CTI ~ 
T4) 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 ~355 )》( 送 审 稿 )2 项 行业 
标准 ,并 获得 一 臻 通过 。 经 全 国防 爆 电 机 标准 化 分 技术 委 
fi (SAC/TC9/SC1 ) 秘书 处 修改 .完善 后 形成 报批 稿 ,上 报 
中 国电 器 工业 协会 标准 部 待 批 。 


行业 概况 


2009 年 7 月, 全国 防爆 电气 设备 标准 化 技术 委员 会 在 
南阳 召开 了 GB 3836. 13 .GB 12476. 1 标准 修订 工作 组 会 议 
8 月 下 旬 召 开 了 GB 3836.5 等 5 项 国家 标准 起 草 工 作 组 
会 议 。 

2009 年 ,防爆 电机 行业 骨干 企业 普遍 重视 产品 质量 和 
质量 管理 , 均 取 得 很 大 成 绩 。 南 阳 防 爆 集 团 股份 有 限 公司 
在 全 国 同 行业 中 第 一 批 获得 ISO 9001 质量 体系 认证 证 书 及 
ISO 10012 测量 管理 体系 合格 证 书 , 并 率先 完成 2000 版 标准 
转换 工作 。 该 公司 “CNE” 防爆 电机 获得 了 “中 国名 牌 ” 产 品 
称号 ,并 被 认定 为 “国家 免检 产品 ”; 出口 电 机 分 别 通过 美国 
UL、 美 国 能 源 部 节能 认证 中 心 CC、 加 拿 大 CSA .德国 PTB, 
挪威 NEMKO 澳大利亚 SAA 等 多 项 国际 权威 机 构 认 证 , 获 
得 进入 欧盟 市 场 的 CE 标志 ,是 国内 同行 业 取 得 国际 认证 最 
多 的 企业 。2009 年 5 月 ,该 企业 获得 河南 省 质量 技术 监督 
局 授予 的 “河南 省 计量 工作 先进 单位 "称号 ;2009 年 8 月 ,该 
公司 生产 的 普通 电机 防爆 电机 、 汽 轮 发 电机 获得 河南 出 入 
境 检验 检疫 局 颁发 的 出 口 产品 质量 许可 证 书 ;2009 年 12 
月 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 标准 法 规 中 心 与 河南 出 人 
境 检验 检疫 局 联合 授予 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 为 
“WTO/TBT/SPS 通报 评议 河南 重点 联系 企业 (第 一 批 )”。 

2009 年 ,佳木斯 电机 股份 有 限 公司 坚 持 “ 佳 电 品牌 、 优 
质 诚信 .顾客 满意 .国际 领先 ”的 质量 方针 ,在 国内 同行 业 中 
第 一 个 通过 ISO 9001 质量 保证 体系 认证 ,并 通过 了 ISO 
10012 测量 管理 体系 认证 环境 管理 体系 认证 .职业 健康 安 
全 管理 体系 认证 ,公司 被 评 为 标准 化 良好 行为 AAAA 级 企 
业 ,“ 飞 球 ” 有 牌 电机 获 中 国名 牌 产品 称号 。 在 国际 上 ,产品 通 
过 了 CE 欧盟 产品 安全 认证 .CSA 认证 ATEX 认证 、 俄 罗斯 
GOST 认证 .俄罗斯 煤矿 安全 认证 .RoHS 认证 ;在 国内 ,公司 
产品 通过 了 CCC 中 国 国 家 强制 性 产品 认证 ,Y、YB、YKK 等 
系列 产品 获 国家 免检 产品 证 书 ,YBX2 ,YB3 系列 电动 机 通过 
了 中 国 节能 产品 认证 , 矿 用 电机 获 矿 用 产品 安全 标志 。 

无 锡 锡山 安达 防爆 电气 设备 有 限 公 司 2009 年 4 月 初 建 
立 了 ISO 14001: 2004(-QES) 管理 体系 。 

德州 恒 力 电 机 有 限 责 任 公司 顺利 通过 了 GJB 9001A 一 
2001 和 GB/T 9000—2000 质量 体系 复审 ,通过 了 3C 认证 、 
方圆 认证 。 同 时 接受 了 保密 认证 海军 二 方 认 证 、 武 器 装备 
许可 证 的 抽查 。 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 严格 按 一 体 化 体系 要 求 ， 
完善 和 规范 质量 管理 运行 机 制 ,一 年 实行 两 次 内 部 审核 ,一 
次 质量 体系 外 部 审核 ,并 相继 开展 了 电机 “美容 工程 ”“ 工 
艺 提高 工程 ”,“ 创 精品 、 保 名 牌 ” 活 动 。 

基本 建设 及 技术 改造 ” 近 两 年 ,防爆 电机 市 场 需 求 的 
增 速 慢 于 行业 产量 的 增 速 。 防 爆 电 机 行业 规模 增 速 减缓， 
部 分 企业 防爆 电机 产量 下 降 , 非 防爆 电机 产量 增加 。2009 
年 ,防爆 电机 行业 实现 基本 建设 及 更 新 改造 投资 额 
109 353. 4 万 元 ,同比 下 降 12. 78% ,投资 速度 放 缓 。 统 计 的 
防爆 电机 行业 42 家 企业 中 ,20 家 企业 进行 了 基本 建设 及 技 
术 改 造 , 占 被 调查 企业 总 数 的 47. 6% 。 其 中 ,投资 额 1 亿 元 
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以 上 的 企业 为 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 、 湘 电 集 团 有 限 公 
司 和 山西 防爆 电机 (集团 ) 有限 公司 ,投资 额 1000 万 ~1 亿 
元 的 企业 为 抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 .浙江 卧龙 控 
股 集团 有 限 公司 .南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 ,安徽 六 安江 
淮 电 机 有 限 公 司 .山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 .江苏 锡 安 达 
防爆 股份 有 限 公 司 .江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 .宁夏 三 一 
西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 和 安徽 皖南 电机 股份 
有 限 公司 。 上 述 绝 大 多 数 企业 年 产量 超 百 万 千瓦 。 

2009 年 ,南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 完成 防爆 机 电 、 重 
型 电机 项 目 固定 资产 投资 6 422 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 
2 956 万 元 ,设备 投资 3 466 万 元 ,并 对 原 有 和 铸造 车 间 、7500 实 
验 站 进行 了 技术 改造 。 列 人 国家 重点 技术 项 目的 有 :年 
产 200 台 核 级 电机 及 其 他 核 级 配套 电机 共计 3 000 台 生产 能 
力 项 目 , 改 造 计划 投资 约 5 亿 元 。@ 年 产 150 万 kW 高 效 节 
能 电机 技术 改造 项 目 ,计划 总 投资 13 830 万 元 。 

2009 年 ,佳木斯 电机 股份 有 限 公司 完成 投资 15 656 万 
元 ,其 中 核 用 电机 技术 改造 项 目 完成 投资 5 447 万 元 ,整体 改 
造 项 目 完成 投资 204 万 元 ,条 件 保 障 项 目 完成 投资 775 万 
元 ,风机 公司 项 目 完成 投资 175 万 元 ,成 都 佳 电 项 目 完成 投 
资 7 059 万 元 ,其 他 项 目 完 成 投资 1 996 万 元 。 

2009 年 ,江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 投资 2 217 万 元 。 
继续 实施 的 项 目 :@ 智 能 变频 高 效 电动 机 项 目 总 投资 6 000 
万 元 ,完成 年 限 2010 年 ,预计 达 产 32 000 万 元 ,产品 达到 国 
内 领先 .国际 先进 水 平 。@YX3 effl 高 效 电动 机 项 目 总 投资 
800 万 元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 8 000 万 元 。 

准备 专项 实施 的 项 目 6 项 ,分 别 是 :GOIE 级 核电 专用 电 
机 的 产业 化 :总 投资 800 万 元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 
4 000 万 元 。@YB3 高 效 电动 机 :总 投资 600 万 元 ,完成 年 限 
2011 年 ,预计 达 产 3 000 万 元 。@10 ~ 30kW 风力 发 电机 ( 引 
进 国外 技术 ) :总 投资 6 000 万 元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 
产 30 000 万 元 。@100 ~ 485kW 高 速 电 机 :总 投资 3 000 万 
元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 14 000 万 元 。@@ 交 流 变频 电 
机 取代 直流 电机 :总 投资 1 000 万 元 ,完成 年 限 2010 年 ,预计 
达 产 4 000 万 元 。@NEMA 超 高 效 尼 马 电机 :总 投资 500 万 
元 ,完成 时 间 2012 年 ,预计 达 产 5 000 万 元 。 

2009 年 ,山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 投资 3 500 万 元 进 
行 厂区 搬迁 建设 ,新 购置 立 式 车 床 MEEK KSB RB 
备 .高 速 冲床 等 设备 ,配套 建设 30 000m? 厂房 及 办 公设 施 。 
年 新 增 防爆 电机 60 万 kW, 防 爆 电机 产品 年 设计 生产 能 力 
达到 120 万 kW, 技 术 水 平 达到 国内 领先 ,国内 市 场 占有 率 
达到 10% 。 企 业 还 将 进一步 调整 产品 结构 ,提升 装备 水 平 ， 
扩大 生产 规模 ,预计 2011 年 项 目 完成 后 ,产品 年 产值 和 销售 
额 达 到 30 000 万 元 ,实现 利税 2 400 万 元 。 

宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 的 YBC 系列 
高 压 大 功率 矿 用 电机 扩大 产能 技术 改造 项 目 ,预计 总 投资 
9 000 万 元 。 该 项 目 包括 新 总 装 车 间 建 设 .电机 试验 站 建设 、 
电焊 车 间 扩建 .电工 车 间 改 造 、 油 漆 包 装 (下 线 ) 车 间 扩建 厂 
区 道路 改造 ,车 间 厂 房 外 部 改造 亮 化 ,综合 车 间 建 设 以 及 相 
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应 补充 配套 设备 设施 更 新 改造 。 该 项 目 已 投资 5 384 万 元 。 

山西 防爆 电机 (和 集团) 有限 公司 新 厂区 建设 征地 12. 87 
万 m (193 亩 ) ;由 北京 中 机 中 电 设 计 研 究 院 设计 ,共计 建筑 
面积 69 679m 。2009 年 ,山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 固 
定 资产 投资 额 25 451 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 18 073. 3 万 
元 ,技术 更 新 改造 投资 7 377.7 万 元 。 

2008 ~ 2009 年 ,浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 新 建 厂房 
及 配套 用 房 面 积 3.6 万 m ,形成 年 产 1 200 万 台 塑 封 电机 的 
生产 能 力 ;大 功率 高 于 变频 节能 调节 系统 技 改 项 目 , 被 国家 
发 展 和 改革 委员 会 列 人 2008 年 十 大 重点 节能 工程 项 目 。 
2008 ~ 2009 年 总 投资 14 600 万 元 ,2009 年 完成 投资 6 876 
万 元 。 

2009 年 ,安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 基本 建设 投资 
1 082 万 元 ,在 上 年 的 基础 上 继续 进行 技术 改造 ,新 建 厂房 
9 000m ,新 增 大 中 型 生产 ,检验 和 测试 设备 30 多 台 ( 套 )， 
并 对 现 有 设备 不 断 进行 技术 改造 。 

2009 年 ,万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 基 本 建设 投资 
104 万 元 ,在 上 年 关键 工艺 和 手工 工艺 设备 进行 更 新 改造 的 
基础 上 ,持续 进行 基本 建设 和 设备 技术 改造 。 

2009 年 ,沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公 司 新 建 厂房 3 300 
m ,改善 了 下 线 、 装 配 、 涂 装 车 间 的 工作 环境 ,提高 了 生产 
效率 。 

2009 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 完成 基本 建设 及 技术 改 
造 投资 额 见 表 4。 


表 4 2009 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 
完成 基本 建设 及 技术 改造 投资 额 








湘 电 集团 有 限 公司 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公司 

浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 

南阳 防爆 集团 有 限 公司 

安徽 六 安江 淮 电机 有 限 公 司 

山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 

江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 

宁夏 三 一 西北 骏马 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 
江苏 环球 特种 电机 有 限 公 司 
淮安 威 灵 清 江 电机 制造 有 限 公司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 

重庆 特种 电机 厂 有 限 责 任 公司 
无 锡 瑞 佳 电机 有 限 公司 

南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公司 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 
浙江 温州 南洋 防爆 电机 有 限 公司 






















对 外 合作 ”国家 防爆 电气 产品 质量 监督 检验 中 心 
(CQST) 在 国际 防爆 认证 领域 享有 很 高 的 声誉 和 知名 度 ,是 
美国 UL 唯一 直接 接收 试验 结果 和 试验 报告 的 检验 机 构 。 
2009 年 成 功 与 加 拿 大 CSA 建立 合作 关系 ,双方 协定 互相 认 
可 实验 报告 ;与 德国 TUV 认证 集团 达成 合作 协议 ,双方 互相 
认可 实验 报告 ;成 功 举办 欧洲 ATEX 认证 培训 讲座 ,使 国内 
防爆 领域 企业 详细 了 解 了 产品 取证 及 进入 欧洲 的 程序 及 注 

2009 年 5 月 ,南阳 防爆 电气 研究 所 组 团 参加 在 澳 大 利 
亚 召 开 的 IEC/TC31 的 AHG1-PWI31M 矿 用 设备 (Mining e- 
quipment ) 国际 标准 工作 组 会 议 ,我 方 部 分 意见 被 国际 标准 

2009 年 10 月 ,南阳 防爆 电气 研究 所 派 防爆 技术 标准 化 
专家 参加 了 在 以 色 列 特拉维夫 召开 的 IEC/TC 年 会 ,及 时 
掌握 了 国际 标准 化 工作 动态 。 

2009 年 ,防爆 电机 行业 企业 也 积极 开展 国际 合作 。 佳 
木 斯 电机 股份 有 限 公 司 与 美国 艾默生 公司 合作 研发 NEMA 
电机 。 山 西 防 爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 与 德国 LOHER 公司 、 
BARTEK 公司 .BREUER 公司 开展 广泛 合作 ,共同 开发 的 防 
爆 变 频 调 速 系统 .负荷 中 心 、 组 合 开 关 达 到 世界 领先 水 平 。 
企业 引进 60 5S 等 先进 管理 理念 ,开发 的 产品 一 次 成 功率 
达到 95% 。 卧 龙 控 股 集团 有 限 公 司 引 进 永 磁 同 步 电 机 交流 
伺服 系统 和 XXCD—1W 型 新 型 激 振 器 2 项 技术 ,用 最 短 的 
时 间 吸 收 并 转化 .改进 ,已 掌握 引进 技术 的 核心 部 分 ,并 能 
将 技术 灵活 运用 到 新 产品 技术 开发 中 ,所 研发 产品 已 实现 
产业 化 。 

行业 活动 2009 年 10 月 13~15 日 ,中 国电 器 工业 协 
会 防爆 电机 分 会 第 二 届 二 次 会 员 大 会 在 天 津 召 和 开 , 共 有 52 
个 单位 63 名 代表 参加 了 会 议 。 分 会 理事 长 魏 华 钧 在 会 议 
总 结 中 对 行业 下 一 步 工作 提出 几 点 要 求 和 建议 :QD 希望 各 
会 员 企 业 继 续 保 持 对 行业 工作 的 热情 和 支持 ,积极 参与 行 
业 工 作 。@ 对 各 厂 反 映 的 安 标 取 证 难 的 问题 ,要 积极 癌 其 
上 级 主管 部 门 反映 协商 。 包 在 生产 许可 证 办 理 程序 方面 力 
求 再 通畅 ,切实 服务 好 企业 。 人 对 新 型 YB3 电动 机 冲 片 使 
用 的 各 种 不 同 牌 号 硅钢 片 ,进行 差异 对 比 和 通报 。 

[ 撰 稿 人 :南阳 防爆 电气 研究 所 程 雅 苑 ] 
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2009 年 ,变压器 行业 企业 在 贯彻 实施 中 央 应 对 国际 金 
融和 危机 的 一 揽 子 计划 中 ,克服 了 国际 国内 市 场 萎缩 .原材料 
大 幅度 波动 等 各 种 不 利 因素 的 影响 ,实现 了 产销 和 经 济 效 
益 的 全 面 增长 。 


重大 工程 产品 研制 ” 2009 年 1 月 16 日 ,由 特 变 电 工 衡 


行业 概况 


阳 变 压 器 有 限 公 司 ( 以 下 简称 衡 变 公 司 ) 承 担 研 制 的 4 人 台 
1 100kV + A .200Mrvar 特 高 压 并 联 电抗 器 在 晋 东 南 一 南阳 一 
托 门 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 顺利 通过 试 运行 , 正 式 投 运 。 
普 东 南 一 南阳 一 荆门 特 高 压 交流 试验 示范 工程 是 我 国 自 主 
研发 .设计 和 建设 的 具有 自主 知识 产权 的 1 000kV 交流 输 变 
电工 程 ,是 运行 电压 最 高 输送 能 力 最 大 代表 国际 输 变 电 
技术 最 高 水 平 的 特 高 压 交 流 输 变 电 工 程 。 特 高 压 并 联 电抗 
器 的 投 运 标志 着 我 国 在 远 距 离 .大 容量 、 低 损耗 的 特 高 压 核 
心 技术 和 设备 国产 化 上 取得 重大 突破 。 

2 月 4 日 , 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 ( 以 下 简 
称 沈 变 公 司 ) 自主 研发 的 700MV，A/750kV FEREZA 
司 特 高 压 、 大 容量 产品 试验 站 一 次 顺利 通过 全 部 试验 。 次 
H, 5—6 700MV，A/750kVY 变压器 在 该 公司 另 一 试验 站 
一 次 试验 合格 。 结 果 表 明 , 两 台 产 品 的 主要 技术 性 能 指标 
完全 符合 技术 协议 要 求 ,并 均 达 到 世界 领先 水 平 。 沈 变 公 
司 研 制 的 700MV . A/750kV 变压器 共 4 台 , 供 国 网 甘肃 省 
电力 公司 750kV 永 登 变电站 使 用 。 该 变电站 位 于 2 500m 的 
高 海拔 地 区 ,要 求 变压器 不 仅 容 量 大 ,还 要 满足 铁路 运输 要 
求 ,变压器 的 设计 难度 十 分 大 。 

2009 年 2 月 ,南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 (以 下 简称 
南京 电气 ) 自主 研 发 的 两 根 百 万 伏特 高 压 穿 墙 套 管 交付 用 
户 ,填补 了 国内 空白 。 该 套 管 为 中 国电 力 科 学 研究 院 . 南 网 
云南 特 高 压 试验 基地 研制 ,总 长 近 18m, 重 量 近 10t, 为 国内 
最 大 .最 重 的 电容 套 管 。 至 此 , 国 网 、 南 网 的 三 个 特 高 压 国 
家 实验 室 均 装 备 了 南京 电气 自主 研制 的 特 高 压 穿 墙 套 管 。 

2 月 21 日 ,西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 (以 下 简称 西 
电 西 变 ) 为 华中 电网 有 限 公 司 潮 北 水 布 垣 500kV 渔 峡 开关 
站 研制 的 我 国 首 组 550/Y3kV SOMvar 户外 型 单 相 抽 能 式 并 
KEHA EAER T. WERE DA E E e E E 
交流 输电 网 络 中 的 重要 设备 ,可 为 偏远 地 区 无 低压 电源 的 
高 压 开关 站 提供 稳定 可靠、 低 成 本 的 电源 ,只 有 国外 少数 . 
公司 能 够 设计 .制造 此 类 产品 ,国内 仅 西 电 西 变 掌握 了 其 核 
心 技术 。 该 产品 填补 了 国内 输 变 电 设备 的 空白 ,改变 了 国 
内 抽 能 并 联 电抗 器 全 部 依靠 进口 的 局 面 。 

3 月 ,保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简称 天 威 
(RAE) 自主 研发 设计 的 BKDK 一 100000kvar/800kV 并 联 电 抗 
器 制造 完成 。 该 产品 具有 完全 上 自主 知识 产权 ,振动 小 .噪声 
低 .重量 轻 .结构 简单 ,是 容量 最 大 .电压 等 级 最 高 的 并 联 电 
抗 名 ,性 能 拓 国 际 同 类 产品 先 列 。 

3 月 下 名, 国产 电压 等 级 最 高 的 24 万 kV 'A,、750kV 单 
相 无 励磁 调 压 发 电机 变压器 在 西 电 西 变 一 次 性 通过 全 部 试 
验 。 试 验 结果 显示 ,该 产品 具有 局 部 放电 量 低 .噪声 小 . 温 
升 和 损耗 低 等 优点 ,技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 

5 月 8 日 ,世界 首 条 +800kV 特 高 压 直流 输电 工程 用 国 
内 生产 的 首 台 特 高 压 换 流 变压器 在 沈 变 公 司 通过 全 部 型 式 
试验 项 目 考核 ,各 项 技术 指标 创 世 界 最 高 水 平 , 标 志 着 特 高 
压 直 流 关键 设备 国产 化 研制 工作 取得 重大 进展 和 突破 。 

6 月 7 日 ,呼伦贝尔 一 辽宁 直流 输电 工程 国内 首 台 自主 
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研发 的 +500kV 直 流 换 流 变 压 器 在 沈 变 公司 通过 绝缘 试验 
考核 ,6 月 11 日 通过 高 频 阻抗 等 附属 试验 后 ,产品 正式 诞 
生 。 该 产品 在 设计 、 材 料 采 购 、 生 产 、 装 配 等 环节 完全 实现 
了 国产 化 ,其 中 阀 侧 出 线 绝缘 装置 完全 实现 自主 研发 .自主 
装配 ,各 项 技术 指标 达到 了 国际 领先 水 平 。 

7 月 ,由 衡 变 公司 自主 设计 ,制造 的 世界 最 大 容量 、 中 国 
首 台 单 相 单 柱 式 320Mvar/1 000kV 特 高 压 并 联 电抗 器 一 次 性 
通过 全 部 出 厂 试验 和 型 式 试验 项 目 ,各 项 技术 指标 均 优 于 
技术 协议 要 求 。 该 产品 采用 单 相 单 柱 结构 ,容量 大 、 电 压 等 
级 高 .体积 小 、 外 观 精良 .性 能 优越 ,在 局 部 放电 控制 .局 部 
过 热 控制 .振动 噪声 抑制 和 铁心 饼 制 作 等 方面 使 用 了 多 项 
国际 领先 技术 ,其 性 能 达到 国际 同类 产品 的 最 高 水 平 。 该 
产品 的 成 功 研制 , 提高 了 特 高 压 输 变 电 设 备 国产 化 的 研制 
水 平和 生产 能 力 ,标志 着 我 国 特 高 压 交 流 工程 建设 取得 重 
要 进展 ,装备 制造 业 自 主创 新 取得 重大 突破 。 

7 月 22 日 , 西 电 西 变 为 晋 东南 一 南阳 一 荆门 1 000kV 特 
”高 压 交流 示范 工程 研制 的 1 000kV .200Mvar 并 联 电抗 器 一 
次 性 通过 全 部 试验 。 该 产品 具有 局 部 放电 低 、 振 动 小 .损耗 
低 、 噪 声 小 .安全 可 靠 等 优点 ,完全 满足 国家 标准 和 国家 电 
网 公司 技术 协议 的 要 求 , 技 术 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 它 
的 研制 成 功 标 志 着 西 电 西 变形 成 了 百 万 伏特 电抗 器 系列 
化 .批量 的 生产 能 力 ,已 经 发 展 成 为 世界 上 制造 百 万 伏特 电 
抗 器 产品 最 多 、 规 格 最 全 的 企业 。 

8 月 21 日 ,西北 一 华中 (四 川 ) +500kV 直 流 输电 工程 
宝鸡 换 流 站 首 台 具 有 完全 自主 知识 产权 的 换 流 变 压 器 在 西 
电 西 变 研制 成 功 技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 

8 月 28 日 , 西 电 西 变 为 西北 一 华中 (四 川 ) +500kV 直 
流 输电 工程 自主 研制 的 第 一 台 国产 化 平 波 电 抗 器 ,一 次 性 
通过 全 部 出 厂 和 型 式 试验 ,满足 了 国家 标准 和 技术 协议 的 
要 求 ,技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 西 电 西 变 赛 括 了 该 工 
程 6 台 平 波 电抗 器 的 全 部 供 货 合 同 , 进一步 掌握 了 超 特 高 
压 输电 装备 制造 的 核心 技术 ,完全 具备 了 独立 自主 完成 
+500kV 平 波 电抗 器 的 设计 制造 能 力 ,促进 了 国产 直流 设备 
的 技术 升级 。 

常州 市 英 中 电气 有 限 公司 完成 了 西 电 西 变 DFP 一 
200000/900 变压器 出 线装 置 的 研制 。 该 出 线装 置 是 特 高 压 
变压器 的 关键 部 件 ,属于 成 型 件 制造 的 核心 技术 ,长 期 由 国 
外 公司 垄断 。 它 的 自主 研制 成 功 ,实现 了 特 高 压 变压器 出 
线装 置 制造 技术 的 技术 升级 和 跨越 式 发 展 ,使 我 国 变压器 
成 型 件 拥有 了 自主 知识 产权 ,打破 了 国外 公司 在 特 高 压 变 
压 器 核心 制造 技术 方面 的 垄断 。 

10 月 17 日 , 沈 变 公司 +600kV 换 流 变 压 器 试验 合格 ,各 
项 技术 指标 完全 满足 技术 规范 。 该 产品 为 云 广 特 高 压 直流 
试验 示范 工程 配套 , 较 +800kV 换 流 变 压 器 的 结构 更 为 
复杂 。 

10 月 21 日 ,由 特 变 电 工 新 疆 变压器 厂 自 主 研发 生产 的 
世界 首 批 330kV 铁路 牵引 变压器 在 郑 西 客运 专线 姚 家 寨 牵 
引 变 电 所 正式 投 电 , 产 品 一 次 投 电 成 功 ,运行 一 切 正常 , 标 
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志 着 中 国 铁 路 首 批 330kV 铁路 牵引 变压器 成 功 投 运 。 这 是 
世界 上 第 一 批 330kV 电压 等 级 的 AT 供电 方式 牵引 变压器 。 

10 月 24 日 ,天 威 保 变 为 云 广 +800kV 特 高 压 直流 输电 
工程 承 制 的 +800kV(HY14 ) 特 高 压 换 流 变压器 在 天 威 保 变 
(255) 变压器 有 限 公 司 一 次 顺利 通过 全 部 试验 项 目 考 
核 ,主要 技术 性 能 指标 达到 国际 领先 水 平 。 试 验 报告 显示 ， 
该 产品 直流 耐 压 试验 和 极 性 反 转 试验 全 程 未 出 现 大 于 
2 000pC 的 局 部 放电 脉冲 信号 ,局 部 放电 水 平 、. 温 升 、 负 载 损 
耗 . 空 载 损耗 及 噪声 水 平 远 远 低 于 合同 要 求 值 。 该 产品 的 
研制 成 功 是 中 国 重大 电力 装备 制造 国产 化 的 重大 突破 。 

12 月 初 , 沈 变 公司 为 向 家 坝 一 上 海 特 高 压 直 流 输电 工 
程 研 制 的 +800kV 特 高 压 直流 换 流 变 压 器 以 优异 指标 通过 
试验 ;为 云南 一 广东 +800kV 特 高 压 直 流 输电 工程 研制 的 
+ 800kV 直流 换 流 变压器 在 云南 楚雄 换 流 站 带 线 路 经 受 住 
最 高 电压 考验 ,产品 可 靠 性 得 到 充分 证 明 。 沈 变 公司 已 成 
为 国内 唯一 具有 从 上 200kV 到 800kV 全 系列 直流 产品 制造 
业绩 的 企业 ,形成 了 直流 自 有 技术 体系 ,设计 、 制 造 及 验证 
水 平 达 到 国际 先进 水 平 。 

2009 年 12 月 2 日 , 西 电 西 变 为 向 家 坝 一 上 海 + 800kV 
特 高 压 直 流 示范 工程 制造 的 ZZDFPZ—321100/500—400 换 
流 变 压 器 一 次 性 通过 全 部 出 三 试验 ,局 部 放电 量 . 空 载 和 负 
载 损 耗 SREM . 温 升 等 主要 性 能 指标 均 优 于 国家 标准 和 
技术 协议 的 要 求 ,其 中 局 部 放电 量 小 于 SOpC ,达到 了 国际 先 
进 水 平 。 

12 H 27 日 ,天 威 保 变 自主 开发 设计 的 240Mvar/ 
1 000kV 特 高 压 并 联 心 式 电抗 器 一 次 通过 全 部 试验 项 目 考 
核 ,局 部 放电 水 乎 损耗 . 温 升 .噪声 水 平 .振动 平均 值 等 多 
项 技术 性 能 指标 达到 国际 同类 产品 一 流水 平 。 该 产品 采用 
单 相 单 柱 结构 ,在 研发 过 程 中 ,运用 三 维 磁场 计算 软件 详细 
分 析 计 算 了 变压器 线圈 以 及 铁心 .油箱 钢 结 构件 中 的 漏 磁 
和 涡流 损耗 分 布 ,运用 电场 计算 软件 计算 分 析 了 变压器 主 
绝缘 及 局 部 电场 ,并 基于 计算 分 析 结 果 , 在 材料 选用 ,屏蔽 
结构 等 方面 采取 了 有 效 措施, 解决 了 高 电压 大 容量 并 联 电 
抗 器 在 局 部 过 热 .振动 .噪声 .励磁 特性 等 方面 的 问题 。 

新 产品 开发 ”2009 年 , 西 电 西 变 的 10 项 新 产 通过 国家 
级 鉴定 ,这 10 项 产品 分 别 是 :BKDF 一 200000/1000 并 联 电 
抗 器 .PKDGKL 一 800 一 4000 一 75 干 式 平 波 电抗 器 、BKD 一 
140000/750 并 联 电抗 器 .DZ 一 40000/1000 单 相 特 高 压 电力 
变压器 ZZDFPZ—321100/500—400 换 流 变压器 、ZZDFP7 一 
297600/330—500 换 流 变压器 、ZZDFPZ 一 297600/330 一 250 
换 流 变压器 、PKDFP 一 500 一 3000- 一 290 平 波 电抗 器 、.DFP 一 
260000/750 电力 变压器 .ODFPS 一 700000/750 自 耦 变压器 。 
这 些 产 品 均 具 有 完全 自主 知识 产权 ,具有 绝缘 结构 合理 R 
声 低 .振动 小 .损耗 低 、 局 部 放电 量 小 等 优点 ,其 中 3 项 新 产 
品 的 技术 性 能 达到 国际 领先 水 平 ,1 项 新 产品 达到 国内 领先 
水 平 ,其 余 6 项 新 产品 达到 国际 先进 水 平 。 

衡 变 公司 18 项 新 产品 通过 国家 鉴定 ,其 中 BKST 一 
45000/400 并 联 电 抗 器 、BKD2 一 120000/750 并 联 电抗 器 达 


到 国际 领先 水 平 , 男 有 5 项 达到 国际 先进 水 平 ,11 项 达到 国 
内 先进 水 平 。 

2 月 27 日, 西 电 西 变 66.7 万 kV， A、500kV HBR HH 
双 圈 水 冷 组 合式 发 电机 变压器 ,一 次 性 通过 全 部 出 厂 试 验 ， 
技术 经 济 指标 达到 国内 领先 水 平 ,在 国内 首创 了 双 同 心 和 
低压 出 线 结构 ,负载 损耗 相当 时 , 空 载 损耗 降低 约 10% , 运 
输 重 量 减 轻 约 8% ,成 功 地 解决 了 大 容量 高 电压 发 电机 变 
压 器 的 运输 和 局 部 过 热 问 题 , 满足 了 铁路 转运 站 的 起 吊 要 
求 。 西 电 西 变 为 国电 大 渡河 流域 水 电 开 发 公司 研制 6 组 
500kV .66.7 万 kV， A 油 漫 式 双 圈 组 合式 三 相 变 压 器 及 其 附 
属 设备 ,该 变压器 为 首 台 。 

4 月 17 日 , 特 变 电工 新 疆 变 压 右 厂 自主 研发 的 国内 首 
台 单 项 330kV 级 牵引 变压器 一 次 性 通过 国家 变压器 质量 监 
督 检验 中 心 突 发 短路 试验 ,填补 了 330kV 级 单项 牵引 变 压 
器 抗 突 发 短路 能 力 方面 的 空白 。 

7 月 上 旬 , 国 内 首 台 750kV 72 万 kV . A 三 相 一 体 巨 型 
发 电机 变压器 设计 联络 会 在 西安 召开 。750KV .72 万 kV :A 
三 相 一 体 巨 型 发 电机 变压器 是 西 电 西 变 迄 今 为 止 设 计 制 造 
的 重量 和 尺寸 最 大 的 产品 ,科技 人 员 在 绝缘 结构 , 屏 珊 结构 
等 关键 技术 上 实现 了 自主 创新 。 该 产品 为 华能 陕西 秦岭 发 
电 有 限 公司 上 大 压 小 2 x600MW 机 组 项 目 研 制 。 西 电 西 变 
共 获 得 包括 2 台 750kV、72 万 kV A 发 电机 变压器 、 起 备 变 
压 器 厂 用 高 压 变 压 器 在 内 的 全 部 变压器 订单 ,合同 总 额 超 
过 1 亿 元 ,2010 年 一 季度 交 货 。 

10 月 1 日 ,我 国 自主 研发 设计 .具有 完全 自主 知识 产权 
的 国内 首 台 三 相 SFP 一 1140MV . A/500kV 电力 变压器 在 天 
威 保 变 ( 秦皇岛) 变压器 有 限 公司 一 次 通过 全 部 试验 项 目 考 
核 ,主要 技术 性 能 指标 达到 国际 领先 水 平 。 该 变压器 是 我 
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国 第 一 台 配 套 1 000MW 超 超 临界 发 电机 组 的 三 相 一 体 主 变 
压 器 ,也 是 国内 容量 最 大 的 .500kV 级 变压器 ,具有 技术 先 
进 \ 性 能 优越 .安全 可 靠 性 高 的 特点 。 

10 A 31 日 ,江苏 华 朋 变压器 有 限 公 司 研制 的 
ODFS13—334000/500 单 相 三 绕组 无 励磁 调 压 自 耦 变压器 
通过 鉴定 。 专 家 组 认为 :该 变压器 按照 GB 1094. 5—2008 的 
要 求 进行 了 短路 承受 能 力 设 计 验 证 ,符合 相关 要 求 ; 在 绕组 
最 热点 的 计算 位 置 埋设 了 光纤 测 温 元 件 ,验证 了 热点 温 升 
计算 值 ; 具 有 损耗 低 、 噪 声 小 .局 部 放电 低 ,. 温 升 低 等 特点 ， 
综合 技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 

11 月 8 日 ,南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 (以 下 简称 
南京 电气 ) 自主 研发 的 550kN 等 4 种 直流 钢化 玻璃 绝缘 子 
通过 国家 级 技术 鉴定 ,产品 综合 技术 性 达到 国际 同类 产品 
的 领先 水 平 。 直 流 钢化 玻璃 绝缘 子 系列 新 产品 是 南京 电气 
为 我 国 超 高 压 和 特 高 压 直流 输电 工程 研制 的 替代 进口 . 填 
补 国 内 空白 的 重大 新 产品 ,其 中 550kN 直流 钢化 玻璃 绝缘 
子 可 用 于 +800kV 特 高 压 直流 输电 工程 ,产品 强度 等 级 为 世 
界 同 类 产品 之 最 。 

12 月 ,天 威 保 变 为 日 本 东洋 电机 株式 会 社 承 制 的 108 
只 GIS 用 电流 互感 器 产品 一 次 试验 合格 ,并 通过 用 户 验 收 ， 
主要 性 能 和 技术 指标 达到 国际 领先 水 平 。 天 威 保 变 在 研发 
过 程 中 ,采用 了 多 项 新 工艺 .新 技术 , 并 按照 美国 
ANS1C57. 13 标准 生产 制造 ,产品 的 性 能 和 综合 效益 均 优 于 
传统 环形 互感 器 。 天 威 保 变 对 GIS 用 电流 互感 器 拥有 完全 
的 自主 知识 产权 。 

2009 年 变压器 行业 新 产品 型 号 注册 情况 见 表 1。2009 
年 变 压 天 行业 新 产品 试验 情况 见 表 2。 


表 1 2009 年 变压器 行业 新 产品 型 号 注册 情况 


批准 注册 型 号 


SCB10—315 ~ 2500/10 ,DKSC—630/10. 5—130/0. 4 .XHDCZ—600/10. 5 .XHDCR—300/10. 5 


PC1500—20/520 .PC1800—16/480 ,.PC2800— 22/460 , PC3800—30/535 


SH1S5—M—30 ~ 315/10 .SBHI5—M—400 ~ 1600/10 


企业 和 名称 
天 津 天 能 变压器 有 限 公司 
常州 东方 三 环 电气 有 限 公 司 S11—M—1250 ~ 2500/20 
金 乡 县 金 科 电气 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
常州 金 电 变压器 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
绵阳 启明 星 电 力 设备 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
山东 成 武 驰 翔 电气 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
无 锡 市 杨 市 变压器 有 限 公司 SZ11—2500 ~ 10000/35 
南通 兴 利 恒 特 种 变压器 有 限 公 司 SCB10 一 1000 ~ 1250/10 
沈阳 天 通电 气 有 限 公司 
上 海宝 光 科 技 集团 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
山西 正 荣 电力 设备 制造 有 限 责 任 公 司 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 
江山 市 申 达 电 气 有 限 公司 S11—M—630 ~ 1000/20 
上 海 联 能 置信 非 晶 合 金 变压器 有 限 公司 SBH15—M—630 ~ 1000/10(SLZX) 
河南 中 天 电气 股份 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
上 海上 器 (集团 ) 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
泰安 市 泰达 电气 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
中 兆 培 基 ( 北 京 ) 电 气 有 限 公 司 
南通 晓 星 变压器 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
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企业 名 称 
湖北 西 迈 电 气 设备 有 限 公 司 


临沂 鲁能 超越 电气 制 运 有 限 责 任 公司 


海南 威 特 电 气 集团 有 限 公司 
重庆 源 通 干 式 变压器 有 限 公司 


驻马店 市 华宇 电力 实业 有 限 公司 设备 制 


造 分 公司 
厦门 局 和 电器 有 限 公司 
江苏 兆 盛 电气 有 限 公司 


宁波 和 甬 嘉 变压器 有 限 公司 


兰州 亿 维 变压器 有 限 公司 
北京 北 二 变 变压器 有 限 公司 
江苏 明 通电 力 科技 有 限 公司 
沧州 华 瑞 变 压 器 有 限 公司 

饶 平 县 广 感 变压器 有 限 公司 
张家港 市 恒安 变压器 有 限 公司 
石家庄 天 泰 电力 变压器 有 限 公司 
汕头 市 电力 修配 厂 

淮安 市 淮阴 清江 变压器 有 限 公司 
江苏 苏 变 变 压 器 有 限 公司 

芜湖 恒生 电器 有 限 公司 

常州 西 电 变压器 有 限 责任 公司 
泰安 泰山 电气 有 限 公司 

山东 万 通电 力 设备 配套 有 限 公司 
公主 岭 市 电力 变压器 制造 厂 
AMT HA ERS 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
浙江 申 大 变压器 有 限 公司 
河南 省 森 电 电力 设备 有 限 公司 
库 柏 工业 电气 (上 海 ) 有 限 公司 
宁波 仁 栋 变压器 有 限 公司 


福建 省 泉州 变压器 制造 有 限 公司 
临 胸 华 诺 电 器 有 限 公 司 
安徽 安 易 互 感 器 有 限 公 司 


江苏 易 讲 电气 有 限 公 司 
南通 力 源 变压器 有 限 公司 
南通 威 科 电气 有 限 公司 
南通 苏 源 恒 炫 电 气 有 限 公司 
南通 力 源 变压器 有 限 公司 
江苏 华 联 变压器 有 限 公司 





江苏 铭 安 电气 有 限 公 司 
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( 续 ) 
批准 注册 型 号 
S11—M—30 ~ 1600/10 
S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 
SH15—M—30 ~ 500/10 .SBH15 一 M 一 630 ~ 1000/10 .SB13 一 M 一 630 ~ 1600/10 
SC10 一 30 ~ 250/10 .SCB10—630 ~ 800/10 
S11—M—30 ~ 1600/10 


SCB10 一 1000 ~ 1250/10 

S1i—M—30 ~ 1600/10 .SCB10 一 1000 ~ 1250/10 .SCB10 一 1250 ~ 2500/20 (10) .SCB10— 
1250 ~ 2500/20 ,SCB10—315 ~ 500/20 

SB11—M—1250 ~ 2500/20 ,SB13—-M—1250 ~ 1600/10 .SH15—M—30 ~ 200/10 ,SBH15— 
M—250 ~ 1000/10 .SCB10—1600 ~ 2500/20 .SC10—30 ~ 200/10 ,SCB10—250 ~ 2500/10 

S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 

S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 

SC10 一 30 ~ 250/10 .SCB10—315 ~ 2500/10 

S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

511—M +» RL—630 ~ 1600/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

SB13—M + RL—200 ~ 1000710 

SCB10—1000 ~ 1250/10 .SCB10 一 1000 ~ 1250/20(10) S11—M—630 ~ 1000/20 

SCB10—630 ~ 2500/10 

511—M-—30 ~ 1600/10 

$SZ11—240000/220 

ODFS—250000/500 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

511—D—30 ~ 500/10 

S9—M—30 ~ 1600/10 

$11—M—30 ~ 1600/10 

SWB11—M—30 ~ 1600/10 .ZGSWB11—-Z—30 ~ 1600/10 

SCBI—630 ~ 1250/10 .SHI5—-M—30 ~ 500/10 .S11—-M + RL—30 ~ 500/10 .511—M - R— 
30 ~ 1600/10 ._DII—M + R—5 ~ 160/10 

SCB9—800 ~ 2500/35 SCBH15—630 ~ 800/10 .ZFS—Z - F—500 ~ 2000/35 

511—M—30 ~ 1600/10 


TYD110//3—0.02H, LB6—110W2, LB7—110W2, LVB—110W2, LVQB—110W2, 

LB7—220W2 

S11—M—1250 ~ 2500/20 ,SCBI1—1000 ~ 1250/20 ,SCB9--630 ~ 1250/10 

S11—M—630 ~ 1000/20 ,SCBI0—1000 ~ 1250/20 

S11—M—630 ~ 1000/20 ,SCB10—1000 ~ 1250/20 

SG( H) 10—1000 ~ 1250/10 SCB11—1000 ~ 2500/10 

SCB11—1000 ~ 1250/10 | 

S13—M—30 ~ 1600/10 ,S11—M—1250 ~ 2500/20 , S11—M—630 ~ 1000/20 (10) , ZGS— 
Z . F—800 ~ 2000/35 , SCB10—630 ~ 800/20 (10) , SCB10—1600 ~ 2500/20 (10) , DKSC— 
630 ~ 2000/35 


S11—630 ~ 1000/20 .SCB10—1000 ~ 1250/20 .SCB11—1000 ~ 1250/10 


企业 和 名称 
江苏 亚 威 变压器 有 限 公司 
芜湖 市 金牛 变压器 制造 有 限 公司 
常州 市 旺 达 变 压 器 有 限 公司 
南宁 南 特 变 压 硕 制造 有 限 公司 
广东 中 电 华 强 变压器 有 限 公司 
重庆 市 亚 东亚 集团 变压器 有 限 公司 
山东 永远 集团 有 限 公 司 
厦门 启 和 电器 有 限 公 司 
ASAE TH Ze BAR FB ABA PR ZA 
天 津 通 安 变压器 有 限 公司 
丹阳 市 华 特 电力 设备 有 限 公司 
陕西 合 容 电力 设备 有 限 公 司 


常德 国力 变压器 有 限 公司 
武汉 振 源 电力 设备 有 限 公 司 
常州 东芝 舒 电 变 压 器 有 限 公 司 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公司 
辽宁 欣 泰 股份 有 限 公 司 
环宇 集团 有 限 公司 

琦 洲 电 气 有 限 公 司 

广东 四 会 互感 器 广 有 限 公 司 
上 海 浦 变 徐州 变压器 有 限 公司 


衡阳 市 新 侈 电力 特种 变压器 有 限 公 司 


江苏 海 田 电气 股份 有 限 公司 
丹东 欣 泰 电气 股份 有 限 公司 


徐州 市 华能 变压器 有 限 公司 
江苏 海 昌 高 科 电气 有 限 公司 


武汉 振 源 电力 设备 有 限 公司 

保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公司 
常州 特种 变压器 有 限 公司 

福建 省 鞭 中 电气 设备 有 限 公司 
保定 金泰 昌 电 力 设备 有 限 公司 
江西 亚 珀 变 电 设备 有 限 公司 
广州 市 番禺 明珠 电器 有 限 责任 公司 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 


上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 
上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 
平 高 集团 有 限 公司 


行业 概况 


( 续 ) 
批准 注册 型 号 

S11—M—630 ~ 1000/20 .SCB10 一 1000 ~ 1250/20 

SFZ11 一 16000 ~ 63000/110 

S11—M—630 ~ 1000/20 .SCB10 一 1000 ~ 1250/10 

SB11—M—30 ~ 1600/10 .SCB11 一 630 ~ 1250/10 

SCB10 一 1000 ~ 1250/10 

SFSZ11—63000 ~ 240000/220 .SH15—-M—30 ~ 500/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

SCB10—1600 ~ 2500/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

SH15—M—30 ~ 500/10 SBHIS—M—630 ~ 1600/10 

S11—M—630 ~ 2500/20 

BKDGKL—20000/35 W , CKDGL—400/35—12 , CKDGKL—2400/110—12 , CKDGKL—560/ 
66—6 ,CKSC—480/10—12 |FDGR—3. 4/11/,/3W 

SBH15—M—630 ~ 1000/10 

SCB11—1000 ~ 1250/10 

SZ11—31500 ~ 50000/110 S11 一 630 ~ 1000/20 

SCB10 一 1000 ~ 1250/10 

$Z11—31500/66 

S11—M—30 ~ 1600/10 

SCB9—630 ~ 1250/10 

SC9—400 ~ 630/10 .SC10 一 30 ~ 250/10 ,SC10—80/35 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S1i—M—30 ~ 1600/10 

S11—M—630 ~ 1000/20 .SCB10 一 1000 ~ 1250/20 

SH1S—M—315 ~ 500/10 .ZGS 一 Z + F—1600/35 ,CKSC—360/10—6 .SCBH15—630 ~ 800/ 
10 .S11—M—630 ~ 1600/10 ,SCB10—1600 ~ 2500/10 , YBM—F—40. 5/0. 691600 , CKSC— 
360 ( 240, 120 )/10—6 , CKSGKL—360/10—6 , XHDCT—315/10 , SZ11—16000/35 , SCB10— 
630 ~ 800/35 | 

S11—M—30 ~ 1600/10 

SCB11—1000 ~ 1250/10, SCB11—1000 ~ 1250/10 .SCB10 一 1000 ~ 1250/20 .S11 一 630 ~ 
1000/20 

S11—M—30 ~ 1600/10 

ODFPS—1000000/1000 

S11—M—630 ~ 1000/20 ,SHIS—M—315/10 ,D11—M—80/10 ,SCB10—1600 ~ 2500/20 

S11—M—30 ~ 1600/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 

SCB10—1600 ~ 2500/10 

SC( H) B10—1600 ~ 2500/10 

SZ11—16000 ~ 63000/110 , SSZ11—20000 ~ 63000/110 ,SZ11—10000 ~ 40000/66 , SZ1i— 
2000 ~ 8000/35 „S1 i —M-——630 ~ 1000/20 ,SBH15—M—630 ~ 1000/10 ,SCBI0—1600 ~ 2500/ 
10 ,SSZ1 1 —180000/220 ,ODFS—250000/500 .S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 


SCB10—1000 ~ 1250/10 
SCB10—1600 ~ 2500/10 .SCB9—1600 ~ 2500/10 


LVQB(T) —S00W2 .LGB( J) —220 .LGB(J) —110 .LGB( J) —66 .LGB( J) —35 .LZZW—35 , 
JDQX—220 .JDQX 一 110 ,JSQXH—110 
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( 续 ) 
企业 名 称 批准 注册 型 号 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 SFP—780000/220 , SFP-—750000/500 , DFP—417000/500TH , DFP—380000/500 , ODFPS— 


700000/750GY .ZZDFPZ—250000/500—800 . ZZDFPZ—297600/500—500 , ZZDFPZ—250000/ 
500—600, ZZDFPZ—250000/500—400 、 ZZDFPZ—250000/500—200,. ZZDFPZ—297600/ 


500—250 

YEAR SAR BEA BRAS A | S11—M—630 ~ 1000/20 

佛山 市 顺德 区 恒 导 电气 科技 有 限 公司 SCB10—-630 ~ 800/10 

柳州 中 特 变 压 器 有 限 公司 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 

Yh HES FE PB A BR ODFS—334000/500 , OSFZ1 1—320000/220 ,SFZ10-—400000/220 

YL Op HS AE He BB AR ZA R S11—M—30 ~ 1600/10 

西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 ZZDFPSZ—300870/500 , SFPZ—800000/500 , SSP—H—667000/500 , OSFPZ—H—250000/ 


400, BKD CN—50000/500 . PKDGKL—800—4000—75 , ZZDFPZ—297600/330—250 , ZZDF- 
PZ 一 2976007330 一 500 .ZZDFPZ—321 100/500—400 , DFP—260000/750 


山东 威 科 电力 设备 有 限 公司 SZ11—50000/110 

青州 市 福利 电力 变压器 厂 SZ11—10000/35 ,$11—M—800/20 .SLB11 一 M 一 800/10 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 

大 连 北方 互感 器 集团 有 限 公 司 LZZBJ18 一 20 

东盟 电气 集团 有 限 公司 SCB10 一 1600 ~ 2500/10 

天 威 保 变 ( 人 合肥) 变压器 有 限 公司 SFPS—150000/500 、ODFPS 一 250000/500 , SFP—400000/330 、SFPZ 一 2400007330 SF- 


SZ11—240000/220 ,SFP10—420000/220 .SFSZ11 一 40000 ~ 63000/110 , D—Q¥J—50000/330 , 
D—QYJ—75000/220 


重庆 源 通 干 式 变 压 器 有 限 公司 SCB10—1600 ~ 2500/10 

江苏 宏 源 电气 有 限 责任 公司 SBH15—M—30 ~ 500/20 .SBH15—M—30 ~ 500/20(10) 
巨 邦 电气 有 限 公司 SCB10 一 630 ~ 800/10 .SCB10—1600 ~ 2500/10 

佛山 汇 网 电气 有 跟 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 

空军 机 场 保障 设备 研制 中 心 S11—M—-30 ~ 500/10 

华 仪 电气 股份 有 限 公 司 ZGS—Z . F—630 ~ 2500/10 

潮 北 阳光 电气 有 限 公司 QYS 一 (25000 +25000 ) /220 

上 海 华 通 机 电 ( 集团) 有 限 公司 S10 一 M 一 100710 


R2 2009 年 变压器 行业 新 产品 试验 情况 


企业 名称 产品 型 号 
上 海 华声 电气 研究 所 SZ11 一 6300735 
南宁 南 特 变压器 制造 有 限 公司 SB11—M—125/10 ,SCB11—1000/10 ,SB11—M—800/10 
WAFIKA $B13—M—250/10 
广州 骏 发 电气 有 限 公 司 SCBH15—1250/10 
苏州 东 源 天 利 电器 有 限 公司 SBHI5—M—800/10 .SCB11 一 1000720 
湖北 阳光 电气 有 限 公司 S11—M—315/10 
施耐德 ( 苏州 ) 变压器 有 限 公司 SCB10—5000/35 
张家港 市 恒安 变压器 有 限 公司 S11—M - RL—800/10 
上 海 市 电力 公司 SCB11—1250/10 
天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公司 SC10—16000/35 .SCB10-—630/10 .SCB10 一 2500710 
浙江 申 大 变压器 有 限 公司 SCB10—1600/10 ,$11—M—100/10 .$9 一 M 一 6307/10 ,S9—M—315/10 
佛山 市 斯 隆 电气 有 限 公 司 SCB10—500/20(10) 
广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公 司 SG(H)B11—1000/10 
广东 兴 利 变压器 有 限 公 司 i S13—M—315/10 SSHIS—M—315/10 ,S11—M—200/10 .S11 一 M 一 800710 .S13 一 M 一 -800/10 
南京 环 网 电力 设备 有 限 公司 S11—M—1000/10 
焦作 市 看 涯 电力 有 限 公司 S11—M—100/10 
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行业 概况 


( 续 ) 
企业 名 称 产品 型 号 
常州 华电 变压器 有 限 公司 S11 一 1000720 
四 川 兴 川 变 压 器 有 限 公 司 Si1—M—100/10 
海南 威 特 电 气 集团 有 限 公司 SB13—-M—500/10 ,SB13—M—1600/10 
通辽 星海 变压器 有 限 责任 公司 S11—M—800/10 ,S11—M—100/10 
河北 华北 石油 运通 拖 动 设备 制造 有 限 公司 SB11 一 M . R—1000/10 
北京 北 二 变 变 压 器 有 限 公司 S11—M—100/10 
公主 岭 市 电力 变压器 制造 厂 S11—M—200/10 |S11—M—630/10 
三 变 科技 股份 有 限 公司 SCB10—630/10 
镇 江天 力 变压器 有 限 公司 SCB11—1600/10 
北京 电力 设备 总 厂 BKSC—10000/35 .CKSC—1200/10—12 
广州 科 琳 电气 设备 有 限 公司 S13—M - RL—800/10 .S13—M - RL—315/10 
吉林 省 吉 通 电力 设备 制造 有 限 公司 S11—M—100/10 .S11 一 M 一 800710 
北京 潞 电 钱 江 变 压 器 有 限 公司 S11—M—1600/10 .SBH15 一 M 一 630/10 .DH15-—M-—100/10 .SCB10 一 2000710 
江苏 华 朋 特 种 电源 设备 有 限 公司 ZBS—10000/35 
丹东 市 互感 器 有 限 公 司 CKDGKL—591/66—6 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 SZ11—80000/110 
沈阳 福 林 特 种 变压器 有 限 公 局 SFF—CY—50000/20 
大 同 ABB 牵引 变压器 有 限 公司 BoBo .BEK ,ATM9 ,JQFP2—9000/25 ( DT) 
南通 晓 星 变压器 有 限 公司 SFSZ11—180000/220 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 SCB11—1000/20 
保定 晓 星 天 威 变 计 器 有 限 公 司 S211—10000/35 
沈阳 天 通电 力 设备 有 限 公司 S9—7000/66 
福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公 司 S11—D—400/10 
海南 金 盘 电 气 有 限 公 司 SCB10—2500/20( 10) 
许 继 变 讨 器 有 限 公司 SCB10 一 10000735 
吴江 市 变压器 三 有 限 公司 Di2—R—S50/20 , S11—M . R—80/10 , SCB10—1000/20 , SCB10—-500/20 ( 10 ) , SZ11— 
80000/110 
秦安 泰山 电气 有 限 公司 ODFS—250000/500 
河南 省 森 电 电力 设备 有 限 公司 S11—M-—1000/10 .S11 一 M 一 200710 
天 威 保 变 (合肥 ) 变压器 有 限 公司 SFPS—150000/500 
保定 天 威 顺 达 变压器 有 限 公司 SCBH—1000/6, 3 
常州 特种 变压器 有 限 公司 S11—1600/10 ,SZ11-—20000/35 .SC10—-250/35 .SCBH15—1250/10 
衢州 杭 生 变压器 有 限 公司 SC9—250/10 .SCB9—400/10 ,S11—M—630/10 
上 海 ABB 变压器 有 限 公司 SCB10—800/20 ( 10 )、 SCB11—1600/10 , SCRZ10—10000/35 , SZ9—8000/35 、SCB10 一 
l 1600/20 (10) | 
上 海 置 信 电 气 股份 有 限 公司 ZGSBH—Z—500/20 
日 新 电机 ( 吴江) 有 限 公 司 BKS—60000/35 


江苏 华 鹏 变压器 有 限 公司 S13—M—200/10、 S13 一 M 一 800/10、 S13 一 M 一 1600/10、 OSFZ11—320000/220 , 
SCB102500/10 .S13 一 M 一 500710 

福建 和 盛 置信 非 品 合金 变压器 有 限 公司 SBH1S—-M--800/10 

苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 S11—M—1000/20 


限 公司 
山东 泰 开 箱 变 有 限 公 司 S11—M—2500/35 
顺 特 电气 有 限 公司 SCB9—2500/35 
安徽 光源 电力 变压器 有 限 责任 公司 S11—500/20 
华 仪 电气 股份 有 限 公司 ZDS11—Z + F—1600/10 
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企业 名 称 
山东 华 驰 变压器 股份 有 限 公司 
浙江 广 天 变压器 有 限 公司 
浙江 电力 变压器 有 限 公司 
厦门 启 和 电器 有 限 公司 
江苏 中 电 设备 有 限 公司 
广州 市 番 遇 明珠 电器 有 限 责 任 公司 
福建 省 泉州 变压器 制造 有 限 公司 
临 胸 华 诺 电器 有 限 公司 
上 海 沪 光 变 压 器 有 限 公司 
锦州 变压器 股份 有 限 公司 
山东 金 曼 克 变压器 有 限 公司 
山东 泰 开 变压器 有 限 公司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 
重庆 市 亚 东 亚 集团 变压器 有 限 公司 
特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
鸡西 东方 变压器 制造 有 限 责任 公司 
陕西 合 容 电力 设备 有 限 公司 
特 变 电 工 股份 有 限 公司 新 疆 变压器 厂 


广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 
青州 市 福利 电力 变压器 厂 
常州 西 电 变压器 有 限 责任 公司 
宁波 仁 标 变 压 器 有 限 公司 


保定 市 唱 科 变压器 有 限 公司 

西安 天 虹 电 器 有 限 公司 

蒂 山 鸿 维 电力 设备 有 限 公司 

上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 

丹阳 市 华 特 电 力 设备 有 限 公司 

淄博 市 博 山 市 调 压 器 有 限 责任 公司 
佛山 市 顺德 区 恒 导电 气 科技 有 限 公司 
丹东 欣 泰 电气 股份 有 限 公司 

云南 通 变 电 器 有 限 公 局 

南京 大 全 变压器 有 限 公司 

思源 电气 股份 有 限 公司 

深圳 市 华 力 特 电气 股份 有 限 公司 
江苏 兆 盛 电气 有 限 公司 

衡阳 市 新 讲 电 力 特种 变压器 有 限 公司 
北京 新 华 都 特种 变压器 有 限 公司 
芜湖 市 金牛 变压器 制造 有 限 公司 
五 洲 明珠 股份 有 限 公司 潍坊 浩特 电气 分 
AR 

TIAA UA AS A 
山东 威 科 电力 设备 有 限 公司 
福州 天 宇 电气 有 限 公司 
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( 续 ) 


SZ11—31500/110 

CKSC—~720/35—12 

SZ10—50000/110 

SCB10 一 1600710 

SCZ10—8000/35 

DH1S—M—100/10 

SCB9—630/10 

S11—M—630/10 ,$11—M—100/10 

ZQSCB—4000/35 

SZ11—50000/66 

SFSZ10—20000/110GY ,SCB10—2500/10 

SFZ9—40000/66 

$Z10—240000/220 

SH15—-M—630/10 ,$11—M—1000/10 ,S11—M—315/10 

SFSZ11—180000/220 

QYD—31500/330W2 .ODFPS—700000/750GY , DFP—380000/500 

S11—M—200/20 

CKSC--480710 一 12 ,CKDGKL—560/66—6 , CKDGL—400/35—12 ,CKDGKL—2400/110—12 
SCB10—800/10 , SCB10—2500/10 ,S—500/20 , S—1000/20 , ZGS11—Z—1600/35 、SSH 1 一 


2500/35 .SSZ11—180000/220 , BKDGKL—20000/35 


SCB11—RL—800/10 

511—M—800/10 .S11—M—100/10 ,8Z11—10000/35 

SFP11—40000/220 

D11—M - R—30/10,.S11—M - R—i00/10. SHIS—M—100/10, Si1—M + R—800/10, 


D1I—M - R—80/10 


SHIS—M—315/10 

C( P) SC10—100/10 ,C( P) SCB10—1600/10 

S11—M—100/10 

CKDGKL—2400/35—12 , BKDGKL—20000/35 , BKDGKL—20000/66 
S11—M—630/20 

TSX—1500/10 

SCB10—630/10 

CKSC—360/10—6 

S13—M—1000/10 S13 —M—315/10 

SC( H) 10—10000/35 .SC(H) B—3150/10 ,SC( H) B10—2500/20 
DZI—35—20. 2/1000 

DZJ 一 0. 38 一 0. 044/5000 

S11—M—1000/20 

S11—M—630/10 

ZTSG( H) F—1750/10 .ZTS—3500/10 

SFZ11—50000/110 | 

CKSC—600/10—12 ,CKSC—250/250/10—5 


SBHIS5—M—315/10 
$Z11—50000/110 
SCZ10—16000/35 


质量 及 管理 2009 年 ,变压器 行业 继续 坚持 自主 创新 、 
自主 研发 的 发 展 思路 ,加 大 新 产品 开发 力度 ,不 断 优化 出 口 
产品 结构 ,逐步 改变 低 附 加 值 和 低 技术 含量 产品 占 主 要 地 
位 的 局 面 ,加 大 对 高 技术 含量 、 高 附加 值 产品 的 开发 研制 力 
度 , 发 展 具有 自主 知识 产权 的 产品 ,重视 产品 技术 标准 的 不 
断 完善 和 提高 ,努力 向 国际 标准 或 国际 先进 技术 标准 靠拢 
和 转化 ,提高 国际 竞争 力 。 同 时 企业 努力 调整 产品 结构 , 研 
制 开发 节能 产品 ,淘汰 落后 产能 ,发 展 新 能 源 产品 ,减少 高 
耗 能 产品 的 出 口 。 努 力 提高 产品 质量 ,提高 管理 水 平 。 

2009 年 初 ,武汉 素 普 变压器 开关 有 限 公 司 被 评 为 武汉 
市 民营 科技 创新 型 试点 企业 。 该 公司 是 以 具有 企业 发 展 的 
关键 技术 和 自主 知识 产权 .持续 创新 能 力行 业 带 动 性 和 自 
主 品 牌 、. 较 强 的 盈利 能 力 和 较 高 的 管理 水 平 、 明 确 的 创新 发 
展 战 略 和 良好 的 企业 文化 等 优势 人 选 的 。 

3 月 27 日 ,在 中 国电 器 工业 协会 第 三 届 理 事 会 第 五 次 
会 议 上 , 顺 特 电气 有 限 公 司 获 “ 中 国电 器 工业 最 具 影响 力 品 
牌 " 称 号 ,江苏 华 鹏 变压器 有 限 公 司 获 “ 中 国电 器 工业 最 具 
影响 力 品牌 ”称号 和 “企业 信用 评价 AAA 级 信用 企业 ”铜牌 
及 证 书 。 

管理 及 改革 2009 年 ,变压器 行业 企业 通过 了 ISO 
9001 质量 管理 体系 认证 .ISO 14000 环境 管理 体系 认证 和 
OHSAS 18000 职业 健康 安全 管理 体系 认证 ,并 在 此 基础 上 
进一步 深化 管理 。 大 连 北方 互感 器 集团 有 限 公司 积极 推行 
六 西格玛 经 营 革新 活动 ,每 个 项 目 都 有 专人 人 负责、 专人 检 
查 、 专 人 整改 ,做 到 管理 “精细 化 ” ,2009 年 1 ~7 月 的 销售 收 
人 同比 增长 32% ,并 于 2009 年 9 月 24 日 顺利 通过 方圆 认证 
中 心 对 该 公司 质量 、 环 境 , 安 全 管理 三 体系 运行 的 监督 审 
核 。 南 京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 成 为 国家 重大 技术 装备 
研制 和 产业 化 基地 ,2009 年 8 月 获得 机 械 工业 现代 化 管理 
企业 和 管理 进步 示范 企业 的 证 书 和 奖牌 。 广 州 广 高 高 压 电 
器 有 限 公司 一 次 性 通过 了 中 国 质量 认证 中 心 (CQC) 低 压 成 
套 开关 设备 和 电线 电缆 产品 的 检查 。 

2 月 19 日 ,全 国 机 械 工 业 先 进 集 体 .劳动 模范 .先进 工 
作者 表彰 大 会 在 北京 人 民 大 会 堂 隆重 召开 。 天 威 保 变 、 天 
威 保 变 (合肥 ) 变压器 有 限 公 司 荣获 “全 国 机 械 工业 先进 集 
体 "称号 ;济南 变压器 集团 董事 长 孟 庆 堂 被 授予 "全国 机 械 
工业 劳动 模范 ”荣誉 称号 。2009 年 4 月 , 西 电 西 变 被 人 力 资 
源 社会 保障 部 .国务院 国资 委 联 合 授予 “中 央企 业 先 进 集 
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TK” 光荣 称号 。 

2 月 25 日 ,国家 电网 公司 在 北京 召开 特 高 压 交 流 试 验 
示范 工程 总 结 表彰 大 会 。 特 变 电 工 股份 公司 ES ale 
变 公司 获 特 殊 贡 献 奖 ; 沈 变 公司 顾问 、 原 总 工程 师 高 兴 泪 ， 
总 工程 师 钟 俊 涛 被 授予 “特殊 贡献 专家 ”称号 。 

5 月 22 日 ,在 北京 召开 的 三 峡 三 期 重大 设备 国产 化 立 
功 竞赛 总 结 大 会 上 , 西 电 西 变 荣 获 “ 全 国 五 一 劳动 奖状 ”、 
“优胜 单位 "称号 , 西 电 西 变 工会 荣获 “优秀 组 织 单位 ”称号 ， 
装配 车 间 \、 线 轿车 间 ,设计 开发 部 ,制造 技 术 处 荣获 “优胜 班 
组 ”称号 ,董事 长 .常委 书记 郝 晓 琪 荣获 “ 齐 越 领导 者 " 称号， 
总 工程 师 密 传 龙 荣 获 “ 优 秀 组 织 者 ”称号 , 杨 宝 林 等 9 位 同 
志 荣 获 “ 先 进 个 人 ”称号 。 西 电 西 变 产品 开发 一 室 被 评 为 
“中 央企 业 青 年 文明 和 号”。 

[拟稿 人 :沈阳 变 压 上 器 研究 院 上 股份 有 限 公 司 陈 萍 ” 审 茹 
人 :沈阳 变压器 研究 院 股 份 有 限 公司 曲 万 里 】 





“生产 发 展 状况 ”2009 年 , 据 对 92 家 生产 企业 的 统计 ， 
电气 控制 成 套 设备 行业 各 项 指标 均 比 上 年 有 所 增长 。 全 行 
业 完 成 工业 总 产值 507 亿 元 ,同比 增长 12. 8% ;利润 总 额 
431 亿 元 ,同比 增长 7.67% ;职工 总 数 47 307 人 ,同比 增长 
8. 9% 。2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 工业 总 产 
值 排序 见 表 1。2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 工 
业 增 加 值 排序 见 表 2。2009 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 重点 
企业 销售 产值 排序 见 表 3。2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 
重点 企业 主 营 业务 收入 排序 见 表 4。2009 年 电气 控制 成 套 
设备 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 排序 见 表 5。2009 年 电气 
控制 成 套 设备 行业 重点 企业 资本 保值 增值 率 排 序 见 表 6。 
2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 资产 负债 率 排序 见 
表 7。2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生 
产 率 排序 见 表 8。2009 年 电气 控制 成 套 设 备 行 业 重 点 企业 
经 济 效益 综合 指数 排序 见 表 9。 


表 1 2009 年 电气 控制 成 赛 设备 行业 重点 企业 工业 总 产值 排序 

















大 全 集团 有 限 公司 
华 脂 集团 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 
上 海德 力 西 集团 有 限 公司 
苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 
上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 


708 507 
493 899 
467 873 
238 160 
164 135 
151 389 
150 782 





~ Bw nA FB WH N e 














143 990 
140 560 
127 280 


环宇 集团 有 限 公司 
TERE RA) RARE wl 
上 海 柄 中 (集团 ) 有限 公 司 













江苏 波 珊 电气 有 限 公司 125 000 
江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 119 013 
杭 申 控股 集团 有 限 公司 113 497 





常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 厌 常熟 开关 厂 ) 109 588 
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州 开 电气 股份 有 限 公 司 
| 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 
上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 


四 川 电器 集团 有 限 公司 


上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 


成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 

上 海南 华 兰 肤 电 气 有 限 公司 
沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
宁波 天 元 电气 气 集团 有 限 公 司 

浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 
天 津 久 安 集 团 有 限 公司 

锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公司 


杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 


汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 

云南 开关 厂 

上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 

库 柏 耐 吉 (宁波 ) 电 气 有 限 公司 
浙江 群 力 电气 有 限 公司 

天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公司 
广东 顺 开 电 气 集 团 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 

上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 


表 2 2009 ?年 电导 控制 成 套 设 备 行业 重点 企业 工业 增加 值 排序 


工业 增加 什 
pel eee 


大 全 集团 有 限 公司 

华 胶 集 团 有 限 公司 

江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 
安徽 意 龙 电器 股份 有 限 公司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
天 津 久 安 集团 有 限 公司 

上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 

上 海德 力 西 集团 有 限 公司 

江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 

川 开 电 气 股份 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 有 限 公司 
上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

环 字 集 团 有 限 公司 
江苏 东 源 电 器 集团 


四 川 电器 集团 有 限 公司 


宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 
江苏 海 续集 团 有 限 公 司 








江苏 海 续 集团 有 限 公司 









上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 
唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 
西安 电器 开关 厂 








中 煤 电气 有 限 公 司 









上 海 电 器 陶瓷 三 有 限 公 司 
成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公 司 
厦门 协 成 实业 有 限 公司 
浙江 三 展 电 占有 限 公司 




















天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公 司 


ABR By ES FG a RAA 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 


196 254 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 
139 722 于 波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 
77 359 
73 307 
55 889 
54 984 
38 385 
38 512 
34 808 
34 750 
33 579 
32 385 
29 814 
27 557 
27 137 
26 797 
24 938 
20 784 














成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 


















杭 申 控股 集团 有 限 公司 

上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 
汕头 正 超 电 气 集团 有 限 公司 
上 海 电器 陶瓷 厂 有 限 公司 
浙江 群 力 电气 有 限 公司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 
云南 开关 厂 

上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 





































宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 


泰 察 科 技 (深圳 ) 电 力 技术 有 限 公 司 
河南 新 并 电气 集团 股份 有 限 公 司 
宁波 粽 原 电器 集团 股份 有 限 公司 


广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 
唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 
温州 市 中 意 锁 具 电 器 有 限 公司 
珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 


慈溪 市 大 明 电气 设备 成 套 有 限 公司 
浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 


苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 


吉林 市 恒通 高 压 电 气 有 限 责任 公司 


沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 ， 


杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
天 津 市 三 源 电 力 设 备 制造 有 限 公司 


库 柏 耐 声 ( 宁 波 ) 电 气 有 限 公司 
唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 


( 续 ) 
工业 总 产值 
(万 元 ) 
27 802 
27 398 
27 008 
25 817 
25 395 
22 233 
21 552 
21 397 
18 600 
18 000 
16 300 
16 100 
14 134 
13 705 
12 912 
12 500 
12 500 
12 155 
12 000 
11 296 
11 000 
10 569 
10 370 


17 658 
16 949 
16 331 
14 421 
13 959 
12 156 
12 123 
11 095 
10 271 
9 723 
9 425 
9 380 
9 375 
9 130 
7 535 
7 440 


行业 概况 


( 续 ) 


Ty 
Spel eee 


唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 | 上 海安 科 瑞 电气 有 限 公司 








































38 | 浙 宝 电 气 ( 杭 州 ) 集 团 有 限 公 司 浙江 三 展 电 器 有 限 公司 3 704 
39 | 上 海航 大 电气 有 限 公司 泰 豪 科技 ( 深圳) 电力 技术 有 限 公 司 3 608 
40 | 广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 广东 珠江 开关 有 限 公司 3 117 
41 | 慈溪 市 大 明 电气 设备 成 套 有 限 公司 宁波 炮 华 电器 厂 3 000 
42 | 成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 3 000 
43 | 余姚 市 电力 设备 修造 厂 河南 新 开 电气 集团 股份 有 限 公 司 2 982 
44 | 宁波 烷 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 AIR Bt ES os a BR ZS 2 832 
45 | 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公 司 江苏 万 奇 电 器 设备 有 限 公司 2 799 


佛山 奇 正 电气 有 限 公 司 
珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 
上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 


2 738 
2 426 


上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公司 
锅 州 锦 开 电器 集团 有 限 公 司 
苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 


RI 2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 工业 销售 产值 排序 


工业 销售 7 什 工业 销售 产值 
ie i 































大 全 集团 有 限 公司 708 507 天 津 市 三 源 电 力 设 备 制 造 有 限 公司 33 636 
江苏 东 源 电器 集团 458 699 上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 33 375 
PRERA RA 445 002 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 32 806 
上 海德 力 西 集 团 有 限 公司 218 014 浙江 群 力 电气 有 限 公司 30 776 
上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 151 389 库 柏 耐 吉 ( 宁波) 电气 有 限 公司 29 297 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 146 259 LAE A BRA 27 862 
环宇 集团 有 限 公 司 142 851 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 27 059 
江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 124 500 河南 新 开 电 气 集 团 股份 有 限 公司 26 122 
上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 123 328 宁波 粽 原 电 风 集团 股份 有 限 公 司 23 255 
宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 122 460 泰 豪 科技 (深圳 ) 电力 技术 有 限 公司 22 740 
江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 111 873 唐山 慎 石 电气 有 限 责任 公司 . 22182 
杭 申 控股 集团 有 限 公 司 111 465 唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 18 600 
安徽 鑫 龙 电 器 股份 有 限 公司 109 244 温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公 司 18 000 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 108 408 广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公 司 17 723 
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15 | 川 开 电气 股份 有 限 公司 98 777 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 16 549 
16 | 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 86 974 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 14 345 
17 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 81 729 中 煤 电气 有 限 公司 14 292 
18 | 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 77 158 苏州 万 龙 电 气 集团 股份 有 限 公司 14 056 
19 | 四 川 电 器 集团 有 限 公司 75 421 慈溪 市 大 明 电 气 设备 成 套 有 限 公 司 13 082 
20 | 上 海宝 虱 电 气 集 团 有 限 公司 71 787 EYE a a Pa ARAR] | 12 530 
21 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 65 721 厦门 协 成 实业 有 限 公 司 12 500 
22 | 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 58 842 天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 12 390 
23 | 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 50 987 浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公 司 12 234 
24 | 锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公司 47 736 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公 司 | ”12 000 
25 | 浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 46 895 浙江 三 展 电器 有 限 公司 11 576 
26 | 天 津 入 安 集 团 有 限 公司 46 620 吉林 市 恒通 高 压 电气 有 限 资 任 公司 11 289 
27 | 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 42 707 西安 电器 开关 厂 10 732 
28 | 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公 司 42 552 法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 10 638 
29 | 云南 开关 厂 38 904 成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 10 362 
30 | 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 33 884 余姚 市 电力 设备 修造 厂 10 265 
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表 4 2009 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 主 营 业务 收入 排序 


we e 
(万 元 ) 


大 全 集团 有 限 公司 

华 药 集团 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 

上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 
环宇 集团 有 限 公司 

江苏 波 瑞 电气 有 限 公 司 

上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 
TRAE (RA) Rha Re Al 
杭 申 控股 集团 有 限 公司 

江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
安徽 意 龙 电器 股份 有 限 公司 

川 开 电 气 股份 有 限 公司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

上 海宝 临 电气 集团 有 限 公 司 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 

四 川 电器 集团 有 限 公 司 

上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公司 

宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 

沈阳 华 利 能 源 设 备 制造 有 限 公 司 
白 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 
天 津 久 安 集团 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
云南 开关 三 

天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公司 
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广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 
江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 
山西 汾 西 机 电 有 限 公司 

上 海 盛 善 电气 有 限 公司 
江苏 海 纬 集团 有 限 公司 
唐山 盾 石 电 气 有 限 责 任 公司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
BRACES A 
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475 672 浙江 群 力 电 气 有 限 公 司 

458 699 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 

187 961 库 柏 耐 吉 ( 宁波) 电气 有 限 公司 

147 820 上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公司 

146 259 上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 

142 851 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 

123 379 河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公 司 
123 328 宁波 粹 原 电 器 集团 股份 有 限 公 司 
122 580 泰 豪 科技 (深圳 ) 电力 技术 有 限 公司 
114 958 唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公司 

110 683 温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公 司 
108 408 广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公 司 
101 253 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 

91 866 唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 
86 974 慈溪 市 大 明 电 气 设 备 成 大 有 限 公 司 
81 729 北京 中 煤 电气 有 限 公 司 

71 787 
70 207 
64 463 
58 819 
52 148 
50 529 
50 138 
48 130 
46 109 
41 827 
36 263 
36 120 
33 636 














































































































苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 
上 海 电 器 陶瓷 三 有 限 公 司 

天 津 市 德 利 泰 开 关 有 限 公司 
浙江 三 辰 电器 有 限 公司 

厦门 协 成 实业 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

西安 电器 开关 厂 

浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公 司 
法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 
成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 





































































吉林 市 恒通 高 压 电 气 有 限 责任 公司 


江苏 万 奇 电 器 设备 有 限 公 司 
上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 
宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 

上 海安 科 瑞 电气 有 限 公司 

浙江 群 力 电 气 有 限 公 司 

唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 
华 鹏 集团 有 限 公司 

上 海 析 中 (集团 ) 有 限 公 司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

吴江 金 通 力 电器 成 例 有 限 公司 
天 津 久 安 集 团 有 限 公司 









珠海 经 济 特区 广 达 电 器 设备 有 限 公司 


苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 





主 营 业务 收入 
(万 元 ) 
32 806 
30 776 
30 136 
29 297 
29 064 
28 558 
27 862 
26 080 
25 698 
22 740 
22 182 
18 000 
17 319 
16 549 
16 200 
14 715 
14 272 
14 085 
14 056 
12 529 
12 390 
11 576 
11 113 
10 942 
10 732 
10 696 
10 638 
10 362 
10 135 

9 735 


总 资产 贡献 率 
(% ) 
38. 29 
38. 05 
36. 46 
35. 73 
34, 88 
33. 79 
31.07 
29. 75 
28. 35 
26. 58 








行业 概况 


( 续 ) 


总 资产 贡献 率 
(% ) 























“lanes 


上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公 司 













































24 | 天 津 市 德 利 秦 开 关 有 限 公司 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 17. 33 
25 | 常德 市 天 马 电器 成 套 设备 有 限 公司 河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公 司 16. 68 
26 | 成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 梅 勒 电气 (武汉 ) 有 限 公 司 16. 63 
27 | 环宇 集团 有 限 公 司 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 16. 53 
28 | 宁波 煤 原 电器 集团 股份 有 限 公司 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 14. 98 
29 | 上 海 电 器 陶瓷 三 有限 公司 天 津 市 三 源 电 力 设 备 制 造 有 限 公司 14. 84 
30 | 遵义 长 征 电 器 开关 设备 有 限 责 任 公司 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 14. 80 
31 | 江苏 东 源 电器 集团 天 津 市 正本 电气 有 限 公司 14. 79 
32 | 宁波 光华 电器 厂 上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公司 13. 91 
33 | 安徽 章 龙 电器 股份 有 限 公司 上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 13. 69 
34 | 浙江 三 展 电 器 有 限 公司 衡阳 衡 仪 电气 有 限 公 瑟 12. 38 
35 | 杭州 鸿 程 科技 有 限 公司 宁 复 力 成 电气 集团 有 限 公 司 12. 04 
36 | 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公 司 12. 00 
37 | 吉林 市 恒通 高 压 电 气 有 限 责任 公司 温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公 司 11. 61 
38 | 福建 森 达 电气 有 限 公 司 浙江 海 纳 电气 有 限 公 司 11. 22 
39 | 威海 华 通 开 关 设 备 有 限 公 司 浙 宝 电 气 ( 杭州) 集团 有 限 公司 11. 06 
40 | 大 全 集团 有 限 公司 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 10. 73 


库 柏 耐 吉 ( 宁波 ) 电 气 有 限 公司 泰 豪 科 技 (深圳 ) 电 力 技 术 有 限 公司 


























河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公司 威海 华 通 开 关 设 备 有 限 公司 127. 86 




















































1 

2 | 上 海 盛 善 电气 有 限 公司 ROR TT AR HAL EA RA wl 127. 16 
3 | 上 海 电器 成 套 厂 有 限 公 司 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 127. 02 
4 | 福建 省 先行 电力 设备 有 限 公 司 苏州 电气 控制 设备 三 有 限 公 司 126. 65 
5 | 唐山 创 元 方太 电气 有 限 责任 公司 天 津 久 安 集团 有 限 公 司 126. 59 
6 | 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 122. 03 
7 | 大 全 集团 有 限 公司 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 121. 88 
8 | 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 121. 77 
9 | 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 TERRAE AL Ze 121. 18 
10 | 42852 BIA RAS 常德 市 天 马 电器 成 套 设备 有 限 公司 120. 02 
11 | 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 119. 80 
12 | 福建 森 达 电气 有 限 公司 西安 电器 开关 厂 119. 36 
13 | 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 江苏 东 源 电器 集团 117. 33 
14 | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 四 川 电器 集团 有 限 公司 116. 58 
15 | 吴江 金 通力 电器 成 套 有 限 公 司 浙江 三 展 电 器 有 限 公司 114. 58 
16 | 衡阳 衡 仪 电气 有 限 公 司 宁波 煤 原 电器 集团 股份 有 限 公司 114. 43 
17 | 上 海安 科 瑞 电气 有 限 公司 天 津 市 正本 电气 有 限 公司 114. 28 
18 | 唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 环宇 集团 有 限 公司 114. 09 
19 | 云南 开关 三 安徽 夸 龙 电器 股份 有 限 公司 113. 49 
20 | 成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公司 112. 50 


余姚 市 电力 设备 修造 厂 慈溪 奇 国电 器 有 限 公司 


153 


中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 


















































上 海航 大 电气 有 限 公司 
吉林 市 恒通 高 压 电气 有 限 责任 公司 
上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 


杭 申 控股 集团 有 限 公司 
浙江 群 力 电气 有 限 公 司 
上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 





107. 31 















46 | 川 开 电气 股份 有 限 公 司 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 107. 27 
47 | 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股份 有 限 公司 法 泰 电 器 (江苏 ) 股份 有 限 公司 106. 87 
48 | 广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 106. 80 
49 | 上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公 司 江苏 万 奇 电器 设备 有 限 公司 105. 51 
50 | 上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公 司 浙 宝 电气 ( 杭州) 集团 有 限 公司 105. 00 
上 海德 力 西 集 团 有 限 公司 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 
表 7 2009 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 重点 企业 资产 负债 率 排序 
1 | 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公 司 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 56. 75 
2 | 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 55. 79 
3 北京 二 开 万 博 特 电气 有 限 公司 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 55.77 
4 | 苏州 电气 控制 设备 三 有 限 公司 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 55.43 
5 | 北京 电器 有 限 公 司 华 由 集团 有 限 公 司 54.14 
6 | 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公 司 法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 53. 94 
7 | 天 津 市 三 源 电 力 设备 制造 有 限 公司 福建 省 先行 电力 设备 有 限 公司 53.79 
8 | 广东 珠江 开关 有 限 公司 梅 勒 电气 (武汉 ) 有 限 公 司 52. 95 
9 | RATA RRS REA RA] 浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 52. 24 
10 | 上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 浙江 三 辰 电 器 有 限 公司 52. 04 
11 | 浙江 群 力 电气 有 限 公司 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 51.73 
12 | 宁波 天 安 ( 集 团 ) 和 股份 有 限 公 司 汕头 正 超 电 气 集团 有 限 公 司 50. 52 
13 | 杭 申 控股 集团 有 限 公司 余姚 市 电力 设备 修造 三 50. 42 
14 | 宁波 光华 电器 厂 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公 司 49. 90 
15 | 中 煤 电气 有 限 公 司 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 49.79 
16 | 泰 豪 科技 ( 深圳) 电力 技术 有 限 公司 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 48.75 
17 | 浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公司 48. 28 
18 | 广东 省 新 会 电器 三 有 限 公司 上 海 电器 陶瓷 三 有 限 公 司 48. 05 
19 | 广东 盔 开 电气 设备 制造 有 限 公司 长 沙 电 控 辅 件 总 厂 47. 98 
20 | 云南 开关 厂 佛山 奇 正 电气 有 限 公司 46. 12 
21 | 安徽 意 龙 电器 股份 有 限 公司 吴江 金 通力 电器 成 套 有 限 公司 45. 23 
22 | 上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 环宇 集团 有 限 公司 44. 13 
23 | 大 全 集团 有 限 公司 锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公 司 43. 72 
24 | 库 柏 耐 吉 (宁波 ) 电 气 有 限 公司 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 42. 17 
25 | LEBERE ARAR 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 41. 79 
26 | 哈尔滨 华能 电力 设备 制造 有 限 公司 杭州 鸿 程 科技 有 限 公司 41. 59 
27 | 宁波 煤 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 TTR SEA RAR 41.44 
28 | 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 上 海航 大 电气 有 限 公司 40.51 
29 | 衡阳 衡 仪 电气 有 限 公 司 天 津 市 德 利 秦 开关 有 限 公司 40. 37 
30 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 39. 85 


唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 


154 


行业 概况 


wo © ~s HA th A WU N e 


mi 
© 












Oo ù uyu BD wr A W WV — 


— 
© 


RS 2009 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 


天 津 久 安 集团 有 限 公司 

江苏 海 纬 集团 有 限 公 司 

浙江 群 力 电气 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 
上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 

安徽 饱 龙 电器 股份 有 限 公司 

天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公司 
江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 

四 川 电器 集团 有 限 公司 

上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公 司 

川 开 电 气 股 份 有 限 公司 

江苏 天 涯 华威 电气 集团 有 限 公司 
了 波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 
唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 


常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 


唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 
沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
上 海德 力 西 集团 有 限 公司 

上 海 配 中 (集团 ) 有 限 公司 

上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 

上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

慈溪 市 大 明 电 气 设备 成 套 有 限 公司 


苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 


余姚 市 电力 设备 修造 厂 


江苏 波 瑞 电 气 有 限 公 司 
江苏 海 纬 集团 有 限 公 司 
安徽 完 龙 电器 股份 有 限 公司 
天 津 久 安 集团 有 限 公 司 
浙江 群 力 电气 有 限 公 司 


常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 三) 


上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
唐山 盾 石 电气 有 限 足 任 公司 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公 司 
LEERE ARAR 


806 416. 66 
771 613. 98 
725 597.01 
700 974. 02 
623 862. 90 
585 671.49 
573 607. 19 
517 000. 00 
511 029. 41 
498 085. 50 
496 183. 57 
470 948. 52 
449 271. 62 
418 436. 01 
409 778. 06 
409 693. 18 
392 926. 82 
376 860. 86 
372 000. 00 
364 494. 62 
357 738. 95 
349 473. 68 
341 903. 66 
305 252. 33 
293 134. 37 
275 310. 17 
273 562. 86 
270 952. 38 
250 000. 00 
249 489. 79 















江苏 东 源 电器 集团 

上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 

TERERAA BRA 

上 海航 大 电气 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 

广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 
上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 

上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公司 
宁波 次 华电 器 三 

佛山 奇 正 电气 有 限 公 司 

于波 粽 原 电器 集团 股份 有 限 公司 
浙江 海 纳 电 气 有 限 公司 

成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公 司 

广东 顺 开 电气 集团 有 限 公 司 
FAHA TE) BAA RAH 
吴江 人 金 通力 电器 成 套 有 限 公 司 
杭州 鸿 程 科 技 有 限 公司 

浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公 司 
泰 豪 科技 ( 深圳 ) 电力 技术 有 限 公 司 
哈尔滨 华能 电力 设备 制造 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

中 煤 电 气 有 限 公司 

云南 开关 厂 

常德 市 天 马 电 器 成 套 设备 有 限 公 司 
宁波 天 安 ( 集 团 ) 股份 有 限 公司 
WY = fre Ha BRS 

天 津 市 正本 电气 有 限 公司 

深圳 市 湘 升 电力 电器 实业 有 限 公 司 
上 海安 科 珊 电气 有 限 公司 





江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 
上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 

宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 
温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公司 
成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 

上 海 杯 中 (集团 ) 有 限 公司 

唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 








全 员 劳 动 acm 
企业 名 称 生产 率 FS 
(元 /人 ) e 


珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 


248 703.70 
242 294. 64 
240 263. 15 
225 576. 36 
223 576. 92 
214 184. 61 
213 074. 07 
191 728. 39 
181 324. 50 
166 683. 33 
164 453. 12 
164 210. 52 
160 416. 66 
159 906. 25 
155 016, 44 
151 915. 32 
147 619. 04 
140 888. 88 
138 984. 37 
129 784. 17 
128 888. 88 
122 312. 47 
121 647. 72 
116 315. 13 


. 116 285. 71 


115 882. 89 
115 750. 00. 
115 384. 61 
105 000. 00 
103 500. 00 







经 济 效 益 
综合 指数 


4. 86 
4.74 
4.35 
4.24 
4, 23 
4.17 
4.09 
4.02 
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上 海 盛 善 电气 有 限 公司 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

.上 海 一 开 电气 集团 有 限 公 司 

川 开 电 气 股份 有 限 公 司 

慈溪 市 大 明 电气 设备 成 套 有 限 公司 

沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

宁波 耀 华电 器 厂 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 

上 海安 科 瑞 电气 有 限 公司 

上 海德 力 西 集团 有 限 公司 
江苏 东 源 电 器 集团 

上 海南 华 兰 棱 电 气 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

华 鹏 集团 有 限 公司 

江苏 万 奇 电器 设备 有 限 公司 

吴江 金 通 力 电 器 成 套 有 限 公司 

苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 
宁波 粽 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 

上 海航 大 电气 有 限 公 司 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
| 34 
35 
36 
37 
38 


科技 成 果 及 新 产品 2009 年 9 月 5 日 ,中 国电 器 工业 协 
会 电 控 配 电 设备 分 会 在 天 津 组 织 召 开 低 成 本 新 材料 铜 铝 复合 
排 技 术 交 流 会 。 低 成 本 新 材料 铜 铝 复合 排 由 北京 华北 华 铜 电 
气 有 限 公司 研发 ,选用 新 型 加 工 工艺 ,具有 铜 铝 附着 力 强 、. 导 电 
率 高 .防腐 性 能 好 的 优点 ,可 节省 钢材 料 40% 左右 ,已 成 功 应 用 
于 全 国联 合 设计 的 GCK2 低压 成 套 开关 设备 产品 中 。 

2009 年 9 月 16 日 ,由 天 津 电气 传动 设计 研究 所 和 中 国 
电器 工业 协会 电 控 配 电 设 备 分 会 组 织 的 24kV 箱 式 变电站 
全 国联 合 设计 组 在 天 津 正式 成 立 。 设 计 组 由 天 津 电气 传动 
设计 研究 所 和 行业 70 多 家 知名 企业 的 技术 骨干 组 成 ,代表 
们 针对 设计 重点 ,难点 问题 ,尤其 是 高 低压 电路 方案 及 产品 
结构 展开 了 集中 讨论 ,确立 了 最 终 设 计 方 案 及 下 一 步 工作 
实施 方案 和 重点 。 

2009 年 9 月 19 日 ,宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 自行 
人 研发 的 KKYN44A 型 铠 装 中 置式 交流 金属 封闭 开关 设备 .SC 
(B)10 型 树脂 绝缘 干 式 电 力 变 压 器 和 MNS 低压 成 套 开 关 设 
备 等 3 项 下 级 核电 产品 顺利 通过 国家 鉴定 ,可 以 进入 核电 
站 核心 领域 使 用 。 

天 津 电气 传动 设计 研究 所 .中 国电 器 工业 协会 电 控 配 
电 设备 分 会 .天津 天 传 电 控 配 电 有 限 公司 共同 组 织 行业 86 
家 骨干 企业 ,联合 设计 的 新 产品 CCK2—Z 智能 型 低压 成 套 
开关 设备 荣获 2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 ， 
并 获得 2 项 国家 专利 。 该 产品 是 在 GCK2 低压 成 套 开 关 设 
备 的 基础 上 ,采用 现场 总 线 将 具有 通信 能力 的 各 智能 元 器 
件 连 接 起 来 ,通过 与 中 央 控 制 室 计算 机 系统 联网 ,配合 各 种 
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( 2) 








宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 
上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 

珠海 经 济 特 区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 
天 津 市 正本 电气 有 限 公司 

常德 市 天 马 电器 成 套 设备 有 限 公司 
浙江 三 辰 电 器 有 限 公司 

广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公 司 
杭州 鸿 程 科技 有 限 公司 

上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 

库 柏 耐 吉 (宁波 ) 电 气 有 限 公司 
河南 新 开 电气 集团 股份 有 限 公 司 
天 津 市 德 利 泰 开 关 有 限 公 司 

上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公司 

浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 
浙江 海 纳 电气 有 限 公 司 

云南 开关 厂 

苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 
威海 华 通 开关 设备 有 限 公司 

吉林 市 恒通 高 压 电气 有 限 责 任 公司 


2. 35 
2. 28 
2. 28 
2. 28 
2. 21 
2.15 
2. 12 
2. 09 
2. 08 
2. 05 
1.99 
1. 93 
1. 93 
1. 92 
1. 92 
1. 81 
1.79 
1.77 



















远程 监控 软件 ,对 配 电 室 供 配 电 回路 的 各 项 参数 .断路 器 的 
全 方位 信息 进行 实时 监测 和 远程 调控 ,达到 了 "四 还 ”目的 ， 
从 而 实现 了 变电站 低压 开关 设备 运行 的 全 自动 化 和 智能 
化 ,将 电力 配 电 系统 的 可 靠 性 、 安 全 性 .快速 性 、 实 时 性 提升 
到 一 个 更 高 的 标准 。 其 技术 性 能 指标 达到 国际 水 准 而 其 价 
格 远 低 于 国外 同类 产品 ,可 广泛 应 用 于 冶金 .电力 交通 、 楼 
宇 控制 等 领域 , 收 到 了 和 良好 的 经 济 效 益 和 社会 效益 。 

质量 及 标准 2009 年 1 月 13 日 ,专家 对 杭 申 控股 集团 
有 限 公司 通过 了 由 浙江 省 技术 监督 局 .浙江 省 标准 化 协会 
组 织 的 AAA 级 标准 化 良好 行为 企业 复审 。 

低压 成 套 设备 新 版 国际 标准 发 布 及 研讨 会 于 4 月 22 日 
在 江西 南昌 举行 。 会 议 介绍 了 国家 标准 化 形势 .国家 标准 
化 管理 委员 会 的 工作 部 署 IEC 17D 标准 的 维护 计划 和 发 展 
动态 。 研 讨 会 上 同时 介绍 了 IEC 61439-1 和 IEC 61439-2 标 
准 中 的 新 增 内 容 及 与 国家 标准 CB 7251 的 差异 ,并 对 2 项 标 
准 内 容 进 行 了 讨论 。 

2009 年 ,全 国 低压 成 套 开 关 设备 和 控制 设备 标准 化 技 
术 委 员 会 和 国家 电 控 配 电 设备 质量 监督 检验 中 心 分 别 在 大 
连 (8 月 12 ~ 14 日 ) 和 苏州 (11 月 10~12 日 ) 举 办 了 
GB 7251. 5 一 2008《 低 压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 BIR 
分 :对 公用 电网 动力 配 电 成 套 设 备 的 特殊 要 求 》(2009 年 6 
月 1 日 实施 ) GB/T 15576—2008 ¢ 低压 成 套 无 功 功 率 补偿 
装置 》(2009 年 4 月 1 日 实施 ) 标 准 培训 班 及 低压 成 套 国际 
标准 .国家 标准 行业 标准 最 新 动态 发 布 会 。 

2009 年 11 月 ,全 国 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 标准 


化 技术 委员 会 组 织 的 标准 制 修订 工作 组 会 议 在 苏州 举行 
会 议 对 GB/T 10217《 电 工 成 套 开关 设备 和 控制 设备 造型 设 
计 导 则 》JBAT 8511《 空 气 绝缘 母线 干线 系统 ( 宕 气 母 线 
WA) ) JB/T 9662《 密 集 绝缘 母线 干线 系统 (密集 母线 模 )》、 
JB/T 2032 作 耐火 母线 干线 系统 (耐火 母线 槽 )》4 项 标准 的 
草案 稿 进行 了 讨论 。 

行业 活动 ” 2009 年 4 月 18-~30 日 ,国内 电 控 配 电 20 
家 行业 知名 企业 的 30 位 领导 和 技术 专家 赴 欧 洲 进行 商务 
考察 。 考 察 团 主 要 参观 了 2009 年 汉诺威 国际 工业 博览 会 ， 
还 参观 了 西门 子 公 司 汉 森 公司 高 低压 开关 设备 .电气 自动 
化 及 传动 设备 等 生产 线 。 

2009 年 10 月 16 日 ,中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 
分 会 组 织 的 全 国电 控 配 电 行业 新 产品 .新 技术 、 新 标准 信息 
交流 暨 “ 质 量 可 信 产 品 " 授 牌 会 议 在 天 津 召 开 ,108 家 单位 的 
160 余 名 代表 参加 会 议 。 会 议 为 电 控 配 电 设 备 分 会 获 ”质量 
可 信 产 品 “推介 的 31 家 单位 的 60 个 产品 举行 了 授 牌 仪式 ; 
介绍 了 由 电 控 配 电 设备 分 会 组 织 的 全 国联 合 设计 组 研发 的 
CCK2 低压 成 套 开关 设备 .CCK2 一 Z 智能 型 低压 成 套 开关 设 
备 及 正在 研制 开发 的 24kV(\20kV ) 箱 式 变电站 全 国联 合 设 
计 的 情况 ;介绍 了 GB/T 15576 一 2008《 低 压 成 套 无 功 功率 补 
偿 装 置 》、GB 7251. 5 一 2008《 低 压 成 套 开关 设备 和 控制 设 
a ”第 五 部 分 》 的 内 容 及 新 老 标准 的 差异 。 

2009 年 10 月 22 ~31 日 , 电 控 配 电 行业 20 家 知名 企业 
的 30 位 代表 赴 中 国 台湾 进行 商务 考察 。 考 察 期 间 主要 参观 
了 2009 年 在 台北 举办 的 电力 电子 与 工具 展览 会 ,走访 了 台湾 
华 城 电 机 公司 ,大 同 股份 有 限 公司 和 士 林 电 机 等 著名 企业 。 

【 撰 稿 人 :天 津 电气 传动 设计 研究 所 海 思 思 FRA: 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 淮 静 ] 


行业 概况 





电力 电子 器 件 与 装置 


2009 年 上 半年 , 受 国际 金融 危机 的 影响 ,电力 电子 产品 
国内 外 市 场 需求 严重 不 足 , 产 销 增 长 缓慢 , 发 展 乏 力 , 个 别 
企业 甚至 出 现 生存 问题 。 在 中 央 及 时 采取 了 灵活 审慎 的 宏 
观 经 济 政策 和 一 系列 措施 后 ,电力 电子 行业 从 危机 中 获得 
T ELR ,2009 年 下 半年 起 情况 明显 好 转 ,实现 了 平稳 较 快 发 
展 。 国 际 金融 危机 对 我 国电 力 电子 行业 部 分 小 型 企业 和 产 
品 主要 销 往 国外 的 企业 影响 比较 明显 ,而 对 于 生产 高 技术 、 
节能 降 耗 显著 ,减少 环境 污染 的 产品 及 军工 产品 的 企业 影 
响 较 小 。 

生产 发 展 情况 ”根据 中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 
对 电力 电子 行业 42 家 主要 生产 厂家 的 统计 ,2009 年 42 家 
企业 共 实 现 工业 总 产值 894 051. 88 万 元 ,同比 增长 8. 39% ; 
工业 销售 产值 872 993. 89 万 元 ,同比 增长 12. 59% ;工业 增加 
值 173 191.47 万 元 ,同比 增长 1.33%; 主 营业 务 收 入 
852 951.67 万 元 , 同比 增长 7.99%; 主 营业 务 利润 
111 819.37 万 元 ,同比 下 降 37. 71% ;和 鳃 志 相 抵 后 实现 利润 总 
额 66 954. 65 万 元 ,同比 增长 17. 84% 。2009 年 电力 电子 行 
Wh 42 家 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。2009 年 电力 电 
子 行业 42 家 企业 经 济 效益 指标 完成 情况 见 表 2?。 


表 1 2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 





增长 30% 以 上 的 企业 数 ( 家 ) 





指标 名 称 增长 的 企业 数 (家 ) 

全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 14 151( A) 6. 44 13 1 
工业 总 产值 894 051. 88 7 
工业 销售 产值 872 993. 89 9 

其 中 :出 口交 货 值 50 568. 36 7 
工业 增加 值 173 191.47 10 
主 营业 务 收入 852 951. 67 9 
主 营业 务 利润 111 819. 37 5 
利润 总 额 66 954. 65 17 
税金 总 额 28 172. 28 il 
科技 活动 和 研发 投资 额 65 230. 20 10 
新 产品 产值 398 283. 02 6 
新 产品 开发 经 费 支出 24 508. 00 10 
累计 完成 固定 资产 投资 78 853. 26 16 

表 2 2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 经 济 效 益 指标 完成 情况 
指标 名 称 达标 企业 数 (家 ) 

总 资产 贡献 率 % 10. 70 11. 50 23 
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TEL 
资产 负债 率 % 

流动 资产 周转 率 次 

成 本 费用 利润 率 % 

全 员 劳 动 生产 率 元 /人 

产品 销售 率 Ho 


产品 分 类 产量 及 市 场 销售 2009 年 ,电力 电子 行业 参 
加 年 报 统计 的 42 家 企业 中 ,电力 半导体 器 件 生 产 企业 14 
家 ,电力 电子 设备 生产 企业 8 家 ,电力 电子 配套 件 生产 企业 
10 家 , 既 生 产 电 力 半 导体 器 件 又 生产 电力 电子 设备 的 企业 
9 家 , 既 生 产 电力 半导体 器 件 .电力 电子 设备 又 生产 电力 电 
子 配套 件 的 企业 1 家 。 共 生产 电力 电子 器 件 129 204 万 只 ， 
销售 130 556 万 只 (其 中 销 往 国外 24 521 万 只 ); 生 产 电力 电 


( 续 ) 
2009 年 行业 平均 值 | 达标 企业 数 (家 ) 
47. 72 28 
1. 30 23 
9. 82 29 


117 276 
97.21 


37 
24 





子 设备 24 万 台 、1 02275 kW ,销售 22 AG 160 万 kW( 其 中 
销 往 国 外 6 77 0.7 万 kW); 生 产 电 力 电子 配 套件 2 03775 
E +45t, 销 售 1 759 万 套 ( 其 中 销 往 国外 421 万 套 ) 。 

2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 
存 情况 见 表 3。2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 电力 电子 设 
备 产 . 销 、 存 情况 见 表 4。2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 电 
力 电 子 配 套件 产 . 销 、 存 情况 匈 表 5。 


表 3 2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 存 情况 






产量 ( 只》 : 


] 292 038 701 





合计 1 060 






整流 管 876 583 569 712 
ae DA 222 844 130 222 
晶体 管 62 624 424 52 
模块 组 件 129 924 300 72 


其 他 62 278 





国内 销量 (只) 












国外 销量 (只 )》 年 末 库 存 ( 只) 



























350 698 245 206 386 120 593 213 
584 657 186 494 115 85 311 459 
723 754 102 837 22 245 785 
627 802 10 000 000 3 050 187 
357 814 48 605 650 9 982 435 

56 671 3 784 3 347 





RA 2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 电力 电子 设备 产 、 销 、 存 情况 


( 台 ) (kW) (£) (kW) (8) (kW) (a) (kW) 

合计 237 202 10 222 386 160 774 1 593 778 60 903 7 400 3 888 

一 般 工 业 用 变 流 器 180 785 180 783 

直流 电机 调 速 设备 48 916 47 475 

交流 电机 串 级 调 速 设备 

交流 变频 调 速 设备 64 200 64 200 

SN aS 39 977 36 126 3 851 

电镀 电源 1 597 1140 — 37 

电解 电源 1 969 473 385 716 

其 他 电化 学 用 电源 490 970 

感应 加 热 及 热处理 电源 32 80 

充电 、 浮 充电 用 设备 

交流 电力 控制 器 

牵引 用 整流 设备 446 000 

直流 输电 用 阀 组 件 6 529 300 

无 功 补偿 装置 259 200 

静电 除尘 用 整流 设备 7 400 120 7 400 

UPS 232 755 156 764 60 783 

有 源 滤波 装置 103 20 650 103 

各 种 模块 式 电源 

SEES | ERLE 

风电 控制 变频 器 
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工 频 发 电 继电器 柜 
轧钢 控制 柜 

特殊 电源 

其 他 


国内 销量 国内 销量 ”| 国外 销量 | 国外 销量 | 年 末 库存 | 年 末 库 存 
ye aw (8) (kW) (£) (kW) (£) 


Ei 143 523 e 132 386 EEN 


Iq mee TU A 


( 续 ) 







RS 2009 年 电力 电子 行业 42 家 企业 电力 电子 配套 件 产 、 销 、 存 情况 


配套 件 名 称 产量 ( 只 / 套 ) 
合 it 20 368 730 + 45t 
螺栓 型 管 帝 ( 含 内 压 接 式 结构 ) 375 091 
平板 型 管 壳 ( 凸 型 ) 2 172 623 
平板 型 管 壳 ( 止 型 ) 16 500 
模块 外 壳 14 300 
表面 贴 装 类 外 壳 40 000 
功率 组 合 类 外 壳 7 600 
MOS/ 肖 特 基 器 件 外 过 169 621 
集成 电路 外 壳 156 900 
TO 类 外 过 77 700 
其 他 管 壳 166 950 
TKD RASS 175 670 
风 冷 散热 器 134 153 
热管 散热 器 14 284 
组 件 散 热 器 15 400 
散热 器 配套 件 156 938 
钥 片 85 000 + 45t 
BA 250 000 
门 极 引线 3 160 000 
定位 环 5 090 000 
模块 结构 件 1 580 000 
压 接 式 门 极 结构 件 2 780 000 
气 化 铝 陶瓷 片 3 700 000 
控制 器 30 000 
科技 成 果 及 新 产品 ”为 应 对 国际 金融 危机 ,大 多 数 企 


业 加 大 了 科研 开发 力度 ,增强 自主 创新 能 力 , 开 发 高 科技 产 
品 , 抢 占 市 场 制高点 ,实现 了 企业 的 稳健 经 营 和 科学 发 展 。 

据 不 完全 统计 ,电力 电子 行业 42 家 企业 2009 年 新 产品 
开发 经 费 支出 达 24 508 万 元 , 比 上 年 增长 16. 03% ;新 产品 产 
值 达 398 283 万 元 , 比 上 年 增长 35. 52% 。 

经 过 几 年 的 努力 ,西安 电力 电子 技术 研究 所 已 完全 可 
以 自主 批量 生产 bin 8 500V/4 000 ~4 750A 电 控 晶闸管 和 
Sin 超大 功率 光 控 晶闸管 ,可 满足 目前 世界 上 任何 种 类 和 容 
量 的 直流 输电 工程 的 需求 。 回 家 坝 一 上 海 + 800kV 直流 输 
电工 程 变 流 闪 全 部 采用 了 该 研究 所 生产 的 Gin 电 控 晶闸管 。 
Gin PERAE M Sin 超大 功率 光 控 晶闸管 的 成 功 开发 和 量 
产 ,标志 着 我 国 双 极 型 特大 功率 半导体 器 件 的 技术 水 平 居 
世界 前 列 ,有 力 地 推动 了 我 国 高 压 直 流 输电 .高压 补偿 装备 





国内 销量 (只 / 套 ) 国外 销量 (只 / 套 ) 年 末 库 存 ( 只 / 套 ) 

13 378 662 4 206 395 489 971 

99 228 285 216 41 565 

1 317 139 1 750 994 220 527 

13 800 | 2 700 

12 100 2 200 

40 029 5 097 

7 544 317 

168 168 31 279 

156 895 145 071 3 087 

76 689 3 318 

776 165 114 30 140 

175 533 2 584 

139 082 7 253 

14 092 434 

14 118 2 501 

150 469 13 469 

75 000 10 000 
200 000 

2 670 000 60 000 

4 418 000 22 000 

1 260 000 10 000 

2 340 000 20 000 


30 000 1 500 


制造 业 自 主创 新 能 力 和 核心 竞争 力 的 提升 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电 力 电子 事业 部 进行 
了 大 功率 ICBT 技术 研究 ,3 300V IGBT 模块 封装 完成 样品 
试制 并 通过 型 式 试 验 ; 进行 了 大 功率 IGCT 研发 及 应 用 ， 
4 000A/4 500V IGCT 研发 及 应 用 ,通过 了 功率 考核 试验 ,在 
TMW 装置 中 获得 成 功 应 用 。 

西安 永 电 电气 有 限 责任 会 司 自主 研发 : 

(1)HXD2B 电力 机 车 主 变 流 器 国产 化 : th 3h % 1 600 
kW ,额定 交流 输入 电压 2 100 V/50Hz, ,四 象限 整流 器 输入 电 
流 987A(rms) ,额定 交流 输出 电压 三 相 2 945V ,额定 输出 电 
流 390A(rms) ,已 完成 样机 试制 。 

(2) 全 液压 矫正 机 交流 调 速 系统 ;交流 变频 调 速 ,闭环 
速度 控制 ,PROFIBUS-DP 数据 交换 ,已 交付 用 户 。 

(3)1.5MW 直 驱 风力 发 电机 变 流 装 置 :额定 容量 1 500 
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kV . A, 中间 直流 电压 1 100V, 网 侧 额 定 电 压 三 相 (690 
+15% )V,50Hz +1Hz ,正在 进行 样机 试制 。 

(4)130t 自动 轮 自 卸车 逆 变 装置 :额定 交流 输出 电压 三 
相 690V , 额定 输出 功率 600kW, 额定 电流 502A ,已 装机 
运行 。 

(5)YDC 一 3U 变 流 器 控制 装置 :四 象限 脉冲 整流 技术 
和 矢量 控制 技术 。 

(6) 深 圳 地 铁 四 号 线 整流 器 研制 ;额定 功率 3 000kW , Fil 
定 交 流 输入 电压 1 180V ,额定 直流 输出 电压 1 500V ,已 装机 
运行 。 

(7) 深 圳 地 铁 四 号 线 单 向 导 通 装置 : 串 行 ,异步 , 半 双 
工 , 已 装机 运行 。 

(8) 深 圳 地 铁 四 号 线 排 流 柜 设计 :系统 直流 电压 
1 500V ,额定 直流 排 流 电流 200A ,已 装机 运行 。 

(9) 轮 载 无 刷 直流 永 磁 电 机 供电 电源 :多 组 BLDCM 联 
合 运行 协调 控制 ,已 完成 样机 试制 。 

(10) 动 车 组 辅助 控制 单元 ACU 研制 :额定 供电 电压 
24V ,额定 功率 消耗 8 页 ,传感器 和 门 极 驱 动 器 额定 直流 电压 
15V ,已 完成 样机 试制 。 

(11) 港 口 牵引 车 逆 变 器 :异步 电机 矢量 控制 技术 ,已 完 
成 样机 试制 。 

(12) 机 车 牵引 功率 模块 国产 化 :额定 直流 输入 电压 
3 600V ,额定 交流 输出 电压 2 462V ,额定 输出 电流 161A ,已 
完成 样机 试制 。 

(13)1 700V 水 冷 功率 模块 ;额定 网 压 (690 + 10% )V; 
频率 范围 5013Hz; 三 相 输 出 电压 0 ~ 690V,10% 波动 ;额定 
电流 420A。 已 完成 样机 试制 。 

(14) 电 力 机 车 辅助 功率 模块 试验 台 : 交 流 输 入 380V 
32A ,直流 输出 3 000V 2 200A ,已 运行 。 

西安 卫 光 科技 有 限 公司 自主 研发 成 功 : 

(1) 小 型 化 扁平 金 封 PNP 功率 晶体 管 :cao - 150V, 
To :2A „hpg :80 ~ 120, 

(2) 快 恢复 二 极 管 :Vnw :400Y ,六 (AV):60A, :50ns。 

(G) FHRA N 沟 道 增强 型 大 功率 场 效 应 管 : Vos 
>500V,1 :13mA , Vy :2.0 ~4.0V。 | 

(4) P 沟 道 大 功率 场 效 应 晶体 管 : Vos < - 100V ,万 : 
-20A , Vm: -4.0 ~ -2.0V。 

(5) N 沟 道 场 效应 晶体 管 : Vos > 450V , Ip: 40A, Vrn: 
2.0 ~4.0V。 

(6) E W dh th &: Vig. = 1200 V, Ieu: 400A, hye: 
75 ~ 100, 

(7) 防 静电 、 抗 射频 .起 爆 器 用 半导体 桥 : 静 电阻 抗 : 
(1+0.1)9; 芯 片 尺 寸 :1.2mm x 1.2mm x0. 4mm, 1. 6mm x 
1.6mm x0. 4mm; 桥 区 尺寸 ;A 类 500pm x 100m x 2m, B 
类 800pm x 350m x 2m, 

(8) 陶 瓷 气 密 表面 贴 装 N 沟 道 MOS 场 效应 上 晶体 管 . 
Vos 2200V „Ip :3A, Vey 2.0 ~4.0V, 

(9) 陶 瓷 气 密 表面 贴 装 P 沟 道 MOS 场 效 应 晶体 管 : 
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Vos = -200V „Jp: -3A ‚Vy: -4.0 ~ -2.0V。 

(10) 小 型 化 扁平 金 封 NPN 功率 品 体 管 ; Veso 2 150V, 
Tom :2A „hpg :80 ~ 120, 

天 津 中 环 半导体 股份 有 限 公 司 自 主 研发 ， 

(1)6in 0. 35 pam 功率 半导体 器 件 产 业 化 :VDMOS 产品 
60 ~ 800V ; 肖 特 基 产 品 15 ~ 200V ,1 ~ 30A;FRD 产品 400 ~ 
600V ,电流 8 ~30A。 已 实现 量 产 ,2009 年 底 已 验收 。 

(2)6in 0. 35pm 功率 MOSFET 消化 吸收 及 产业 化 :VD- 
MOS 产品 60 ~ 800V ,进行 中 。 

(3)PDP 用 场 效 应 管 (高 压 VDMOS) 研发 及 产业 化 : 
VDMOS 产品 650 ~ 800V ,6 ~7A ,进行 中 。 

(4)6in SBD/FRD 生产 线 技术 改造 项 目 :SBD 产品 15 ~ 
200V ,1 ~30A;FRD 产品 400 ~ 600V ,8 ~ 30A ,进行 中 。 

(5) 新 型 电力 电子 器 件 IGBT 芯片 研发 及 产业 化 : 
PT-IGBT 产 品 400 ~ 600V ,NPT-IGBT 产 品 1 200V ,进行 中 。 

浙江 正邦 电力 电子 有 限 公司 完 成 国家 科技 项 目 一 一 超 
快 恢复 二 极 管 ,完成 与 外 商 企业 合作 项 目 一 一 改进 碰 扩散 
技术 ,改进 硅 片 化 学 镀 镍 技术 和 开发 反 接 高 压 二 极 管 芯 
完成 与 境内 高 校 合作 项 目 一 一 开发 高 通 无 铅 MTG 系列 功 
率 模 抉 和 研发 詹 锅 银 多 层 金属 电极 。 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 自行 开发 KS 1 200 A/ 
1 200V 集 成 大 功率 双向 晶闸管 .WCGCB 无 触 点 无 功 动 态 补 偿 、 
GGP/GCP 交流 无 触 点 开关 柜 , 已 经 完成 产品 试制 ,将 进入 中 
试 阶段 ;自行 开发 KP 4 000A dhl, CHEE. 

昆山 晨 伊 半导体 器 件 有 限 公 司 开发 出 口 的 100 ~ 400A 
整流 管 模块 和 100 ~ 400A fall BRR, 

齐齐哈尔 齐 力 达 电 子 有 限 公 司 自 主 研 发 WJR 一 7. 5 一 
15ACS 小 型 节 电 器 ,已 完成 样机 试制 。 

西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责 任 公司 按照 国家 计划 , 研 
制 Sin 3 125A/ + 上 800kV 直流 输电 工程 换 流 阀 和 6in 4 000A/ 
+800kV 直流 输电 工程 换 流 阀 ,前 者 已 通过 全 面 鉴定 。 正 在 
自主 研制 6in 4 SOOA/ + 800kV 直流 输电 工程 换 流 阀 。 

九江 整流 器 厂 目 主 开发 ; 

(1) 大 型 整流 设备 远程 故障 监测 .预报 和 诊治 服务 系统 
研究 :将 该 厂 生 产 的 大 型 整流 设备 通过 用 户 企 业内 部 的 网 
络 结构 ,搭建 远程 服务 系统 ,实现 故障 的 远程 监测 预报 和 
诊断 ,进一步 提高 整流 设备 的 稳定 性 .可靠 性 ,提高 大 型 整 
流 设备 制造 的 目 动 化 水 平 。 项 目 正在 实施 中 。 

(2) 极 化 整流 器 电气 总 装 及 控制 系统 :该 项 目 控制 系统 
采用 自动 倒 相 ,智能 PID 算法 ,最 终 实现 用 户 根据 产品 说 明 
书 独立 调试 ,提高 了 防护 等 级 ,以 适应 恶劣 的 化 工 生产 环 
境 , 缩 小 了 变压器 体积 ,减少 了 发 热 。 项 目 正在 实施 中 。 

(3) 新 型 晶闸管 整流 控制 柜 : 能 够 适应 现场 高 强度 的 电 
磁 于 扰 ,可 靠 地 保护 整流 器 。 可 配置 IO ,根据 需要 在 十 多 个 
10 点 到 一 两 百 个 10 点 之 间 找 到 平衡 ;触发 稳 流 模块 以 双 机 
热 备 方式 实现 。 项 目 正 在 实施 中 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 完成 省 科技 支撑 计划 一 一 
W -15% Cu 新 型 电子 复合 材料 研制 ,已 小 批量 生产 ; 目 主 研 
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发 的 ICBT 模块 结构 件 实现 批量 生产 。 

江阴 九 华 集团 有 限 公 司 电子 陶瓷 元 件 厂 应 外 贸 需 求 ， 
开发 出 口 的 2in、2. Sin GAMA TEM CTO 管 壳 ,技术 指标 均 
符合 客户 要 求 , 漏 率 小 于 1 x10“Pa' m /s, 已 批量 生产 。 

青岛 凯 瑞 电子 有 限 公 司 自 主 开 发 完成 101. 325MPa 
(1 000 大 气压 ) 传感器 外 壳 ; 自主 开发 830 ~ 1 600nm 微波 光 
电 外 壳 、1.27mm 引线 间距 大 规模 集成 电路 外 壳 、10… 
Pa > m’/s 高 密封 外 壳 、ASSYS 在 外 壳 低 应 力 分 析 中 的 应 用 、 
特殊 材料 ( Al-SiC 弥散 铝 铀 、 金 刚 石 铜 ) 在 外 壳 中 的 应 用 、 
外 壳 的 高 层 布线 技术 。 目 前 在 研制 中 。 

山东 朗 进 科技 股份 有 限 公司 自 主 开发 :Db 家电 用 变频 
控制 器 ,已 进入 样 件 生产 阶段 ;@ 地 源 热泵 中 央 空 调 ,已 完 
成 样机 ,正在 进行 可 靠 性 试验 ;GB3G 物 流 信 息 服 务 平 台 , 已 
在 河北 内 蒙古 .山东 投入 使 用 ;全 手机 伴侣 ,已 完成 样机 。 

杭州 祥 博 电气 有 限 公司 自主 研发 成 功 电 力 半 导体 器 件 
SH 型 水 冷 散热 器 , 热 阻 Rsc <0. O1ST/W, ,并 试 生 产 大 功率 
IGBT 散热 器 。 

质量 管理 ”西安 卫 光 科技 有 限 公 司 严格 按照 CB 
9001A 一 2001 和 GJB 33A 一 2001 标准 要 求 , 对 军 标 产 品 生产 
线 进行 质量 监控 。 重 点 采取 以 下 措施 :CD 全 面 检查 全 套 技 
术 文 件 , 包 括 详细 规范 、 设 计 文 件 、 工 艺 文 件 . 检 验 文件 ; 
全 成立 不 合格 品 审理 机 构 .内 部 质量 审核 组 和 管理 评审 组 ， 
确保 质量 管理 体系 有 效 运 行 ;@ 建 立 关键 原材料 控制 程序 ， 
加 强 关 键 工序 的 控制 ; 电 进 一 步 完 善 质量 工作 汇报 的 周报 
fil 月 报 制 ,逐步 建立 质量 管理 长 效 机 制 ; 包 加 强 质量 考核 
工作 ;@ 聘 请 专家 培训 质量 管理 人 员 ,提高 质量 管理 水 平 。 

西安 永 电 电气 有 限 责 任 公司 全 面 执行 IRIS:01 ISO 
9001: 2008 质 量 管理 体系 ;实行 全 员 质量 工资 制 ,结合 引进 法 
国 阿尔 斯 通 公 司 的 质量 控制 等 方法 对 产品 的 研发 .生产 、 采 
购 、 销 售 、 服 务 等 过 程 实施 控制 ,明确 每 个 员工 承担 的 质量 
责任 和 成 本 责任 ,使 其 收 人 与 岗位 质量 相 结合 ,确保 产品 质 
量 持续 保持 稳定 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 重新 
修订 了 芯片 及 器 件 的 检验 标准 ,质量 标准 已 经 完全 达到 国 
际 公司 同等 水 平 。 深 入 推行 精益 生产 管理 ,通过 6S TPM, 
PFMEA 等 管理 控制 手段 ,严格 进行 质量 管理 。 持 续 开 展 
“把 细节 做 绝 "活动 ,通过 制造 .检测 过 程 的 细节 管理 , 进 一 
步 提升 了 产品 品质 。 

天 津 中 环 半 导体 股份 有 限 公 司 积极 改善 生产 工艺 , 提 
高 产品 合格 率 ;不 断 研发 新 产品 ,满足 市 场 需求 ,重视 生产 
过 程 对 环境 的 影响 ,不 随意 排放 。2009 年 6 月 ,公司 通过 了 
中 国电 子 技术 标准 化 研究 所 认证 中 心 的 复评 审核 ,取得 ISO 
9001: 2008 质 量 管理 体系 证 书 和 ISO 14001: 2004 环 境 管理 体 
系 证 书 。 公 司 部 分 产品 通过 了 美国 UL 产品 安全 认证 和 德 
国 VDE 产品 安全 认证 。 

西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 2009 FES A 
越 绩效 模式 ,开展 卓越 绩效 标准 .过程 梳理 及 自 评 报告 编号 
的 学 习 和 培训 ;构建 了 关键 绩效 指标 体系 ,开展 了 上 下 道 工 


序 互 访 活动 ;营造 了 “全 员 持 续 改进 .人 人 追求 曲 越 的 质量 
文化 氛围 。 公 司 获得 全 国 机 械 工业 质量 奖 , 全 国 质量 奖 鼓 
励 奖 。 

河南 森 源 集团 有 限 公 司 按照 国家 标准 和 行业 标准 制定 
相关 企业 标准 ,采用 国际 先进 的 Pro/E 三 维 设计 软件 系统 ， 
引进 国际 一 流 的 数控 加 工 设备 和 智能 化 检测 设备 ,实现 了 
标准 .体系 .技术 与 国际 对 接 ,保证 了 产品 质量 的 稳定 性 和 
可 靠 性 。 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 顺 利通 过 了 ISO 9000 国际 
质量 体系 认证 和 3C 认证 ,获得 了 江苏 省 高 新 技术 企业 认定 
证 书 和 高 新 技术 产品 认定 证 书 。 

齐齐哈尔 齐 力 达 电子 有 限 公 司 的 WIR 软 起 动 硕 通过 了 
3C 认证 。 

江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 运 用 SPC 方法 进行 分 析 和 监 
控 , 采 用 8D 方法 分 析 解 决 质量 问题 ,并 实行 ERP 全 过 程 数 
量 控制 ,提高 了 产品 质量 。 

青岛 半导体 研究 所 ,将 《质量 手册 》 作 为 质量 管理 的 网 
领 性 文件 ,严格 按照 程序 运作 ,加 强 内 部 质量 管理 ,客户 满 
意 率 和 新 产品 研制 项 目 一 次 成 功率 达 90% 。 

大 连 宏光 电气 有 限 公司 按 ISO 9001 和 ISO 14001 标准 
建立 质量 管理 体系 ,对 主要 产品 的 工段 实施 各 工序 质量 考 
核 ,并 与 经 济 效益 挂钩 ; 制定 高 于 国家 标准 的 产品 检测 标 
准 , 产 品质 量 稳步 提高 。 

浙江 博 星 电子 有 限 公 司 2009 年 通过 了 TS 16949 认证 。 

抚顺 铝 厂 电力 电子 设备 厂 产 品质 量 合格 率 从 原来 的 
78% 提高 到 85% 。 

广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 不 断 完善 质量 管理 体系 ， 
推行 卓越 绩效 管理 模式 ,产品 合格 率 达 到 99% 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”西安 卫 光 科技 有 限 公 司 新 建 
IGBT 生产 线 ;补充 和 完善 4in 线 .后 部 封装 生产 线 的 设备 仪 
器 及 工装 夹具 ,后 部 封装 生产 线 投 人 全 面 生产 ,有 力 地 巩 国 
和 扩大 了 在 双 极 型 半导体 器 件 领域 的 优势 地 位 ,为 实现 功 
率 MOS 晶体 管 芯片 国产 化 建立 了 可 靠 的 软 硬 件 平台 。 

西安 永 电 电气 有 限 责 任 公司 完成 了 ICBT Dh aE Et 
装 厂房 和 设备 的 招标 及 土建 前 期 工作 ,项 目 预 计 总 投入 
8 000 万 元 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 6in 
大 功率 半导体 器 件 产业 化 基地 正式 建成 投产 。 该 生产 线 采 
用 了 先进 的 .具有 自主 知识 产权 的 全 压 接 工 艺 技术 ,定位 于 
高 端 产品 的 研发 .制造 和 测试 试验 。 

天 津 中环 半 导体 股份 有 限 公司 承担 了 国家 发 展 和 改革 
委员 会 的 产业 振兴 项 目 一 6in SBD/FRD 生产 线 技术 改造 。 
公司 利用 现 有 的 空置 厂房 ,改造 扩建 约 600m 净化 间 ,项 目 
一 期 采购 主要 设备 38 台 ( 套 )。 截 至 2009 FE, SBD i 
月 产 达到 10 000 片 。 

山东 朗 进 科技 股份 有 限 公司 在 高 新 区 新 征 土地 9. 33 
Ji m (140 亩 ) ,建设 电力 电子 UIPM 模块 及 中 央 空调 ,机 车 
空调 .轨道 车 辆 空调 器 的 产业 化 生产 基地 。 一 期 工程 科研 
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办 公 楼 .3 号 和 8 号 生产 车 间 已 于 2009 年 上 半年 完工 并 投 
人 使 用 ,正在 建设 6 号 和 7 号 生产 车 间 。 

九江 整流 器 厂 加 大 对 原 有 产品 的 改造 以 及 新 技术 .新 
工艺 的 开发 力度 ,同时 通过 引进 和 合作 方式 ,开发 多 元 产品 
体系 。 投 入 140 多 万 元 用 于 多 个 新 技术 新 工艺 的 开发 和 原 
有 产品 的 改造 ,投入 100 多 万 元 用 于 新 产品 电动 汽车 充电 
站 项 目的 启动 和 研究 。 

西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 的 超 ( 特 ) 高 压 直流 
输电 换 流 阀 产业 化 项 目 一 期 建设 工程 已 全 面 完成 ,新 建 的 
成 品 库房 已 投入 使 用 ,新 增 试验 设备 ,仪器 仪表 .工装 工具 
共计 12 项 。 

河北 华 整 实业 有 限 公司 投资 近 亿 元 扩大 生产 规模 ,一 
期 工程 基本 竣工 ,二 期 工程 正在 建设 中 。 

河南 森 源 集团 有 限 公司 建设 了 完善 的 研发 及 检测 中 
心 .工艺 中 心 .技术 服务 中 心 和 功能 试验 室 , 拥 有 华中 地 区 
最 先进 的 加 工 .试验 、 检 测 设 备 ,应 用 了 以 清华 大 学 XTPDM 
系统 为 核心 的 4C/PDM 集成 制造 系统 。 

江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公司 改进 了 纯 水 装置 ,增加 了 
UL .蒸发 镀膜 机 和 钢管 扩散 炉 等 设备 。 设 计 了 插 片 散 
热 器 的 模具 ,取代 了 原 有 生产 工艺 ;将 真空 镀膜 机 改造 成 上 
下 两 层 均 可 镀膜 ,提高 了 生产 效率 。 

江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 投入 560 万 元 ,完成 了 从 量 
产 到 规模 化 生产 的 转变 。 

标准 化 ”我 国电 力 电子 技术 领域 的 标准 化 工作 由 全 国 
电力 电子 学 标准 化 技术 委员 会 (SAC/TC 60) 和 全 国 输 配 电 
用 电力 电子 器 件 标准 化 技术 委员 会 (SACZTC 413) 负责 ,其 
中 全 国电 力 电子 学 标准 化 技术 委员 会 负责 全 国电 力 电子 系 
统 和 设备 技术 领域 的 标准 化 工作 ,以 及 对 口 国 际 电工 委员 
£ IEC/TC 22 及 其 SC 22E SC 22F .SC 22G 和 SC 22H 4 个 
分 技术 委员 会 的 标准 化 技术 工作 ;全 国 输 配 电 用 电力 电子 
器 件 标准 化 技术 委员 会 负责 全 国电 力 电子 器 件 及 其 附件 技 
术 领 域 的 标准 化 工作 。 秘 书 处 均 设 在 西安 电力 电子 技术 研 
究 所 。 

2009 年 《半导体 器 件 “分 立 器 件 和 集成 电路 ”第 2 部 
分 :整流 二 极 管 》《 半 导体 器 件 第 6 部 分 : 唱 曾 管 》 《高 压 
直流 系统 交流 滤波 器 》《 高 压 直流 输电 系统 直流 滤波 器 》、 
《 零 过 渡 过 程 低压 动态 无 功 功率 补偿 装置 ) 《静止 式 岸 电 装 
置 》6 项 国家 标准 以 及 《固态 继电器 》 《工业 电 池 用 充电 设 
备 》 《电力 工 程 直流 系统 用 整流 设备 》 《晶闸管 交流 电力 控 
制 器 》 《低压 有 源 电力 滤波 装置 》5 项 行业 标准 完成 审查 和 
报批 。GB 7260. 2 一 2009《 不 间断 电源 设备 (UPS) 第 2 部 
分 :电磁 兼容 性 (EMC ) 要求) 国家 标准 发 布 。 

根据 工业 和 信息 化 部 的 统一 部 署 , 两 分 会 标 委 会 对 


2003 年 以 前 ( 含 2003 年 ) 批 准 发 布 的 .涉及 电力 电子 器 件 和 
附件 的 56 项 行业 标准 以 及 涉及 电力 电子 系统 与 设备 的 9 项 
行业 标准 进行 了 复审 。 

两 分 会 标 委 会 积极 参与 新 能 源 ( 风 力 发 电 设备 和 太阳 
能 光伏 发 电 设备 ) .电动 汽车 和 智能 电网 标准 的 制定 工作 ， 
牵头 负责 其 中 有 关 变 流 器 标准 的 制定 。 

企业 结构 调整 ”西安 卫 光 科技 有 限 公 司 原 名 西安 卫 光 
电工 厂 ,政策 性 破产 工作 已 经 终结 ,公司 运转 正常 。 新 公司 
运行 后 ,负担 轻 \ 机 制 活 、 效 率 高 ,生产 经 营 加 速 发 展 ,市 场 
竞争 力 有 所 提高 。 

行业 活动 ”2009 年 是 中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 
成 立 20 周年 。 电 力 电子 分 会 于 2009 年 10 月 在 西安 举办 了 
中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 成 立 20 周年 庆典 活动 和 
中 国电 力 电子 产业 发 展 高 峰 论 坛 。 前 国务 院 副 总 理 、 现 任 
中 国 国际 经 济 交流 中 心理 事 长 曾培炎 为 大 会 题词 “勇于 开 
拓 创 新 ,实现 跨越 发 展 ”。 工 业 和 信息 化 部 电子 信息 司 副 司 
长 丁 文武 , 原 机 械 工业 部 副 部 长 .中 国电 器 工业 协会 终身 各 
誉 会 长 陆 燕 办, 原 机 械 工业 部 副 部 长 沈 烈 初 ,陕西 省 科技 工 
委 书记 、 科 技 厅 厅 长 张 炜 ,西安 市 科技 局 局 长 徐 可 为 ,中 国 
电器 工业 协会 副 会 长 方 晓 燕 等 领导 到 会 祝贺 。 中 国 工 程 院 
院士 王 椰 生 教授 .浙江 大 学 钱 照 明教 授 . 上 海 大 学 陈 伯 时 教 
授 等 10 多 位 专家 和 教授 发 表演 讲 。 随 后 ,召开 的 电力 电子 
分 会 第 十 一 次 会 员 大 会 和 电力 电子 分 会 六 届 一 次 理事 会 
议 ,选举 产生 了 电力 电子 分 会 第 六 届 理 事 会 。 理 事 长 单位 
为 西安 电力 电子 技术 研究 所 , 副 理 事 长 单位 为 大 连 宇宙 电 
子 有 限 公司 等 15 家 企业 ,常务 理事 单位 为 九江 整流 器 厂 等 
40 家 企业 。 首 向 锋 任 秘书 长 , 苦 红 旗 任 常务 副 秘 书 长 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 郭 彩 起 Wi 
人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 而 红旗 ] 


电力 电容 器 


生产 发 展 情况 ”2001 年 以 来 ,我 国电 力 事业 特别 是 高 
压 直流 输电 技术 的 高 速 发 展 ,带动 电力 电容 器 行业 的 产值 
及 产量 一 直 保 持 较 高 的 增长 率 , 行 业 工 业 总 产值 年 增长 率 
为 20% 左右 ,电容 器 行业 各 企业 得 到 了 空前 的 发 展 。2009 
年 ,电力 电容 器 行业 总 体 保持 增长 的 势头 ,但 增 速 有 所 减 
慢 。2008 ~ 2009 年 电力 电容 器 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


RI 2008 ~2009 年 电力 电容 器 行业 主要 经 济 指标 








工业 总 产值 | 
2 其 中 :新 产品 产值 
工业 销售 产值 









516 133.59 
109 712. 55 
481 793. 17 


443 474. 41 
108 328. 64 
430 720. 65 












行业 概况 


( 续 ) 


序号 0 年 比 上 年 增长 (%，) 


4 人 
5 工业 增加 值 

6 产品 订货 额 

7 主 车 业务 收入 

8 主 营业 务 成 本 

9 主 营 业务 税金 及 附加 
10 应 交 增 值 税 

11 营业 费用 

12 管理 费用 


13 财务 费用 

14 其 中 :利息 支出 

15 其 他 业务 收入 

16 利润 总 额 

17 年 末 资 产 合计 

18 年 末 流 动 资产 

19 年 末 流 动 资产 年 平均 余额 
20 其 中 ;应 收 账 款 余额 
21 年 末 固 定 资产 

22 年 末 固 定 资产 净值 年 平均 余额 
23 全 年 完成 基建 投资 额 
24 年 末 负 债 合 计 

25 年 末 所 有 者 权益 合计 
26 工业 中 间 投 和 人 合计 

27 全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 
28 年 末 科 技 活动 人 员 合 计 
29 年 末 研 究 与 试验 发 展 人 员 
30 科技 活动 经 费 筹集 总 额 
31 研究 与 试验 发 展 经 费 支 出 
32 新 产品 开发 经 费 支 出 

33 万 元 产值 能 耗 


1. 产值 指标 

(1) 工 业 总 产值 。2009 年 行业 30 家 上 报 企业 完成 工业 
总 产值 51.61 亿 元 ,加 上 部 分 未 申报 企业 的 产值 ,行业 总 产值 
在 60 亿 元 左右 。30 家 企业 中 ,产值 1 亿 元 以 上 的 企业 12 家 ， 
其 中 产值 超 6 亿 元 的 企业 3 家 ,创下 了 行业 发 展 的 新 纪录 。 

2009 年 行业 工业 总 产值 同比 增长 16. 38% ,增幅 有 所 下 
降 。 行 业 龙 头 企业 ,西安 西 电 电 力 电 容器 有 限 责 任 公司 E 
林 电 力 电容 器 有 限 责任 公司 .日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公 司 三 
家 企业 2009 年 合计 总 产值 达到 23. 30 亿 元 , 按 行业 60 亿 元 
的 工业 总 产值 计算 , 占 行业 工业 总 产值 的 近 40% , 仍 在 行业 
中 占 绝 对 主导 地 位 。 与 2008 年 相 比 ,3 家 企业 增幅 明显 下 
降 , 平 均 增 幅 只 有 13. 16% , 比 行业 平均 值 低 3. 22 个 百 分 
点 。 由 此 看 出 ,2009 年 电力 电容 器 行业 工业 总 产值 仍 保持 
两 位 数 增长 ,但 增 速 已 经 下 降 。 

(2) 工 业 销 售 产值 。2009 年 电力 电容 器 行业 完成 工业 
销售 产值 48. 18 亿 元 ,同比 增长 11. 86% 。 行 业 排 名 前 10 位 





7 685. 17 11 725. 32 — 34. 46 
137 248. 64 90 444. 99 51.75 
563 207. 98 528 328. 26 6. 60 
427 323.29 377 224. 76 13. 28 
298 670. 92 277 569. 38 7. 60 

1 986. 65 1 464. 82 35. 62 

22 620. 52 16 669. 96 35. 70 
46 909. 49 42 101. 29 11. 42 
26 804. 84 26 588. 25 0. 81 

5 755. 17 4 O10. 41 43.51 

4 812. 62 3 881. 05 24. 01 

2 105, 82 2 639. 15 - 20. 21 

45 932. 42 26 919. 21 70. 63 
539 136. 20 473 338. 93 13. 90 
374 846. 01 314 031. 81 19. 37 
347 102. 06 293 914. 19 18. 10 
170 212. 14 142 149.75 19. 74 
131 131.09 110 153. 20 19. 04 

89 966. 75 77 399. 42 16. 24 

24 884. 40 29 470. 40 — 15.56 
324 355. 25 288 662. 71 12. 36 
214 880. 75 184 692. 22 16. 35 
345 272. 63 335 057. 25 3. 05 

8 154 8 007 1. 84 

1 353 973 39. 05 

280 270 3.70 | 

9 075. 00 7 586. 00 19. 63 

9 845. 60 9 083. 00 8. 40 

3 494. 50 2 141.20 63. 20 

0. 04 0. 04 0. 00 


的 企业 中 ,有 3 家 企业 出 现 了 负增长 ,在 一 定 程 度 上 说 明 产 
疝 销售 情况 不 是 很 理想 。 

(3) 出 口交 货 值 。2009 年 电力 电容 器 行业 出 口 形势 进 
一 步 亚 化 ,实现 出 口交 货 值 7 685. 17 万 元 , 比 2008 年 减少 
4 040. 15 万 元 , 间 比 下 降 34.46% 。 出 口 企业 由 2008 年 的 11 
家 增加 到 2009 年 的 14 家 ,主要 出 口 企业 的 出 口 额 都 有 不 同 
程度 的 下 降 。 

(4) 工 业 增 加 值 。2009 年 电力 电容 器 行业 实现 工业 增 
加 值 13.72 亿 元 ,同比 增长 51.75% ,高 于 工业 总 产值 增幅 
35. 37 个 百分点 ,说 明 企 业 创 造价 值 增强 。 工 业 增 加 值 占 工 
业 总 产值 的 比率 由 2008 年 的 20. 39% 增加 到 2009 年 的 
26. 59% 。 主 要 是 由 于 2008 年 下 半年 以 来 原材料 价格 持续 
下 降 , 企 业 材 料 成 本 降低 ,工业 中 间 投 入 增长 较 慢 所 致 。 
2009 年 ,工业 增加 值 5 000 万 以 上 的 企业 有 8 家 。 

2. 收入 指标 

(1) 主 营业 务 收 入 。2009 年 电力 电容 器 行业 实现 主 营 
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业务 收入 42.73 亿 元 ,同比 增长 13.28% ,增长 势 态 良好 。 
其 中 ,11 家 企业 主 营业 务 收入 超 1 亿 元 ,其 中 3 家 龙头 企业 
的 主 车 业务 收入 均 超 6 亿 元 。 

(2) 主 营业 务 成 本 与 费用 。2009 年 电力 电容 器 行业 实 
现 主 营业 务 成 本 29. 87 亿 元 ,同比 增长 7.60% 。 由 于 原 材 
料 价格 回落 ,成 本 增长 率 低 于 收入 增 长 率 。 

营业 费用 4. 69 亿 元 ,同比 增长 11. 42% ;管理 费用 2. 68 
亿 元 ,同比 增长 0.81% ;财务 费用 0.58 亿 元 ,同比 增长 
43.51% ,其 中 利息 支出 0. 48 亿 元 ,同比 增长 24. 01% 。 

行业 各 企业 管理 费用 控制 得 较 好 ,说 明 各 企业 把 向 管 
理 要 效益 落 到 了 实处 ;而 财务 费用 的 激增 说 明了 行业 各 企 
业 的 资金 状况 不 容 乐 观 。 

(3) 利 润 。2009 年 电力 电容 器 行业 实现 利润 总 额 4. 59 
亿 元 , 较 上 年 增加 1. 90 亿 元 ,同比 增长 70. 63% ,企业 发 利 
能 力 明 显 增强 。2009 年 利润 总 额 超 千 万 元 的 企业 有 9 家 。 


3. 资产 指标 

(1) 资 产 。2009 年 ,电力 电容 器 行业 资产 总 额 53.91 亿 
元 ,同比 增长 13. 90% ;流动 资产 37.48 亿 元 ,同比 增长 
19.37% ;应 收 账 款 17. 02 亿 元 ,同比 增长 19. 74% 。 

固定 资产 为 13. 11 亿 元 ,同比 增长 19.04% ;固定 资产 
净值 年 平均 余额 为 9 亿 元 ,同比 增长 16.24% ;基建 投资 
2. 49 亿 元 ,同比 下 降 15. 56% 。 

(2) 负 债 和 所 有 者 权益 。2009 年 电力 电容 器 行业 负债 
总 额 为 32. 44 亿 元 ,同比 增长 12. 36% ;所 有 者 权益 总 额 为 
21. 49 亿 元 ,同比 增长 16. 35% 。 

产品 分 类 产量 产值 ”2009 年 我 国电 力 产业 的 进一步 发 
展 ,尤其 是 节能 的 需要 带动 了 电力 电容 器 行业 各 类 产品 的 
发 展 。2008 ~ 2009 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产量 见 表 2。 
2008 ~ 2009 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产值 见 表 3。 


表 2 2008 ~ 2009 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产量 








产品 类 型 2009 年 比 上 年 增长 (% ) 
一 .电力 电容 器 合计 万 kvar 29 885 2.99 
1. 并 联 电容 器 小 计 万 kvar 17 060 4. 89 
高 压 并 联 电容 器 万 kvar 10 018 8.79 
HH: ARAA 万 kvar 27 - 18.51 
合式 高 压 并 联 万 kvar 1 377 -6.03 
低压 并 联 电容 器 万 kvar 7 042 -0. 69 
2. 滤波 电容 器 万 kvar 1 290 60. 54 
其 中 ;直流 滤波 电容 器 万 kvar 560 653 -14. 24 
3. 电容 式 电 压 互 感 器 万 kvar/ 台 1 805/18 003 1 616/16 139 11.70/11. 55 
其 中 :110kYV 万 kvar 405 3.7 
220kV 万 kvar 12. 44 
330kV 万 kvar -3.64 
500k V 万 kvar 1. 88 
750kV 及 以 上 J kvar 202. 44 
4. BAE At as 万 kvar -11.9 
5. HAH Bas 万 kvar -11.32 
6. 断路 器 电容 器 万 kvar 22. 22 
7. 脉冲 电容 器 H kvar 219. 04 
8. ARKH A as 万 kvar 
二 MERE (2) 14, 15 
其 中 :并 补 成 套 台 ( 套 ) 10. 02 
. 滤波 成 套 台 ( 套 ) 80. 26 
= .其余 产品 合计 台 ( 套 ) 149. 84 
表 3 2008 ~ 2009 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产值 
产品 类 型 2009 年 比 上 年 增长 (%) 
一 .电力 电容 器 合计 377 449 330 607 14. 17 
1. 并 联 电容 器 小 计 280 766 255 609 9. 82 
高 压 并 联 电容 器 217 296 188 348 15. 37 


其 中 : 自 愈 式 高 压 并 联 


集合 式 高 压 并 联 
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1 455 
46 220 





2 060 — 29, 37 
46 869 ~1, 38 


产品 类 型 
低压 并 联 电容 器 
滤波 电容 器 
其 中 :直流 滤波 电容 器 
- 电容 式 电压 互感 器 
其 中 :110kV 
220kV 
330kV 
500kV 
750kV 及 以 上 
电热 电容 器 
耦合 电容 器 


te 


Lad 


goo NA PS 


二 人 成 套装 置 
其 中 :并 补 成 套 
WERE 
三 ,其余 产品 合计 


2009 年 ,高压 并 联 电容 器 产量 .产值 都 有 所 增长 , 增 速 
比 2008 年 明显 下 降 。 低 压 并 联 电 容器 情况 与 高 压 电容 器 类 
似 ,产量 .产值 都 有 所 增长 ,但 增 速 明显 下 降 。 

电热 电容 器 主要 由 新 安江 电力 电容 公司 和 上 眶 电力 电 
容器 公司 生产 ,2009 年 该 类 产品 的 产量 同比 下 降 11.90% , 
产值 同比 下 降 7. 37% 。 

随 着 电容 式 电压 互感 器 更 加 广泛 的 应 用 ,耦合 电容 器 
的 产量 .产值 不 断 下 降 ,2009 年 产量 同比 下 降 11. 32% ,产值 
同比 下 降 14. 12% 。 

脉冲 电容 器 和 均 于 电容 器 2009 年 的 产量 .产值 都 取得 
了 较 大 增长 ,但 由 于 基数 较 小 ,对 行业 整体 影响 不 大 。 


断路 器 电容 器 | 971 
脉冲 电容 器 936 
， 串联 电容 器 2 034 
129 583 
114 558 

14 291 

11 948 





行业 概况 


( 续 ) 


me RR) Ey 


-5.73 
100. 40 
-3.43 
13. 82 
2.78 
12. 97 
-4.01 
14. 78 
71.24 
-7.37 
-14.12 
570 70. 35 
370 152. 97 


111 054 
95 828 19. 55 
7 942 79. 94 

9 071 31.72 


13. 44 


由 于 电网 发 展 的 需要 ,成 套装 置 发 展 较 快 。 尽 管 有 部 
分 企业 将 电容 器 组 产值 计 入 其 中 造成 产值 增幅 偏差 较 大 ， 
但 总 体 看 来 ,该 类 产品 依然 保持 了 一 定 的 增长 。 

市 场 及 销售 2009 年 ,全 国 发 电量 持续 增加 ,电力 供应 
基本 达到 平衡 状态 ,对 电网 无 功 补偿 .电压 质量 的 要 求 不 断 
提高 ,电力 电容 器 整体 销售 形势 良好 ,但 产品 销售 率 略 有 下 
降 。 西 安西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 .桂林 电力 电容 器 
有 限 责任 公司 .日 新 电机 ( 无锡》 有 限 公司 3 家 企业 的 销售 
收入 均 超 6 亿 元 , 占 全 行业 销售 收入 的 43. 2% 。2009 年 电 
力 电容 器 行业 主要 产品 产销 量 见 表 4。 


表 4 2009 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产销 量 


产品 名 称 2009 年 2008 年 2009 年 2009 年 
(万 kvar) (万 kvar) Lh Ek SEHR % ) (万 kvar) 


并 联 及 滤波 电容 器 
耦合 电容 器 
电容 式 电压 互感 器 
电热 电容 器 


科技 成 果 及 新 产品 中国 电工 技术 学 会 电力 电容 器 专 
委 会 .中 国电 机 工程 学 会 变 电 专 委 会 电容 装置 学 组 .中 国电 
工 技术 学 会 电力 电容 器 专 委 会 无 功 补偿 和 滤波 装置 技术 专 
家 学 组 于 2009 年 9 月 5~8 日 在 浙江 省 黄岩 市 联合 召开 
2009 年 电力 电容 器 、 无 功 补 偿 技术 研讨 会 暨 专 委 会 六 届 三 
次 会 议 。113 家 单位 的 156 名 代表 参加 ,43 篇 论文 在 会 议 上 
进行 了 交流 .研讨 , 评 出 优秀 论文 7 篇 ,对 我 国电 力 电容 船 、 
无 功 补偿 滤波 装置 的 研制 和 技术 进步 起 到 进一步 的 推动 
作用 。 





销量 
2008 年 | 2009 年 


(万 kvar) 比 上 年 增长 (%) 
10 499 25. 48 
57 - 26. 32 
1 381 -1.45 
9 728 ~ 12.20 





1. 奖项 

2009 年 ， 新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 生产 
的 大 容量 并 联 电容 器 BFM12 一 500 一 1W 琳 获 辽宁 省 科技 成 
果 转 化 奖 三 等 奖 ，“ 星 月 " 牌 电 力 电容 器 获 辽 宁 省 著名 商标 
称号 。 

陕西 合 容 电气 电容 侨 有 限 公 司 的 “ 合 容 电 气 ” 牌 高 压 并 
联 电容 器 产品 被 评 为 西安 市 名 牌 产品 。 

上 谨 电 力 电 容器 有 限 公司 的 自动 投 切 装置 获 上 处 市 科 
技 成 果 奖 ,“ 上 容 " 牌 电容 器 被 评 为 绍兴 市 名 牌 产品 。 
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上 海 思 源 电力 电容 器 有 限 公 司 的 BAM]11/Y3 一 334 一 
1W 高 电压 并 联 电 容器 被 评 为 上 海 市 重点 新 产品 ,并 联 电容 
器 产品 及 其 成 套装 置 被 评 为 上 海 市 名 牌 产 品 。 

无 锡 东 停电 力 电 容器 厂 的 矿业 炉 低 压 无 功 补偿 专用 装 
置 被 评 为 无 锡 市 名 牌 产 品 。 

四 川 东 材 科 技 公 司 “ 东方 ”品牌 获 “ 中 国电 器 工业 最 具 
影响 力 品 牌 ” 称 号 。 

2. 产品 鉴定 

陕西 合 容 电气 集团 有 限 公司 的 干 式 空心 限 流 电抗 器 
XKDGKL—10—3000—8 . 干 式 空 心 串联 电抗 器 CKDGKL— 
2400/110—12 千 式 空心 串联 电抗 器 CKDGKL—S560/66—6 、 
干 式 空心 并 联 电抗 器 BKDGCKL 一 20000/35W . 干 式 铁心 串联 
电抗 器 CKSC—480/10—12 \ 干 式 半 心 串 联 电抗 器 CKDGL— 
400/35—12 全 浇注 干 式 放电 线圈 FDGE11/Y3 一 3. 4—1W 
等 7 种 新 产品 通过 了 两 行业 鉴定 。 

上 海 思 源 电力 电容 器 有 限 公司 的 BAM11/Y3 一 334 一 
1W 高 压 并 联 电容 器 等 11 种 新 产品 通过 了 两 行业 鉴定 。 

浙江 九 康 电气 有 限 公 司 的 低压 无 功 补偿 装 置 交流电 
动机 软 起 动 器 通过 3C 认证 。 

上 虞 电力 电容 器 有 限 公 司 的 自动 投 切 装置 .RFM3. 0 一 
5450 一 0. 7] 电热 电容 器 通过 上 虞 市 科 委 鉴定 。 

发 展 可 靠 性 高 .技术 含量 高 .自动 化 水 平 高 的 节能 、 环 
保 的 无 功 补偿 装置 ,尤其 是 滤波 补偿 装置 以 及 串联 电容 器 
补偿 装置 的 研发 应 用 会 成 为 未 来 市 场 的 发 展 方 向 。 

标准 化 ”2009 年 ,全 国电 力 电 容器 标准 化 技术 委员 会 
挂靠 单位 从 西安 电力 电容 器 研究 所 变更 为 西安 高 压 电 器 研 
究 院 有 限 责 任 公司 。 

2009 年 12 月 8~11 日 ,全 国电 力 电容 器 标准 化 技术 委 
员 会 第 六 届 三 次 全 体委 员 会 议 于 在 湖南 省 长 沙市 召开 。 来 
自 电 力 电容 器 及 无 功 补偿 的 制造 企业 、 科 研 院 所 、 运 行 部 
门 .大 专 院 校 的 委员 (或 委员 代表 ) .观察 员 ,标准 起 草 工作 
组 成 员 及 邀请 .列席 代表 共 69 人 参加 了 会 议 ,其 中 标 委 会 
委员 (或 委员 代表 )43 Ao 

会 议 由 标 委 会 主任 委员 郭 天 兴 和 副 主任 委员 倪 学 锋 共 
同 主持 。 西 安 高 压 电 器 研究 院 行 业 标准 室 主 任 田 恩 文 介绍 
了 西安 高 压 电 器 研究 所 .西安 电力 电容 器 研究 所 和 西安 电 
疙 人 研究 所 三 所 整合 后 行业 标准 室 的 有 关 情 况 ,指出 整合 后 
行业 标准 室 共 归 口 管理 9 个 全 国 性 标 委 会 秘书 处 ,1 个 IEC 
TC 秘书 处 ;由 于 TEC/TC22F 的 主席 由 西安 高 压 电器 研究 院 
苟 锐 锋 副 院 长 担任 ,主席 的 TEC 工作 日 常事 务 由 标准 室 处 
理 。 同 时 ,强调 了 国家 标准 化 管理 委员 会 的 工作 重点 已 从 
以 标准 数量 为 主 向 以 标准 质量 为 主 转变 。 

大 会 通过 对 GB/T x x x x 一 x x x x《 滤 波 器 和 并 联 
电容 器 在 受 谐 波 影响 的 工业 交流 电网 中 的 应 用 》、JBMAT 
7115 一 x x x x《 低 压 电 动机 就 地 无 功 补偿 装置 》、JB/T 
1811 一 x x x x《 压 缩 气体 标准 电容 器 》 送 审 稿 的 审查 , 责 
成 各 标准 主要 起 草 单位 根据 审查 意见 对 标准 草案 进行 修 
改 , 按 要 求 提 出 标准 草案 报批 稿 及 其 附件 (编制 说 明 、 意 见 
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汇总 处 理 表 )。 

会 议 确定 标 委 会 2010 年 有 8 项 标准 制定 .修订 计划 项 
B ,并 责成 秘书 处 和 项 目 负责 起 草 单位 在 全 行业 征集 并 确 
定 工作 组 成 员 ,尽快 开展 相关 工作 。 

产品 的 更 新 换代 对 新 标准 的 需求 更 加 迫切 ,标准 化 工 
作 更 为 繁重 。 电 力 电容 器 行业 标准 制 修订 周期 基本 在 
1.5 ~2 年 , 标 龄 在 5 年 左右 , 均 达 到 电工 行业 先进 行列 。 
2009 年 新 发 布 实 施 的 国家 标准 共有 4 项 :GB/T 6115. 1 一 
2008《4 电 力 系统 用 串联 电容 器 ”第 1 部 分 :总则 》、GB/T 
6916 一 2008《 湿 热带 电力 电容 器 》、.GB/T 3667. 2 一 2008《 交 
流 电 动机 电容 器 ”第 2 部 分 ;电动 机 起 动 电容 器 》、GB/T 
22582 一 2008《 电 力 电 容器 ”低压 功率 因数 补偿 装置 )。 其 
中 ,GBAT 6115. 1 一 2008《 电 力 系 统 用 串联 电容 器 ”第 1 部 
分 :总 则 》 和 GB/T 6916 一 2008《 湿 热带 电力 电容 器 /于 2009 
年 4 月 1 日 正式 实施 ,GB/T 3667. 2 一 2008《 交 流 电 动机 电容 
ae ”第 2 部 分 ;电动 机 起 动 电容 器 》 和 GB/T 22582 一 2008 
《电力 电容 器 ”低压 功率 因数 补偿 装置 》 于 2009 年 10 月 1 
日 正式 实施 。 

秘书 处 编制 完成 了 GB/T 11024. 1 一 x x x x《 标 称 电 
压 1kV 以 上 交流 电力 系统 用 并 联 电 容器 第 1 部 分 :总 
WI) GB/T 4787— x x x x《 高 压 交流 断路 器 用 均 压 电容 
ar) JB/T x x x x 一 x x x x《 电 容器 用 压 杠 式 绝缘 套 管 
技术 条 件 》JB/AT x x x x 一 x x x x《 电 力 电容 器 用 双 轴 
定向 聚 丙烯 薄膜 技术 条 件 》4 项 标准 的 全 部 上 报 文件 ,包括 
标准 报批 稿 .送审 稿 .编制 说 明 .征求 意见 汇总 处 理 表 审查 
意见 .标准 报批 签署 单 .申报 单 等 ,并 行文 上 报 。 

标 委 会 第 六 届 二 次 全 体委 员 会 议 审查 通过 的 GB/T x 
x x x 一 x xX x xf 高压 电力 滤波 装置 设计 与 应 用 导 则 少 、 
GB/T x x x x 一 x x x x《 高 压 直 流 输 电 系 统 换 流 阀 阻尼 
吸收 回路 用 电容 器 ?已 完成 复核 修改 。 

重新 上 报 了 JBMT x x x x 一 x x x x《 高 压 电力 滤波 
装置 和 JB/AT x x x x 一 x x x x《 低 压 电 力 滤波 装置 )2 
项 行业 标准 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 ,电力 电容 器 行业 基本 
建设 及 技术 改造 投入 24 884. 4 万 元 , 比 上 年 下 降 15. 56% 。 
主要 是 因为 大 型 骨 于 企业 的 大 规模 基本 建设 和 技术 改造 基 
本 已 经 完成 ,投资 额度 下 降 。 在 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 
公司 新 厂区 建设 完成 后 ,行业 总 基本 建设 和 技术 改造 投入 
将 会 进一步 下 降 。 

西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 2009 年 投入 一 定 资 
金 更 新 生产 设备 并 对 部 分 旧 厂 房 进行 改造 。 

桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 铁 山 工业 园 2009 年 12 
月 19 日 正式 投产 ,总 投资 2.9 亿 元 , 占 地 12.6 万 m (152 
HB) ,引进 国际 最 先进 的 技术 和 设备 ,形成 年 产 全 膜 电容 器 
5 000 万 kvar .电容 式 电 压 互感 器 8 000 台 的 生产 能 力 。 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公 司 2009 年 继续 
投资 进行 技 改 , 主 要 是 完成 电力 电容 器 工艺 路 线 及 设备 改 
造 ,提高 生产 自动 化 水 平 以 及 对 互感 器 油 处 理 系 统 设备 进 


陕西 合 容 电 气 电容 器 有 限 公 司 2009 年 电热 电容 器 项 目 
引进 高 压 自 动 卷 制 机 3 台 、 开 式 可 倾 压 力 机 .外壳 折 弯 机 、 
外 壳 交 流 直 缝 焊接 机 、 外 壳 交 流 焊 底 / 盖 机 交 直 流 吊 攀 焊 
接 机 。 电 抗 器 公司 引进 1 台 涂 胶 机 3 台 立 式 绕 线 机 、2 台 全 
智能 固化 炉 等 设备 。 

EBB HB Jy HH AE BE ZS FA] 2009 年 投资 800 万 元 更 新 生产 
线 , 形 成 年 产值 上 亿 元 的 电力 电容 器 生产 线 , 卷 绕 机 、 漫 溃 
设备 均 采 用 国内 生产 的 半自动 或 全 自动 设备 ;在 东 关 横江 
工业 园 新 建仓 库 和 厂房 3 000m 。 

上 海 思源 电力 电容 器 公司 2009 年 5 月 第 3 台 美 国 希 尔 
顿 卷 制 机 完成 安装 调试 并 投入 生产 使 用 ,2009 年 7 月 第 4 
台 德 国 莱 宝 真空 机 组 和 真空 钢 完 成 安装 调试 并 投 人 使 用 。 

上 海 永 锦 电力 电器 有 限 公司 2009 年 新 增 机 器 人 焊接 设 
备 1 套 , 全 自动 真空 浸渍 设备 1 套 。 

淄博 菜 宝 电力 电容 器 有 限 公 司 于 2009 年 扩建 新 厂房 ， 
引进 的 高 压 电 容器 生产 线 已 开始 生产 。 

南通 南 塔 电 容器 有 限 公 司 2009 年 引进 电力 电容 器 试验 
装置 1 套 , 进 行 了 喷 金 浸渍 涂 装 改造 。 

浙江 九 康 电气 有 限 公 司 2009 年 10 月 引进 韩国 全 自动 
卷 绕 机 1 台 。 

宁波 高 云 电 气 有 限 公司 2009 年 引进 全 自动 赋 能 机 
1 台 。 

指 月 集团 有 限 公 司 2009 年 对 低压 电容 器 部 分 生产 线 进 
行 更 新 改造 ,引进 赋 能 机 1 台 ,全 自动 卷 绕 机 !1 台 

2009 年 ,电力 电容 器 行业 各 生产 企业 仍然 纷纷 更 新 生 
产 技术 设备 或 进行 生产 能 力 扩建 ,争夺 市 场 份额 。 电 力 电 
容器 行业 的 综合 生产 能 力 已 经 出 现 过 剩 ,这 些 项 目的 完成 
势必 进一步 加 剧 电力 电容 器 行业 内 部 的 竞争 。 

企业 管理 ”2009 年 ,新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 
限 公 司 .陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公 司 .上海 思源 电力 电容 
FARAR 上 海 永 锦 电 力 电 器 有 限 公 司 、 上 海上 电 电 容器 
有 限 公司 .南昌 电容 器 三 南通 南 塔 电 容器 有 限 公 司 `. 上 虞 
电力 电容 器 有 限 公 司 和 汝 博 莱 宝 电力 电容 器 有 限 公 司 通过 
了 ISO 9001: 2008 质 量 管理 体系 认证 。 

陕西 合 容 电 气 电 容器 有 限 公 司 . 上 海 思 源 电 力 电 容器 
有 限 公司 还 分 别 通 过 了 GB/T 24001—2004/1SO 14001: 2004 
环境 管理 体系 认证 .GB/T 28001—2001 职业 健康 安全 管理 
体系 认证 的 评审 。 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电 容器 有 限 公司 EAE HA 
容器 有 限 公司 上 海上 电 电 容器 有 限 公 司 增加 注册 资本 以 
应 对 市 场 变 化 。 


行业 概况 


西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 被 评 为 西安 市 高 新 
技术 企业 。 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公 司 被 评 为 锦州 市 
2009 年 度 十 佳 企业 .锦州 市 计量 工作 先进 单位 .锦州 市 最 具 
影响 力 企业 。 

上 海 思源 电力 电容 器 公司 获 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 
十 强 企业 称号 ,被 上 海 市 科学 技术 委员 会 评 为 上 海 市 科技 
小 巨人 企业 。 

上 海上 电 电容 器 有 限 公 司 获 上 海 市 高 新 技术 企业 
称号 。 
无 锡 东 宫 电 力 电 容器 厂 被 批准 为 江苏 省 民营 科技 
企业 。 

[【 扎 稿 人 :西安 高 压 电 器 研究 院 平 怡 、 成 明 ] 





生产 发 展 情况 ”2009 年 , 受 国内 投资 拉动 .国家 政策 扶 
持 和 宏观 经 济 基本 面 转 暧 等 利好 因素 的 影响 ,高 压 开关 行 
业 继 续 保 持平 稳 快 速 增长 态势 。 全 年 实现 工业 总 产值 
1 340. 64 亿 元 , 比 上 年 增长 17.02% ;实现 利税 总 额 164. 29 
亿 元 , 比 上 年 增长 23.08% 。 深 化 产业 结构 调整 ,提升 核心 
竞争 力 , 行 业内 涌现 出 一 大 批 大 型 企业 集团 和 上 市 公司 , 行 
业内 年 产值 20 亿 元 以 上 企业 15 家 ,其 中 50 亿 元 以 上 企业 
4 家。 加 快 基本 建设 投资 规模 , 全 年 固定 资产 同比 增长 
29. 88% ,更 新 改造 项 目 投资 同比 增长 53. 43% 。2009 ER 
行业 资产 总 额 达 到 1 263. 87 亿 元 。 不 断 增强 自主 创新 能 力 ， 
加 大 新 产品 开发 投入 ,投资 额 比 上 年 增长 29.23% ,新 产品 
产值 达到 行业 工业 总 产值 的 28. 98% 。 优 化 产品 结构 ,淘汰 
落后 产能 ,2009 年 高 压 开 关 行 业 生 产 126kV 及 以 上 电压 等 
级 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 11 033 间 隔 , 生 产 126kV 及 以 
上 电压 等 级 高 压 SF, 断路 器 9 234 台 ,生产 各 型 金属 封闭 开 
关 设 备 570 797 面 ,满足 了 电力 发 展 和 电网 建设 的 需求 ,支持 
和 保障 了 1 OOOkV 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 .世界 首 个 
+800kV 直流 输电 工程 等 国家 重点 建设 项 目的 顺利 实施 。 
适应 国家 坚强 智能 电网 的 战略 规划 ,高 压 开关 行业 对 智能 
技术 展开 了 探讨 .研究 ,一 批 智能 电器 正在 研制 开发 中 。 
2009 年 高 压 开 关 行 业主 要 技术 经 济 指标 见 表 1。 


R1 2009 年 高 压 开关 行业 主要 技术 经 济 指标 






全 年 从 业 人 员 pe 

其 中 :从 事 高 压 开关 人 数 
从 事 科 技 活动 人 数 
从 事 研发 人 员 人 数 


e w n e 








2009 年 同比 增长 (% ) 
15. 98 

8. 80 
21. 13 
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( 续 ) 
把 2009 TCA) 

5 工业 总 产值 亿 元 1 340. 64 1 145. 61 17. 02 
6 其 中 :高 压 开关 产值 亿 元 830. 03 753. 99 10. 08 
7 新 产品 产值 亿 元 388. 50 308. 57 25. 90 
8 | 工业 销售 产值 亿 元 1 229. 88 1 040.91 18. 15 
9 其 中 :出 口交 货 值 亿 元 40. 34 34. 62 16. 52 
10 工业 增加 值 亿 元 338. 09 279. 30 21. 05 
11 主 营业 务 收 入 亿 元 1 203. 53 1 018. 78 18. 13 
12 主 营业 务 成 本 亿 元 840. 15 715. 56 17.41 
13 营业 费用 亿 元 68. 41 53. 42 28. 06 
14 主 营业 务 税金 及 附加 亿 元 7. 00 5.94 17. 85 
15 应 交 增 值 税 亿 元 48. 88 41. 08 18. 99 
16 | 管理 费用 及 财务 费用 亿 元 88. 66 66. 32 33. 69 
17 其 中 :利息 支出 亿 元 14. 76 10. 50 _ 40. 57 
18 其 他 业务 收入 亿 元 25. 55 16. 78 52. 26 
19 利润 总 额 亿 元 108. 40 86. 46 25. 38 
20 其 中 :高 压 开关 部 分 亿 元 68. 18 55. 37 23.14 
21 年 末 资 产 合计 亿 元 1 263. 87 929. 43 35. 98 
22 年 末 固 定 资产 原价 亿 元 277. 12 213. 36 29, 88 
23 年 末 固 定 资 产 净 值 亿 元 195. 72 153. 06 27. 87 
24 全 年 基本 建设 完成 投资 额 亿 元 41. 47 37. O1 12. 05 
25 全 年 更 新 改造 措施 项 目 完成 投资 额 亿 元 14. 30 9. 32 53. 43 
26 流动 资产 年 平均 余额 亿 元 779. 66 604. 41 29. 00 
27 其 中 :应 收 账 款 余额 亿 元 306. 38 232. 63 31. 70 
28 年 末 负 债 合 计 亿 元 717. 38 523. 75 36. 97 
29 年 末 所 有 者 权益 合计 亿 元 518.43 381. 36 35. 94 
30 全 年 科技 活动 经 费 支出 数 亿 元 37. 03 37. 69 -1.75 
31 研究 与 发 展 经 费 支出 亿 元 30. 54 26. 72 14. 30 
32 新 产品 开发 经 费 支 出 亿 元 | 20. 60 15.94 29, 23 
33 全 年 职工 工资 总 额 亿 元 | 42.74 35.43 20. 63 
34 资本 保值 增值 率 % | 118. 13 103. 52 14.11 
35 资产 负债 率 % 56. 76 56. 52 0. 42 
36 流动 资产 周转 率 次 1. 54 1.69 -8,88 
37 成 本 费用 利润 率 10. 87 10. 35 5.02 
38 | 工业 全 员 劳 动 生产 率 万 元 /人 21.17 20. 28 4.39 
39 产品 销售 率 % 91.74 90. 86 0. 97 
40 总 资产 贡献 率 % 14. 08 15. 30 -7.97 
4l 销售 利税 率 % 13. 65 13. 10 4. 20 
42 资金 利税 率 16. 84 17. 62 -4.43 
43 人 均 创 利税 万 元 /人 10. 29 9. 69 6. 19 
44 税金 总 额 亿 元 55. 89 47.01 18, 89 
45 利税 总 额 亿 元 164. 29 133. 48 23. 08 
46 应 收 账 款 占 流动 资产 比率 Fo 39. 30 38. 49 2.10 
47 经 济 效益 综合 指数 2. 46 2.03 

48 “| 万 元 产值 能 耗 平均 水 平 ( 标 煤 ) ' 0.07 0.09 -22. 22 
1. 工业 总 产值 | 年 略 有 下 降 。2009 年 ,完成 高 压 开 关 产 值 830. 03 亿 元 , 较 


2009 年 ,高 压 开 关 行 业 完 成 工业 总 产值 1 340. 64 亿 “上 年 增加 76. 04 亿 元 ,同比 增长 10.09% ,增长 速度 逐渐 
元 , 比 上 年 增加 195. 03 亿 元 ,同比 增长 17.02% , 增 速 较 上 ME. 
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2009 年 高 压 开关 行业 工业 总 产值 企业 构成 情况 见 表 2。 
2009 年 高 压 开关 行业 高 压 开 关 产 品 产 值 企 业 构 成 情况 见 


行业 概况 


表 3。 


R2 2009 年 高 压 开 关 行 业 工业 总 产值 企业 构成 情况 





TEF 所 占 比 例 (% ) 
总 计 100. 00 
工业 总 产值 20 亿 元 以 上 50. 16 
工业 总 产值 10 亿 ~20 亿 元 9. 46 
工业 总 产值 5 亿 ~10 亿 元 16.01 
工业 总 产值 1 亿 ~5 亿 元 18. 41 
工业 总 产值 0.1 亿 ~1 亿 元 5.85 
工业 总 产值 0.1 亿 元 以 下 0.11 

RI 2009 年 高 压 开关 行业 高 压 开关 产 产品 值 企业 构成 情况 

企业 类 别 折 占 比例 (% ) 
总 计 100. 00 
高 压 开 关 产 值 20 亿 元 以 上 37.78 
高 压 开关 产值 10 亿 ~20 亿 元 12. 58 
高 压 开关 产值 5 亿 ~10 亿 元 16. 03 
高 压 开 关 产 值 1 亿 ~5 亿 元 23. 44 
高 压 开关 产值 0.1 亿 ~1 亿 元 9. 93 
高 压 开关 产值 0. 1 亿 元 以 下 0. 23 


2009 年 ,高压 开关 行业 中 工业 总 产值 1 亿 元 以 上 的 企 
My 172 家 (其 中 :华北 区 20 家 ,华东 区 86 家 ,东北 区 10 家 ， 
中 南 区 29 家 ,西南 区 15 家 ,西北 区 12 家 ) , 占 行业 统计 企业 
数 的 50. 15% , 较 上 年 增加 16 家 。 

其 中 ,产值 10 亿 ~ 20 亿 元 以 上 企业 25 家 (其 中 :华东 
区 10 家 ), 占 行业 统计 企业 数 的 7. 29% 。 

产值 20 亿 元 以 上 企业 15 家 (其 中 :东北 区 1 家 ,华东 区 
9 家, 中南 区 3 家 ,西北 区 2 家 ), 占 行业 统计 企业 数 的 
4.37% , 较 上 年 减少 2 家 , 占 比 减少 1.11 个 昕 分 点 。 其 产值 
合计 672. 52 亿 元 , 占 行业 总 产值 的 50. 16% , 占 比较 上 年 减 
少 1.76 个 百分点 。 

2009 年 ,工业 总 产值 同比 增长 20% 以 上 的 企业 89 家 ， 
占 行业 统计 企业 数 的 25.95% , 较 上 年 减少 11 家 , 占 比 减少 
6.31 个 百分点 。 

其 中 ,产值 同比 增长 50% ~ 100% 的 企业 13 家 (其 中 : 
华东 区 8 家 ,中 南 区 1 家 ,西北 区 1 家 ,西南 区 1 家 ,华北 区 2 
家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 3. 79% 。 

产值 同比 增长 100% 以 上 企业 13 家 (其 中 :华东 区 5 
家 ,中 南 区 3 家 ,华北 区 3 家 ,西北 区 1 家 ,西南 区 1 家 ), 占 
行业 统计 企业 数 的 3.79% , 较 上 年 增加 1 家 。 

工业 总 产值 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 
的 企业 37 家 ,同比 增长 50% 以 上 的 企业 7 家 。 工 业 总 产值 
10 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 的 企业 9 家 , 较 上 
年 增加 1 家 。 

2009 年 ,工业 总 产值 同比 下 降 的 企业 100 家 , 占 行业 统 
计 企 业 数 的 29. 15% , 较 上 年 增加 32 家 。 





2009 年 ,高 压 开 关 产 值 1 亿 元 以 上 的 企业 127 家 (其 
中 :华北 区 10 家 ,东北 区 11 家 ,华东 区 65 家 ,中南 区 21 家 ， 
西南 区 11 家 ,西北 区 9 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 37. 02% , 
较 上 年 增加 11 家 。 

其 中 ,高 压 开关 产值 10 亿 ~ 20 亿 元 的 企业 8 家 (其 中 : 
华东 区 6 家 ,中 南 区 2 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 2. 33% 。 

高 压 开 关 产 值 20 亿 元 以 上 企业 8 家 (其 中 :华东 区 4 
家 ,东北 区 1 家 ,中 南 区 1 家 ,西北 区 2 R) , 占 行业 统计 企业 
数 的 2. 33% 。 | 

2009 年 ,高 压 开 关 产 值 同比 增长 20% 以 上 的 企业 109 
家 , 占 行业 统计 企业 数 的 31.78% , 占 比 较 上 年 提高 4. 27 个 
百分点 。 

其 中 ,高 压 开关 产值 同比 增长 50% ~ 100% 的 企业 26 
家 (其 中 :华东 区 10 家 ,中 南 区 5 家 ,西北 区 2 家 ,西南 区 3 
家 ,华北 区 5 家 ,东北 区 1 家 ), 占 行业 统计 企业 数 的 
7. 58% , 较 上 年 增加 5 家 。 

高 压 开关 产值 同比 增长 100% 以 上 的 企业 23 家 (其 中 : 
华东 区 8 家 ,中 南 区 6 家 ,西北 区 1 家 ,西南 区 4 家 ,华北 区 4 
家 ) , 占 行 业 统 计 企业 数 的 6.7% , 较 上 年 增加 11 家 。- 

2009 年 ,高 压 开关 产值 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ,高 压 开关 
产值 同比 增长 20% 以 上 企业 109 家 ,其 中 同比 增长 50% ~ 
100% 的 企业 26 家 ,同比 增长 100% 以 上 的 企业 23 家。 高 压 开 
关 产 值 10 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 企业 5 家 。 

2009 年 ,高 压 开关 产值 较 上 年 下 降 的 企业 97 家 , 占 行 
业 统 计 企业 数 的 28. 28% , 较 上 年 增加 29 家 , 低 于 工业 总 产 
值 下 降 企 业 数 。 | 
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2009 年 ,高 压 开关 产值 增长 率 低 于 工业 总 产值 增长 率 ， 
高 压 开关 产值 占 工业 总 产值 的 比重 为 61. 91% , 占 比 较 2005 
年 ( 占 57%) 和 2006 年 ( 占 58%) 提 升 ,但 较 上 年 ( 占 


65. 82% ) 下 降 。 
2009 年 高 压 开 关 行业 工业 总 产值 及 其 增长 率 前 5 位 企 
业 见 表 4。 


表 4 2009 年 高 压 开 关 行 业 工 业 总 产值 及 其 增长 率 前 5 位 企业 


= 


企业 名 称 

许 继 集团 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公司 

泰 开 电 气 集团 有 限 公司 
企业 名称 

西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公司 

新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 

泰 开 电气 集团 有 限 公司 

.厦门 ABB 开关 有 限 公司 


2. 工业 增加 值 

2009 年 ,完成 工业 增加 值 338.09 亿 元 , 较 上 年 增加 
58. 79 亿 元 ,同比 增长 21.05% 。 

工业 增加 值 1 亿 元 以 上 企业 57 家 (其 中 :华北 区 2 家 ， 
东北 区 3 家 ,华东 区 37 家 ,中 南 区 7 家 ,西南 区 4 家 ,西北 区 
4 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 16. 62% , 较 上 年 新 增 5 家 。 

其 中 ,工业 增加 值 5 亿 ~ 10 亿 元 的 企业 7 家 (其 中 : 华 
东区 6 家 ,中 南 区 1 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 2.019% 。 

工业 增加 值 10 亿 元 以 上 企业 8 家 (其 中 :东北 区 1 家 ， 
华东 区 4 家 ,中 南 区 2 家 .西北 区 1 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 
的 2.37% , 较 上 年 新 增 2 家 。 

2009 年 ,工业 增加 值 同 比 增长 20% 以 上 的 企业 92 家， 
占 行 业 统计 企业 数 的 26. 82% 。 其 中 同比 增长 50% ~ 100% 


占 比 (%%) 





高 压 开关 产值 ( 亿 元 ) 





TT 人) Tw RR) 


北京 双 杰 电气 股份 有 限 公司 70. 25 
北京 合 纵 科 技 股 份 有 限 公司 62. 88 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 61. 12 
四 川 电器 集团 有 限 公司 53. 20 
浙江 天 正 电 气 股份 有 限 公司 46. 67 
企业 名 K 高 压 开关 产值 增长 率 (%) 
南京 业 基 电气 设备 有 限 公司 112. 56 
北京 北 开 电 气 股 份 有 限 公 司 75. 19 


北京 双 杰 电气 股份 有 限 公 司 
成 都 西南 电器 有 限 责任 公司 
北京 合 纵 科 技 股份 有 限 公司 


70, 25 
66. 77 
62. 88 


的 企业 23 K, 占 行业 统计 企业 数 的 6.71% 。 同 比 增长 
100% 以 上 的 企业 20 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 5. 83% 。 

2009 年 ,工业 增加 值 下 降 的 企业 102 家 , 占 行业 统计 企 
业 数 的 29.74% , 较 上 年 增加 25 家 。 

2009 年 工业 增加 值 前 3 位 企业 见 表 5。2001 ~ 2009 年 
高 压 开关 行业 工业 增加 值 占 工业 总 产值 的 比例 见 图 1。 


表 5 2009 年 工业 增加 值 前 3 位 企业 







工业 载 加 值 ( 亿 元 ) 
许 继 集 团 有 限 公 司 32. 61 
大 全 集团 有 限 公司 


平 高 集团 有 限 公司 


19. 03 





1 2001 ~ 2009 年 高 压 开 关 行 业 工业 增加 值 占 工业 总 产值 的 比例 


3. 全 员 劳 动 生产 率 

2009 年 ,工业 全 员 劳 动 生 产 率 21. 17 万 元 /人 ,同比 增 
长 4.39% ,增幅 较 上 年 下 降 14. 41 个 百分点 。 全 员 劳 动 生 
FER 20 万 元 /人 以 上 的 企业 88 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 
25. 58% ,其 中 50 万 元 /人 以 上 的 企业 8 家 , 占 行业 统计 企业 
数 的 2. 33% , 占 比较 上 年 下 降 1. 82 个 百分点 。 工 业 全 员 
劳动 生产 率 最 高 的 是 厦门 ABB 开关 有 限 公司 (100. 27 万 
元 /人 )。 : 
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产品 分 类 产量 200 年 ,我 国 新 增 装机 容量 8 970 万 
kW ,对 超 特 高 压 基础 电网 建设 加 大 投入 ,126kV 及 以 上 电压 
等 级 的 主要 高 压 开 关 设 备 (尤其 是 GIS 设备 ) 等 产量 继续 保 
持 快速 增长 ,从 而 带动 中 压 开关 设备 产量 的 较 快 增长 ,但 受 
国民 经 济 增长 趋 组 和 经 济 建设 周期 性 等 因素 影响 较 大 的 部 
分 产品 产量 增长 率 偏 低 ,个 别 产品 产量 其 至 出 现 持平 、 
略 降 。 | 

2009 年 高 压 开关 产量 见 表 6。 


行业 概况 


表 6 2009 年 高 压 开 关 产 量 





序号 
SF, 断路 器 

少 油 断 路 器 

| 多 油 断 路 器 

真空 断路 器 

气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
敞开 式 组 合 电器 
金属 封闭 开关 设备 

环 网 柜 

隔离 开关 

接地 开关 

负荷 开关 
熔断 器 

Tt Beat 

重合 器 
高 压 接触 器 
箱 式 变电站 

fy RLS KM 


1. 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 

2009 年 ,800kV 及 以 上 电压 等 级 气体 绝缘 金属 封闭 开 
关 设 备 产量 20 间隔 ,生产 企业 2 家 。 

SSOKV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 330 间隔 , 较 上 
年 增加 37 间隔 ,同比 增长 12. 63% ,生产 企业 4 家。 

363kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 44 间隔 , 较 上 
年 减少 62 间隔 ,降幅 58.49% ,生产 企业 2 家 。 

252kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 3 207 间 隔 , 较 
上 年 增加 531 间隔 ,同比 增长 19.84% ,增幅 较 上 年 
(34. 14% ) 下 降 14. 30 个 百分点 。 生 产 企 业 11 家 , 较 上 年 增 
M1 家。 

126kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 7 432 间 隔 , 较 
上 年 增加 571 间隔 ,同比 增长 8.32% ,增幅 较 上 年 减少 

23. 62 个 百分点 。 生 产 企业 22 家 , 较 上 年 增加 3 家 企业 。 
产量 500 间隔 以 上 的 企业 5 家 ,产量 合计 5 549 间 隔 , 占 行业 
生产 总 量 的 74.66% , 占 比 较 上 年 提升 0.3 个 百分点 。 

40. 5kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (C-GIS) 产 量 1 995 
间隔 , 较 上 年 减少 425 间隔 ,同比 下 降 17. 56% 。 生 产 企业 9 
家 ,与 上 年 相同 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 东 源 电器 集团 股 
份 有 限 公司 (812 间隔 ) , 占 行业 生产 总 量 的 40.7% 。 

1]2kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 10 924 间 隔 , 较 
上 年 增加 1 880 间 隔 , 同 比 增长 20. 79% 。 生 产 企业 4 家 ,与 
上 年 相同 。 产 量 最 高 的 企业 为 许 继 集团 有 限 公 司 (9 652 间 
隔 ) , 占 行业 生产 总 量 的 ,88. 36% 。 

2009 年 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 主要 企业 产品 产量 
见 表 7。 

2. 高 压 交流 断路 器 

2009 年 ,126kV 及 以 上 电压 等 级 高 压 交流 断路 器 均 为 
SF, 系列 产品 。72. 5kV 高 压 交 流 断 路 器 中 , SF。 系列 占 
95.77% ,真空 系列 占 4. 23% 。40. 5kV 高 压 交流 断路 器 中 ， 
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285 169 
199 423 
195 905 
659 473 
108 
693 





530 











R7 2009 年 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
主要 企业 产品 产量 










企业 名 称 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 
平 高 集团 有 限 公 司 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 
泰 开 电气 集团 有 限 公 司 







西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 1 436 
126kV | 平 高 集团 有 限 公司 1 213 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 . 741 


北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 


SF, 系列 占 15. 69% , 真空 系列 占 84. 31% 。12kV 高 压 交 流 
断路 器 中 ,SF。 系列 占 0.61% ,真空 系列 占 99. 39% 。2009 
E SF, 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 和 高 压 交流 断路 器 的 产 
量 比 例 见 表 S, 


表 8 2009 F SF, 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 和 
高 压 交 流 断 路 器 的 产量 比例 


|e 


电压 等 级 





(1)800kV, 2009 年 ,我 国 800kV 及 以 上 电压 等 级 户外 
高 压 交 流 SF, 断路 器 产量 75 台 , 较 上 年 增加 38 台 , 同 比 增 
长 102.7% 。 生 产 企业 3 家 ,分 别 为 西安 西 电 开关 电气 有 限 
公司 平 高 集团 有 限 公 司 和 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 
限 公司 。 

(2)550kV。2009 年 ,550kV 户外 高 压 交流 SF, 断路 器 
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产量 384 台 , 较 上 年 增加 118 台 ,同比 增长 44. 36% , 较 上 年 
(47.78% ) 减 少 3.42 个 自分 点 。 生 产 企业 4 家 ,产量 最 高 
的 企业 为 西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 (130 台 )。 

(3)363kV。2009 年 ,363kV 户外 高 压 交流 SF, 断路 器 
产量 227 台 , 较 上 年 增加 56 台 ,同比 增长 32.75% 。 生 产 企 
业 3 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 平 高 集团 有 限 公司 (91 A). 

(4)252kV。2009 年 ,252kV 户外 高 压 交 流 SF, 断路 器 
产量 1 509 台 , 较 上 年 减少 117 台 , 同 比 下 降 7.2%。 生 产 企 
业 7 家 , 较 上 年 减少 1 家。 产量 100 台 以 上 的 企业 3 家 , 产 
量 合计 1 282 台 , 占 行业 生产 总 量 的 84. 96% , 占 比 较 上 年 减 
少 11.9 个 百分点 。2009 年 ,252kV 户外 高 压 交流 SF, 断路 
器 产量 前 3 位 企业 分 别 为 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 
(861 £) , 平 高 集团 有 限 公 司 (239 台 ) . 泰 开 电气 集团 有 限 
公司 (182 台 ) 。 

(5)126kV。2009 年 ,126kV 户外 高 压 交流 SF, 断路 器 
产量 7 0398 , 较 上 年 增加 78 台 , 同 比 增长 1. 12% , 增 速 较 上 
年 减少 3.65 个 百分点 。 生 产 企 业 24 家 ,与 上 年 持平 。 产 量 
100 台 以 上 的 企业 15 家 , 较 上 年 增加 4 家。 产量 500 AL 
上 的 企业 4 家 ,产量 合计 4 512 台 , 占 行业 总 产量 的 64. 1%， 
占 比 较 上 年 减少 4.51 个 百分点 。2009 年 ,126kV 户外 高 压 
交流 SF, 断路 器 产量 前 3 位 企业 分 别 为 ;: 泰 开 电 气 集 团 有 限 
公司 (1 3318) .江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 (1 099 台 ) 、 
西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 (1 0996), 

(6)72. 5kV。2009 年 ,72. 5kV 高 压 交 流 SF, 断路 器 产 
量 2 150 台 , 较 上 年 增加 541 台 , 同 比 增长 33. 62% 。 生 产 企 
业 6 家 , 较 上 年 增加 2 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 瓦 房 店 高 庄 开 
关 有 限 公司 (848 台 ) , 占 行业 生产 总 量 的 39. 44% 。72. SkV 
高 压 交流 真空 断路 器 产量 95 台 , 较 上 年 增加 86 台 。 生 产 企 
业 2 家 ,分 别 为 浙江 紫光 电器 有 限 公 司 (50 台 ) 、 瓦 房 店 高 压 
开关 有 限 公 司 (45 台 )。 

(7)40. 5kV。2009 年 ,40. 5kV 高 压 交流 SF, 断路 器 产 
量 9 6248 , 较 上 年 增加 1 628 台 ,同比 增长 20.36% 。 生 产 企 
业 22 家 , 较 上 年 增加 3 家。 产量 3$00 台 以 上 的 企业 6 家 , 较 
上 年 增加 2 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 
(产量 1 905 台 ) , 占 行业 总 产量 的 19. 79% 。 

2009 年 ,40. SKV 高 压 交流 真空 断路 器 产量 51 702 台 , 较 
上 年 增加 15 350 台 ,同比 增长 42. 23% 。 生 产 企业 79 RKB 
上 年 增加 11 家。 产量 在 1 000 台 以 上 的 企业 13 家 (其 中 : 华 
东区 10 家 ,东北 区 1 家 ,中 南 区 1 家 ,西北 区 1 家 ) , 较 上 年 
增加 6 家 ,产量 合计 31 258 台 , 占 行业 生产 总 量 的 60. 46% , 
占 比较 上 年 提升 5.46 个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 东 
源 电器 集团 股份 有 限 公 司 (7 455 台 )。 

(8)24kV。2009 年 ,24kV 高 压 交 流 真 空 断 路 髓 产量 
12 7666 , 较 上 年 增加 10 664 台 。 生 产 企 业 27 家 ,产量 1 000 
台 以 上 的 企业 6 家 ( 均 在 华东 区 ) ,产量 合计 7 808 台 , 占 行业 
生产 总 量 的 61. 16% 。 产 量 最 高 的 企业 为 日 升 集团 有 限 公 
司 (2 1608) 。 

(9)12kV, 2009 年 ,12kV 高 压 交 流 SF; 断路 器 产量 
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2 828 台 , 较 上 年 减少 1 834 台 ,同比 下 降 39. 34% 。 生 产 企业 
6 家 , 较 上 年 减少 5 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 泰 开 电气 集团 有 
限 公司 (1 905 台 ) , 占 行业 总 产量 的 67. 36% 。 

2009 年 ,12kV 高 压 交 流 真 空 断路 器 产量 464 190 台 , 较 
上 年 增加 82 067 台 ,同比 增长 21. 48% 。 生 产 企业 148 家 , 较 
上 年 增加 24 家 。 产 量 10 000 台 以 上 的 企业 10 家 (其 中 : 华 
东区 8 家 ,中 南 区 1 家 ,西北 区 1 家) ,产量 合计 为 193 001 


台 , 占 行业 生产 总 量 的 41.58% , 占 比较 上 年 提高 1. 19 个 百 
分 点 。2009 年 12kV 高 压 交 流 真空 断路 器 产量 前 5 位 企业 
见 表 9。 


RI 2009 年 12kV 高 压 交 流 真空 断路 器 产量 前 5 位 企业 










厦门 ABB 开关 有 限 公司 i 
华 仪 电 器 集团 ( 华 仪 电 气 ) 有 限 公司 


32 059 
施耐德 ( 陕西) 宝 光 电器 有 限 公司 24 146 
日 升 集团 有 限 公 司 23 745 


河南 森 源 电 气 股份 有 限 公 司 


3. 交流 金属 封闭 开关 设备 

2009 年 ,40. Sky 高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 产量 
52 481 面 , 较 上 年 增加 17 640 面 ,同比 增长 39. 19% 。 生 产 企 
业 117 家 , 较 上 年 增加 20 家 。 产 量 1 000 面 以 上 的 企业 13 
家 (其 中 :华东 区 11 家 ,中 南 区 1 家 ,西南 区 1 家 ) ,产量 合 
计 40 939 面 , 占 行业 生产 总 量 的 65. 34% , 占 比 较 上 年 提升 
7.78 百分点 。 

24kV 高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 产量 5 634 面 , 较 上 年 
增加 4 672 面 。 生 产 企业 27 家 ,产量 500 面 以 上 的 企业 3 家 
( 均 在 华东 区 ) ,产量 合计 3 093 面 , 占 行业 生产 总 量 的 
54.9% 。 产量 最 高 的 企业 为 江苏 泰 事 达 电气 有 限 公 司 
(2 000 面 )。 

12kV 高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 产量 364 348 面 , 较 上 
年 增加 13 849 面 ,同比 增长 3.95% 。 生 产 企业 201 家 , 较 上 


年 增加 13 家 。 产 量 10 000 面 以 上 的 企业 8 家 (其 中 :华东 区 
6 家 ,西北 区 1 家 ,中 南 区 1 家) , 较 上 年 增加 1 家 ,产量 合计 
100 779 面 , 占 行业 生产 总 量 的 27. 66% 
0.91 个 百分点 。 

高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 分 类 产品 产量 见 表 10。 高 
压 交 流 金 属 封闭 开关 设备 产量 前 5 位 企业 见 表 11。 


表 10 高 压 交 流 金 属 封闭 开关 设备 分 类 产品 产量 


, 占 比 较 上 年 提升 














产品 类 别 





产量 ( 面 ) 占 比 (名 ) 





KYN 系列 产品 85. 54 

GBC 3. 88 
40. 5kV 

XGN 系列 7.93 






JYN 等 系列 
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( 续 ) 























电压 等 级 PRR) 占 比 (%) 
KYN 系列 285 133 78. 26 
GG 一 1A 5 082 © L39 
12kV XGN 系列 54 897 15. 07 
DFW 系列 7172 1.97 





其 他 系列 12 064 


Rll 高 压 交 流 金属 封闭 开关 设备 产量 前 5 位 企业 













河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
华 腾 集 团 有 限 公司 
泰 开 电 气 集 团 有 限 公 司 

华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电 气 ) 有 限 公司 
华 鹏 集团 有 限 公司 








安徽 磷 龙 电器 股份 有 限 公司 13 833 
12kV 河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 12 992 
华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 12 097 


厦门 ABB 开关 有 限 公司 


(3) 环 网 柜 。2009 年 ,40. 5kV 环 网 柜 产 量 571 台 , 较 上 
年 增加 130 台 , 同 比 增长 29. 48%。 生 产 企 业 2 家 ,分 别 为 
宁波 天 安 ( 集 团 ) 股份 有 限 公 司 (389 台 ) 和 上 海 一 开 电 气 集 
团 有 限 公 司 (182 台 ) 。 

24kV 环 网 柜 产 量 5 448 台 , 较 上 年 增加 5 216 台 。 生 产 
企业 7 家 (其 中 :华东 区 6 家 ,中 南 区 1 家 )。 产 量 最 高 的 企 
业 为 江苏 泰 事 达 电气 有 限 公司 (2 0008) 。 

12kV 环 网 柜 产 量 130 887 台 , 较 上 年 增加 36 125 台 ,同比 
增长 38. 12% 。 生 产 企 业 144 家 , 较 上 年 增加 19 家。 产量 
5 000 面 以 上 的 企业 6 家 (其 中 :华东 区 2 家 ,中 南 区 2 家 , 华 
北 区 2 家 ) ,产量 合计 51 312 台 , 占 行 业 生 产 总 量 的 39.2% 。 
2009 年 12kV 环 网 杷 产量 前 5 位 企业 见 表 12。 


表 12 2009 年 12kV 环 网 柜 产量 前 5 位 企业 


企业 名 称 产量 ( 台 ) 
亚洲 电力 设备 (深圳 ) 有 限 公司 13 344 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 8 782 
许 继 集 团 有 限 公司 8 383 
北京 合 纵 科 技 股 份 有 限 公司 7 049 
苏州 阿 海 球 开关 有 限 公 司 7 000 





4. 高 压 交 流 隔离 开关 与 接地 开关 

(1)800kV。2009 年 ,800kV 及 以 上 电压 等 级 高 压 交流 
隔离 开关 产量 204 组 , 较 上 年 增加 141 组 ,同比 增长 
223. 81% 。 生 产 企 业 4 家 , 较 上 年 增加 1 家。 产量 最 高 的 企 
业 为 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 (137 组 )。 

(2)550kV。2009 年 ,550kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 967 
组 , 较 上 年 减少 450 组 。 生 产 企业 5 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 

550kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 231 组 , 较 上 年 减少 2 


组 。 和 生产 企业 4 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 高 的 企业 是 湖 
南 长 高 高 压 开 关 和 集团 股份 公司 (120 组 )。 

(3) 363kV。2009 年 ,363kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 
607 组 , 较 上 年 减少 33 组 ,同比 下 隆 5.16%。 生 产 企业 6 
家 , 较 上 年 增加 2 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 西安 西 电 高 压 开 
关 有 限 责任 公司 (345 组 ) 。 

363kV 高 压 交 流 接 地 开关 产量 130 组 , 较 上 年 增加 51 
组 ,同比 增长 64. 56% 。 生 产 企业 4 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 
产量 最 高 的 企业 为 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 (69 
组 )。 : 

(4) 252kV, 2009 年 ,252kV 高 压 交 流 隔 离开 关 产 量 
13 829 组 , 较 上 年 增加 2 604 组 ,同比 增长 23.2% 。 生 产 企业 
13 家 , 较 上 年 增加 3 家 。 产 量 1 000 组 以 上 的 企业 7 家 , 较 上 
年 增加 2 家 。 产 量 2 000 组 以 上 的 企业 3 家 ,产量 合计 7 631 
组 , 占 行 业 生产 总 量 的 5$. 18% 。 产 量 最 高 的 企业 是 湖南 长 
高 高 压 开关 集团 股份 公司 (2 989 组 ) 。 

252kV 高 压 交 流 接 地 开关 产量 1 170 组 , 较 上 年 减少 37 
组 ,同比 下 降 3.07% 。 生 产 企业 6 家 ,与 上 年 相同 。 产 量 最 
高 的 企业 为 湖南 长 高 高 压 开 关 集 团 股 份 公司 (350 组 ) , 占 行 
业 总 产量 的 29. 91% 。 

(5) 126kV。2009 年 ,126kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 
29 776 组 , 较 上 年 增加 4 046 组 ,同比 增长 15.72% 。 生 产 企 
业 22 家 , 较 上 年 减少 4 家。 产量 2 000 组 以 上 的 企业 共 5 
家 , 较 上 年 增加 1 家 ,产量 合计 20 948 组 , 占 行业 生产 总 量 的 
70. 35% ,与 上 年 基本 持平 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 省 如 高 
高 压 电 器 有 限 公 司 (5 883 组 )。 

126kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 566 组 , 较 上 年 增加 133 
组 ,同比 增长 30.72% 。 生 产 企业 5 家 ,与 上 年 相同 。 产 量 
最 高 的 企业 是 湖南 长 高 高 压 开 关 集 团 股份 公司 (210 组 )。 

(6)40. 5kV。2009 年 ,40. 5kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 
33 591 组 , 较 上 年 增加 2 209 组 ,同比 增长 7.04%。 生 产 企业 
26 家 , 较 上 年 减少 2 家 。 产 量 1 000 组 以 上 的 企业 9 家 (其 
中 :华东 区 5 家 ,中 南 区 2 家 ,华北 区 1 家 ,西南 区 1 家 ) , 较 
上 年 减少 3 家 ,产量 合计 27 2044, 占 行业 生产 总 量 的 
80.99% 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 
司 (5 230 组 ) 。 

40. Sky 高压 交流 接地 开关 产量 17 782 组 , 较 上 年 增加 
5 973 组 ,同比 增长 50. 58% ,生产 企业 14 家 , 较 上 年 增加 3 
家 。 产 量 2 000 组 以 上 的 企业 4 家 , 较 上 年 增加 1 家。 产量 
合计 为 11 136 组 , 占 行业 生产 总 量 的 62. 63% , 占 比 较 上 年 提 
高 5.8 个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 东 源 电器 集团 股 
份 有 限 公司 (3 973 组 )。 

(7)24kV。2009 年 ,24ky 高 压 交流 隔离 开关 产量 3 329 
组 , 较 上 年 增加 3 056 组 。 生 产 企业 5 家 (其 中 :华东 区 4 家 ， 
中 南 区 1 家 )。 产 量 最 高 的 企业 为 宁波 鹿 电 电子 科技 有 限 
公司 (2 100 组 ) 。 

24kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 4 232 组 , 较 上 年 增加 
3 557 组 。 生 产 企业 4 家 (其 中 :华东 区 3 家 ,中 南 区 1 家 )。 
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产量 最 高 的 企业 为 温州 市 海 磁 电 器 有 限 公司 (2 100 组 ) 。 

(8) 12kV。2009 年 , 12kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 
285 169 组 , 较 上 年 增加 65 510 组 ,同比 增长 29.82% 。 生 产 
企业 37 家 , 较 上 年 减少 1 家。 产量 10 000 组 以 上 的 企业 9 
家 (其 中 ;华东 区 5 家 ,中 南 区 2 家 ,华北 区 2 家 ) , 较 上 年 增 
加 6 家 ,产量 合计 为 245 474 组 , 占 行业 生产 总 量 的 86. 08% , 
占 比较 上 年 提高 19. 23 个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 是 华 仪 
电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有限 公 司 (68 087 组 )。 

12kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 199 423 组 , 较 上 年 增加 
51 899 组 ,同比 增长 35. 18% 。 生 产 企业 28 家 , 较 上 年 减少 
1 家 。 产 量 10 000 组 以 上 的 企业 5 家 ,与 上 年 持平 ,产量 合 
计 为 142 596 组 , 占 行业 生产 总 量 的 71. 5% , 占 比较 上 年 提高 
14. 26 个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 为 安徽 森 源 电表 有 限 公 
司 (41 05248), | 

5. 高 压 交 流 负 荷 开 关 和 熔断 器 

(1) 高 压 交流 负荷 开关 。2009 年 ,40.SkV 高 压 交 流 负 
荷 开关 产量 1 461 台 , 较 上 年 增加 123 台 , 同 比 增长 9. 19% 。 
生产 企业 5 家 , 较 上 年 减少 4 家。 产量 最 高 的 企业 为 浙江 紫 
光电 器 有 限 公司 (1 080 台 )。 

12kV 高 压 交 流 负 荷 开 关 产 量 195 905 台 , 较 上 年 增加 
52 729 台 ,同比 增长 36. 83% 。 生 产 企业 61 家 , 较 上 年 增加 
8 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 许 继 集 团 有 限 公 司 (23 222 台 )。 

(2) 高 压 交 流 熔 断 器 。2009 年 ,40. 5kV 高 压 交 流 熔 断 
器 产量 30 850 只 , 较 上 年 增加 556 只 ,同比 增长 1.84% 。 生 
产 企业 7 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 温州 益 坤 电气 有 限 公 司 
(20 348 只 ) 。 

12kV 高 压 交 流 熔 断 器 产量 659 473 只 。 生 产 企 业 16 
家 ,与 上 年 相同 。 产 量 50 000 只 以 上 的 企业 4 家 , 较 上 年 减 
少 1 家 。 产 量 合计 456 952 只, 占 行业 生产 总 量 的 69. 29% , 
占 比 较 上 年 减少 8.6 个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 为 日 升 集 
团 有 限 公 司 (251 280 只 )。 

6. 预 装 式 变电站 

2009 年 ,40. SkV 预 装 式 变 电站 产量 4 021 台 , 较 上 年 增 
加 85 台 , 同 比 增长 2.16% 。 生 产 企业 15 家 , 较 上 年 增加 1 
家 。 产 量 最 高 的 企业 为 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 (1 263 台 )。 

12kV 预 装 式 变电站 产量 28 772 台 , 较 上 年 增加 3 9334, 
同比 增长 15.83% ,生产 企业 121 家 , 较 上 年 增加 20 家 。 产 
量 1 000 台 以 上 的 企业 共 6 家 (其 中 :华东 区 5 家 ,东北 区 1 
K) , 较 上 年 增加 1 家 ,产量 合计 11 023 台 , 占 行业 生产 总 量 
的 38. 31% , 占 比 较 上 年 提高 1.09 个 百分点 。2009 年 12kV 
预 装 式 变电站 产量 前 5 位 企业 见 表 13。 


表 13 2009 年 12kV 预 装 式 变电站 产量 前 5 位 企业 








沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 

BF HAMAR Bl 1 876 
宁波 天 安 (集团 ) ROARAA 1 815 
浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 1 625 


东盟 电气 集团 有 限 公司 
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7. 高 压 接触 器 

2009 年 ,40. SkV 高 压 接触 器 产量 350 台 , 较 上 年 增加 
23 台 , 同 比 增长 7.03% 。 生 产 企业 1 家 ,为 无 锡 市 蓝 虹 电 子 
有 限 公 司 。 

12kV 尚 压 接 触 器 产量 35 923 台 , 较 上 年 增加 5 042 台 , 同 
比 增长 16. 33% 。 生 产 企业 8 家 。 较 上 年 增加 2 家 。 产 量 
最 高 的 企业 为 无 锡 市 蓝 虹 电子 有 限 公司 (22 461 台 ) , 占 行 
业 生 产 总 量 的 62. 53% 。 

8. 高 压 真 空 灭 弧 室 

2009 年 ,40. SkV 高 压 真 空 灭 弧 室 产量 86 519 只 。 生 产 
企业 9 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 成 都 旭光 电 
子 股份 有 限 公 司 (25 712 只 ) 。 

2009 年 ,24kV 高 压 真 空 灭 弧 室 产量 72 256 只 。 生 产 企 
业 8 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 陕西 宝 光 集 团 有 限 公司 (28 833 
K)o - 

2009 年 ,12kV AAZ KI pH 337 637 只 。 生 产 企 
业 13 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 100 000 只 以 上 的 企业 共 6 
家 (其 中 :西北 区 1 家 ,东北 区 1 家 ,西南 区 2 家 ,中 南 区 2 
家 ) ,产量 合计 979 021 只 , 占 行业 生产 总 量 的 73. 19% 。 产 
量 最 高 的 企业 为 陕西 宝 光 和 集团 有 限 公司 (产量 264 134 只 ) 。 

市 场 及 销售 

1. 工业 销售 产值 

2009 年 ,完成 工业 销售 产值 1 229. 88 亿 元 , 较 上 年 增加 
188. 97 亿 元 ,同比 增长 18.15% , 略 高 于 工业 总 产值 增幅 。 
产品 销售 率 91.74% , 较 上 年 提高 0. 88 个 百分点 。2009 年 
高 压 开关 行业 工业 销售 产值 前 5 位 企业 见 表 14。 


Rid 2009 年 高 压 开 关 行 业 工 业 销 售 产值 前 $ 位 企业 





企业 名 称 工业 销售 产值 ( 亿 元 ) 
许 继 集团 有 限 公 司 83. 75 
大 全 集团 有 限 公 司 70. 85 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 59, 90 
平 高 集团 有 限 公司 55. 66 
泰 开 电气 集团 有 限 公司 48. 58 
2. 主 营业 务 收入 


2009 年 ,高 压 开 关 行 业 实 现 主 车 业务 收入 1 203.53 亿 
元 , 较 上 年 增加 184.75 亿 元 ,同比 增长 18. 13% ,增幅 较 上 
年 提高 3 个 百分点 。 

高 压 开关 行业 中 主 营业 务 收 入 1 亿 元 以 上 的 企业 165 
家 (其 中 :华北 区 20 家 ,华东 区 84 家 ,东北 区 9 A, PRK 
26 家 ,西南 区 14 家 ,西北 区 12 家 ), 占 行业 统计 企业 数 的 
48.1% , 占 比 较 上 年 提高 0. 68 个 百分点 。 

主 营 业务 收入 10 亿 ~20 亿 元 的 企业 11 家 (华东 区 11 
家 ) , 占 行 业 统计 企业 数 的 3.21% 。 

主 营 业务 收入 20 亿 元 以 上 的 企业 13 家 (华东 区 7 家 ， 
中 南 区 3 家 ,东北 区 1 家 西北 区 2 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 
的 3.79% , 占 比较 上 年 减少 0.73 个 百分点 。13 家 企业 主 营 
业务 收入 合计 559.69 亿 元 , 占 行业 主 营 业务 收入 的 


46. 5% , 较 上 年 提高 0. 18 个 百分点 。2009 年 主 营业 务 收入 


行业 概况 


企业 构成 情况 见 表 15。 


RAS 2009 年 主 营 业务 收入 企业 构成 情况 





TEL 所 占 比例 (%) 
总 计 | 7 1 203. 53 100. 00 
主 营业 务 收 入 20 亿 元 以 上 559. 69 46. 50 
主 营业 务 收 入 10 亿 ~20 亿 元 138. 65 11. 52 
主 营 业务 收入 5 1% ~ 10 亿 元 188. 07 15. 63 
主 营业 务 收 入 1 亿 ~5 亿 元 237. 99 19. 77 
主 营业 务 收 入 0.1 亿 ~1 亿 元 77. 28 6. 42 
主 营 业务 收入 0.1 亿 元 以 下 1. 85 0. 16 

2009 年 , 主 营业 务 收 入 同比 增长 20% 以 上 的 企业 共 98 ( 续 ) 


家 , 占 行业 统计 企业 数 的 28. 57% , 较 上 年 减少 11 家 。 其 
中 , 主 车 业务 收入 同比 增长 50% ~ 100% 的 企业 15 家 , 占 行 
业 统 计 企业 数 的 4.37% , 较 上 年 增加 8 家 。 主 营业 务 收入 
同比 增长 100% 以 上 的 企业 17 家 (其 中 :华东 区 8 家 ,华北 
区 4 家 ,中 南 区 3 家 ,西南 区 1 家 ,西北 区 1 家 ) , 占 行业 统计 
企业 数 的 4. 96% , 较 上 年 增加 9 家 。 

主 营业 务 收 入 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 
上 企业 42 家 ,其 中 同比 增长 50% ~100% 的 企业 9 家 ,同比 
增长 100% 以 上 企业 3 家 。 主 营 收 业务 收入 10 亿 元 以 上 的 
企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 企业 8 家 ,其 中 同比 增长 50% 以 
上 的 企业 2 家 。 

2009 年 , 主 营业 务 收 和 减少 的 企业 有 102 家 , 占 行业 统 
计 企 业 数 的 29. 74% , 较 上 年 增加 34 家 。2009 年 高 压 开关 
行业 主 营业 务 收 入 前 5 位 企业 见 表 16。 


表 16 2009 年 高 压 开关 行业 主 营 业务 收入 前 5 位 企业 
主 弗 业务 收入 ( 亿 元 ) 









许 继 集 团 有 限 公 司 85. 57 
大 全 集团 有 限 公 司 70. 24 
西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公 司 53. 51 
平 高 集团 有 限 公司 50. 71 


江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 


3. 出 口交 货 值 

2009 年 ,96 家 企业 有 出 口 业 务 , 占 行业 统计 企业 数 的 
27.91% , 较 上 年 增加 15 家 , 占 比较 上 年 提高 2.03 个 百 分 
点 。 实 现 出 口交 货 值 40. 34 亿 元 , 较 上 年 增加 5.72 亿 元 , 同 
比 增长 16. 52% , 出 口交 货 值 占 工业 销售 产值 的 3. 28%, 
2003 ~ 2008 年 高 压 开 关 行 业 出 口交 货 值 增长 情况 见 表 17。 
2009 年 高 压 开关 行业 出 口交 货 值 及 其 增长 率 前 5 位 企业 见 
# 18, 


表 17 2003 ~ 2008 高 压 开 关 行 业 年 出 口交 货 值 增长 情况 
出 口 企业 数 ( 家 ) 


出 口交 货 值 ( 亿 元 ) 








出 口交 货 值 ( 亿 元 ) 


35. 1 
34.6 
40. 3 


出 口 企业 数 (家 ) 
91 
81 







2007 
2008 


R18 2009 年 高 压 开 关 行 业 出 口交 货 值 
及 其 增长 率 前 5 位 企业 










出 口交 货 值 ( 亿 元 ) 






上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 6. 41 
正泰 电气 股份 有 限 公 司 3.03 
西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 2. 82 
西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 2. 82 


泰 开 电气 集团 有 限 公 司 
出 口交 货 值 增长 率 (%) 









西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 193. 63 
正泰 电气 股份 有 限 公司 159. 55 
上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 70. 25 
HTL AE AR A PRE 62. 50 
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2009 年 ,高 压 开 关 行 业 出 口交 货 值 1 000 万 元 以 上 的 企 
业 61 家 (其 中 :华东 区 34 家 ,西北 区 5 家 ,西南 区 5 家 ,华北 
区 6 家 ,东北 区 2 家 ,中 南 区 9 家 ), 占 行业 出 口交 货 值 的 
63. 54% , 较 上 年 增加 15 家。 

出 口交 货 值 1 亿 元 以 上 的 企业 9 家 (其 中 :华东 区 6 家 ， 
西北 区 2 家 ,西南 区 1 家 ), 占 出 口 企 业 的 9.38% , 较 上 年 减 
少 1 家 。 出 口交 货 值 合计 22. 33 亿 元 , 占 行业 出 口 总 交 货 值 
的 55. 35% 。 

2009 年 ,出 口交 货 值 同 比 增长 20% 以 上 的 企业 33 家 ， 
其 中 同比 增长 50% ~ 100% 以 上 的 企业 8 家 ,同比 增长 
100% 以 上 的 企业 12 家 。 出 口交 货 值 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ， 
同比 增长 50% 以 上 的 企业 4 家 ,3 家 企业 负增长 。 

2009 年 ,华东 区 出 口 企业 52 家 , 占 全 行业 统计 企业 数 
的 54.17% , 较 上 年 增加 9 家 ;出 口交 货 值 占 行业 出 口交 货 
(AY) 64.90% , 占 比 较 上 年 减少 1. 1 个 百分点 。 高 压 开关 行 
业 出 口 企业 数 最 多 的 3 个 省 市 分 别 为 浙江 省 (20 R) .江苏 
省 (15 家 ) 和 上 海 市 (9 家 )。 上 海 市 实现 出 口 11. 65 亿 元 ， 
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卢 行 业 出 口 总 值 的 28. 88% ,是 高 压 开关 行业 最 大 的 出 口 
省 市 。 
华北 区 出 口 企业 较 上 年 增加 2 家 ,出 口交 货 值 与 上 年 
基本 持平 , 占 行业 出 口交 货 值 的 比重 比 上 年 减少 0.57 个 百 
分 点 。 中 南 区 出 口 企业 增加 3 家 ,出 口交 货 值 同比 下 降 
36. 06% , 占 行业 出 口交 货 值 的 比重 比 上 年 减少 6. 54 个 百 分 
点 。 东 北 区 出 口 企业 增加 2 家 ,出 口交 货 值 同比 增长 
74.47% , 占 行业 出 口交 货 值 的 比重 比 上 年 提高 0. 67 个 百 分 
点 。 西 南 区 出 口 企业 减少 2 家 ,出 口交 货 值 同比 增长 
226. 15% , 占 行业 出 口交 货 值 的 比重 比 上 年 提高 3. 37 个 百 
分 点 。 西 北 区 出 口 企业 较 上 年 增加 2 家 ,出 口交 货 值 同 比 
增长 55.71% , 占 行业 出 口交 货 值 的 比重 比 上 年 提高 4. 17 
个 百分点 。 
4. 利润 
2009 年 ,高 压 开关 行业 实现 利润 总 额 108. 4 亿 元 , 较 上 
年 增加 21. 94 亿 元 ,同比 增长 25. 38% 。 
2009 年 ,利润 总 额 1 000 万 元 以 上 的 企业 129 家 , 占 行业 
统计 企业 数 的 37. 5% , 较 上 年 提高 4.28 个 百分点 。1 亿 元 
以 上 的 企业 22 家 (其 中 :华东 区 17 家 ,中 南 区 3 家 ,西北 区 


2 家 ) ,新 增 2 家 企业 , 占 行 业 统计 企业 数 的 6. 4% ,利润 合计 
68. 41 亿 元 , 占 行业 总 额 的 63. 11% , 较 上 年 提高 2. 28 个 百 
分 点 。2 亿 元 以 上 企业 12 家 (其 中 :华东 区 8 家 ,中 南 区 2 
家 ,西北 区 2 家 ) ,利润 总 额 合 计 52.94 亿 元 , 占 行业 利润 总 
额 的 48. 84% , 较 上 年 提高 2.92 个 百分点 。 

2009 年 ,利润 总 额 同比 增长 20% 以 上 的 企业 110 家 , 较 
上 年 减少 6 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 32.07% 。 同 比 增长 
50% 以 上 的 企业 63 家 , 较 上 年 减少 7 家 , 占 行业 统计 企业 数 
的 18. 37% , 较 上 年 降低 4.21 个 百分点 。 同 比 增长 100% 以 
上 的 企业 41 家 , 较 上 年 增加 8 家 , 占 统计 企业 数 的 11.95% 

利润 总 额 1000 万 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 
的 企业 50 家 ,同比 增长 50% 以 上 的 企业 28 家 ,同比 增长 
100% 以 上 的 企业 15 家 。 利 润 总 额 1 亿 元 以 上 的 企业 中 , 同 
比 增长 20% 以 上 的 企业 9 家 ,同比 增长 50% 以 上 的 企业 
3 家 。 

2009 年 ,利润 总 额 较 上 年 下 降 的 企业 125 家 , 占 行 业 统 
计 企 业 数 的 36. 44% , 较 上 年 增加 32 家 , 占 比 较 上 年 提高 
6. 44 个 百分点 。 亏 损 企业 8 家 , 较 上 年 减少 5 家 。2009 年 
高 压 开关 行业 利润 总 额 及 其 增长 率 前 5 位 企业 见 表 19。 


表 19 2009 年 高 压 开 关 行 业 利润 总 额 及 其 增长 率 前 5 位 企业 
利润 总 额 ( 亿 元 ) 


企业 名 称 
许 继 集团 有 限 公司 
泰 开 电气 集团 有 限 公司 
西安 西 电 高 压 开关 有 限 责 任 公司 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 


2009 年 ,高 压 开 关 产 品 实现 利润 68. 18 亿 元 , 较 上 年 增 
加 12. 81 亿 元 ,同比 增长 23. 14% ,增幅 较 上 年 提高 6.6 个 百 
分 点 。 高 压 开 关 产 品 利润 占 全 行业 利润 总 额 的 62. 89% , 占 
比较 上 年 减少 1.15 个 百分点 。 

2009 年 ,高 压 开关 产品 利润 1 000 万 元 以 上 的 企业 96 
家 , 占 行业 统计 企业 数 的 27.91% , 较 上 年 新 增 20 家 。 高 压 
开关 产品 利润 1 亿 元 以 上 的 企业 12 家 (其 中 :华东 区 7 Z, 
西北 区 2 家 ,中 南 区 3 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 3. 49% ; 
高 压 开关 产品 利润 合计 33. 94 亿 元 , 占 行业 高 压 开关 产品 
利润 总 额 的 49.78% , 较 上 年 提高 3.73 个 百分点 。 高 压 产 
品 利润 2 亿 元 以 上 企业 7 家 (其 中 :华东 区 4 家, 中南 区 1 
家 ,西北 区 2 家 ) , 占 行业 统计 企业 数 的 2.04% ,高 压 开关 
产品 利润 合计 26.73 亿 元 , 占 行业 高 压 开关 利润 总 额 
的 39.21% 。 

2009 年 ,高 压 开 关 产 品 利润 同比 增长 20% 以 上 的 企业 
113 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 32. 94% , 较 上 年 增加 34 家 ; 同 
比 增长 50% 以 上 的 企业 70 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 
20. 41% , 较 上 年 增加 20 家 ;同比 增长 100% 以 上 的 企业 46 
家 , 占 统计 企业 数 的 13. 41%., 较 上 年 增加 23 家 。 

” ”2009 年 ,高 压 开关 产品 利润 下 降 的 企业 111 家 , 占 行业 

统计 企业 数 的 32. 36% , 占 比 较 上 年 下 降 5. 06 个 百分点 。 
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企业 名 称 利润 总 额 增长 率 (% ) 
西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 279. 02 
泰 开 电 气 集团 有 限 公司 85. 51 
浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 49. 04 
大 全 集团 有 限 公司 32. 90 
许 继 集团 有 限 公 司 31. 15 


2009 年 高 压 开关 产品 利润 及 其 增长 率 前 3 位 企业 见 
K W, 


表 20 2009 年 高 压 开关 产品 利润 及 其 增长 率 前 3 位 企业 


企业 名 称 利润 总 额 ( 亿 元 ) 
西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公 司 4. 53 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 3. 96 
泰 开 电气 集团 有 限 公司 3.72 
企业 名 称 利润 总 额 增长 率 ( 狗 ) 
山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公 司 58. 05 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 37.75 
许 继 集团 有 限 公司 32. 45 





技术 发 展 动态 2009 年 初 ,我 国 提出 用 10 年 多 时 间 实 
现 以 交 直 流 特 高 压 主 网 架 为 基础 的 全 国 统一 的 智能 化 电 
网 。 中 压 配 电网 在 试点 后 ,逐步 实现 以 20kV 为 主 电 压 的 ， 
简化 、 低 网 损 市 能 、 高 效 的 中 压 配 电 系 统 。 

1. 特 高 压 1 000kV .750kV 交流 输电 线路 及 + 上 800kV 直 
流 输电 线路 

我 国 第 一 条 自 普 东 南 经 河南 南阳 到 湖北 荆门 的 特 高 压 
1 000kV 输电 线 于 2009 年 初 正式 建成 投 运 ,运行 正常 ,正在 
筹建 其 延伸 线 ( 北 到 陕 北 煤 电 基地 , 南 到 长 沙 )。 淮 南 经 浙 


行业 概况 





北 到 上 海 的 第 二 条 、 内 蒙古 锡林郭勒 经 江苏 徐州 到 上 海 的 
第 三 条 交流 特 高 压 1 000kV 输电 线路 已 开工 建设 。 向 家 
坝 一 上 海上 800kV 直流 输电 线路 已 于 2009 年 单 幅 贯 通 。 在 
已 投入 运行 的 1 100kY 高 压 开关 设备 中 ,西安 西 电 开关 电气 
有 限 公司 (以 下 简称 西 开 电 气 ) 与 ABB 合作 开发 的 HGIS 是 
单 相 四 断口 .新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 限 公司 与 日 本 
AE Power 公司 合作 开发 的 HOIS 是 单 相 双 断口 . 平 高 电气 股 


” 份 有 限 公司 (以 下 简称 平 高 电气 ) 引进 东芝 的 GIS 是 单 相 双 


断口 ,这 些 产 品 的 结构 性 能 参数 还 需 进 一 步 优化 ,在 线 监 测 
功能 有 待 进一步 提高 ,国产 化 水 平 也 需 继续 提升 。2009 年 ， 
国内 厂家 在 完善 消化 引进 技术 的 基础 上 又 进行 了 新 的 型 式 
试验 ,以 获取 大 量 重要 成 果 , 满 足 正在 建设 的 多 条 交流 特 高 
压 1 000kV 输电 线路 的 需要 。 

750kV 电压 等 级 的 交 < 流 输 电线 路 位 于 我 国 能 源 富 集 、 地 
域 开阔 的 西北 地 区 ,陕西 .甘肃 .青海 和 新 疆 都 在 积极 推进 
省 区 内 主 网 架 电压 建设 及 大 区 联网 。 西 北部 分 地 区 处 于 高 
海拔 , 冬 春 季节 沙 尘 异常 活跃 ,又 是 地 震 多 发 地 带 , 因 此 
800kV 开关 设备 以 GIS 和 护 式 断路 器 为 主 ,线路 和 变电站 应 
能 抗 较 大 风沙 .抵御 较 强 地 震 。 

2. 超 特 高 压 GIL 和 GIS 

IEC 和 我 国都 已 制定 了 刚性 气体 绝缘 输电 线路 (GIL) 
标准 。 随 着 大 容量 水 电站 .核电 厂 及 火力 发 电厂 的 发 展 ,大 
容量 升 压 站 需 铺设 超 高 电压 . 抗 污 秘 、 高 落差 .大 电流 的 电 
力 电 缆 或 架空 线 ; 特 大 城市 的 发 展 需 要 大 电流 、 超 高 讨 电 力 
电缆 人 城 ,而 交 联 和 保 乙 烯 电缆 或 油纸 电 旨 适应 不 了 这 种 要 
求 。 同 时 , 随 着 特 高 压 , 超 高 压 电网 的 兴起 ,架空 线 周 围 的 
SE TE ARA ee 
能 ,这 些 因素 促进 了 GIL 的 发 展 。 我 国 已 使 用 或 已 签 
GIL 约 40km ,但 大 多 是 AZZ PETIT ABB 等 公司 产品 ， 只 有 
平 高 东芝 的 500kV GIL 用 于 浙江 瓶 窜 。 国 内 部 分 GIS 生产 
厂 正 在 探索 利用 GIS 技术 进军 GIL 产业 。 

近 十 年 来 ,GIS 技术 水 平日 趋 成 熟 。 我 国 各 企业 在 积极 
推进 高 压 开关 设备 的 小 型 化 .智能 化 等 ,126kV GIS 通过 了 
型 式 试验 ,已 进 人 或 待 进入 市 场 的 企业 有 40 ~ 50 家 。 

3. 智能 电网 与 开关 设备 

智能 电网 主要 特点 是 自动 化 .信息 化 和 互动 性 。 中 国 
电网 智能 化 按 国 网 公司 总 体 安排 分 两 步 走 , 即 “十 二 五 ”期 
间 以 交 直 流 特 高 压 主 网 架 电 压 建 设 为 主 ,建成 以 华中 、 华 
东 ,华北 为 基础 的 双环 特 高 压 交 流 电网 ,并 开展 各 电压 等 级 
变电站 的 智能 化 试点 ;第 二 步 到 “十 三 五 "计划 实现 全 网 智 
能 化 。 高 压 开关 设备 在 实现 电网 的 自动 化 .信息 化 方面 具 
有 重要 作用 。 西 开 电 气 和 平 高 电气 已 就 超 高 压 GIS 与 国电 
南京 自动 化 股份 有 限 公 司 合作 进行 智能 化 开发 ,生产 的 
500kV 智能 化 GIS 供给 三 峡 水 电站 的 后 续 工 程 ,并 逐步 交付 
使 用 。 高 中 压 开 关 设 备 智能 化 开发 在 温度 监测 等 方面 也 有 
一 定 进展 ,电子 互感 器 已 开始 开发 生产 。 但 总 体 看 来 , 计 
EEP ,操作 、 信 号 ,控制 ,在线 监 测 等 方面 仍 需 继续 努力 
研发 。 


4. 真空 断路 胡 | | 

(1) 高 压 真 空 断 路 器 。 真 空 断路 器 在 向 大 电流 方向 发 
展 。 西 安 高 压 电器 研究 院 有 限 责任 公司 (以 下 简称 西高 院 ) 
在 研制 126kV 支柱 式 和 继 式 真空 断路 器 ;北京 北 开 电 气 股 


份 有 限 公 司 为 大 秦 线 电 气 铁道 研制 出 55kV 双 汤 口 真 空 断 


路 器 ( 真空 灭 弧 室 外 绝缘 用 0. 1MPa 的 SF, 气体) ;江苏 东 源 
电器 集团 股份 有 限 公 司 研 发 出 126kV 真空 断路 器 (用 日 本 
明 电 舍 真 空 灭 弧 室 ) ,已 生产 40 台 左 右 ,2007 年 挂 网 ,2009 
年 正式 投 运 ;陕西 宝 光 真空 电器 公司 研发 出 126kV/2 000 
(1 600)A/40kA 和 126kV/2 500A/40kA AS KME, 

(2) 大 容量 真空 发 电机 断路 器 。 真 空 发 电机 断路 器 用 
量 少 , 参数 高 ,标准 严格 。2009 年 ,西高 院 研发 出 15kV/ 
6 300A/80kA 的 真空 发 电机 断路 器 ,真空 灭 弧 室 由 中 国 振 华 
电子 集团 宇 光 电工 有 限 公 司 研制 开发 。 

(3) 固 封 极 柱 。 真 空 断 路 器 配 用 因 封 极 柱 已 成 为 主流 ， 
额定 电压 为 12V .24V 40. 5kV ,额定 电流 为 1 250A 、1 600A, 
2 500A.3 150 A、4000A, 额 定 短 路 开 断 电流 为 SKA, 
31. 5kA .40kA .50kA, 可 配 中 置 柜 .充气 柜 . 环 网 柜 等 。 固 封 
极 柱 现 多 为 环 氧 树脂 利用 APG 工艺 制作 。ABB 采用 热塑性 
塑料 喷射 制作 固 封 极 柱 ,电气 和 力学 性 能 更 优 ,结构 更 

5. 中 压 开 关 设 备 

(1)20kV 开关 设备 。 按 我 国电 力 系统 的 要 求 ,20kV F 
关 设 备 基本 有 两 类 :中 性 点 直接 接地 或 小 电阻 接地 的 纯 电 
缆 网 络 绝缘 水 平等 同 于 IEC 标准 ;中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 
的 架空 线路 或 混合 网 络 ,绝缘 水 平 要 提高 1 ~2 个 等 级 ,下 
寸 又 不 能 大 。 为 适应 这 一 要 求 ,一 些 厂 家 正在 研发 回 封 极 
柱 真 空 开关 或 C-GIS 等 新 产品 。 

(2) 抗 严酷 环境 。 据 国 网 公司 统计 ,中 压 开关 绝缘 事故 
占 总 故障 率 已 达 50% 以 上 ,这 需要 研发 能 抗 苛 酷 环境 条 件 
的 新 一 代 开 关 设 备 ,如 固 封 极 柱 真 空 断路 器 .硫化 涂 青 母 
线 、. 采 用 硅 橡胶 绝缘 的 开关 设备 .C- GIS 等 以 降低 绝缘 事 
故 率 。 

(3) 可 控 相 位 的 分 合 阅 开关 设备 。 可 控 相 位 分 合 闸 开 
关 可 完成 大 短路 电流 开 断 及 小 电流 开 合 ,已 在 试验 站 试用 。 

(4) 永 磁 机 构 。 永 磁 机 构 电 子 控制 系统 可 靠 性 还 不 够 
高 ,操作 功 很 难 做 大 ,还 需 进一步 完善 。 

(5) 小 型 化 ,大 容量 配 电 设备 。 复 合式 元 件 、 组 合式 成 
套 设备 使 用 增多 ,应 努力 发 展 24kV 和 40. SkV C- GIS 设备 。 
对 12kV 产品 ,已 提出 额定 电流 达 3 150A .5 000A 的 要 求 。 

6. 环 网 柜 与 充气 柜 

环 网 柜 与 充气 柜 多 数 用 SF。 气体 绝缘 ， 如 西高 院 2009 — 
年 研制 成 功 的 XGN46—40. 5 (Z)/T2000—31. 5 型 充气 柜 以 
低压 力 SF, 气体 作为 一 次 主 回 路 的 绝缘 介质 ,用 真空 作为 主 
开关 绝缘 ,但 不 用 或 少 用 SF, 气体 已 成 为 发 展 趋势 。 比 如 ， 


.上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 开发 出 仅 用 N, 或 用 10% SF, 气体 


的 SF,/N, 混合 气体 充气 柜 ; 伊 顿 电气 开发 的 西 瑞 ( Xiria) 型 
环 网 柜 , 用 干燥 空气 绝缘 而 用 真空 开关 开 断 ;北京 双 杰 电气 
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股份 有 限 公司 自主 开发 出 GTXGN 型 12kV 固体 绝缘 环 网 
柜 ;沈阳 匡 诚 电气 有 限 公司 开 发 出 CSR 中 式 固体 绝缘 环 
网 柜 。 

7. 箱 式 变电站 

风电 要 求 升 压 变 压 器 能 耐 受 极端 负荷 ,同时 要 求 高 压 
开关 设备 小 型 化 防腐 蚀 。 因 此 ,只 能 使 用 SF, 开关 。 

箱 式 变电站 正 向 半 地 埋 式 和 地 埋 式 发 展 ,如 上 海天 灵 
开关 厂 研发 的 YB 一 DM 型 地 埋 式 箱 式 变 电站 。 地 埋 式 箱 式 
变电站 的 箱 体 必须 防腐 蚀 、 抗 压 和 防水 密封 ,同时 必须 解决 
变压器 的 散热 通风 问题 。 

标准 ”我 国正 在 制定 +800kV 特 高 压 直 流 输电 、1 100 


kV 特 高 压 交流 诸 方 面 的 标准 ,并 以 期 形成 IEC ER, ME 
件 工作 组 完成 了 《43. 6 一 40. 5kV 环 氧 树脂 绝缘 件 技术 条 件 》 
和 《72. SKV 及 以 上 环 氧 树 脂 绝 缘 件 技术 条 件 ) 征 求 意 见 稿 ， 
CERF. 

IEC 60071-1 的 1 号 修订 工作 已 经 完成 (包括 1 100kV 
的 绝缘 配合 参数 ) ,于 2010 年 1 月 颁布 执行 ;IEC 60071-2 修 
订 工 作 正 在 进行 中 , 目前 为 草案 稿 (CD) 阶段 ;下 C 60071-5 
原 为 技术 规范 ,现在 变 为 国际 标准 ,修订 工作 正在 进行 中 。 

西高 院 目前 共有 17 名 专家 参与 IEC 标准 的 18 个 维护 
工作 组 (MT) IEC 标准 7 个 工作 组 (WG) 的 工作 。 

2009 年 高 压 开 关 行 业 标准 完成 情况 见 表 21。 


表 21 2009 年 高 压 开 关 行 业 标准 制定 .修订 情况 


m ES | | 标准 名 称 
正在 制定 的 IEC 标准 
IEC 62271-1 高 压 开 关 设备 和 控制 设备 一 一 第 1 部 分 :共用 技术 要 求 


IEC 62271-4 


高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 4 部 分 :气体 的 使 用 和 处 理 


高 压 开 关 设备 和 控制 设备 一 一 第 103 部 分 :额定 电压 1kV 以 上 52kV 及 以 下 的 隔离 开关 


高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 107 部 分 :额定 电压 IKV 以 上 52kV 及 以 下 的 交流 熔断 器 


高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 111 部 分 ;额定 电压 38kV 以 下 的 交流 系统 用 架空 的 、 柱 上 安装 的 . 干 


高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 112 部 分 :对 称 电流 基础 上 的 交流 高 压 发 电机 保护 断路 器 的 IEEE 标准 


高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 200 部 分 :额定 电压 1kV 以 上 52kV 及 以 下 的 交流 金属 封闭 开关 设备 


高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 203 部 分 :额定 电压 52kV 以 上 的 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
高 讨 开 关 设备 和 控制 设备 一 一 第 204 部 分 :额定 电压 72. Sky 及 以 上 的 气体 绝缘 高 压 刚 性 输电 线路 


IEC 62271-100 高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 100 部 分 :交流 断路 器 
IEC 62271-101 高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 101 部 分 :合成 试验 
IEC 62271-102 高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 102 部 分 ;交流 隔离 开关 和 接地 开关 
IEC 62271-103 
IEC 62271-105 高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 105 部 分 :交流 负荷 开关 熔断 器 组 合 电器 
IEC 62271-106 高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 106 部 分 :交流 接触 器 .接触 控制 器 和 起 动 器 
IEC 62271-107 
IEC 62271-110 高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 110 部 分 :感性 负载 开 合 
IEC 62271-111 
燥 窒 室 的 以 及 可 潜水 的 自动 线路 重合 器 和 故障 开 断 器 
IEC 62271-112 
IEC 62271-113 高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 113 部 分 :户外 断路 器 噪声 压力 等 级 测量 的 标准 研究 
IEC 62271-311 高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 311 部 分 :传输 线路 上 二 次 灭 弧 的 交流 高 速 接地 开关 
IEC 62271-200 
和 控制 设备 
IEC 62271-203 
IEC 62271-204 
IEC 62271-206 高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 206 部 分 :电压 指示 系统 


IEC 62271-207 
IEC 62271-210 


高 压 开关 设备 和 控制 设备 一 一 第 207 部 分 :额定 电压 52kV 以 上 气体 绝缘 成 套 开关 设备 的 抗震 鉴定 


高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 一 一 第 210 部 分 :额定 电压 KV 以 上 52kV 及 以 下 的 金属 封闭 开关 设备 和 控 
制 设备 的 抗震 鉴定 


正在 制定 修订 的 国家 标准 行业 标准 


GB 1984 一 20 x x 高 压 交流 断路 器 
GB 1985—20 x x 高 压 交流 隔离 开关 和 接地 开关 
GB/T x x x x—x x x x 感性 负载 开 合 


GB/T x X x X—X XXX 额定 电压 72. 5kV 及 以 上 的 紧凑 型 成 套 开关 设备 和 控制 设备 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 中 气体 的 使 用 和 处 理 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 中 ”气体 的 释放 对 环境 和 健康 的 影响 
充气 高 压 开关 设备 和 控制 设备 用 和 铸 铝 合金 和 银 铝 合金 焊接 的 复合 外 壳 
充气 高 压 开关 设备 和 控制 设备 用 锻 钢 外 壳 

交流 串联 电容 器 用 旁 路 开关 


用 于 核电 厂 的 1E 级 成 套 开 关 设备 的 评定 标准 


GB/T x x x x—x x x x 
GB x XX X—xX XXX 

GB/T x x x x—x xX x x 
GB/T x x xX x—xX X X X 
GB/T x x x x—x xX x X 


NB/T x x x xX—-* XX Xx 
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( 续 ) 
标 HE 号 标准 名 称 
NB/T x x x x—xxxx 核电 厂 1E 级 电气 设备 的 安全 评定 
NB/T x x x x—x xxx 熔断 器 老化 状态 评价 与 寿命 评估 标准 


2009 ~ 2010 年 上 报 待 批 的 标准 
GB x x x x—x XxX x 

GB 17467— x x x x 

GB/T 11022—20 x x 


高 压低 压 预 装 式 变电站 


GB/T x x x x—X xxx 
GB/T x x x x —-x x x x 基于 IEC 61850 的 数字 接口 
GB/T XXXX 一 XXXX 
JB/T x x x x—xX xk X x 
2009 ~ 2010 年 发 布 的 标准 
GB 16926 一 2009 

GB/T 13540—2009 

需要 制定 ,修订 的 国家 标准 ,行业 标准 

GB/T 2900. 20—20 x x 电工 术语 高 压 开关 设备 
GB/T 15166. 1—20 x x 交流 高 压 熔断 器 ”术语 
GB 3804 一 20 x x 


高 压 交 流 开关 设备 用 固 封 极 柱 


GB/T x x x x—x xxx 
JB/T 6463— x x x x 电气 化 铁道 用 断路 器 技术 条 件 


NB/T x x x x—x x x x 


JB/T 8754—20 x x 


产品 型 号 证 书 发 放 ”截至 2009 年 12 月 31 日 ,西安 高 
压 电器 研究 所 为 88 家 企业 的 10 大 类 18 小 类 高 压 开关 设备 
产品 发 放 了 245 个 产品 型 号 证 书 , 其 中 型 号 颁发 证 书 56 个 ， 
型 号 使 用 证 书 189 个 。 与 2008 年 相 比 ,申请 产品 型 号 证 书 
的 企业 减少 ,其 中 交流 金属 封闭 开关 设备 证 书 发 放 数 量 明 


表 22 2009 年 高 压 开 关 试 验 产品 数量 分 类 统计 


合计 
337 72 


质 检 机 构 
合计 
国家 高 压 电器 质量 监督 检验 中 心 
机 械 工业 高 压 电 器 产品 质量 检测 中 心 ( 沈 阳 ) 
电力 工业 电力 设备 及 仪表 质量 检验 检测 中 心 
上 海 电气 输 配 电 试验 中 心 有 限 公司 


2009 年 1 月 1 日 起 ,由 原 西 高 所 高 压 电 器 实验 室 , 西 资 
所 绝缘 子 避 雷 器 实验 室 , 西 容 所 电力 电容 器 实验 室 合并 成 
立 的 西高 院 实验 认证 中 心 正 式 运行 。6 月 ,西高 院 实验 认证 
中 心 顺利 通过 了 国家 认 监 委 (CNCA) 和 中 国 合格 评定 国家 
认可 委员 会 (CNAS) 组 织 的 “三 合 一 "复评 审 ,继续 保有 实验 
室 认 可 资质 和 3 个 国家 产品 质 检 中 心 ( 国 家 高 压 电 器 质量 
监督 检验 中 心 .国家 绝缘 子 避 雷 器 质量 监督 检验 中 心 .国家 
电力 电容 器 质量 监督 检验 中 心 ) 的 资质 。 

建成 后 的 西高 院 特 高 压 大 厅 可 以 满足 交流 1 100kV 特 
高 压 设备 及 +1 000kV 直流 设备 的 全 部 绝缘 型 式 试验 。 
2009 年 9 月 14 日 ,国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 完成 向 
家 坝 一 上 海 + 800kV 直流 换 流 阀 的 全 部 绝缘 型 式 试验 任务 ， 


12 ~40. 5kV 高 压 交 流 自 动 重 合 器 


3.6 ~40. 5kV 高 压 交 流 负荷 开关 
高 压 成 套 设 备 和 高 压 /低压 预 装 式 变电站 产生 的 稳 态 .低频 EMP 的 量化 方法 





高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 标准 的 共用 技术 要 求 
电子 及 其 相关 技术 在 开关 设备 和 控制 设备 的 辅助 设备 中 的 应 用 


额定 电压 72. 5kV 及 以 上 的 交流 隔离 断路 器 


高 压 交 流 负荷 开关 一 熔断 器 组 合 电 肯 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 的 抗震 要 求 


核电 三 高 压 交 流 断 路 器 设备 监 造 技术 导 则 
高 压 开 关 设备 和 控制 设备 型 号 编制 办 法 


显 减 少 。 

试验 检测 ”2009 年 ,4 家 高 压 电 器 质 检 机 构 对 2 783 台 
高 压 电器 设备 进行 试验 。2009 年 高 压 开关 试验 产品 数量 分 
类 统计 见 表 22。 


(单位 : 台 ) 


3 2 783 






108 155 379 1 277 
106 44 531 

39 40 279 
41 260 696 


创造 了 多 项 世界 第 一 。12 月 ,国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 
中 心 完 成 了 直流 换 流 阀 运行 试验 回路 的 升级 改造 ,使 直流 
换 流 阀 运 行 试验 能 力 提 升 至 +800kV 6 500A。12 月 27 日 ， 
国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 首次 成 功 完成 1 100kV/ 
63kA 断路 器 的 全 电压 合成 关 合 试验 。 同 时 ,国家 高 压 电 器 
质量 监督 检验 中 心 成 功 开发 了 超 高 压 直 流 输电 用 直流 开关 
试验 回路 ,并 在 国内 首次 完成 了 直流 开关 的 开 断 试验 ,达到 
了 国际 先进 水 平 。 

2009 年 3 月 ,国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 承 担 的 
特 高 压 关键 设备 型 式 试验 项 目 通 过 了 中 国 机 械 工 业 联 合 会 
组 织 的 国产 化 验收 ,并 于 4 月 通过 了 国家 发 展 和 改革 委员 
会 组 织 的 特 高 压 设备 的 国产 化 验收 。2 月 25 日 ,西高 院 因 
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承担 并 出 色 完 成 了 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 中 的 7 大 类 14 
台 特 高 压 关键 设备 的 型 式 试验 ,荣获 国家 电网 公司 “特殊 贡 
献 单位 ” 奖 。 

2009 年 12 月 3~4 日 ,西高 院 在 北京 组 织 有 开 了 亚洲 
大 容量 实验 室 会 议 (AMHPL ) ,来 自 日 本 .韩国 .印度 及 
CHPTL 的 29 名 代表 参加 了 会 议 。 

行业 活动 ”2009 年 ,高 压 开 关 分 会 分 别 在 西安 市 和 孝 
感 市 召开 了 五 届 六 次 .六 届 一 次 常务 理事 工作 会 议 。 着 重 
研究 了 分 会 换届 事宜 ,通报 了 《中 国电 器 工业 协会 高 压 升 关 
分 会 工作 条 例 》 修 改 的 说 明 以 及 第 六 届 分 会 组 织 机 构 设 置 
方案 和 第 六 届 理 事 .秘书 长 候选 名 单 ,并 就 全 球 性 经 济 危机 
的 影响 高 压 开关 行业 “十 二 五 ”发 展 规划 .新 能 源 和 智能 电 
网 等 行业 热点 问题 进行 了 探讨 。 

2009 年 6 月 18 ~22 日 ,高 压 开关 分 会 在 西安 市 召开 了 
六 届 一 次 会 员 大 会 蜂 高 压 开关 行业 协会 成 立 20 周年 庆祝 
大 会 ,800 多 人 参加 会 议 。140 个 会 员 单位 当选 第 六 届 理 事 ， 
42 个 理事 当选 第 六 届 常 务 理事 ,10 个 常务 理事 当选 第 六 届 
副 理事 长 ,西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责任 公司 当选 第 六 届 
理事 长 单位 , 院 长 郑 军 当 选 第 六 届 秘 书 长 。 

2009 年 10 月 ,高 于 开关 分 会 组 织 召 开 了 高 压 开 关 行 业 
环 氧 浇注 与 环 氧 注射 工艺 技术 交流 会 ,60 多 家 企 事业 单位 
参加 会 议 。 

2009 年 ,高 压 开 关 分 会 秘书 处 绝缘 工作 组 组 织 行业 专 
家 对 平顶山 市 绝缘 制品 股份 有 限 公 司 等 5 家 企业 进行 了 绝 
缘 配 套 生 产 企业 必 备 条 件 的 评审 检查 ,并 对 前 期 已 评审 的 
镇 江 市 丹 高 电器 有 限 公司 等 11 家 企业 进行 了 复评 回访 。 

完成 《高 压 开关 行业 通讯 》l ~ 12 期 及 《高 压 开关 行业 
年 鉴 (2008 年 )》 的 编辑 .出 版 发行 工作 

2009 年 8 月 ,高 压 开 关 分 会 在 深圳 市 召开 了 中 压 开 关 
技术 研讨 会 ,会议 介绍 了 具有 小 型 化 .智能 化 .绿色 环保 特 
点 的 KYN188 开关 柜 和 VGP 固 封 极 柱 真空 断路 器 等 开关 设 
备 的 技术 性 能 和 主要 特点 。 


2009 年 10 月 ,全 国 高 压 开关 设备 标准 化 技术 委员 会 
(SAC/TC 65) 及 中 国电 器 工业 协会 高 压 开 关 分 会 .绝缘子 避 
雷 器 分 会 .电力 电容 器 分 会 在 天 津 市 联合 组 织 召 开 了 2009 
年 度 高 压 开 关 设 备 专题 报告 会 ,69 名 代表 出 席 了 会 议 。 中 
国 石化 工业 总 公司 首席 专家 秦 文 杰 西高 院 副 总 工 元 复兴 、 
行业 标准 室 主任 田 恩 文 . 中 国电 力 科 学 研究 院 开关 所 宋 果 
分 别 就 中 国 石 化 工业 总 公司 高 压 开 关 设 备 运行 的 特殊 需 
求 ,高压 开关 产品 质量 问题 .GB 17467 一 200 x《 高 压 / 低 压 
预 装 式 变 电站 》、 国 网 公司 系统 2008 年 度 高 压 开 关 设 备 运 
行 状况 分 析 及 产品 设计 中 存在 的 问题 做 了 专题 报告 。 

[供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 会 】 





从 2008 年 开始 , 受 国 际 金融 危机 等 因素 的 影响 ,绝缘 子 
避 备 右 行 业 在 连续 多 年 高 速 增长 后 ,各 项 经 济 指标 增 速 减 
缓 。2009 年 ,全 国 新 增发 电 设 备 容量 8 970 万 kW, 同比 下 降 
0.89% ;全 国 发 电 设 备 总 容量 87 407 万 kW, 同比 增长 
10. 23% 。 受 国内 投资 拉动 .国家 政策 扶持 、 宏 观 基本 面 转 
暖 以 及 电力 需求 等 利好 因素 的 影响 ,2009 年 绝缘 子 避 雷 器 
行业 继续 保持 平稳 增长 ,名 项 经 济 指标 增幅 菇 本 保持 2008 
年 水 平 ,工业 总 产值 同比 增长 10. 97% ,但 经 济 效 益 增幅 明 
ie PTF 
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需求 量 关系 的 经 验 数 据 ,在 抽样 统计 基础 上 估算 ,绝缘 子 避 
Hasty 2009 年 的 工业 总 产值 约 140 亿 元 ,其 中 绝缘 子 行 
业 超 过 100 亿 元 ,避雷 器 行业 约 30 亿 元 。2009 年 绝缘 子 避 
雷 器 各 类 产品 主要 生产 企业 见 表 1。 


表 1 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 各 类 产品 主要 生产 企业 


序号 an BR Hl 
1 线路 次 绝缘 子 


2 | 电站 电器 用 棒 形 支柱 资 绝缘子 
3 | 电站 电器 用 空心 次 绝缘 子 
任 公司 


鼎力 通电 气 有 限 公 司 
5 | 线路 复合 绝缘 子 
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企业 和 名称 


大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 .NGK 唐山 电 奖 有 限 公 司 DA Hd ARAR .无 锡 华能 塞 拉 
姆 绝缘 子 有 限 公司 .内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公司 

西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 、 唐 山高 压 电瓷 有 限 公 司 .抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 .河南 省 中 
联 红星 电 姿 有限 责 任 公司 .苏州 电瓷 三 有 限 公司 

西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 .抚顺 高 科 电 瓷 电气 制造 有 限 公司 .本 了 肤 市 华 奢 电 次 电器 有 
限 公司 .抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 .湖南 华 联 火炬 电瓷 电 器 有 限 公司 ,河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责 


西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 、 南 京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 ,抚顺 传奇 套 管 有 限 公司 .沈阳 


东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 广州 市 迈克 林 电力 有 限 公司 .淄博 泰 光电 力 屁 材 厂 .襄樊 国 网 
合成 绝缘 子 有 限 公 司 ,河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 ,新疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 


序号 产品 类 别 


6 | 线路 玻璃 绝缘 子 


宾 环球 集团 有 限 公司 
7 | 电站 电器 用 复合 绝缘 子 
互感 器 有 限 公司 
8 | 金属 氧化 物 避雷 中 





限 公司 


2009 年 , 列 人 绝缘 子 避 雷 器 行业 统计 报表 的 企业 有 90 
家 ,其 工业 总 产值 为 91. 20 亿 元 , 占 全 行业 的 65% 左右 ,但 
220kV 及 以 上 系统 用 绝缘 子 避 和 雷 器 产值 占 同类 产品 产值 的 
85% 。2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 经 济 指标 见 表 2。 


R2 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 经 济 指标 








2009 年 | 2008 年 










工业 总 产值 821 851 

工业 销售 产值 743 035| 9.28 
工业 增加 值 204 028 | 13.72 
出 口交 货 值 83 361 | 14.10 
利润 总 额 73 548 | 3.95 
从 业 人 员 平 均 数 25 989| 4.32 





全 员 劳 动 生产 率 ( 增 加 值 ) 78 506 


由 表 2 可 见 ,2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 各 项 经 济 指标 
继续 保持 平稳 增长 ,增幅 基本 与 上 年 持平 。 其 中 ,工业 总 产 
E .工业 销售 产值 的 增幅 低 于 上 年 水 平 ,工业 增加 值 . 出 口 
交 货 值 \ 从 业 人 员 平 均 数 .全 员 劳 动 生产 率 ( 增 加 值 ) 增 幅 高 
于 上 年 水 平 ,但 利润 总 额 的 增幅 明显 下 滑 。2009 年 行业 的 
工业 总 产值 和 工业 销售 产值 分 别 比 上 年 增长 10.97% 和 
10. 49% ,而 利润 总 额 只 增长 3.95% ,说 明 企 业 的 成 本 压力 
进一步 增 大 。2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 前 20 
名 企业 见 表 3。2009 年 绝缘 子 避 雷 需 行业 工业 增加 值 前 20 
名 企业 见 表 4。2009 年 绝缘 子 避 雷 吉 行 业 利润 总 额 前 20 名 
企业 见 表 5。2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 
20 名 企业 见 表 6. 


RI 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 











企业 名 称 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 

自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 


22. 08 
17. 48 
~ 13. 18 


nn 






企业 名 称 


苏州 电瓷 /有 限 公司 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 


西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公司 
醴陵 市 华 奢 电瓷 电 器 有 限 公 司 


淄博 泰 光电 力 器 材 厂 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 


: 莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 
郑州 祥和 集团 电气 设备 有 限 公司 


抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有限 公司 


浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 


河北 新 华 高 压 电器 有 限 公司 


抚顺 高 科 电 瓷 电气 制造 有 限 公 司 
内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公司 


西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 


大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 


Pej Se DE h ey SH Be a BR EZ R] 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 


IN FA BETA PR ZS 


南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 


唐山 高 压 电 次 有限 公 司 


抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 


南阳 金冠 电气 有 限 公 司 


深圳 市 银 星 电 力 电 于 有 限 公司 
内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 


抚顺 电 资 制造 有 限 公 司 


自贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 


行业 概况 


( 续 ) 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 .自贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 .浙江 金利 华电 气 股 
HARAR . 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 ( 上海 ) 有 限 公 司 .浙江 泰 仑 绝缘 子 有 限 公 司 、 四 川 省 宜 


南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 FARAS RAR .西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 上海 MWB 


西安 西 电 如 雷 器 有 限 责任 公司 .廊坊 电 科 院 东芝 避雷 器 有 限 公司 ,抚顺 电 痪 制造 有 限 公司 H 
阳 金 冠 电气 有 限 公 司 、 温 州 益 坤 电气 有 限 公 司 \ 西 安神 电 电 器 有 限 公 司 ,深圳 市 银 星 电力 电子 有 


( 续 ) 




























-26.74 











”中 国电 器 工业 年 鉴 


西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公司 
正泰 电气 股份 有 限 公 司 

浙江 电 资 三 有 限 责任 公司 

西安 神 电 电 器 有 限 公司 

河南 德 信 电瓷 有 限 公司 

Tal RS PT Be EA PR EE ZS 


大 连 电瓷 集 团 股份 有 限 公 司 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 
广州 市 迈 克 林 电 力 有 限 公司 


南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 
pH Be BE) ARAA 
内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 
酶 院 市 华 铭 电瓷 电器 有 限 公 司 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 
浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公 司 
西安 神 电 电 器 有 限 公司 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公 司 
河北 新 华 高 压 电 骨 有 限 公司 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 
浙江 电瓷 厂 有 限 责任 公司 

. | 江西 省 萍乡 市 华东 出 口 电瓷 厂 
TS TEAR IE HH aR AS 
上 海 电 次 三 
河南 德 信 电 次 有 限 公司 
西安 西 电 避雷 器 有 限 责 任 公司 





Ró 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 
全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 






全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
296 992 
283 021 
225 385 
214 602 











东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 
南阳 金冠 电气 有 限 公 司 
浙江 中 能 电气 有 限 公司 
沈阳 易 力 通电 气 有 限 公司 





( 续 ) 


















自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
西安 银河 复合 绝缘 子 有 限 公司 ， 

大 连 电 痪 集团 股份 有 限 公 司 

奉 新 国光 电气 有 限 公 司 

深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公 司 

南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 

浙江 高 能 电力 设备 有 限 公 司 

河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 

温州 明 能 电气 有 限 公司 

西安 西 电 避雷 器 有 限 责任 公司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 

宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 

浙江 电瓷 三 有 限 责任 公司 

内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公司 
SoA Thi I Se HH ae A PRB LE ZA R] 


190 631 
185 185 
170 700 
156 250 
154 699 
147 491 
146 220 
136 934 
135 555 
133 079 
125 770 
124 615 
124 597 
124 085 
115 089 
113 529 





2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 经 济 运行 的 主要 特点 有 : 

(1) 复 合 绝缘 子 产 销 占 比 继续 稳步 增长 。 在 线路 悬 式 
绝缘 子 产销 中 ,复合 绝缘 子 . 瓷 绝缘 子 和 玻璃 绝缘 子 占 比 分 
别 为 48. 85% 、22.71% 和 28. 44% ;电站 电器 用 复合 绝缘 子 
上 升 势 头 迅猛 。 

(2) 采 用 等 静 压 成 型 技术 生产 电站 电器 用 瓷 绝缘子 的 
比重 增加 。 

(3) 高 档次 支柱 和 承 压 空心 次 绝缘 子 短缺 , 仍 在 大 量 
进口 。 

(4) 具 备 生 产 交 流 1 000kV 及 +800kV 直流 工程 用 绝缘 
子 避 雷 器 产品 的 能 力 , 但 套 管 类 产品 仍 是 特 高 压 系 统 发 展 
的 瓶颈 。 | 

(5) 行 业 出 口交 货 值 的 增 速 比 上 年 提高 1. 29 个 百 分 
点 。 出 口交 货 值 中 ,玻璃 绝缘 子 的 占 比 超过 行业 出 口交 货 
值 的 1/3。 

(6) 线 路 复合 绝缘 子 . 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子供 大 于 求 状 
况 进一步 加 剧 , 同 质 化 竞争 愈加 惨烈 。 

(7) 长 棒 形 瓷 绝缘 子 的 使 用 量 进 一 步 加 大 。 

绝缘 子 避 雷 器 各 类 高 电压 、 大 吨位 产品 的 产销 增幅 都 
在 20% 以 上 , 远 远 高 于 低 电 压 .小 吨位 产品 的 增长 率 。 

产品 分 类 产量 2009 年 抽样 估算 主要 分 类 产品 产量 见 
表 7。 应 该 注意 的 是 ,330kV 及 以 上 电压 等 级 承受 内 压力 的 
空心 次 绝缘子 产 量 和 实际 使 用 量 差 距 较 大 ,主要 缘 于 进口 
量 很 大 。2009 年 行业 统计 报表 中 主导 企业 主要 产品 产量 见 
表 8。 


表 7 2009 年 抽样 估算 主要 分 类 产品 产量 


序号 Pi 
|_| Sareea | PR 
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万 只 2 610.0 












线路 玻璃 绝缘 子 
线路 复合 绝缘 子 
长 棒 形 瓷 绝缘 子 
220kV 及 以 上 支柱 瓷 绝缘 子 

220kV 及 以 上 空心 赛 绝 缘 子 
110kV 及 以 上 套 管 

HOKV 及 以 上 空心 支柱 复合 绝缘 子 
110kV 及 以 上 避雷 器 








O oF q CO A È U Y 


ZE 


行业 概况 


(E) 














2 100.0 
ORV ETETA 340. 0 
元 件 ,万 只 6.0 
万 内 31. 4 
万 只 10.0 

万 只 3.0 
110kV 标准 统计 元 件 ,万 只 18.0 


万 只 


表 8 2009 年 行业 统计 报表 中 主导 企业 主要 产品 产量 


ET 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 支柱 次 绝缘 子 














































































套 管 
线路 玻璃 绝缘 子 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 线路 悬 式 次 绝缘 于 
线路 复合 绝缘 子 
西安 西 电 高 压 电 疾 有 限 责任 公司 空心 次 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 
自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 | 线路 玻璃 绝缘 子 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 空心 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 线路 瓷 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 
西安 西 电 如 雷 器 有 限 责任 公司 避雷 器 
南阳 金冠 电气 有 限 公 司 避雷 器 
METTERE EEA RAA] 空心 次 绝缘子 
湾 博 泰 光电 力 器 材 厂 @VBAR ABR 
线路 柱 式 复 合 绝缘 子 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
| 线路 柱 式 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
线路 柱 式 复 合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 
抚顺 电瓷 制 造 有 限 公司 空心 次 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 
避雷 器 
| 支柱 瓷 绝缘 子 
Fe LL Es HE A RS a] os ay te 
浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公 司 线路 玻璃 绝缘 子 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
线路 柱 式 复 合 绝缘 子 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 空心 次 绝缘 子 
| HE BART 





内 蒙古 精诚 高 于 绝缘子 有 限 责任 公司 线路 次 绝缘 子 


只 | 4787 | 682 
2095 | 514 61 
592(160kN 及 以 上 203) 
301 (160kN 及 以 上 233) 
110 000 
21358 | 18431} 1513| 1501| 726 


347(160kN LE 171) 


8 896 4 041 437 1 417 256 
142 590 
525 1 058 


25 015( 悬 式 160kN 及 以 上 103 万 片 ) 



























100 000 
000 
17 
45 000 









18 


1 858 
225. 6(160kN 及 以 上 118. 6) 


264 000 
148 000 


27 492 7 651 7 496 
1 204 1 634 1 196 
16 000( 3t 160kN 及 以 上 77.6 万 只 
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20 
21 


22 


23 


24 
25 


26 


27 
28 


29 
30 
31 
32 
33 
34 


35 


塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 (上海 ) 有 限 公司 
河南 省 中 联 红星 电瓷 有 限 责任 公司 


浙江 电瓷 厂 有 限 责任 公司 


温州 益 坤 电气 有 限 公 司 


西安 神 电 电 器 有 限 公司 
正 秦 电气 股份 有 限 公司 


山西 原平 高 龙 电力 设备 有 限 公司 


醴陵 市 浦口 电 次 制造 有 限 公 司 
上 海 电 资 三 


河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责 任 公司 
深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公 司 
江西 强 联 电 帝 股份 有 限 公司 

淄博 柳 果 电瓷 有 限 公司 

沈阳 易 力 通电 气 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公司 通用 电表 公司 


中 材 高 新 材料 股份 有 限 公司 


六 全 他 
支柱 复合 绝缘 子 
空心 复合 绝缘 子 
线路 玻璃 绝缘 子 
SEE EAT 

棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 
避雷 器 
线路 瓷 绝缘 子 
空心 次 绝缘 子 

we Ak 

BV BAR SBA 
支柱 复合 绝缘 子 
避雷 器 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
线路 柱 式 复合 绝缘 子 
iE ah 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
避雷 器 
空心 次 绝缘 子 
线路 次 绝缘 子 

套 管 

复合 绝缘 子 

避雷 天 
空心 次 绝缘 子 
we ae 
支柱 瓷 绝 缘 子 
线路 次 绝缘 子 

套 管 

空心 复合 绝缘 子 

文 柱 复合 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 






市 场 及 销售 绝缘 子 避 雷 器 行业 统计 报表 显示 ,2009 
年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 销售 产值 同比 增长 10. 49% , 比 上 
年 减少 11. 32 个 百分点 ;产品 销售 率 89. 03% , 比 上 年 减少 
9. 76 个 百分点 。 工 业 销 售 产 值 增长 率 和 销售 率 同时 降低 ， 
说 明 企业 库存 增加 ,资金 压力 加 剧 。2009 年 工业 销售 产值 
前 20 名 企业 见 表 9。2009 年 出 口交 货 值 前 20 名 企业 见 
表 10。 


表 9 2009 年 工业 销售 产值 前 20 名 企业 





南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
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( 续 ) 


o) eree č [ rme [oe [om ET ET ET ET 


AAE RRKETERAT 


648 
1 653 1751 


175. 1(160kN RV E56. 1) 


1 206 54 
1 216 
511 015/1 299. 66 
136 
160 
5 500 
20 000 
210 
19 560 
1 350 400 200 50 
634 
2 029 
12 
15 870 1 561 2 090 190 
1 904 17 
11 000 4 200 4 300 
9 200( 悬 式 160kN 及 以 上 5 万 片 ) 
1 503 196 7 
226 21 8 
15 000 1 500 1 100 
( 续 ) 

















2 | 大连 电 次 集团 股份 有 限 公 司 20. 59 
3 | 西安 西 电 高 压 电 瓷 有 限 责 任 公 司 13. 50 
4 | 自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 -13.90 
5 | 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 9. 27 
6 | 苏州 电 次 厂 有 限 公司 10. 20 
7 | 醴陵 市 华 狗 电瓷 电器 有 限 公 司 21. 22 
8 | 东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 7. 32 
9 


淄博 泰 光 电力 器 材 厂 


行业 概况 


〈 续 ) 





南阳 金冠 电气 有 限 公司 
抚顺 电 盗 制造 有 限 公司 
广州 市 迈克 林 电力 有 限 公司 

西安 西 电 吉 雷 器 有 限 责任 公司 
郑州 祥和 集团 电气 设备 有 限 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 

河北 新 华 高 压 电器 有 限 公司 

内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 
河南 省 中 联 红星 电 次 有限 责任 公司 
寨 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上海) 有 限 公司 













~ 32. 25 
10. 47 
16. 11 

1.81 
39. 85 
18. 81 

~ 46. 63 

0. 69 


He 10 2009 年 出 口交 货 值 前 20 名 企业 


南京 电气 (集团 )] 有 限 责任 公司 

大 连 电 瓷 集团 股份 有 限 公司 

醴陵 市 华 移 电瓷 电器 有 限 公 司 

塞 迪 维 尔 玻 璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 

温州 益 坤 电气 有 限 公司 

正泰 电气 股份 有 限 公司 

抚顺 电瓷 制 造 有 限 公司 

南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 

唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 

福建 和 盛 崇 业 电 次 有限 公 司 

浙江 高 能 电力 设备 有 限 公司 

抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 

宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 
RME ARAA 

浙江 电瓷 厂 有 限 责 任 公司 3. 94 
湖南 太阳 电力 电瓷 电器 制造 有 限 公 司 - 153. 97 
西安 西 电 高 压 电 将 有 限 责 任 公司 -3. 23 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 


19. 60 


Oo o uy A vA A U NH me 


37. 84 
33. 04 
-27.18 
33. 49 


工业 销售 产值 增幅 20% 以 上 的 企业 有 河北 新 华 高 压 电 
器 有 限 公 司 .醴陵 市 华 讲 电瓷 电器 有 限 公 司 .大 连 电 次 集团 
股份 有 限 公司 。 国 内 销售 产值 增幅 30% 以 上 的 企业 有 河北 
新 华 高 压 电 器 有 限 公司 ,大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 ,苏州 
电 交 厂 有 限 公司 和 西安 西 电 吉 雷 器 有 限 责 任 公司 。 

2009 年 ,国内 绝缘 子 避 和 雷 器 市 场 有 以 下 特点 ; 

(1) 在 绝缘 子 产 品 销量 中 ,复合 绝缘 子 占 比 进一步 增 


长 。 抽 样 统计 结果 表明 ,2009 年 220kV 及 以 上 线路 绝缘 子 
销量 中 复合 绝缘 子 占 比 已 经 达到 48. 85% 。 电 站 电器 用 复 
合 绝缘 子 的 土 升 势头 更 为 明显 。 

(2) 国 内 中 低档 次 绝缘 子供 大 于 求 。 高 档 瓷 绝缘 子 市 
场 供求 基本 平衡 ,363kV 及 以 上 承受 内 上 压力 的 空心 次 绝缘 子 
估计 仍 有 一 半 以 上 进口 。 

(3)2009 年 国内 玻璃 绝缘 子 生 产能 力 已 经 超过 4 000 万 
片 ,产能 严重 大 于 需求 WAS AME. 

(4) 套 管 类 产品 中 ,传统 的 油纸 绝 绿 套 管 产销 基本 平 
稳 , 胶 漫 纸 绝缘 套 管 国内 仍然 只 有 和 外资 控 股 的 沈阳 传奇 套 
管 有 限 公司 生产 销售 ,直流 套 管 基 本 依赖 进口 。 因 不 同 电 
器 的 要 求 各 异 , 套 管 类 产品 的 品种 有 待 进 一 步 开 发 。 

(5 ) 避雷 器 产品 产能 大 于 市 场 需求 。 

《6) 外 资 或 外 资 控股 企业 利用 其 技术 和 资金 优势 ,在 部 
分 品类 上 仍 占据 高 端 产品 市 场 的 主导 地 位 ,如 NGK 唐山 电 
瓷 有 限 公 司 的 线路 瓷 绝缘子 .自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 
子 有 限 公 司 和 沈阳 传奇 套 管 有 限 公 司 的 胶 漫 纸 绝缘 套 
管 等 。 

(7) 常 规 产品 价格 竞争 进一步 加 剧 。 

2009 年 ,行业 出 口交 货 值 增幅 比 上 年 提高 1. 29 个 百 分 
点 ,各 企业 出 日 很 不 均衡 。 南 京 电 气 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公司 
2009 年 绝缘 子 产 品 出 口 量 大 幅 增 长 ,全 年 实现 出 口交 货 值 
16 664 万 元 , 比 上 年 增长 67. 17% ,在 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 口 
交 货 值 排序 中 列 第 一 ,拉动 了 整个 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 口 
交 货 值 的 增长 。 若 不 计 南 京 电 气 ( 集 团 ) ARTE A), 
2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 口交 货 值 仅 增长 6. 89% , 比 上 
年 下 降 5. 92 个 百分点 ,说 明 国际 金融 危机 的 影响 还 在 延续 。 
国内 企业 中 ,南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 .大 连 电瓷 集团 
股份 有 限 公司 .醴陵 市 华 侈 电 次 电器 有 限 公 司 .苏州 电 效 厂 
有 限 公 司 和 温州 益 坤 电气 有 限 公 司 的 出 口交 货 值 排名 前 
列 。 出 口交 货 值 排名 前 20 位 企业 中 ,出 口 增幅 在 30% 以 上 
的 企业 是 山东 淄博 电瓷 厂 有 限 公 司 、 南 京 电 气 ( 集 团 ) 有 限 
责任 公司 .南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 .福建 和 右 崇 业 电 
次 有 限 公司 .东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 和 浙江 高 能 电 
ARSARZA a], WAM AT APR a) ha S 
电力 科技 有 限 公 司 、 东 莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 在 2008 
年 出 口交 货 值 增幅 排名 前 列 的 基础 上 ,2009 年 继续 保持 较 
高 的 增长 态势 ,但 与 上 年 相 比 增幅 也 有 所 下 降 。 

科技 成 果 及 新 产品 ” 据 不 完全 统计 ,2009 年 绝缘 子 避 
雷 器 行业 16 项 科研 成 果 分 别 获 国家 省 .市 科学 技术 进步 
奖 .科学 技术 创新 奖 ,2 个 项 目 获得 国家 专利 ,4 个 企业 的 产 
品 获 省 ,市 名 牌 产品 称号 。 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 的 超 高 压 直 流 输 电 重 大 成 
套 技术 装备 开发 及 产业 化 项 目 获得 国家 科学 技术 进步 奖 一 
等 奖 ,] 000kV 交流 输电 关键 技术 研究 .设备 研制 及 工程 应 
用 项 目 获得 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 特等 奖 ，“ 三 箭 ” 品 牌 
获 中 国电 器 工业 最 具 影 响 力 品牌 称号 。 

西安 西 电 如 雷 器 有 限 责任 公司 生产 的 “XD” 有 牌 35 ~ 
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1 000kV 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 系列 产品 获 陕西 省 名 有 牌 
产品 和 西安 市 名 牌 产品 称号 ,唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 生产 
的 系列 棱 形 支柱 次 绝缘 子 获 河北 省 名 牌 产品 称号 ,重庆 鲁 
牌 电 次 有 限 公 司 的 160kN 及 以 下 高 压 线路 盘 形 悬 式 次 绝缘 
于 获 重庆 市 名 牌 产品 称号 ,贵州 毕节 高 原 电 次 有 限 公 司 的 
悬 式 系列 产品 获 贵州 省 名 牌 产 品 称号 。 

大 连 电 瓷 集团 股份 有 限 公司 的 盘 形 巧 式 次 绝缘子 获 国 
家 发 明 专 利 授权 ,山东 省 垦 利 县 新 型 电力 器 材 厂 的 自动 收 


缩 绝 缘 保护 套 管 获 国家 发 明 专 利 授权 ,南通 市 神 马 电力 科 
技 有 限 公 司 的 一 种 复合 绝缘 子 及 其 生产 方法 获 江 苏 省 专利 
金奖 。 

苏州 电 响 三 有 限 公司 生产 的 高 低压 绝缘 子 " 内 电 ” 商标 
获 江苏 省 著名 商标 称号 ,温州 益 坤 电气 有 限 公 司 的 “ 益 坤 ” 
商标 获 温州 市 知名 商标 称号 。 

2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 科技 成 果 获 奖 情况 见 表 11。 


RU 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 科技 成 果 获奖 情况 


Reef 


超 高 压 直 流 输 电 重大 成 套 技术 装备 开发 及 产业 化 

1 000kY 交流 输电 关键 技术 研究 .设备 研制 及 工程 应 用 
交流 特 高 压 800kV 油纸 电容 式 穿 墙 套 管 

420kN 高 强度 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 











a> WN = 






1 100kY 交流 特 高 压 油纸 电容 式 变压器 套 管 

1 100kV/2 500A 油纸 电容 式 变压器 套 管 

+800kV 特 高 压 直 流 输 电工 程 交 流 和 直流 滤波 器 避 
fA at 
” 超 高 压 直流 输电 工程 换 流 阀 用 带 放电 计数 器 (经 光纤 
报 动作 次 数 装置 ) 的 金属 氧化 物 避 雷 器 
1 000kV 交流 输 变 电 关键 技术 研究 .设备 研制 及 工程 应 
用 避雷 器 

16kN 铁道 棒 形 绝缘 子 

252 ~ 1 000kY 开关 设备 用 复合 绝缘 子 

+800kKV 直流 复合 支柱 绝缘 子 

+800kY 直流 耐 污 型 户外 棒 形 支 柱 次 绝缘子 

ZSW3—800/16 #1 Z7SW4—800/16 耐 污 型 户外 棒 形 支柱 
Es Mt Re | 

363 ~550kV 系列 耐 污 型 户外 棒 形 支柱 瓷 绝缘子 
次 复合 绝缘 子 
















绝缘 子 避 和 雷 器 行业 统计 报表 显示 , 2009 年 行业 新 产品 
产值 为 17.59 亿 元 , 比 上 年 增长 12. 77% ,高 于 工业 总 产值 
和 工业 销售 产值 增幅 ;新 产品 产值 率 19. 29% , 略 高 于 2008 
年 ,说 明 企业 越 来 越 重 视 新 产品 的 开发 。 

2009 年 , 晋 东 南 一 南阳 一 荆门 1 000kV 特 高 压 试验 示范 
工程 国产 化 项 目的 实施 , 极 大 地 提高 了 企业 的 设计 、 制 造 、 
试验 和 生产 管理 水 平 , 提 升 了 国内 特 高 压 国产 化 设备 的 技 
术 进 步 ,实现 了 我 国 交流 、 直 流 输 变 电 设 备 制造 技术 的 升 
级 ,提高 了 行业 的 国际 竞争 力 。 绝 缘 子 避 雷 器 行业 各 企业 
根据 我 国电 力 发 展 需求 ,研制 出 一 批 具 有 国际 先进 水 平 的 
新 产品 。 特 高 压 工程 用 绝缘 子 避 雷 器 产品 已 经 完成 研制 ， 
绝缘 子 避 雷 器 行业 为 晋 东南 一 南阳 一 荆门 特 高 压 试验 工程 
研制 的 国产 化 设备 通过 了 国家 级 验收 。 

西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 自主 研发 自主 设计 、 自 主 
制造 的 1 100kV/2 500A 油纸 电容 式 变压器 /电抗 器 套 管 , 形 
成 了 一 系列 重大 科技 成 果 , 其 综合 性 能 指标 达到 国际 先进 
水 平 ,填补 了 国内 空白 。 南 通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 和 
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南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 


南京 电气 ( 集团) 有限 责任 公司 
西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 
西安 西 电 避雷 般 有 限 责任 公司 
西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 会 司 


西安 西 电 避 电器 有 限 责 任 公司 、 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 


唐山 高 压 电 次 有 限 公司 


唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 
青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公司 




















获奖 单位 获奖 ( 专利、 名牌 产品 等 ) 级 别 
大 连 电 奖 集团 股份 有 限 公 司 国家 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 
Az a ESR RA RA 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 特等 奖 


中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 、 
南京 市 科技 进步 三 等 奖 

江苏 省 机 械 工 业 科技 进步 奖 二 等 奖 
陕西 省 科技 进步 奖 二 等 奖 

西安 市 科学 技术 奖 三 等 奖 









西安 市 科学 技术 奖 三 等 奖 





中 国 机 械 工业 联合 会 科学 技术 奖 集 
体 特 等 奖 













苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 苏州 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 | ”南通 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 | ”南通 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
唐山 高 压 电 效 有 限 公 司 唐山 市 科技 创新 奖 一 等 奖 


唐山 市 科技 创新 奖 二 等 奖 






唐山 市 科技 创新 奖 三 等 奖 
山东 省 中 小 企业 科技 进步 奖 一 等 奖 


西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 自主 研发 .自主 设计 ,自主 制造 
的 GIS/HGIS 出 线 套 管用 空心 复合 绝缘 子 , 拥 有 完全 自主 知 
识 产权 ,国产 化 率 达 到 100% 。 该 产品 填补 了 国内 外 空白 ， 
其 综合 性 能 代表 了 该 领域 的 世界 最 高 水 平 。 西 安西 电 避 雷 
器 有 限 责 任 公司 .抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 自主 设计 的 交流 
特 高 压 次 外套 式 避雷 器 ,已 形成 完整 的 产品 研发 制造 体系 ， 
并 具有 自主 知识 产权 ,产品 自主 化 率 .国产 化 率 达 到 100% 。 
廊坊 电 科 院 东芝 避雷 器 有 限 公 司 的 次 外 套 式 避雷 器 国产 化 
率 达 到 76% ,整体 性 能 和 综合 技术 参数 优 于 日 本 .俄罗斯 特 
高 压 避 雷 器 的 相应 技术 参数 ,处 于 国际 领先 水 平 。 西 安西 
电 高 压 电瓷 有 限 足 任 公司 抚顺 电 资 制造 有 限 公 司 依靠 
750kV 绝缘 子 研制 经 验 , 完 全 上 自主 设计 和 批量 生产 1 100 
kV/A16kN 户外 棒 形 支柱 次 绝缘 子 , 自 主 化 率 、 国 产 化 率 均 
为 100% ,产品 综合 技术 性 能 达到 同类 产品 的 国际 领先 水 
平 。2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 新 产品 产值 前 10 名 企业 见 
表 12。 


表 12 2009 年 绝缘 子 避 雷 情 行业 新 产品 产值 前 10 名 企业 







新 产品 产值 
(万 元 ) 

















1 | 大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 

2 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 会 司 22 653 
3 | SNe) ARAR 20 955 
4 | 醴陵 市 华 恋 电瓷 电器 有 限 公 司 12 000 
5 | BU BERRA RA Al 11 823 
6 | 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 10 637 
7 | 南阳 金冠 电气 有 限 公 司 8 363 
8 | 西安 西 电 避 雷 器 有 限 责任 公司 8 079 
9 | 温州 益 坤 电气 有 限 公司 6 820 
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大 连 电 瓷 集 团 股 份 有 限 公 司 2009 年 研发 的 30 种 复合 
绝缘 子 系列 产品 通过 了 国家 级 技术 鉴定 ,新 产品 产值 达 
25 440 万 元 ,同比 增长 47.87% ,新 产品 产值 率 为 46. 32% 。 
苏州 电瓷 三 有 限 公 司 研制 的 交流 高 压 输电 线路 用 70 ~ 
550kN 系列 盘 形 悬 式 凑 绝缘 子 ,2009 年 通过 了 国家 级 鉴定 ， 
该 系列 产品 系 国家 电网 公司 招标 文件 中 的 常用 规格 产品 。 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 2009 年 新 产品 产值 20 955 万 元 ,同比 
增长 24. 27% ,新 产品 产值 率 高 达 69. 07% . METER 
瓷 电 器 有 限 公司 2009 年 新 产品 产值 12 000 万 元 ,同比 增长 
33.33% ,新 品 产 值 率 为 45. 82% 。 

据 不 完全 统计 ,2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 通过 国家 、 行 
业 ` 省 \ 市 鉴定 的 新 产品 约 40 项 ,其 中 国家 鉴定 的 15 项 。 
2009 年 通过 国家 级 鉴定 的 新 产品 见 表 13 。 


表 13 2009 年 通过 国家 级 鉴定 的 新 产品 研制 项 目 


1 550kV 无 机 粘 接 空心 次 绝缘 子 

550(530) KN 直流 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 
800kV/2 000A 短 尾 油纸 电容 式 变压器 套 管 

1 100kV 交流 系统 用 棒 形 支柱 瓷 必 复合 绝缘 子 
FDLW 一 1100 空心 复合 绝缘 子 
BRDLW—550/1250—4 油 浸 纸 电容 式 套 管 
500kV 挤 包 穿 伞 工艺 交流 悬 式 复合 绝缘 子 
500kV 系列 注射 工艺 交流 悬 式 复 合 绝缘 子 
FXJT—500/120 复合 相间 人 间隔 棒 

70 ~SSOKN 系列 盘 形 悬 式 次 绝缘 子 


© œo SD OHO A SF BH Oh 


心 


11 1 000kV 次 外 套 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 

12 +800kV 直流 工程 用 无 间隙 金属 氧化 物 避 和 雷 器 
13 1 000kV 无 间 阶 金 局 氧化 物 避 雷 器 

14 500kV 线路 复合 外 套 避 雷 器 

15 500kV 把 式 避 和 雷 器 


质量 及 标准 2009 年 国家 绝缘 子 避 和 雷 紫 质量 监督 检验 
中 心 接受 生产 企业 、 运 行 部 门 .政府 部 门 等 共 约 200 家 单位 
的 委托 检验 655 项 ,其 中 绝缘 子 检验 341 项 ,避雷 髓 检验 


西安 西 电 高 压 电 盗 有 限 责任 公司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责任 公司 
西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责任 公司 
平 高 集团 有 限 公司 

沈阳 鼎力 通电 气 有 限 公司 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 

大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 

大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 
SIN ERLE BRAS al 

西安 西 电 和 避雷 器 有 限 责任 公司 
西安 西 电 和 避雷 器 有 限 责任 公司 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 





314 项。 
2009 年 发 布 的 绝 绿 子 避 雷 器 专业 国家 标准 见 表 14。 


表 14 2009 年 发 布 的 绝缘 子 避 雷 辟 专业 国家 标准 





序号 标准 编号 标准 名 称 
1 GB/T 23752—2009 额定 电压 高 于 1 000V 的 电器 设备 用 承 压 和 非 承 压 空心 次 和 玻璃 绝缘 子 
2 GB/T 24622—2009 绝缘 子 表面 湿润 性 测量 导 则 
3 GB/T 24623—2009 高 压 绝缘 子 无 线 电 于 扰 试 验 
4 GB/T 24624—2009 绝缘 套 管 ” 油 为 主 绝 缘 ( 通 常 为 纸 ) 浸 涡 介 质 套 管 中 溶 解 气体 分 析 ( DGA) 的 判断 导 则 
5 GB/T 8411. 3 一 2009 陶瓷 和 玻璃 绝缘 材料 ”第 3 部 分 :材料 性 能 
6 GB/T 2900. 8 一 2009 电工 术语 “绝缘子 


西安 高 压 电 器 研究 院 负责 TEC/TC36 和 IEC/TC37 国内 
技术 工作 ,2009 年 共 收 到 文件 19 个 ,IECZTC36 和 IEC/TC37 


分 别 为 4 个 和 15 个。 投票 文件 7 个 ,投票 或 答复 率 100% 。 
2009 年 IEC 发 布 的 绝缘 子 避 雷 器 刊物 见 表 15。 
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表 15 2009 年 IEC 发 布 的 绝缘 子 避 雷 器 刊物 









序号 
IEC 62223 Ed. 1.0 
IEC 61643-21 Ed. 1. 1 


绝缘 子 : 术 语 和 和 定义 


性 能 要 求 和 试验 方法 





IEC 60099-4 Ed. 2.2 


全 国 绝缘 子 标准 化 技术 委员 会 2009 年 年 会 于 2009 年 
12 月 在 河南 省 郑州 市 召开 ,来 自 绝缘 子 制造 企业 .科研 院 
所 .运行 部 门 大 专 院 校 的 委员 (或 委员 代表 ) 和 观察 成 员 共 
715 人 参加 。 会 议 讨 论 审查 了 5 项 国家 标准 送审 稿 和 1 项 机 
械 行业 标准 送审 稿 ,分 别 是 :GB/T x x x x.3《 污 秽 条 件 下 
使 用 的 高 压 绝缘 子 的 选择 和 尺寸 确定 第 3 部 分 :交流 系 
AARET) GB/T 12944《4 高 压 穿 墙 瓷 套 管 》> GB/T x 
x x x《 高 压 架 空 线路 用 长 棱 形 次 绝缘 子 元 件 特性 》、GB/T 
x x x x《 标 称 电压 高 于 1 000V 至 低 于 300kV 系统 用 户 内 
有 机 材料 支柱 绝缘 子 的 试验 》.GB/AT x x x x《 套 管 ” 地 震 
等 级 评定 》 和 JB/T x x x x.1《 高 压 架 空 线 路 复合 绝缘 子 
用 端 部 装配 件 第 1 部 分 :绝缘 子 串 元 件 用 端 部 装配 件 》。 

全 国 避 雷 器 标准 化 技术 委员 会 2009 年 年 会 于 2009 年 
12 月 在 浙江 省 宁波 市 召开 ,来 自 避 雷 器 制造 企业 科研 院 
所 .电力 部 门 .大 专 院 校 的 委员 (委员 代表 ) 和 观察 成 员 共 70 
人 参加 。 会 议 讨 论 审查 了 2 项 国家 标准 送审 稿 以 及 3 项 标 
准 征求 意见 稿 ,它们 是 ;GB 18802. 1《 低 压 配 电 系统 的 电 涌 
保护 器 (SPD) 第 1 部 分 :性 能 要 求 和 试验 方法 》( 送 审 稿 ) 、 
GB/T x x x x《 额 定 电 压 52kY 及 以 下 带 串 联 和 并 联 间 陈 
避雷 器 》( 送审 稿 ) GB/T x x x x《 交 流 金属 氧化 物 吉 雷 
器 使 用 导 则 》( 征求 意见 稿 ) JB/T x x x x《 人 金属 氧化 物 避 


TEL me 


低压 电 涌 保护 器 ”第 21 部 分 :电信 和 信号 网 络 的 电 涌 保 护 器 一 


WEE as 第 4 部 分 :交流 无 间 际 金属 氧化 物 避 和 雷 丹 











发 布 时 间 
2009. 06. 10 
2009. 04. 29 


国家 标准 
国家 标准 









家 标准 2009. 05. 27 


雷 器 用 监测 装置 》( 征求 意见 稿 ) 和 IB/T 7618 ¢ 避雷器 密封 
试验 ”浸泡 法 (征求 意见 稿 ) 。 

会 议 还 对 行业 标准 进行 了 讨论 并 提出 了 修改 意见 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 ,在 国家 电力 市 场 需 求 
的 带动 下 ,绝缘子 避雷 器 行业 企业 加 大 投资 力度 ,进行 了 大 
规模 的 基本 建设 和 技术 改造 。 

据 不 完全 统计 ,2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 投资 2 000 万 
元 以 上 的 项 目 逾 10 个 ,2009 年 完成 投资 额 近 8 亿 元 。 西 安 
西 电 高 压 套 管 有 限 公司 投资 5 亿 元 进行 超 ( 特 高 压 复 合 绝 
缘 子 和 交 直 流 电 容 套 管 产业 化 项 目 。 截 至 2009 ER, CR 
计 完 成 固定 资产 投资 28 700 万 元 ,全 部 项 目 计 划 于 2011 年 
完成 。 该 项 目的 建设 目标 是 建成 全 国 最 大 .生产 技术 最 先 
进 的 综合 性 复合 绝缘 子 和 交 直 流 电容 套 管 生产 基地 ,能 够 
试制 和 生产 交流 1 100kV 直流 上 800kYV 及 以 下 电压 等 级 .各 
种 用 途 的 复合 绝缘 子 产品 和 套 管 产品 。 大 连 电瓷 集团 股份 
有 限 公 司 投资 14 500 万 元 ,建设 复合 绝缘 子 项 目 。 项 目 达 产 
后 ,可 具备 年 产 220kV 及 以 下 交流 复合 绝缘 子 435 000 只 、 
330 ~ 1 000kV 交流 复合 绝缘 子 30 000A, +500 ~ +800kV 
HM SARI 000 上 只 、110 ~ 1 000kV 空心 复合 绝缘 子 
21 000 只 的 能 力 。 该 项 目 计划 2011 年 完成 。2009 年 绝缘 子 
避雷 器 行业 主要 基本 建设 和 技术 改造 项 目 见 表 16。 


表 16 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 基本 建设 和 技术 改造 项 目 


序号 投资 (万 元 ) 建设 单位 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责 
任 公司 


l 玻璃 熔炉 重油 改天 然 气 及 成 型 
线 节 能 减 排 技 术 改 造 项 目 


4 430 





备 注 


可 实现 销售 收入 1.8 亿 元 .利税 5 240 万 
元 .出 口 创汇 750 万 美元 能 力 
















2 复合 绝缘 子 项 目 14 500 大 连 电 瓷 集团 股份 有 限 2009 ~2010 年 
(完成 投资 2 081) | 公司 . 

3 超 ( 特 ) 高 压 交 直流 用 绝缘 子 产 12 600 西安 西 电 高 压 电 次 有 限 年 新 增 252 ~ 1 100 kV FRAKES 
业 化 项 目 技 改 责任 公司 5 130 只 

4 550kV 及 以 下 等 静 压 棒 形 产品 4 352 西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 年 新 增 126kV 及 以 上 等 静 压 棱 形 产品 
生产 线 技 改 项 目 责任 公司 30 000 A 

5 超 ( 特 ) 高 压 开关 设备 用 无 机 粘 7 989 西安 西 电 高 压 电 次 有 限 实现 销售 收入 8 120 万 元 ,具备 年 产 252 ~ 
接 出 线 瓷 套 生产 线 建 设 项 目 责任 公司 1 100kV 高 压 开关 用 无 机 粘 接 出 线 瓷 套 

2 460 只 生产 能 力 

6 超 ( 特 ) 高 压 复合 绝缘 子 和 交 直 50 000 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 | 2008 ~2011 年 

流 电容 套 管 产 业 化 项 目 (完成 投资 公司 
28 700) 
7 等 静 压 于 法 生产 线 3 700 HE PE BS We He Ey ZS 形成 年 产 1.24 万 只 的 能 力 ,产值 3 100 
万 元 

8 直流 + 800kV 交流 750 ~1 000 | 4 200 IH HE) ARAR ap. je 4 000 R . 特 高 压 交 直流 悬 式 产 
kV 特 高 压 次 绝缘 子 产品 升级 技 改 品 40 万 片 ,年 产 220kV 以 上 高 强度 大 棒 形 
项 目 支柱 绝缘 子 8 000 只 
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500kV 以 上 超 高 压 高 强度 盘 形 
悬 式 次 绝缘 子 产 业 化 关键 装备 技 
术 研 发 
特 高 压 及 GIS 用 饶 式 氧化 锌 避 
雷 器 项 目 


对 外 合作 ” 据 不 完全 统计 ,2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 
近 10 家 企业 组 织 了 20 批 约 70 人 次 分 别 前 往 印度 .越南 、 印 
度 尼 西 亚 .美国 .希腊 等 国家 和 地 区 开展 商务 谈判 和 用 户 走 
访 等 活动 。 大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 2009 年 先后 派 5 批 
28 人 次 分 别 前 往 印度 ,越南 .希腊 等 国 进行 商务 谈判 .产品 
展览 和 用 户 走访 ;南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 2009 年 先 


2 883 
(完成 投资 400) 


9 060 





公司 



















SASH EP Ts tes DER A BE A BR | ”2009 ~2011 年 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 形成 年 产 特 高 压 及 GIS 用 氧化 锌 避雷 器 
5 000 台 生产 能 力 


后 分 4 批 14 人 次 分 别 前 往 美国 ,越南 南非. 印度尼西亚 等 
国 进行 市 场 考察 .商务 谈判 和 参观 展览 等 ;苏州 电瓷 三 有 限 
公司 2009 年 组 织 3 批 13 人 次 赴 希 腊 、 意 大 利 UR RE, 
墨西哥 .澳大利亚 等 地 进行 商务 谈判 及 参展 。2009 年 绝缘 
子 避 雷 器 行业 出 国 考察 情况 见 表 17。 


表 17 2009 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 国 考 察 情况 








1 | 商情 谈判 12 | 印度 尼 西 亚 

2 | 商情 谈判 2 | 越南 

3 | 走访 用 户 5 | PRERE 大 连 电瓷 集 团 股份 有 限 公司 
4 | 国外 参展 5 | 希腊 

5 | 商情 谈判 4 

6 

7 | 越南 电力 市 场 考察 ,项目 立 项 等 4 | 越南 

8 | 南非 电力 局 商务 考察 .谈判 及 合同 签订 4 | 南非 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
9 | 印度 尼 西亚 电力 设备 展览 会 参展 ,商务 谈判 及 合同 签订 | 4 “印度尼西亚 

10 | 验收 设备 alat | 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 
11 | 国外 参展 .与 外 商 洽谈 业务 5 希腊、 意大利 .波兰 等 





国外 参 晨 .与 外 商 洽谈 业务 
国外 参展 ,与 外 商 治 谈 业 务 
2009 绝缘 子 避 雷 器 套 管 展览 会 
HVR 合作 洽谈 


绝缘 子 材料 展览 会 
世界 绝缘 子 避 雷 器 大 会 
电瓷 产品 外 销 


行业 组 织 活动 ”中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 
2009 年 统计 工作 又 统计 培训 会 议 ,于 2009 4 9 月 在 苏州 市 
召开 ,35 个 单位 的 40 名 代表 参加 。 会 议 重 点 讨论 了 绝缘 子 
避雷 器 行业 统计 报表 和 指标 体系 。 报 表 和 指标 体系 修订 的 
主要 原则 有 3 个 ;QD 满足 中 国电 器 工业 协会 对 行业 统计 指 
标的 要 求 。@ 把 报表 拆 分 以 方便 不 同 规模 或 性 质 企业 填 
报 。@@ 删 除 不 适应 现实 情况 的 指标 ,增加 符合 现行 要 求 的 
指标 。 

中 国电 工 技术 学 会 电工 陶瓷 专业 委员 会 等 5 个 学 会 或 
专业 委员 会 共同 组 织 的 2009 年 输 变 电 工作 会 议 研 技术 交流 
会 于 2009 年 10 月 在 江苏 省 常州 市 召开 ,72 个 单位 的 114 
名 代表 参加 。 会 议 共 征 集 论文 100 多 篇 ,其 中 76 篇 收录 汇 
编 成 会 议论 文集 。 绝 缘 子 、 避 和 雷 器 专业 有 16 篇 论文 ,其 中 


= Ww = to Wl ad bo 





美国 aE PY Ay DAER BR 2 

澳大利亚 . 

希腊 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公 司 

英国 西安 神 电 电器 有 限 公司 

德国 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 
希腊 温州 益 坤 电气 有 限 公司 

越南 连云港 石 港 高 压 电瓷 有 限 公司 


《交流 特 高 压 电 容 套 管 的 绝缘 配合 与 外 绝缘 选取 》《1 000 
kV 特 高 压 绝缘 子 运 行 特性 应 研究 和 考虑 的 问题 》 和 《 棒 形 
悬 式 复 合 绝缘 子 伞 形 结构 对 覆 冰 闪 络 特性 的 影响 》 被 评 为 
优秀 论文 。 

中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避雷 器 分 会 五 届 二 次 会 员 大 
会 于 2009 年 11 月 在 西安 市 召开 ,149 个 单位 的 209 位 代表 
参加 。 会 议 的 主要 议题 是 总 结 分 会 2008 年 会 员 大 会 以 来 的 
工作 ,并 针对 企业 如 何 应 对 国际 金融 危机 等 热点 问题 进行 
信息 和 学 术 交 流 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 倪 泊 
X ME 审 稿 人 ;中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 姚 
君 瑞 ] 
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中 国电 器 工业 年 鉴 





继 电 保护 及 自 


生产 发 展 情况 ” 随 着 国家 特 高 压 电网 建设 以 及 智能 电 
网 规划 的 启动 , 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 取得 了 跨越 式 
发 展 。2009 年 ,参与 行业 统计 的 规模 以 上 企业 75 家 , 共 完 
成 主 营 业务 收入 275. 15 亿 元 ,同比 增长 29. 50% ;实现 利润 
总 额 31. 26 亿 元 ;资产 总 额 436. 09 亿 元 。 行业 全 部 职工 
33 412 人 , 其 中 工程 技术 人 员 17 007 人 , 占 总 人 数 的 
50.90% 。 部 分 公司 如 许 继 集团 有 限 公司 (以 下 简称 许 继 集 
团 ) .南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 ( 以 下 简称 南 瑞 继 保 ) E 
电 南 京 自动 化 股份 有 限 公司 (以 下 简称 国电 南 自 ) RIE 
子 集 团 有 限 公司 ( 以 下 简称 东方 电子 ) .江苏 金 智 科技 股份 
有 限 公司 等 企业 技术 人 员 占 全 部 职工 的 比例 都 在 55% 以 
Eo 2009 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 主要 经 济 指标 见 表 
1, 2009 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 主 营业 务 收入 前 20 
名 企业 见 表 2。20095 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 经 济 效 
益 综合 指数 前 20 名 企业 见 表 3。2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 
设备 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 见 表 4。2009 年 继 电 
保护 及 自动 化 设备 行业 部 分 企业 出 口交 货 值 见 表 5。 


表 1 2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 主要 经 济 指标 


EE 


75 69 








企业 数 










主 营 业务 收入 元 |2751 482 |2 124 729 | 29.50 
利润 总 额 312 568 | 169 904 | 83.97 
资产 总 额 4 360 919 | 3 387 273 | 28.74 
固定 资产 净值 平均 余额 499 327 | 471 114 | 5.99 
流动 资产 平均 余额 元 | 3 042 991 | 1 993 309 | 52.66 
全 部 职工 人 数 33412 | 30475 





注 ; 数 据 来 源 寺中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 


表 2 2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 
主 营业 务 收入 前 20 名 企业 





主 营业 务 收 入 
(万 元 ) 




















1 | 许 继 集团 有 限 公司 855 694 
2 | 南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 259 505 
3 | 北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公 司 229 962 
4 | 国电 南京 自动 化 股份 有 限 公 司 189 614 
5 | 东方 电子 集团 有 限 公 司 l 180 013 
6 | 国电 南 瑞 科 技 股份 有 限 公 司 177 869 
7 | 北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公司 100 168 
8 | 河南 思 达 高 科技 股份 有 限 公 司 77 807 
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深圳 南 瑞 科技 有 限 公 司 
江苏 金 智 科技 股份 有 限 公司 














11 | 广州 智光 电气 股份 有 限 公司 43 909 
12 | 深圳 市 科 陆 电子 科技 股份 有 限 公司 43 474 
13 | 积 成 电子 股份 有 限 公司 30 023 
14 | 重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 29 298 
15 | 北京 紫光 测控 有 限 公 司 25 882 
16 | 深圳 市 华 力 特 电 气 股 份 有 限 公司 24 280 
17 | 宁波 福特 继电器 有 限 公 司 23 512 
18 | 南京 因素 莱 电器 股份 有 限 公司 19 077 
19 | 武汉 中 元 华电 科技 股份 有 限 公司 15 692 






山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 





注 :数据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


RI 2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 
经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 






经 济 效益 
综合 指数 






















1 | 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 8. 90 
2 | 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 6. 61 
3 | 南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 6. 36 
4 | 许 继 集团 有 限 公 司 4. 31 
5 | 南京 各 能 电力 科技 股份 有 限 公 司 4. 24 
6 | 南京 因素 莱 电 器 股份 有 限 公司 4.02 
7 | 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公 司 3.74 
8 | 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 3. 54 
9 | 山东 泰 开 自 动 化 有 限 公司 3. 25 
10 | 次 圳 市 国立 智能 电力 科技 有 限 公司 3. 17 
1 | 上 海 盛 善 电气 有 限 公司 3. 13 
12 | 东方 电子 集团 有 限 公司 2. 85 
13 | 西安 市 远征 科技 有 限 公司 2. 83 
14 | 浙江 爱 克 斯 电气 有 限 公 司 2. 81 
15 | 北京 四 方 继 保 自 动 化 股份 有 限 公司 2.79 
16 | 保定 市 尤 耐 特 电气 有 限 公司 2. 63 
17 | 上 海 致 达 智 利 达 系 统 控 制 有 限 责 任 公 司 2. 60 
18 | 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 2. 58 
19 | 山东 鲁能 智能 技术 有 限 公司 2. 56 
上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公司 





注 :数据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


RA 2009 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 
全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 


ET 


(元 /人 ) 
上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 1 100 714. 29 
南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公 司 










635 153. 85 





( 续 ) 






全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
























3 | 许 继 集 团 有 限 公 司 532 194. 84 
4 | 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 367 800. 00 
5 | 山东 泰 开 自动 化 有 限 公司 362 444. 44 
6 | 东方 电子 集团 有 限 公司 320 563. 87 
7 | 深圳 市 华 力 特 电气 股份 有 限 公 司 290 963. 46 
8 | 北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公司 290 819. 80 
9 | 深圳 市 国立 智能 电力 科技 有 限 公司 287 093. 02 
10 | 出 东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 282 155.17 
11 | 深圳 南 瑞 科技 有 限 公 司 272 727. 27 
12 | 南京 兢 能 电力 科技 股份 有 限 公司 257 860. 26 
13 | 南京 因素 莱 电 器 股份 有 限 公司 215 384. 62 
14 | 重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 205 981. 31 


保定 浪 拜 迪 电 气 股 份 有 限 公 司 
山东 鲁能 智能 技术 有 限 公 司 
珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公司 
保定 市 华 力 电子 有 限 公 司 
广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公 司 
积 成 电子 股份 有 限 公司 


176 576. 92 
172 403. 43 
147 792, 92 
143 090, 91 
139 586. 21 
137 365. 85 





注 ; 数 据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 


RS 2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 
部 分 企业 出 口交 货 值 




















2009 年 
(万 元 ) 


2008 年 
(万 元 ) 






许 继 集团 有 限 公司 
南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 

北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公 司 
东方 电子 集团 有 限 公司 

积 成 电子 股份 有 限 公 司 

上 海 继电器 有 限 公司 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 

阿 城 继电器 股份 有 限 公司 

宁波 福特 继电器 有 限 公司 

深圳 市 华 力 特 成 套 设备 有 限 公 司 
广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 


注 : 数 据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


市 场 ” 电 力 自动 化 设备 的 市 场 可 分 为 高 端 市 场 (220kV 
及 以 上 电压 等 级 ) 和 中 低 问 市 场 (110kV 及 以 下 电压 等 级 ) 
两 个 不 同 的 领域 。 国 外 厂商 主要 在 高 端 市 场 享有 一 定 份 
额 ,但 近年 来 ,国产 设备 因 更 适合 国内 的 运行 环境 已 经 占据 
高 端 市 场 的 主导 地 位 。 在 电网 系统 和 发 电 系 统 高 端 市 场 
(各 大 网 局 .省 局 及 大 容量 机 组 发 电 系 统 ) 基 本 被 许 继 集团 、 
南 瑞 继 保 ,北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公司 (以 下 简称 北 
京 四 方 ) . 南 瑞 继 保 、 国 电 南 自 ,深圳 南 瑞 科技 有 限 公 司 等 几 
家 企业 占领 ;而 110kV 及 以 下 电压 等 级 的 市 场 则 有 东方 电 


227. 37 
— 48. 78 
1. 70 

- 6. 94 
- 68. 80 
54. 48 
134. 05 
-21.74 
159. 29 
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子 . 江 苏 金 智 科 技 股 份 有 限 公 司 、 积 成 电子 股份 有 限 公 司 、 
南京 欧 能 电力 科技 股份 有 限 公 司 .珠海 万 力 达 电气 股份 有 
限 公司 .北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公 司 等 众多 企业 
参与 竞争 。 

1. 继 电 保 护 装置 

国产 继 电 保护 装置 因 技 术 水 平 高 .产品 质量 好 、 售 后 服 
务 佳 .运行 业绩 优异 ,在 电网 中 得 到 广泛 应 用 并 占据 主导 地 
位 ,市 场 占 有 率 逐 年 提高 。 截 至 2009 年 底 ,在 220kV 及 以 
上 系统 中 运行 的 国产 继 电 保 护 装 置 共 75 280 台 , 占 运行 设备 
的 93. 19% 。 其 中 , 南 瑞 继 保 . 许 继 集团 .国电 南 自 和 北京 四 
方 4 个 企业 合计 占 84. 23% ,其 他 公司 占 15.77% 。 

运行 的 进口 继 电 保 护 装置 $ 502 台 , 仅 占 运行 设备 的 
6. 81% 。 其 中 ,ABB 公司 占 57.40% , AREVA( ALSTOM) 公 


司 占 21.86% ,GE 公司 占 8.42% ,国外 其 他 公司 占 12. 32% 。 


2. 变电站 自动 化 设备 

变电站 自动 化 设备 市 场 中 的 主要 企业 有 南 瑞 继 保 . 许 
继 集团 北京 四 方 、 国 电 南 自 和 东方 电子 等 。 其 中 ,220 ~ 
500kV 电压 等 级 的 高 端 市 场 主要 被 南 瑞 继 保 、 许 继 集团 、 北 
京 四 方 和 国电 南 自 等 占有 。 

3. 电网 调度 自动 化 设备 

我 国电 力 系统 调度 分 为 国 调 、 网 调 .省 调 、 地 调 、 县 调 五 
级 调度 。 在 国内 网 调 .省 调 系 统 中 , 南 瑞 继 保 市 场 份额 比较 
大 ;在 地 调和 上 县 调 市 场 中 ,主流 设备 供应 商 依次 为 南 瑞 继 
保 、 东 方 电子 . 积 成 电子 股份 有 限 公司 , 国 网 电力 科学 研究 
院 和 北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公司 等 。 

标准 化 

1. 国家 标准 和 行业 标准 的 制 修订 

2009 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 标准 中 心 组 织 制定 、 
修订 了 《静电 放电 试验 》 《辐射 电磁 场 驭 扰 试 验 》 《 特 高 压 直 
流 输 电 控制 和 保护 设备 技术 导 则 》《 电 快速 瞬 变 /脉冲 群 搞 
扰 度 试验 》) 和 《 浪 涌 抗拒 度 试验 》5 项 国家 标准 。 向 国家 能 源 
局 申报 并 成 功 获 批 了 7 项 能 源 行业 标准 ,分 别 是 《 双 馈 风力 
发 电机 并 网 变 流 器 制造 技术 规范 》 《同步 风力 发 电机 并 网 变 
流 器 制造 技术 规范 》 《并 网 光伏 发 电 监控 系统 》 《大 规模 分 
布 式 储 能 控制 系统 》《 直 驱 风力 发 电机 组 主 控制 系统 制造 技 
术 规范 》 《 双 债 风力 发 电机 组 主 控制 系统 制造 技术 规范 》 和 
《风力 发 电机 组 变 桨 距 系 统制 造 技术 规范 》。 

2. 智能 电网 设备 技术 规范 和 标准 的 研究 

2009 年 11 月 10 日 ,中 国电 器 工业 协会 在 北京 牵头 组 
建 了 电工 行业 智能 电网 设备 标准 化 专家 工作 组 。 专 家 工作 
组 由 各 专业 标准 化 技术 委员 会 .科研 院 所 、 企 事业 单位 的 20 
位 专家 组 成 ,中 国电 器 工业 协会 副 会 长 方 晓 燕 担 任 名 誉 组 
长 ,许昌 继电器 研究 所 所 长 姚 臻 清 担任 工作 组 组 长 。 专 家 
组 的 主要 工作 是 跟踪 国际 智能 电网 设备 标准 化 动态 ,研究 
并 组 织 开展 我 国电 工行 业 智能 电网 设备 标准 化 工作 。 

3. 风力 发 电 设备 及 光伏 发 电 设备 技术 规范 和 标准 的 
研究 

继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 组 织 专家 于 2009 年 1 月 参 


191 


中 国电 器 工业 年 此 


加 了 由 中 国电 器 工业 协会 和 华 信 技术 检验 有 限 公司 组 织 召 
开 的 风力 发 电机 组 产品 认证 技术 规范 /实施 规则 研讨 会 。 

2009 年 8 月 26-~27 日 ,中 国电 器 工业 光伏 发 电 标准 体 
系 工作 组 会 议 在 许昌 召开 。 会 议 根 据 光 伏 发 电 标 准 体系 框 
架 ,提出 了 拟 制 定 能 源 行业 的 标准 项 目 ; 同 时 商讨 了 完善 风 
电 设备 标准 体系 以 及 风电 变 流 器 .控制 器 等 检测 项 目 等 
议题 。 | 

2009 4 10 H 28 ~29 日 ,电工 行业 风电 变 流 器 和 控制 
器 标准 工作 组 会 议 在 许昌 召开 。 会 议 讨论 并 确定 制定 《 风 
力 发 电机 组 并 网 变 流 器 技术 条 件 》《 风力 发 电机 组 并 网 变 
流 器 试验 方法 》 等 4 项 标准 ,由 许 继 集 团 和 国家 继 电 保 护 及 
自动 化 设备 质量 监督 检验 中 心 主 导 起 草 制 定 。 

4. 参加 国际 标准 化 会 议 

2009 年 4 H 27 ~30 日 , 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 组 
织 我 国 专家 参加 了 在 英国 伦敦 召开 的 TC95/MT4 第 七 次 会 
议 。 会 议 对 TEC 60255-127 ( 过 / 欠 压 保护 功能 标准 》 和 IEC 
60255-151《 过 / 低 电流 保护 功能 标准 》 草 案 的 投票 意见 进行 
了 讨论 。2009 年 9 月 1~4 日 ,组 织 我 国 专 家 参加 了 在 瑞典 
西 斯 塔 召开 的 TC9S/MT4 BAKE 


保护 功能 标准 》 草 案 进 行 了 讨论 。 

5. 积极 组 织 我 国 专 家 参与 IEC SMB/SG3 智能 电网 战 
略 专家 工作 组 

IEC 国际 电工 委员 会 2008 年 在 巴西 圣保罗 SMB 第 133 
次 会 议 上 决定 成 立 TEC SMB SG3 智能 电网 战略 专家 组 ,就 
智能 电网 标准 体系 .智能 电网 框架 以 及 智能 电网 设备 和 系 
统 实 现 互 操 作 等 展开 研究 。2008 底 ,我 国 专家 贺 春 加 人 
IEC SMB SG3 智能 电网 战略 专家 组 。 随 后 ,分 会 秘书 处 积极 
组 织 并 参加 了 SG3 的 活动 :2009 年 2 月 在 韩国 首尔 SMB 
134 次 会 议 上 ,SG3 向 SMB 汇报 了 工作 组 组 成 情况 以 及 工作 
组 状态 。2009 年 4 H 29 ~30 日 在 法 国 巴黎 召开 了 第 1 次 
工作 组 会 议 , 通 报 了 与 智能 电网 相关 的 标准 信息 收集 工作 。 
IEC 希望 为 全 球 的 智能 电网 项 目 提供 "一 站 式 " 服 务 ,建立 
智能 电网 发 展 框架 。2009 年 11 月 28 ~29 日 ,在 美国 丹佛 
召开 了 工作 组 第 2 次 会 议 , 讨 论 了 SG3 开展 工作 的 重点 内 
容 , 同 时 对 TEC 智能 电网 标准 化 框架 的 内 容 进 行 了 修改 和 

行业 活动 2009 年 9 月 13~16 日 ,中 国电 器 工业 协会 
ei 

开 , 会 员 单 位 及 厂家 代表 约 200 人 参加 了 会 议 。 新 一 届 理 

ein a i EARR Ae HEHE 
BABAWA A , RET REM BK. 

2009 年 4 月 19 ~29 日 ,分 会 组 织 11 名 会 员 单位 代表 
赴 德 国 参 加 汉诺威 工业 博览 会 ,并 对 哈 亲 ( 雅 迪 ) 西门子 、 
施耐德 . 阿 海 于 等 公司 进行 实地 考察 和 技术 交流 。 

2009 年 , 继 电 保 护 及 目 动 化 设备 分 会 根据 [2008]1 号 
文 以 及 电器 工业 行业 信用 评价 体系 指标 ,积极 在 行业 内 开 
展 信用 评价 工作 。 许 继 集团 率先 通过 AAA 级 企业 信用 等 


192 


议 , 继 续 对 IEC 60255- 
151《4 过 / 低 电流 保护 功能 标准 》 和 IEC 60255- 127《 过 /从 压 


级 评价 ,并 列 人 商务 部 .国务 院 国 有 资产 监 
《中 国 行业 信用 评价 A 级 以 上 企业 名 录 》。 

【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 
PK RF) 


故 督 管理 委员 





低压 1 E 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,低压 电器 行业 总 体 上 继续 保 
持平 稳 发 展 态势 ,经 济 运行 效率 和 运行 质量 良好 。 据 低压 
电 右 行业 统计 ,低压 电器 行业 的 产量 和 产值 较 2008 年 均 有 
一 定 增长 。 但 是 , 受 原材料 价格 波动 市场 竞争 激烈 以 及 国 
际 金融 危机 的 持续 影响 ,市 场 需求 下 降 ,进出 口 贸 易 2009 年 
回落 明显 ,首次 出 现 负增长 ,不 少 中 小 企业 的 利润 和 经 济 效 
益 仍 受到 一 定 冲 击 。2009 年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 见 
表 1。 


表 1 2009 年 低压 电器 行业 主要 经 济 指 标 . 












同比 增长 


指标 名 称 (% ) 


工业 总 产值 


产品 销售 收入 6. 15 
工业 增加 值 0. 80 
利润 总 额 6. 06 
低压 电器 产品 进出 口 总 额 ~ 13.08 

其 中 :进口 额 -8. 06 


出 口 额 


据 统计 数据 ,排除 非 低压 电器 的 产品 产值 ,2009 年 低压 
电器 行业 工业 总 产值 上 亿 元 的 企业 如 下 。 

10 亿 元 以 上 :正泰 电器 股份 有 限 公司 、 德 力 西 电气 有 限 
公司 .浙江 天 正 电气 股份 有 限 公 司 `. 人 民 电 器 集团 有 限 公 
司 \ 厦 门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 .常熟 开关 制造 有 限 公 
司 ` 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 、 杭 申 控股 集团 有 限 公 司 .浙江 
次 华电 器 集团 有 限 公 司 ,苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 .环宇 集 
团 有 限 公司 等 。 

5 亿 ~10 亿 元 :上 海 人 民 电 融 广 、 森 泰 电 器 厂 .ABB 新 
会 低压 开关 有 限 公 司 ` 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 ARE 
工 (中 国 ) 有 限 公司 ,浙江 电器 开关 有 限 公 司 、 常 安 集 团 有 限 
公司 上海 雷诺 尔 科技 股份 有 限 公司 等 。 

1 亿 ~5 亿 元 :上 海良 信和 电器 股份 有 限 公司 、 三 信和 国际 
电器 上 海 有 限 公 司 精益 电表 集 团 有 限 公 司 北京 ABB 低压 
电器 有 限 公司 北京 北 开 电气 股份 有 限 公司 法 泰 电 右 ( 江 
苏 ) 股 份 有 限 公司 上海 电器 成 套 厂 有 限 公 司 、 天 水 二 一 三 
电器 有 限 公 司 ` 上 海 锐 昌 电 子 有 限 公司 .西蒙 电气 (中 国 ) 有 
限 公司 .宁波 奇 乐 电气 集团 有 限 公司 .施耐德 万 高 ( 天津) 电 


气 设备 有 限 公司 .上海 华 通 开 关 厂 有 限 公 司 .无 锡 新 宏泰 电 
器 有 限 责任 公司 .厦门 宏 美 电子 有 限 公司 上海 精 益 电器 厂 
有 限 公 司 \ 厦 门 士 林 电 机 有 限 公 司 、 巨 邦 电气 有 限 公 司 、 江 
苏 大 全 饥 帆 电器 有 限 公 司 .江苏 洛 凯 机 电 制 造 集 团 有 限 公 
司 EPR OLR Ha ab Al BR ZS R) EA E a Pag REA BR ZS] E 
海天 逸 电器 有 限 公 司 .无锡 TCL 罗 格 朗 低压 电器 有 限 公司 、 
上 海 第 一 开关 制造 有 限 公司 .苏州 万 龙 集团 有 限 公司 ,沈阳 
斯 沃 电器 有 限 公司 .沈阳 二 一 三 电器 有 限 公司 .北京 人 民 电 
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as) 深圳 市 泰 永 科技 股份 有 限 公司 .宁波 煤 原 电 器 集团 股 
份 有 限 公 司 ,苏州 西门 子 电 器 有 限 公 司 上海 分 公司 .合肥 开 
关 厂 有 限 公司 广东 珠江 开关 有 限 公 司 上 海 人 民企 业 集 团 
温州 电器 有 限 公司 、 虎 牌 控股 集团 有 限 公 司 .成 都 瑞 联 电气 
股份 有 限 公 司 上海 永 继 电 气 有 限 公 司 .上海 华 银 开关 厂 有 
限 公 司 等 。 

2009 年 低压 电器 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 
见 表 2。 


R2 2009 年 低压 电器 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 










施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公 司 











1 

2 | 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 

3 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
4 | ABB 新 会 低压 开关 有 限 公 司 

5 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 

6 | 浙江 森 泰 电器 厂 

7 | 德 力 西 电气 有 限 公 司 

8 | 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 

9 | 天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 


[Á 
© 


成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公 司 


行业 发 展 特点 

1. 产销 保持 平稳 增长 

据 上 报 数据 ,全 行业 各 企业 的 发 展 比 较 平稳 。 据 上 报 
的 111 家 企业 统计 数据 ,全 年 保持 生产 销售 增长 的 企业 占 
全 行业 的 70% 左右 , 噜 除非 低压 电器 部 分 后 ,平均 增长 
5% ~10%。10% 左右 的 企业 生产 销售 与 2008 年 基本 持平 。 
还 有 约 20% 的 企业 生产 销售 比 2008 年 有 所 下 降 。20095 年 ， 
在 公布 的 第 十 届 中 国电 气 工业 100 强 中 ,通用 低压 电器 分 
会 会 员 单 位 占据 18 席 。 

2009 年 ,低压 电器 行业 主要 产品 的 产量 均 有 不 同 程度 
的 增长 。2009 年 低压 电 句 行业 主要 产品 产量 见 表 3。 


表 3 2009 年 低压 电器 行业 主要 产品 产量 






同比 增长 
(% ) 
6. 45 
7. 41 
11.11 
9. 76 
8.57 













万 能 断路 器 
塑 之 断路 器 
小 型 断路 如 
剩余 电流 动作 断路 器 
接触 器 
刀 开 关 类 


2. 经 济 运行 质量 继续 保持 良好 

面 对 国际 金融 危机 、 原 材料 价格 波动 等 不 利 影响 ,行业 
在 生产 .销售 上 继续 保持 小 幅 增长 实 属 不 易 。2009 年 ,低压 
电 兢 行业 完成 工业 增加 值 127 亿 元 ,同比 增长 0. 80% ;实现 


资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | ”产品 
增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(% ) (% ) (次 ) 























768 571 


855 829 100. 77 
376 861 98. 92 
244 542 107, 93 
378 391 101. 68 
384 016 97. 63 
145 166 27.14 


96. 86 
86. 53 
82. 90 


397 539 
362 016 
159 906 






利润 35 亿 元 ,同比 增长 6.06% 。 主 营业 务 收入 利润 率 和 成 
本 费用 利润 率 一 一 这 两 项 反映 行业 虱 利 水 平 的 标志 性 指 
标 ,在 2009 年 也 表现 良好 ,不 少 企业 成 本 费用 利润 率 都 大 大 
高 于 3.71% 的 全 国标 准 值 。 从 反映 资本 获 利 能 力 的 总 资产 
贡献 率 来 看 ,行业 中 60% 以 上 的 企业 超过 10.7% 的 全 国标 
准 值 。 从 反映 资金 效率 的 流动 资产 周转 率 来 看 ,55% 以 上 
的 企业 高 于 1. 52 次 的 全 国标 准 值 。 这 说 明 低 压 电器 行业 抗 
危机 的 能 力 有 所 提升 ,应 变 能 力 有 所 增强 。 

3. 利润 缓慢 增长 

2009 年 ,虽然 全 行业 的 利润 同比 小 幅 增 长 ,但 仍 有 10% 
左右 的 企业 出 现 亏 损 。 亏 损 的 原因 是 :主要 原材料 价格 下 
半年 起 大 幅度 波动 , 铀 \ 银 一 路 攀高 ,相当 一 部 分 中 小 企业 
的 产品 生产 成 本 增加 ;银行 贷款 利息 提高 造成 企业 财务 费 
用 增加 ;库存 材料 因 高 价 购 人 后 贬值 缩水 等 。 另 外 ,低压 电 
器 行业 大 部 分 为 中 小 企业 ,经 营 管理 模式 落后 , 面 对 危 机 反 
应 迟缓 乃至 无 反应 ,导致 企业 利润 亏损 。 除 上 述 原 因 外 ,新 
产品 开发 严重 滞后 .产品 市 场 竞争 力 下 降 以 及 价格 战 也 导 
臻 低压 电器 行业 利润 水 平 大 幅 下 降 , 许 多 企业 只 好 保本 经 
营 。 一 些 以 出 口 为 主 的 生产 企业 ,产销 同比 下 降 20% ~ 
30% ,造成 经 济 效益 下 滑 ,利润 空间 缩小 。 

4. 强化 管理 练 好 内 功 已 形成 良好 氛围 

低压 电器 市 场 相互 渗透 是 行业 发 展 的 另 一 个 必然 趋 
向 。 这 种 渗透 包括 国内 企业 的 高 端 产品 向 国外 市 场 渗 透 ， 
外 资 企 业 的 产品 向 国内 中 ,低档 市 场 渗 透 , 致 使 低压 电器 市 
场 的 竞争 日 趋 激烈 。 就 国内 市 场 而 言 ,外 资 企 业 研 发 . 设 
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计 、 管 理 能 力 较 强 , 而 国内 企业 ,特别 是 民营 企业 虽然 经 营 
思路 灵活 .销售 渠道 强大 ,但 在 企业 规模 .产品 质量 等 方面 
BIR ,企业 设计 、 研 发 能 力 仍 有 待 加 强 。 另 外 ,行业 中 
价格 竞争 的 局 面 也 在 不 断 延 续 , 对 行业 大 部 分 中 小 企业 的 
经 济 效益 仍 存在 冲击 。 可 喜 的 是 ,行业 中 不 少 企业 已 注重 
在 节能 降 耗 ,降低 产品 管理 成 本 、 加 大 设备 的 技术 升级 改造 
和 和 新品 开发 力度 、 加 强 成 本 管理 和 费用 控制 等 方面 采取 积 
极 措施 ,并 在 提高 产品 性 价 比 、 扩 大 市 场 占有 率 上 积极 争取 
主动 权 ,形成 了 良好 氛围 。 


5. 出 口 贸易 形势 依然 严峻 

据 海关 统计 ,低压 电器 产品 出 口 额 中 ,国有 企业 占 比 不 
到 10% ,三 资 企 业 占 比 70% ,其 余部 分 是 民营 企业 创造 的 。 
民营 企业 出 口 额 虽 然 较 小 ,但 出 口 的 多 是 自主 品牌 产品 ,三 
资 企 业 出 口 的 则 主要 是 加 工 贸 易 产 品 。 

2009 年 ,我 国 各 类 低压 电器 产品 均 有 不 同 数量 的 进出 
口 ,进出 口 量 较 大 的 产品 主要 为 接触 器 、 继 电器 .断路 器 和 
熔断 器 等 。2009 年 低压 电器 主要 产品 进出 口 情况 见 表 4。 


表 4 2009 年 低压 电器 主要 产品 进出 口 情况 





nea a: 
金额 (万 美元 ) 

85361000 熔断 器 ,线路 U<1 000V 7 320 911 244 37 603 3 748 898 367 14 977 
85362000 自动 断路 器 ,线路 U<1 000V 62 319 228 15 467 196 236 511 38 742 
85363000 其 他 电路 保护 装置 ,线路 U<1 000V 661 687 125 24 943 202 491 673 18 629 
85364100 继电器 ,Cs60V 638 608 023 35 139 1 462 486 961 47 162 
85364900 继电器 ,60V < 线路 U<1 000V 161 690 730 17 750 38 683 938 9 496 
85365000 开关 ,线路 Us] 000V 9 057 591 826 113 254 8 722 931 273 92 191 
85369000 其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 U<1 000V 76 050 564 492 679 104 019 096 282 271 


受 国际 金融 危机 影 啊 ,欧盟 .美国 .日 本 经 济 持续 低迷 ， 
低压 电器 国际 市 场 需 求 萎缩 。 人 民 币 升值 ,一 些 重要 出 口 
市 场 国 实施 贸易 壁垒 ,原材料 价格 频繁 波动 ,用 工 成 本 又 升 
等 诸多 不 利 因素 更 加 剧 了 出 口 难度 。2009 年 ,低压 电 需 行 
业 以 出 口 为 主 的 外 向 型 企业 订单 大 量 减 少 ,出 口 量 ( 出 口 


RS 2009 年 低压 电器 行业 获 中 






基于 工业 以 太 网 的 集成 监控 
系统 关键 技术 研究 及 产品 开发 


上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 








究 发 展 中 心 
高 性 能 宽带 钢 连 续 电镀 锡 生 
产 线 的 研制 开发 
可 通信 低压 电器 技术 标 
准 研究 
NA8 系列 智能 型 万 能 式 
断路 器 


CM 系列 塑 壳 断路 堪 触 头 全 上 自 
动 焊接 工作 站 













限 公司 
浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 











常熟 开关 制造 有 限 公司 


2009 年 ,低压 电器 行业 各 企业 积极 开发 新 产品 。 据 不 
完全 统计 ,全 行业 推出 数 百 种 新 产品 ,其 特点 是 高 性 能 、 小 





获奖 单位 名 称 


司 .上海 轨 道 交 通 学 科 ( 专 业 技 术 ) 研 
北京 机 械 工 业 自 动 化 研究 所 


上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 






额 ) 下 降 10% ~30% 。 另 外 ,伴随 欧盟 RoHS .WEEE EUP 等 
绿色 环保 指令 的 相继 实施 ,国内 一 些 中 低 端 的 低压 电器 制 
造 企业 也 被 拒 之 门 外 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 低压 电器 行业 获 中 国 机 械 
工业 科学 技术 奖项 目 见 表 5。 


国 机 械 工 业 科学 技术 奖项 目 
获奖 人 员 名 单 






































JAR | HEKRA ERI A RE | 二 等 奖 

洛 ES Ie , 张 业 TS BIR AR 

吴 小 兵 IR KBR BAKE SIG, | 二 等 奖 
Fal hs SES SERS See KAR 

SS ERR APRS Se. | 二 等 奖 
Xie XR MRR 

吴 小 伟 .萧红 卫 、 马 世 刚 、 刘 敏 , 方 凤 枢 三 等 奖 

EEM E EFP RAR EIR 三 等 奖 


型 化 .电子 化 和 智能 化 等 。2009 年 低压 电器 行业 新 产品 见 
表 6。 


表 6 2009 年 低压 电器 行业 新 产品 


序 号 
正泰 电器 股份 有 限 公司 
NC7 交流 接触 器 


产品 名 称 型 号 


NA8G 系列 万 能 式 断 路 器 .NM7 系列 塑 老 断路 器 、NZ7 自动 转换 开关 NBT 小 型 断路 器 、 


德 力 西 电气 有 限 公 司 
FEARREN 


CDB6 系列 微型 断路 器 .CD28 小 型 断路 器 .CDW17 一 4000 万 能 式 断 路 器 
RMM32 系列 带 姘 余 电 流 保护 塑料 外 过 式 断 路 器 ,RMM3D 一 63 125 250 直流 塑料 外 壳 式 
断路 器 ， RMD2—100 .250 智能 型 电动 机 保护 器 
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常熟 开关 制造 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 


上 海良 信 电 器 股份 有 限 公司 


天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 
无 锡 新 宏泰 电器 有 限 责 任 公司 
电流 断路 器 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 
作 继 电器 
上 海 精益 电器 三 有 限 公司 
式 断 路 器 
大 全 集团 有 限 公司 

天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 


行业 概况 


(2) 
产品 名 称 型 号 


CBI1 系列 控制 与 保护 开关 电器 

HUW8 一 1600 智能 式 万 能 断路 器 .HUMS8 系列 (智能 式 ) 塑 料 外 壳 式 断路 器 .HUSD2 系列 
双 电 源 自 动 切换 装置 HUMI18LE 系列 小 型 漏电 断路 器 

NDB6 一 125 系列 小 型 断路 器 .NDC2(N) 一 06 ~ 16 系列 交流 接触 器 .NDC2 一 115 ~ 170 系 
列 交流 接触 器 .NDC3 系列 模块 化 交流 接触 器 .NDM2Z 直流 塑 这 断路 器 

TM31 一 32 微型 断路 器 .TQ30V( DD) 系 列 自动 转换 开关 .TR40 电子 式 过 载 继 电器 

HTS2Z—400 .630 塑料 智能 化 断路 器 ,HTS2 一 630 塑料 外 壳 式 断路 器 ,HTS2L 一 630 剩余 


RDJR3 系列 智能 式 电机 软 起 动 器 .RDMIE 一 225 塑料 外 壳 式 断路 器 、RDJD6 剩余 电流 动 
HA60—1600 万 能 式 断 路 器 .HM60 系列 塑料 外 壳 式 断 路 器 .HM3 一 160(1P/2P) 塑 料 外 壳 
KFM3 系列 塑 沈 断路 右 

GSU1 系列 电 涌 保护 器 , GSH1 一 40、63 系列 转换 开关 , GSB2 一 32N 系列 小 型 断路 器 ， 


GSB2L—32N 系列 剩余 电流 动作 断路 器 , CSL1 一 400 .630/3 .4 系列 剩余 电流 动作 断路 器 ， 
GSD1—120 电动 机 智能 保护 器 ,GSW1 一 6300 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 


广州 南洋 电器 有 限 公 司 NYMI 系列 塑 过 断路 器 ,NYW45 智能 型 万 能 式 浙 路 器 

浙江 麦克 力 电气 有 限 公司 MM7S 高 分 断 小 型 断路 器 

巨 邦 电气 有 限 公司 GTM9 一 125 ,250 系列 智能 型 塑 沉 断路 器 , GTQ10 一 100 、225 双 电 源 自动 转换 开关 ， 
GTM88E 电子 式 塑 沉 断路 器 


浙江 森 泰 电器 厂 
遵义 长 征 电 右 制造 有 限 公 司 





2009 年 ,中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 共 受 理 
申请 产品 型 号 103 份 ,其 中 正式 发 证 58 份 , 预 发 和 5 份 ,并 通 
过 《低压 电 锋 信息 》 内 刊 定期 向 行业 公布 。 

标准 化 ”2009 年 ,全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 (以 


TSM6LE—63 漏电 断路 器 .TSW1 一 2000 万 能 式 断 路 器 
CBB1H 一 100 隔离 开关 


下 简称 低压 电器 标 委 会 ) 制定 .修订 国家 标准 5 项 ,其 中 2 
项 标准 已 通过 标 委 会 审查 ,其 余 3 项 也 已 于 2009 年 完成 标 
准 章 案 稿 ,2010 年 全 面 完 成 报批 稿 。2009 年 低压 电器 行业 
制定 ,修订 国家 标准 见 表 7。 


R7 2009 年 低压 电器 行业 制定 修订 国家 标准 





GB/T 14048. x 










GB 14048. 4 
$e ck ah A E oh OL ke SH ae 
GB/T x x x x 
GB/T x x x x 
GB/T x x x x 


2009 年 对 应 的 TEC 出 版 物 总 计 47 项 (其 中 国际 标准 44 
项 ,技术 报告 3 项 ) ,已 转化 和 正在 转化 为 我 国 国家 标准 43 
项 ,其 中 等 同 采用 37 项 ,修改 采用 6 项。 

2009 年 ,低压 电器 标 委 会 秘书 处 共 收 到 EC 文件 23 
份 ,其 中 应 投票 文件 16 份 。 对 于 每 一 份 正 C 文件 都 按照 流 
程 认 真 处 理 ,特别 是 涉及 产品 标准 的 投票 文件 ,更 是 严格 按 
时 间 要 求 回 复 ,投票 率 100% 。 

2009 年 9 月 ,国家 标准 化 管理 委员 会 颁发 了 标 委 办 综 
合 [2009]169 号 《关于 成 立 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 
会 家 用 断路 器 和 类 似 设备 分 技术 委员 会 SACATC189/SCI1 的 
批复 ) 文 ,低压 电器 标 委 会 已 落实 筹备 SAC/TC189/SCl 家 


标准 项 目 名 称 制定 或 修订 


低压 开关 设备 和 控制 设备 ”过 电流 保护 电器 第 1 部 分 :短路 定额 的 应 用 
低压 开关 设备 和 控制 设备 ”第 4-1 部 分 :接触 问 和 电动 机 起 动 器 ”机电 式 


低压 电器 用 压 敏 电 阻 器 (MOV ) 技术 规范 
家 用 和 类 似 用 途 的 插座 剩余 电流 装置 (SRCD) 
低压 开关 设备 和 控制 设备 ”控制 设备 接口 第 7 部 分 :CompoNet 


















制定 2009 年 
修订 2009 年 
制定 2010 年 
制定 2010 年 





制定 


用 断路 器 和 类 似 设 备 分 技术 委员 会 的 成 立 工 作 。 该 分 技术 
委员 会 对 应 IEC/SC23E 家 用 和 类 似 用 途 断 路 器 的 国内 归口 
工作 。 

2009 年 ,由 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 申报 
的 《家 用 和 类 似 用 途 剩余 电流 保护 器 (RCD) 的 正确 使 用 》 论 
文 获得 2009 年 上 海 市 标准 化 优秀 学 术 成 果 奖 二 等 奖 ,《 低 
压 开关 设备 和 控制 设备 国家 标准 简介 及 其 安全 要 素 解 析 》、 
《剩余 电流 保护 电器 的 TEC 标准 最 新 动态 研究 /论文 获得 
2009 年 上 海 市 标准 化 优秀 学 术 成 果 奖 三 等 奖 。 

2009 年 低压 电器 标准 化 主要 活动 有 : 

3 月 16~20 日 ,IEC SC17B/WG2 工作 组 会 议 在 日 本 京 
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都 召开 ,低压 电器 标 委 会 派 2 位 专家 参加 。 

4 月 22 ~24 日 ,低压 电器 标 委 会 派 代表 参加 在 美国 爱 
丁 堡 举行 的 国际 电工 委员 会 家 用 断路 器 和 类 似 设备 分 技术 
委员 会 的 电击 防护 工作 组 (IEC SC23E/WG2) SRN. 

10 月 6 日 ,IEC SC23EAWG1( 小 型 断路 器 ) .WG2( 电 击 
防护 ) 会 议 在 法 国 格 勒 诺 布尔 举行 ,低压 电器 标 委 会 选派 3 
位 专家 参加 。 

10 H 15 ~16 日 ,低压 电器 标 委 会 .全 国 低压 设备 绝缘 
配合 标 委 会 .全国 熔 断 器 标 委 会 .全 国电 器 设备 网 络 通信 接 
口 标 委 会 在 天 津 联席 召开 2009 年 标 委 会 工作 会 议 既 标准 审 
查 会 。 

11 A 16 ~ 20 日 , IECI7B/WG2 工作 组 会 议 在 英国 
Exeter 召 开 , 低 压 电 紫 标 委 会 选派 3 位 专家 参加 。 


荣誉 ”2009 年 3 月 27 ~28 日 ,中 国电 器 工业 协会 三 届 


五 次 理事 会 议 既 分 支 机 构 秘书 长 会 议 在 江苏 省 苏州 市 召 
开 。 会 上 宣读 了 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 部 分 ) 
获奖 单位 名 单 ,通用 低压 电器 分 会 共有 S 家 会 员 单位 获 6 项 
三 等 奖 ; 浙 江 正 泰 电 器 股份 有 限 公 司 通过 了 中 国电 器 工业 
协会 的 AAA 级 企业 信用 审核 等 级 评价 ;正泰 集团 股份 有 限 
公司 被 授予 “中 国电 器 工业 最 具 影 响 力 品 牌 ” 称 号 ;通用 低 
压 电 器 分 会 被 授予 2008 年 度 先 进 分 支 机 构 称号 ;和 尹 天 文 . 季 
慧 玉 等 被 授予 2008 年 度 先进 协会 工作 者 称号 。 

7 月 6 日 ,通用 低压 电器 分 会 经 中 国电 器 工业 协会 推荐 
荣获 2008 年 度 机 械 工 业 统 计 工 作 先 进 集体 称号 。 

10 月 26 ~30 日 ,中 国电 器 工业 协会 在 浙江 贱 州 市 召开 
2009 年 中 国电 器 工业 经 济 运行 形势 高 峰 论坛 暨 2009 年 行 
业 数据 统计 工作 年 会 ,通用 低压 电器 分 会 被 授予 2009 年 度 
经 济 运行 分 析 与 数据 统计 工作 先进 集体 的 光荣 称号 ,秘书 
处 孙 琪 荣 被 授予 2009 年 度 经 济 运行 分 析 与 数据 统计 工作 先 
进 个 人 称号 。 

合作 交流 2009 年 4 月 ,由 中 国电 器 工业 协会 通用 低 
压 电 器 分 会 和 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 联合 组 
团 赴 德国 参观 汉诺威 国际 工业 博览 会 。 

9 月 9 日 ,上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有限 公 司 和 正泰 
集团 股份 有 限 公 司 在 上 海 举 行 战略 合作 的 签约 仪式 。 

行业 管理 2009 年 6 月 11~12 日 ,中 国电 器 工业 协会 
通用 低压 电器 分 会 第 四 届 第 四 次 会 员 大 会 既 2009 年 行业 发 
展 研 讨 会 在 苏州 市 召开 ,会 议 研 讨 主题 为 国际 金融 危机 对 
电器 行业 影响 与 对 策 .新 能 源 技 术 发 展 ,170 多 家 单位 近 300 
位 代表 出 席 了 会 议 。 


11 月 ,由 中 国电 工 技 术 学 会 和 中 国 机 电工 业 学 会 牵头 
全 国 相关 学 会 ,组 织 电气 工程 领域 里 的 著名 专家 、 教 授 编撰 
的 《中 国电 气 工程 大 典 》 出 版 。 其 中 ,第 十 一 卷 《 配 电工 程 》 
的 低压 电器 部 分 由 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 组 
织 低压 电器 行业 专家 进行 编写 。 

12 H 11 日 ,低压 电器 分 会 在 上 海 举 办 《交流 接触 器 能 
源 效 率 标识 实施 规则 》 宣 贯 会 , 由 中 国标 准 化 研究 院 作 
讲解 。 

【把 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 孙 
RR) 
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生产 发 展 情况 ”2009 年 ,防爆 电器 行业 重点 企业 在 克 
服 原 材料 价格 起 伏 不 定 、 产 品 销售 价格 偏 低 、 资 金 投 和信 困 
难 \ 生 产 成 本 增加 等 不 利 因 素 的 影响 ,适时 调整 经 营 战 略 ， 
积极 开拓 市 场 ,全 行业 生产 销售 仍 保持 平稳 较 快 的 发 展 势 
头 。 但 行业 的 发 展 已 开始 出 现 不 平衡 和 两 极 分 化 的 态势 。 
一 方面 ,行业 的 重点 企业 如 华 荣 集团 有 限 公 司 .恒通 电气 集 
团 有 限 公 司 .电光 防爆 电气 有 限 公 司 和 飞 策 防爆 电器 有 限 
公司 等 继续 保持 较 高 的 发 展 速度 ; 另 一 方面 ,一 些 规模 偏 
小 .技术 力量 薄弱 的 小 型 企业 爱 到 各 方面 条 件 的 制约 ,发 展 
速度 开始 放 缓 ,部 分 企业 已 感到 经 营 困 难 ,基本 处 于 维持 

2009 年 ,全 行业 46 家 重点 企业 共 完 成 工业 总 产值 
603 233 万 元 , 比 上 年 增长 15. 19% ;实现 利润 92 368 万 元 , 比 
上 年 增长 5. 1% 。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 总 产 
值 排序 见 表 1。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 主 营 业务 收 
人 排序 见 表 2。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 增加 值 
排序 见 表 3。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 
排序 见 表 4。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 
率 排序 见 表 5。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 资产 负债 率 
排序 见 表 6。2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 经 济 效益 综合 
指数 排序 见 表 7。 


表 1 2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 总 产值 排序 


s | 企业 名 称 | 2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) |2009 年 同比 增长 (%) 
1 华 荣 集团 有 限 公 司 19. 61 
2 电光 防爆 电气 有 限 公司 41. 97 
3 八 达 电 气 有 限 公司 13. 07 
4 飞 策 防 爆 电器 有 限 公司 48. 06 
5 恒通 电气 集团 有 限 公司 10. 03 
6 徐州 煤矿 机 械 厂 -3. 06 
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( 续 ) 
eo [SOLE ”| Oran | 2008 年 (广元 (CC) 
7 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 -4.87 
8 浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公 司 5. 00 
9 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 12. 52 
10 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 0. 46 
11 温州 江南 矿业 有 限 公司 30. 78 
12 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 36. 37 
13 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 8. 16 
14 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 1.71 
15 合 隆 防 爆 电 气 有 限 公 司 203. 06 
16 通化 变压器 制造 有 限 公 司 -11.53 
17 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 9. 39 
18 上 海 电 器 厂 实业 有 限 公司 -6.40 
19 济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 12. 97 
20 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 11. 58 
21 合肥 开关 厂 有 限 公 司 -4.66 
22 焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 43. 66 
23 创 正 防爆 电器 有 限 公司 14. 16 
24 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 12. 49 
25 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 三 6. 30 
26 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 5. 28 
27 淄博 市 博 山 防爆 电器 上 三 有 限 公司 17. 17 
28 鸡西 德 元 电器 有 限 公司 29. 57 
29 沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 12. 00 
30 烷 原 防爆 电器 有 限 公司 -14. 59 
31 山西 汾 西 机 电 有 限 公 司 -20. 00 
32 人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 1. 65 
33 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 -17.62 
34 4. 65 





沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 


表 2 2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 主 营 业务 收入 排序 
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l pr 80 220 19. 61 
2 电光 防爆 电气 有 限 公 司 40. 59 
3 八 达 电 气 有 限 公 司 12. 05 
4 飞 策 防 爆 电器 有 限 公司 54.04 
5 恒通 电气 集团 有 限 公司 10. 03 
6 徐州 煤矿 机 械 厂 -23. 58 
7 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 -4.91 
8 合 隆 防爆 电气 有 限 公司 323. 77 
9 温州 江南 矿业 有 限 公司 27. 90 
10 浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 -2.73 
11 通化 变压器 制造 有 限 公司 0. 46 
12 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 9. 26 
13 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 -4.65 
14 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 26. 24 


沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 
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( 续 ) 
2009 年 同比 增长 (%) 
浙江 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 8. 20 
上 海宝 临 防爆 上 电表 有限 公司 20. 00 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 | 27.95 
济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 10. 76 
焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公 司 38. 04 
合肥 开关 厂 有 限 公司 -5.39 
长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 22. 36 
创 正 防爆 电器 有 限 公司 18. 42 
上 海 电 器 厂 实 业 有 限 公司 - -8.97 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 7.75 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 3.79 
激 博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公司 25. 54 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 30. 05 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 17. 27 
烷 原 防爆 电器 有 限 公司 -15. 10 
人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 4. 44 
山西 汾 西 机 电 有 限 公 司 - 19.99 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 -19.25 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 4. 64 
表 3 2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 增加 值 排序 
P| 2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 |2009 年 同比 增长 (%) 
华 荣 集团 有 限 公司 13.72 
电光 防爆 电气 有 限 公 司 147. 95 
八 达 电 气 有 限 公 司 12. 94 
恒通 电气 集团 有 限 公司 10. 04 
浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 17. 80 
飞 策 防 爆 电器 有 限 公司 67. 44 
徐州 煤矿 机 械 厂 -2.92 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 - 10. 84 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 -1.00 
济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 -1.36 
上 海 电器 广 实业 有 限 公司 | 6.67 
合 隆 防爆 电气 有 限 公司 272. 44 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 12. 04 
温州 江南 矿业 有 限 公 司 29. 20 
济源 市 华 字 矿业 有 限 公司 38. 95 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 20. 92 
通化 变压器 制造 有 限 公 司 ~ 13. 52 
创 正 防爆 电器 有 限 公司 16. 16 
浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 64. 99 
上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 14. 07 
焦作 华 飞 电子 电器 股份 上限 公 司 41. 62 
REFR ARAR -6.38 
德 力 西 集 团 防爆 电器 有 限 公司 14. 76 
. 天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 10. 50 
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( 续 ) 
2009 年 同比 增长 (% ) 

7.61 

6. 29 
-1.59 
27. 57 
-30.12 
12. 32. 
-19.25 
-14. 18 
1.75 





























企业 名 称 2008 年 (万 元 ) 


长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

Rain Dae 28 A PR ZS 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 
山西 汾 西 机 电 有 限 公司 

山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 三 





25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 





表 4 2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 排序 


mee el eee 


八 达 电 气 有 限 公司 浙江 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 
恒通 电气 集团 有 限 公 司 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 
济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 合 隆 防爆 电气 有 限 公 司 

人 民 电 器 集团 防爆 电 吏 有 限 公 司 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公 司 长 城 电器 集团 防爆 电 莫 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 
华 荣 集团 有 限 公司 沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 

电光 防爆 电气 有 限 公司 BURD IEE AeH RAF] 

沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 山西 汾 西 机 电 有 限 公司 

飞 策 防 爆 电器 有 限 公 司 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 
焦作 华 飞 电 子 电器 股份 有 限 公司 es fT PL BR ae) ARAR] 
合肥 开关 厂 有 限 公司 通化 变压器 制造 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 温州 江南 矿业 有 限 公司 

济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 上 海 电 器 三 实 业 有 限 公司 

德 力 西 集团 防 煤 电器 有 限 公 司 RIND OLS 

HT YT AE BW Bae Hs A RS 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 


















总 资产 贡献 率 
(% ) 












wo co nn 

















注 : 全 国标 准 值 为 10.7% 。 






全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
148 571 
142 993 
137 797 
136 955 
136 890 
134 661 
134 630 
131 389 
125 682 
120 105 
110 139 


















上 海 电 器 厂 实业 有 限 公 司 
八 达 电 气 有 限 公司 

电光 防爆 电气 有 限 公司 
浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 
恒通 电气 集团 有 限 公司 
创 正 防爆 电器 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 
华 荣 集团 有 限 公司 

通化 变压器 制造 有 限 公司 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 


424 508 
322 982 
282 500 
266 598 
206 513 
175 333 
174 242 
172 038 
160 105 
158 190 
154 436 


沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 
烷 原 防爆 电器 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 

上 海宝 临 防爆 电 性 有 限 公 司 

德 力 西 集团 防 炮 电 兹 有 限 公 司 
合 隆 防爆 电气 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 

渔 博 市 博 山 防爆 电 船 三 有 限 公司 
焦作 华 飞 电 子 电器 股份 有 限 公 司 
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( 续 ) 






全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
88 262 















沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 





105 783 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 














24 | 人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 105 435 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 70 979 
25 | 飞 策 防爆 电器 有 限 公司 100 283 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 61 667 
26 | 长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 96 809 徐州 煤矿 机 械 厂 57 567 
27 | 山西 汾 西 机 电 有 限 公 司 93 155 沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 49 398 






天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 


注 :全 国标 准 值 为 16 500 元 /人 。 


WwW won A vA A WD N me 


pæ seen p ee ner oo ial 
I A WA & W N =e S&S 











山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 


表 6 2009 年 防爆 电器 行业 重点 企业 资产 负债 率 排序 


per re 

烷 原 防爆 电器 有 限 公司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 


| 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 


天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 
创 正 防 爆 电器 有 限 公 司 

济 源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 

电光 防爆 电气 有 限 公司 

浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 

He Se SRA AA BRS 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公 司 

合 隆 防 爆 电气 有 限 公司 


注 : 全 国标 准 值 过 60% 。 




















Do © “| DH A be WS 一 


200 


八 达 电气 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 
电光 防爆 电气 有 限 公 司 
Brie ES ARAR 
恒通 电气 集团 有 限 公司 
倒 正 防爆 电器 有 限 公 司 
上 海 电 器 三 实 业 有 限 公司 
浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 


| 华 荣 集团 有 限 公司 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 


德 力 西 集 团 防爆 电器 有 限 公司 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
飞 策 防爆 电器 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 





人 民 电 器 集团 防爆 电 售 有 限 公司 
恒通 电气 集团 有 限 公 司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 

上 海 电 器 厂 实业 有 限 公 司 

通化 变压器 制造 有 限 公 司 

长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防 爆 电 器 三 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 
济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 

合肥 开关 厂 有 限 公司 

山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 
焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 
山西 汾 西 机 电 有 限 公司 

徐州 煤矿 机 械 厂 








RF A FERRGRRAN 
浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 
REFA ARAR 

合 隆 防 爆 电 气 有 限 公 司 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公 司 
上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
烷 原 防爆 电器 有 限 公司 

长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 
山西 汾 西 机 电 有 限 公司 

济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 





资产 负债 率 (% ) 





经 济 效益 综合 


2.97 
2.93 
2. 93 
2.91 
2. 85 
2. 76 
2. 67 
2. 65 
2. 49 
2.41 
2. 31 
2. 29 
2. 24 
2. 06 


指数 


行业 概况 


(2) 


序号 企业 名 称 经 济 效益 综合 指数 经 济 效益 综合 指数 
31 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 1.97 33 | 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 0.85 
32 | 淄博 市 博 山 防爆 电器 广 有 限 公司 1. 86 34 | 徐州 煤矿 机 械 厂 0.59 


产品 分 类 产量 防爆 电器 产品 划分 为 防爆 馈 电 开关 
《防爆 断路 器 ) .防爆 起 动 器 Ba BRE E ae DR EH a n 
爆 制 动 电器 .防爆 保护 装置 、 防 爆 监控 系统 (装置 ) 防爆 高 
ERK 防爆 电 榨 设备 防爆 接 线 盒 .防爆 报警 电器 防爆 插 
接 电 器 、 防 爆 箱 .防爆 照明 (指示 ) 灯 具 、 防 爆 电 加 热 设 备 、 防 





表 9 2009 年 主要 产品 销售 量 及 销售 额 







销售 额 


产品 名 称 HR) 








矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装 置 23 475 






























、 、 、 、 矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 18 3460 66 046 
BR res 防爆 电话 .手机 等 ) s Ba Kee Daa TARERE 108 980 74 106 
除湿 (加 湿 ) 设备 防爆 连接 件 ( 附件) 防爆 运 输 设备 (防爆 or FIN TE 5 436 31 744 
叉车 ,电梯 等 ) 和 其 他 防爆 类 产品 , 逾 20 大 类 。2009 年 防爆 ERAR ENSOR J Ke 6 356 
Fe Bet PH LZ 8。 矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 49 680 14 909 
RS 2009 年 防爆 电器 主要 产品 产量 矿 用 隔 爆 型 主 令 电器 902 870 10 839 
产品 名 称 产量 比 上 年 增长 矿 用 隔 爆 型 插 接 电器 179 806 4 292 
(4) (%) 厂 用 防爆 配 电 箱 108 678 36 951 
矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装置 26 460 29 4 厂 用 防爆 电磁 起 动 器 119 360 15 851 
矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 198 760 11.9 三 用 防爆 操作 柱 256 780 30 813 
OY FA Rt FE 119 700 28.5 三 用 防爆 插 接 装置 276 820 33 218 
矿 用 隔 爆 型 组 合 开关 5978 | 20.3 厂 用 防爆 荧光 灯 1 144 820 51 517 
矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 53640 | 75 7 FIERET 123 800 43 288 
矿 用 隔 爆 型 高 压 电缆 连接 器 7460 | 90 Bh Bi EFS ae 396 138 19 015 
矿 用 隔 爆 型 主 令 电 器 989 700 | 11.5 wae 288 600 
meen 可 ne H 表 10 2009 年 销售 收入 4 000 万 元 以 上 的 企业 
三 用 防爆 电磁 起 动 器 128 676 26.5 企业 名 称 销售 收入 (万 元 ) 
厂 用 防爆 操作 柱 274 320 11.4 PR IBAA REF 95 952 
[Fa Be 683 312 10.3 2) BARREAREN 70 730 
厂 用 防爆 插 接 装置 293 240 10.7 ° NERA RAT 78 000 
4 KRDI REE a RA F 26 574 
人 1 187 800 73.0 5 恒通 电气 集团 有 限 公司 25 910 
FAB; TA 1 347 860 8.2 6 徐州 煤矿 机 械 厂 31 764 
粉尘 防爆 电器 427 682 12.7 7 eT ee eT Oe 17 359 
BERTA 302 437 15.2 8 | 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 15 701 
船用 防爆 电 训 34 218 9 | 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 15 568 
2009 年 ,各 类 厂 用 、 矿 用 防爆 电器 产品 产量 均 有 不 同 程 。 ”| 和 人 全 人 个 14 958 
度 增长 ,其 中 矿 用 防爆 电器 中 具有 智能 功能 、 大 容量 的 组 合 tne oe 
开关 ,高 压 配 电 装置 .电磁 起 动 器 和 人 馈 电 开关 增长 幅度 比较 1 ebsites ERAR 7 
大 。 这 说 明 我 国 煤矿 机 械 化 .自动 化 水 平 越 来 越 高 ,对 高 _ l 
技术 含量 产品 的 需求 在 不 断 增加 。 智 能 化 ,大 容量 组合 。 ho JS 
ae 电气 设备 今后 发 展 的 主要 16 | 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 13 786 
17 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 13 692 
市 场 及 销售 2009 年 , 矿 用 防爆 电器 和 三 用 防爆 电器 
产品 销售 市 场 仍然 较 好 ,产品 销售 量 和 销售 额 均 比 上 年 有 有 全 全 a 
B jes as 19 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 10 821 
较 大 幅度 增长 。 全 行业 重点 企业 共 实 现 产 品 销售 额 583 236 20 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 10 796 


万 元 , 比 上 年 增长 15. 28% 。2009 年 主要 产品 销售 量 及 销售 
额 见 表 9。2009 年 销售 收入 4 000 万 元 以 上 的 企业 见 表 10。 


合肥 开关 三 有 限 公司 
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( 续 ) 



















序号 销售 收入 (万 元 ) 
10 175 
9 800 
9 177 
8 991 
8 671 
7 874 
7 339 
6 937 
6 228 
5 027 
4 904 
4 260 





焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 
创 正 防爆 电器 有 限 公司 

长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防 爆 电器 厂 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
煤 原 防爆 电器 有 限 公司 
山西 汾 西 机 电 有 限 公司 

人 民 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 





2009 年 ,防爆 电器 行业 向 伊朗 越南 .苏丹 阿尔 及 利 
亚 .泰国 .南非 .巴西 .巴基斯坦 .俄罗斯 .科威特 等 国 出 口 各 
类 三 用 . 矿 用 防爆 电器 和 防爆 灯具 共计 76 万 台 ( 套 ) ,出 口 
创汇 3 860 万 美元 , 比 上 年 增长 17. 3% 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,全 行业 骨干 企业 在 产品 
结构 调整 和 技术 创新 等 方面 取得 了 很 大 成 绩 。 华 荣 集 团 有 
限 公司 .恒通 电气 集团 有 限 公 司 , 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 、 
沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 .长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 
公司 .浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 ,天津 市 天 矿 电 器 设备 有 
限 公司 .淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 .合肥 开关 厂 有 限 
公司 ,沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 、 温 州 江南 矿业 有 限 公 
司 \ 徐 州 煤矿 机 械 厂 .浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公 司 和 鸡西 德 
元 电器 有 限 公司 等 14 家 企业 获得 省 .市 高 新 技术 企业 ,省 、 
市 技术 中 心 和 著名 商标 等 称号 。5 家 企业 的 多 种 产品 获得 
省 .市 科技 进步 奖 : 华 荣 集 团 有 限 公 司 研 制 的 HCBK 型 无 主 
机 防爆 扩 音 电话 机 获得 了 上 海 市 重点 新 产品 奖 ; 淄 博 市 博 
山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 研制 的 BZRK200—400/31. 5 型 矿 用 
智能 型 乳化 液 俏 站 获 山东 省 中 小 企业 科技 进步 奖 一 等 奖 ; 
焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公 司 研制 的 JTDK—GBP 交流 
提升 机 高 压 变频 电 控 装置 获 国家 安全 生产 科技 成 果 奖 二 等 
奖 ,BPDK 矿 用 防爆 变频 提升 机 电 控 系统 获 河南 省 工业 和 信 
息 化 科技 成 果 奖 二 等 奖 ,1 140V 矿 用 隔 爆 型 变频 器 和 GBP 
型 高 压 变频 器 获 河南 省 工业 和 信息 化 科技 成 果 奖 三 等 奖 ， 
天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 研制 的 BZK 一 800(630) 矿 用 
隔 爆 型 真空 馈 电 开关 智能 综合 保护 器 获 天 津 市 科技 成 果 奖 
三 等 奖 ; 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 研制 的 CZ0212 系列 防爆 信 
号 灯 带 按钮 模块 .全 塑 隔 爆 型 塑 壳 断路 器 模块 .全 塑 防爆 安 
全 开关 和 全 塑 防爆 插 接 装置 获 浙 江 省 新 产品 奖 。 

泰安 市 鲁 兴 电子 科技 有 限 公 司 和 山东 泰山 阳光 电器 有 
限 公司 开发 研制 的 矿井 低压 漏电 零 序 基 波 时 序 鉴别 保护 装 
置 ,于 2009 年 12 月 通过 了 山东 省 煤炭 工业 局 组 织 的 专家 鉴 
定 。 该 漏电 保护 装置 不 仅 能 把 漏电 故障 按 性 质 区 分 为 单 相 
集中 性 漏电 和 三 相对 称 分 散 性 漏电 , 还 能 把 单 相 集中 性 漏 
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电 再 分 解 为 馈 出 支线 上 发 生 的 和 母线 上 发 生 的 ,并 在 有 零 
序 电抗 器 补偿 的 低压 电网 实现 人 体 触 及 母线 时 总 开关 跳 闻 
不 超过 30mA - s 的 安全 值 ,触及 分 支线 也 能 在 30ms 内 发 出 
跳闸 指令 。 该 装置 的 研制 成 功 ,对 提高 煤矿 井下 生产 和 人 
员 安 全 具有 重大 意义 ,属国 内 首创 ,技术 性 能 达到 国际 先进 
水 平 。 

2009 年 ,全 行业 共有 77 项 产品 和 技术 获得 外 观 设计 、 
实用 新 型 和 发 明 专利 ,分 别 为 ; 

华 采 集团 有 限 公 司 开发 的 防爆 交流 接触 器 模块 操作 结 
构 .防爆 断路 器 模块 操作 机 构 、 防 爆 按 钮 芯 子 及 其 防爆 按 
钮 .防爆 按钮 头 .防爆 指示 灯 、BSX 一 60 型 防爆 行 灯 、 防 爆 交 
流 接触 器 .BA8050 型 防爆 按钮 芯 子 .BD8050 型 防爆 指示 灯 
芯 子 .防爆 防腐 插 接 装置 .BAD84 型 免 维护 防爆 节能 LED 
KT BZM 型 防爆 照明 开关 、 防 爆 时 间 继 电器 ,BAD71 一 400 型 
防爆 灯 .BAD62 型 防爆 灯 、 防 爆 断 路 器 、BAY82 型 防爆 免 维 
护 节能 LED 荧光 灯 ,防爆 灯 专 用 声 光 报警 器 .BAD83 型 防爆 
免 维护 节能 无 极 灯 .HA HY By RTA E BID 型 防爆 警示 灯 、 
BBJ 型 防爆 声 光 报警 器 .BA8050 型 防爆 按钮 畦 、BAD51 一 1 
型 防爆 灯 、BND81 一 125 型 防爆 灯 、BA251 型 防爆 镇 流 器 、 
BAD51 型 防爆 灯 .BND81 型 防爆 灯 、 防 爆 动力 配 电 箱 、BXM 
(D)51 型 防爆 配 电 箱 ,防爆 动力 检修 箱 、 防 爆 移动 检修 电源 
插座 箱 、BAD56 一 下 型 防爆 灯 、BAD72 一 1 型 防爆 灯 、BD8050 
型 防爆 指示 灯罩 .BATS3 一 焉 型 防爆 泛 光 灯 、 BAD72 一 I/ 亚 
型 防爆 灯 、BXM(D)53 型 防爆 配 电 箱 .BAT81 型 防爆 防腐 泛 
光 灯 BAT83 型 防爆 高 效 节能 无 极 灯 、 巡 检 电 和 位 BAT82— I 
型 防爆 泛 光 灯 、BAD61 一 工 型 防爆 灯 、KJZ 一 40071140 型 矿 
用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 、DGS12/127W 型 矿 用 隔 爆 型 LED 
灯 `QBZ 一 120/660(380 ) 矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 、 
QZJ3 一 120/1140(660) 相 用 隅 爆 型 真空 电磁 起 动 峰 .DGCS 一 
40/127 W 矿 用 隔 爆 型 无 极 灯 、QBZ2 一 80/660(380)N 矿 用 隔 
爆 型 真空 电磁 起 动 器 、BAT84 型 防爆 节能 LED 泛 光 灯 、 
QBZ2—60/660 ( 380 ) 矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 和 
BAT309E 型 防爆 多 功能 探照灯 。 

恒通 电气 集团 有 限 公 司 开发 的 正 压 防 爆 泄 压 阀 、 呼 叫 
合用 通信 装置 .防爆 无 极 灯 和 灯具 呼吸 阀 。 

长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 开发 的 防爆 无 极 灯 。 

济源 市 煤 淡 高 压 开关 有 限 公司 开发 的 PBG12 一 6A 矿 用 
隔 爆 型 高 压 真 空 配 电 装 置 。 

上 海宝 临 防 爆 电 器 有 限 公 司 开发 的 BAX82 型 LED 
态 免 维护 防爆 灯 、BATI83 型 大 功率 防爆 泛 光 灯 、BAD810 型 
防爆 节能 灯 、BAZ81 型 防爆 镇 流 器 .BAT83 型 防爆 泛 光 灯 、 
BAYZ 型 防爆 标志 灯 和 BAY82 一 G 型 防爆 标志 灯 。 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 开发 的 ccd97 防爆 免 维护 节 
能 照明 灯 .ccd92 一 WW 防爆 照明 灯 。 

浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 开发 的 防爆 LED 灯光 源 组 
件 . 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 LED 照明 灯 和 防爆 LED 灯 用 电 

合 隆 防 爆 电 气 有 限 公司 开发 的 8051 系列 防爆 防腐 断路 


器 ,8052 系列 防爆 防腐 交流 接触 器 .BATS1 系列 防爆 投 光 
KT BAD82 系列 防爆 灯 、BAD83 系列 防爆 无 极 灯 、BAD84 系 
列 防爆 LED 灯 和 BAK51 系列 防爆 视 孔 灯 。 

2009 年 ,行业 各 企业 根据 市 场 需求 开发 了 以 下 新 产品 : 
CDW58 型 防爆 无 极 灯 ,Bde58 型 防爆 一 体式 灯具 ,BAD85 一 
20 .50 .100 系列 防爆 高 效 节 能 LED 灯 ,BAT85 一 50 型 防爆 高 
效 节能 LED 7 364 , BGS1S/127L 矿 用 隔 爆 型 巷道 灯 , BPJ 
系列 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 低压 交流 变频 装置 , QJZ 一 
2000/1140(660) 一 9 .10 11,12 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 多 回 
路 真空 电磁 起 动 器 , QIZ—1600/3300—8 ,9 .10 11 .12 矿 用 
隔 爆 兼 本 质 安全 型 多 回路 真空 电磁 起 动 器 ,DGS70 系列 矿 
用 防爆 灯具 , BAKSI—E 系列 防爆 视 孔 灯 (LED) ,BAD84 一 
I 系列 防爆 灯 (LED ) , BAD83 系列 防爆 灯 ( 低 频 无 极 灯 )， 
BZA8050 一 X 系列 消防 报警 防爆 防腐 主 令 控 制 器 ,8098 系列 
防爆 防腐 电位 器 , BCZ8060 系列 防爆 防腐 插 接 装置 ， 
BGL8060 系列 防爆 防腐 隔离 开关 ,BAT52 系列 防爆 泛 光 灯 
(无 极 灯 ), BAX82 型 LED 固态 免 维护 防爆 灯 , BAT83 一 
LAOOW 大 功率 防爆 泛 光 灯 ,BAD810 一 8500 节能 型 防爆 灯 ， 
BAYD 型 防爆 标志 灯 , BAY80 一 Q 防爆 防腐 全 塑 医 光 灯 ， 
CZ0212 系列 防爆 信号 灯 带 钮 模块 , BFd96 系列 防爆 泛 光 灯 ， 
BCJ 系列 防爆 照明 应 急 灯 ,BPY96 系列 防爆 荧光 灯 ,ccd92 一 
W 系列 防爆 照明 灯 ,BdH 系列 防爆 镇 流 器 ,BHy 系列 防爆 洁 
净 荧 光 灯 ,BHH 型 防爆 手提 式 喊话 器 ,BEW 系列 防爆 饮水 
机 ,BED83 系列 防爆 灯 (LED) ,FBD70 系列 防爆 航空 闪光 障 
碍 灯 ,FBD72 系列 防爆 节能 型 照明 灯具 ,BJX51 系列 防爆 接 
线 箱 , BXPS2 系列 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 ,DHC36/20L 矿 用 
本 质 安全 型 照明 灯 , DJS36/127L 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 
LED 照明 灯 , BJXM 一 0. 45/1140L 人 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 
LED 照明 灯 电 源 箱 ;QJR2 x 400(200) 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安 全 
型 双 回路 软 起 动 器 ,QJR250/1140(660 ) 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安 
全 型 软 起 动 器 ,PBJI 一 2$0/660 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 变频 
调 速 装置 ,ZBE 一 2. 5(4.6 10) ZM/1140( 660 .380) 系列 矿 用 
隔 爆 型 照明 综合 保护 装置 ,KBE 一 630/10Y 矿 用 隅 爆 型 移动 
变电站 用 高 压 真 空 开 关 , BXB1000( 800 ) /3300Y 矿 用 隔 爆 型 
移动 变电站 用 低 于 保护 箱 , QJE 一 1600/1400(660) 一 9 系列 
矿 用 隔 爆 型 组 合 开关 ,KJ2254 一 T 型 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 
传输 分 站 , 矿 用 隔 爆 型 智能 型 饮水 机 , 矿 用 隔 爆 型 双 电 源 多 
回路 组 合 开关 ,QBGZ 一 2 x 630(400 .150 .50)/10(6) 矿 用 隔 
爆 型 双 回 路 高 压 真 空 电 磁 起 动 器 ,BPJ1 一 250/660 型 矿 用 隔 
爆 兼 本 质 安全 型 变频 器 ,QBZ 一 2 x 120(80)/660(380)SF 煤 
矿 风机 用 踊 爆 型 双 电 源 真 空 电磁 起 动 器 ,ZQZ 一 107/1140 
(660)M 矿 用 隔 爆 型 真空 照明 信和 号 综合 保护 装置 , DGS18/ 
127L( D) ,DGS24/127L(E) 系列 矿 用 隔 爆 型 LED 埠 道 灯 ， 
ZIT—1140/315 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 交流 变频 调 速 控制 
装置 ,KHC90 型 矿 用 本 安 型 接近 开关 ,KXBZ/5 型 矿 用 本 安 
型 声 光 报警 器 ,KXT120 一 FX 型 矿 用 提升 信号 装置 控制 器 ， 
KXT120—T 矿 用 提升 信号 装置 信号 台 ,KXT120 一 X 矿 用 提 
升 信和 号 装置 信号 箱 ,JPZ 一 40(202)/1140(660) 矿 用 隔 爆 兼 
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本 质 安全 型 自动 排水 装置 , FJF3 型 矿 用 遥控 发 送 器 ， 
KJ410 一 F 型 矿 用 隅 爆 兼 本 安 型 电力 分 站 ,KJz 一 4000/10 
(6)V/3.3kV 系列 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 动力 中 心 , PIR 系 
列 智 能 保护 装置 ,ZBC100/300k (A) 矿 用 隔 爆 逆 变 式 充电 
机 ,DGY35/36J(B) 矿 用 隔 爆 型 氢气 灯 ,BZA3 一 5/127J 矿 用 
隔 爆 型 急 停 按钮 ,QBZ 一 63 .80 .120/1140(660) 四 回路 矿 用 
隔 爆 型 对 旋 式 风机 用 真空 电磁 起 动 器 。 

质量 及 标准 ”2009 年 ,防爆 电器 行业 共有 华 荣 集团 有 
限 公司 .恒通 电气 集团 有 限 公 司 、 电 光 防 爆 电 气 有 限 公司 、 
浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公 司 、 创 正 防爆 电器 有 限 公司 .沈阳 
北方 防爆 电器 有 限 公 司 和 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 7 家 
企业 获得 信用 最 高 等 级 AAA 级 资格 ,说明 防爆 电器 行业 骨 
干 企业 管理 水 平 有 了 长 足 的 进步 ,达到 了 较 高 的 水 平 。 

2009 年 ,浙江 省 质量 技术 监督 局 对 温州 地 区 厂 用 防爆 
电气 产品 进行 了 专项 抽查 , 共 抽 查 30 家 企业 30 种 产品 ,其 
中 25 种 产品 合格 ,合格 率 83.3% 。 从 抽查 结果 看 ,温州 市 
防爆 电器 产品 质量 总 体 较 好 ,大 多 数 企业 能 按 标准 生产 , 达 
到 了 国家 标准 规定 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 ,全 行业 基本 建设 和 技 
术 改 造 投资 4. 23 亿 元 , 比 上 年 增长 14. 6% 。 其 中 基本 建设 
投资 3. 16 亿 元 ,技术 更 新 改造 投资 1. 07 亿 元 。 

对 外 合作 ”2009 年 3 月 ,中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 
分 会 与 中 国 国 际 贸易 促进 委员 会 化 工行 业 分 会 .北京 振 威 
国际 展览 有 限 公 司 共同 主办 了 第 六 届 中 国 国际 防爆 电气 设 
备 展览 会 。 美国. 日 本 、 德 国 、 澳 大 利 亚 等 世界 知名 厂商 以 
及 国内 100 余 家 企业 展示 了 先进 的 防爆 电气 设备 , 收 到 了 很 
好 的 效果 。 | 

行业 活动 ”防爆 电器 分 会 针对 矿 用 防爆 电器 生产 企业 
在 申办 安全 标志 证 过 程 中 出 现 的 问题 ,于 2009 年 1 月 在 浙 
江 省 乐清 市 紧急 召开 了 全 国 矿 用 防爆 电器 厂 长 会 议 ,商讨 
如 何 解 决 行业 中 存在 的 问题 ,如 何 向 国家 安全 生产 监督 管 
理 总 局 和 煤矿 安全 监察 局 等 政府 部 门 反映 企业 的 诉求 。 会 
议 起 草 了 “关于 简化 矿 用 防爆 电气 设备 安全 标志 办 理 程序 
和 证 书 有 效 期 恢复 到 五 年 的 建议 书 ”, 以 防爆 电器 分 会 的 名 
义 , 上 报到 国家 安全 生产 监督 管理 总 局 .国家 煤矿 安全 监督 
局 和 安 标 国家 矿 用 产品 安全 标志 中 心 。 建 议 书 受 到 上 级 政 
府 部 门 的 高 度 重视 ,专门 作 了 批示 并 责成 有 关 部 门 就 分 会 
反映 的 问题 进行 调研 ,广泛 征求 各 方面 意见 。 安 标 中 心 在 
充分 调研 .征求 各 方面 意见 基础 上 对 安 标 原 有 的 管理 文件 
进行 了 修改 ,新 的 管理 文件 不 仅 简 化 了 办 证 程序 而 且 恢复 
了 安 标 证 五 年 有 效 期 。 

2009 年 4 月 ， 防爆 电器 分 会 在 成 都 召开 了 全 国防 爆 电 
器 行业 厂 长 会 议 暨 防爆 电器 分 会 五 届 二 次 会 员 大 会 。 和 尹 定 
理事 长 作 “ 防 爆 电 器 分 会 2008 年 工作 总 结 ” 的 报告 , 安 标 
家 矿 用 产品 安全 标志 中 心 囊 庆 国 主任 就 我 国 煤矿 安全 形势 
以 及 如 何 简 化 申办 安 标 证 程序 ,修改 有 关 文 件 与 会 议 代表 
进行 了 沟通 ,国家 煤矿 防爆 安全 产品 质量 监督 检验 中 心 朱 
te Ze Bll EEE“ 2009 年 煤炭 工业 发 展 形势 及 矿 用 防爆 电器 
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设备 发 展 方向 ”报告 ,石油 和 化 学 工业 电气 产品 防爆 质量 监 
督 检验 中 心 徐 建 文 副 主 任 作 “石油 和 化 工 电 气 防爆 安全 应 
用 技术 ”报告 。 

由 中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 主办 .北京 振 威 国 
际 展览 有 限 公司 承办 的 2009 年 防爆 电气 技术 应 用 与 发 展 论 
坛 于 2009 年 10 月 在 上 海 召 开 , 中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 
分 会 .各 防爆 电气 产品 检测 中 心 .防爆 电器 行业 骨干 企业 领 
导 以 及 石油 .化 工行 业 用 户 代表 共计 120 余人 参加 。 在 论坛 
上 ,日 本 防爆 委员 会 富田 隆 委员 长 介绍 了 日 本 防爆 电气 设 
备 的 现状 与 发 展 ,国家 安全 生产 上 海防 爆 电 气 检 测 检 验 中 
心 徐 建 平 主任 作 “IECEx 体系 一 一 全 球 化 市 场 解决 方案 ” 视 
频 演 讲 , 中 国 石化 集团 发 展 计划 部 姜 公 望 主任 介绍 了 防爆 
电气 在 石化 企业 中 的 应 用 ,石油 和 化 学 工业 电气 产品 防爆 
质量 监督 检验 中 心 徐 刚 主任 作 * 防 爆 电 器 选 型 与 安全 应 用 ” 
报告 ,中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 分 会 原 秘书 长 王 云 生 阐 
述 了 我 国防 爆 电气 中 小 生产 企业 发 展 之 道 ,美国 库 柏 电气 
(上 海 ) 有 限 公司 代表 介绍 了 亩 柏 公司 防爆 电气 设备 现状 及 
发 展 趋势 。 另 外 ,防爆 电器 分 会 理事 长 .恒通 电气 集团 有 限 
公司 尹 宇 董事 长 , 华 荣 集团 有 限 公司 李江 副 总 裁 和 创 正 防 
爆 电器 有 限 公司 黄 建 锋 董 事 长 分 别 介绍 了 企业 的 新 技术 、 
新 工艺 和 新 产品 发 展 情况 。 

为 提高 防爆 电器 行业 生产 企业 和 用 户 的 防爆 电器 产品 
设计 ,技术 管理 以 及 安装 使 用 人 员 的 技术 水 平和 管理 素质 ， 
防爆 电器 分 会 于 2009 年 10 月 在 上 海 举 办 了 第 三 期 防爆 电 
器 技术 培训 班 ,聘请 国内 知名 专家 讲授 了 隔 爆 型 和 增 安 型 
防爆 电气 技术 知识 ,共有 85 家 企业 的 120 余 名 防爆 电器 行 
业 的 技术 及 管理 人 员 参 加 了 培训 。 

2009 年 11 月 ,防爆 电器 分 会 与 嘉兴 市 南湖 区 人 民政 府 
共同 主办 了 中 国 ， 南湖 防爆 电器 产业 发 展 技术 论坛 ,100 余 
人 参加 了 论坛 。 论 坛 主要 围绕 防爆 电器 产业 的 发 展 和 嘉兴 
市 防爆 电器 生产 基地 的 建设 进行 了 交流 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 李 绍 春 】 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,我 国电 线 电缆 行业 受 国际 金 
融 人 危机 冲击 严重 ,但 在 政府 实施 积极 的 财政 政策 和 适度 宽 
松 的 货币 政策 拉动 下 , 随 着 国民 经 济 总 体形 势 回 升 和 同好 , 电 
线 电缆 行业 经 济 运行 也 从 下 半年 开始 回暖 。 但 电线 电缆 的 
主要 生产 原材料 一 一 铜 的 价格 一 直 呈 上 升 趋势 ,2009 年 铜 
Br Rit ERK 140% ,压缩 了 行业 的 盘 利 空间 。 

据 全 国 4 397 家 电线 电缆 制造 企业 的 统计 快报 显示 ， 
2009 年 完成 工业 总 产值 6 959. 1 亿 元 ,同比 增长 5.78% ;新 
产品 产值 684. 75 亿 元 ,同比 增长 12. 81% 。 另 据 对 163 AOE 
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纤 光 缆 企 业 统 计 ,2009 年 完成 工业 总 产值 519. 22 亿 元 , 同 
比 增 长 30. 66% ;新 产品 产值 138.02 亿 元 ,同比 增长 
71.05% 。2009 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 ( 按 








行政 区 域 排 列 ) 见 表 1 。 
表 1 2009 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 
( 按 行政 区 域 排列 ) 
工业 资产 EELK 
(万 元 ) | (Am) | (AT) 

北京 市 电线 电缆 总 厂 5154| 14 266 8 030 
APB HAAR A RAF 602 466| 556 291 | 546 098 
35) ALB & Ha ABA BR ZS 16 360) 23 703 15 772 
FR a BBA 52 220| 49092 | 52 181 
上 海 案 谷 电缆 集团 有 限 公 司 186 720| 41 607 | 186 101 
上 海 熊猫 线 缆 股份 有 限 公司 ~ 44033] 28069 | 42 889 
上 海南 大 集团 有 限 公司 169 831| 76 402 | 154 742 
江苏 上 上 电缆 集团 215 617 | 686 672 
远东 电线 有 限 公司 793 813 |1 098 770 
江苏 中 超 电缆 股份 有 限 公司 96 075 | 185 027 
江苏 大 通 机 电 有 限 公 司 36 450 | 85925 
AARAA BR ZS 784 366 | 988 642 
江苏 亨通 电力 电 绕 有 限 公司 202 758 | 137 463 | 143 519 
浙江 窗 春 江 通 信和 集团 有 限 公司 798 584| 522 444 | 807 059 
宁波 金田 新 材料 有 限 公司 119 632| 35 193 | 121 827 
兴 乐 集团 有 限 公 司 892 996 | 205 565 | 882 707 
浙江 长 城 电 子 科技 集团 有 限 公 司 | 271 356| 72 366 | 261 137 
安徽 华 萎 电缆 集团 有 限 公 司 148 738| 123 115 | 146 340 
福州 大 通 机 电 有 限 公 司 136 467| 117 449 | 136 573 
山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 354 902| 222 676 | 352 311 
焦作 铁路 电缆 工厂 63 499| 41321 | 52 863 
河南 许昌 阳光 光电 线 缆 有 限 公司 79 533| 89 216 | 79 084 
武汉 电缆 集团 有 限 公 司 81 283j 79052 | 85 661 
广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公 司 | 129 092| 140 621 | 126 112 
桂林 国际 电线 电缆 集团 有 限 公 司 | 200 252| 93780 | 122 654 
重庆 铅 牌 电线 电缆 有 限 公司 210 429| 91098 | 168 281 
川 金 瑞 电 工 有 限 责 任 会 司 30 130| 23 854 | 28172 
红河 瑞 捷 电 工 有 限 公 司 11580} 5479 | 13 393 
西安 西 电光 电缆 有 限 责任 会 司 80 700| 73 236 | 77811 
甘肃 长 通电 缆 ( 集团) 有 限 公 司 15 667| 26556 | 14039 
市 场 及 销售 ”江苏 新 远东 电缆 有 限 公 司 中 标 包 西 线 和 


武 广 线 工 程 ;中 标 宜 昌 一 万 州 铁路 ,获得 近 1 500 万 元 线 缆 订 
单 ;110kV 交 联 电缆 中 标 江苏 城建 项 目 。 

远东 电缆 有 限 公司 中 标 北京 轨道 交通 亦庄 线 BT 工程 ， 
获得 6 300 余 万 元 订单 ;获得 5 000 多 万 元 风力 发 电机 组 风电 
电缆 订单 ;获得 非洲 安哥拉 3 000 多 万 元 高 压 和 中 压 交 联 电 
缆 订 单 ;中 标 华能 发 电 有 限 责任 公司 三 期 工程 超 临界 燃 煤 
发 电机 组 .江苏 锡 供 集 体 资产 运营 中 心 集中 规模 招标 采购 
项 目 ,中 标 金 额 均 超过 2 000 万 元 ;中 标 珠 江 三 角 洲 城 际 快速 


轨道 交通 广州 一 佛山 段 供电 系统 .广州 市 轨道 交通 2 号 线 、 
4 号 线 、8 号 线 等 项 目 工 程 ,金额 达 1.5 亿 元 ;中 标 内 蒙古 京 
能 赛 汗 风电 场 二 期 工程 ;中 标 叙 利 亚 ABC 水 泥 SOOOTPD 水 
泥 生 产 线 项 目 ; 中 标 微软 中 国 研发 集团 北京 项 目 ; 中 标 刚果 
玛雅 机 场 项 目 。 

特 变 电 工 (德阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公 司 中 标 中 铁 建 电气 化 
局 集团 成 都 一 都 江 堰 新 建 铁路 站 后 系统 集成 工程 项 目 
DL—7 .DL 一 8 标 段 ,中 标 金 额 2 300 万 元 。 

江苏 享 通电 力 电缆 有 限 公 司 成 功 中 标 国家 电网 公司 第 
四 批 +500kV 三 沪 线 卫 回 输电 线路 工程 采购 项 目 ,全 线 需 用 
导线 共计 3. 83 万 t; 中 标 内 蒙古 大 唐国 际 卓 资 风 电场 三 期 
(48MW) 风 电 项 目 ; 中 标 河 北 省 单 唱 河 二 ,三 期 风电 项 目 中 
的 风力 发 电机 电力 电缆 项 目 。 

江苏 亨通 光电 股份 有 限 公司 中 标 中 铁 越南 铁路 通信 信 
导 现 代 化 项 目 (通信 光缆 1 标 )。 

浙江 晨光 电缆 股份 有 限 公 司 中 标 上 海 世 博 会 供 货 工 程 
项 目 ,金额 达 2 800 多 万 元 。 

大 亚 电线 电缆 股份 有 限 公司 获 得 台湾 电力 公司 电厂 使 
用 345kV 超 高 压 电缆 标的 ,总 金额 1. 34 亿 元 。 

通 光 集 团 有 限 公 司 中 标 2009 年 福建 省 电力 有 限 公 司 厦 
门 电力 进 岛 第 一 通道 扩建 工程 的 海底 光缆 项 目 。 

天 水 铁路 电缆 工厂 获得 国家 铁路 建设 电线 电缆 订单 ， 
金额 超过 5 亿 元 。 

青岛 汉 缆 集团 获得 了 上 海 世 博 会 2 亿 多 元 的 电缆 供应 
订单 。 

科技 成 果 及 新 产品 特 变 电工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 
公司 自主 研发 的 1 000kV 级 扩 径 型 耐 热 铝 合金 绞 线 在 
1 000kV 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 成 功 运行 ;3 种 规格 的 大 
截面 钢 芯 铝 绞 线 通过 了 北京 中 电 联 专家 组 的 技术 鉴定 。 

特 变 电 工 (德阳 ) 电缆 股份 有 限 公 司 的 额定 电压 6. 33/ 
11(12) ~ 19/33 (36) kV 阻 水 架空 绝缘 电缆、 石油 钻井 平台 
电缆 两 项 新 产品 通过 了 行业 专家 组 的 鉴定 。 

特 变 电 工 新 疆 线 缆 厂 开发 的 900mm27/40mm”.900mm27 
75mm .1 000mm /45mm 钢 芯 铝 绞 线 通过 国家 级 鉴定 。 

江苏 上 上 电线 集团 研制 的 额定 电压 0. 6/1kV FER BE 
绿 特种 耐火 电缆 .6 ~35kV 纵向 阻 水 电力 电缆 、12/20kV 及 
以 下 光纤 复合 卷 简 电缆 等 3 种 电缆 产品 被 江苏 省 科技 厅 认 
定 为 高 新 技术 产品 ;开发 的 风力 发 电机 用 抗 扭 型 数据 传输 
控制 电缆 等 6 种 新 产品 通过 了 省 级 鉴定 。 

江苏 享 通电 力 电线 有 限 公司 开发 的 额定 电压 kV 及 以 
下 耐 低温 扭转 风力 发 电机 专用 电缆 无 商 低 烟 阻 燃 石油 平 
台 ( 电 力 、 控 制 \ 仪 表 通 信 ) 电 缆 、 机 场 助 航 灯 光 用 额定 电 丰 
6/6kV 及 以 下 交 联 聚 乙烯 绝缘 电线、 额定 电压 35kV 及 以 下 
交 联 聚 乙烯 绝缘 变 频 器 用 电力 电缆 ,额定 电压 35kV 及 以 下 
交 联 案 乙 烯 绝缘 风力 发 电场 传输 用 电 绕 5 项 新 产品 全 部 获 
得 江苏 省 科技 厅 高 新 技术 产品 认定 ;电气 化 铁道 27. 5kV 单 
相 钢 芯 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 .耐寒 型 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电力 
电缆 额定 电压 0. G/1KV 及 以 下 气 塑 料 绝缘 气 塑 料 护 套 控 
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制 电 缆 、 气 塑料 绝缘 握 塑 料 护 套 计算 机 仪表 电缆 、 额 定 电压 
0. 6/1kV 及 以 下 硅 橡胶 绝缘 硅 橡 胶 护 套 电 力 电缆 5 项 新 产 
品 通 过 了 科技 成 果 鉴 定 。 

甘肃 长 通电 缆 科技 股份 有 限 公 司 研制 开发 的 额定 电压 
0.6/1. OkV 集 东 架空 绝缘 电缆 、 额 定 电压 450/750V 及 以 下 
计算 机 电缆 、 交 联 聚 乙烯 绝缘 控制 电缆 、 额 定 电压 3.0kV 及 
以 下 风力 发 电机 用 电力 电线、 额定 电压 1. 14kV 矿 用 铲 运 机 
用 电缆 ,额定 电压 1.9/3.3kV 煤矿 用 阻 燃 机 屏 藏 橡 套 软 电 
缆 、 额 定 电压 3. 6/6kYV 金属 屏蔽 监视 软 电 缆 7 个 新 产品 通 
过 了 专家 组 鉴定 。 

宝 胜 科技 创新 股份 有 限 公 司 研发 的 应 答 器 数据 传输 电 
缆 抗 水 树 型 电缆 额定 电压 6 ~ 30kV SEH BAA BR 
尘 器 用 高 压 直流 电缆 等 13 项 产品 全 部 通过 了 投产 鉴定 ,其 
中 7 项 新 产品 通过 了 科技 成 果 鉴 定 。 

广东 清远 远 光 电缆 有 限 公 司 研 制 的 两 个 特 高 强度 ,高 
导电 大 截面 导线 JL/G3A 一 900/40 一 72/7 和 JL/G3A— 
1000/45—72/7 产品 ,通过 了 国家 级 技术 鉴定 。 

湖南 金杯 电缆 有 限 公 司 开发 的 额定 电压 35kV 及 其 以 
下 轨道 交通 电缆 .计算 机 电缆 .环保 电线 和 铜 包 铝 电力 电缆 
4 项 新 产品 全 部 通过 了 投产 和 技术 鉴定 。 

金杯 电工 股份 有 限 公司 生产 的 JL/G3 A—1000/45—72/ 
7 JL/G3 A—900/40—72/7 钢 芯 铝 绞 线 通过 了 中 国电 力 企 

合 会 新 产品 技术 鉴定 。 

A BEA N FJ E Pe R AR te A BA PE RR fl 
线 .玻璃 丝 包 铜 扁 线 . 纸 包 钢 绞 线 、 纸 包 铜 扁 线 产 品 通过 了 
国家 级 鉴定 。 

武汉 电缆 集团 有 限 公司 研制 成 功 + 800kV 特 高 压 直流 
输电 线路 用 钢 芯 铝 绞 线 (JLAG3A 一 900/40 一 72/7)。 

杭州 电缆 有 限 公 司 在 国内 率先 开发 出 AACSRX/EST— 
500/230 高 强度 铝 合金 型 线 产 品 。 

江苏 银 龙 电力 电缆 公司 开发 生产 的 3 种 大 规格 钢 芯 铝 
绞 线 通过 了 由 中 国电 力 企业 联合 会 主持 的 新 产品 技术 
鉴定 。 | 

TARA ARAE Fl AY BL FE Hs 1. 8[3kV 及 以 下 
风能 发 电 用 电力 电缆 通过 省 级 鉴定 ,试制 成 功 +600kYV 直流 
大 截面 钢 芯 铝 绞 线 。 

无 锡 江 南 电缆 有 限 公 司 研发 的 钢 芯 软 铝 绞 线 通 过 了 中 
国电 力 企 业 联 合 会 组 织 的 技术 鉴定 。 

湖北 哪 电 蔗 宇 电缆 有 限 公 司 开 发 的 ACSR—720/50 钢 
芯 铅 绞 线 .26/35kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 通过 中 国电 力 
企业 联合 会 鉴定 。 

扬州 曙光 电缆 有 限 公 司 研发 的 核电 站 用 El 级 耐 辐射 
控制 电缆 被 江苏 省 科技 厅 认 定 为 2009 年 度 江苏 省 高 新 技术 
产品 。 

江西 南 缆 集团 有 限 公 司 研制 的 热固性 绝缘 电线 电缆 和 
用 户 引 入 电缆 通过 新 产品 鉴定 。 

北京 RRT 光电 集团 研制 的 特种 光电 混合 缆 , 成 功 替代 
进口 光电 混合 缆 。 
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江苏 中 煤 电 缆 股 份 有 限 公 司 自 主 研发 的 JQ 一 MCP 加 
强 型 采 煤 机 电缆 ,荣获 “国家 重点 新 产品 ”称号 。 

上 海南 大 集团 自主 研发 的 乙 丙 橡胶 绝缘 轨道 交通 阻 燃 
电力 软 电缆 列 人 “国家 重点 新 产品 ”计划 项 目 。 

昆明 电缆 股份 有 限 公 司 1 000 mm’ 钢 芯 铝 绞 线 试制 
成 功 。 

沃 尔 德 电缆 有 限 公 司 试 制 成 功 高 效 无 部 阻 燃 电 缆 。 

安徽 欣 意 电缆 有 限 公 司 研制 成 功 铝 合金 电缆。 

深圳 日 海通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 获得 国家 知识 产权 局 
颁发 的 至 强 型 110 配 线 架 专利 证 书 。 

武汉 电缆 集团 获 电 缆 线 世 防 翻身 引 头 装置 实用 新 型 专 
利 证 书 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”上 杭 县 政府 与 福建 南平 太阳 电 
缆 股 份 有 限 公司 签约 ,投资 1. 8 亿 元 用 于 建设 年 产 10 万 t 
锅 杆 及 铀 下 游 产品 项 目 , 达 产 后 ,年 产值 可 达 35 亿 元 
以 上 。 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 500kV VEV 立 式 交 联 生产 
线 第 二 期 工程 动工 ,总 投资 为 3.6 亿 元 , 购 进 德国 特 乐 斯 特 
公司 的 两 条 VCV 交 联 生产 线 。 项 目 投产 后 ,可 生产 750kV 
超 高 压 交 联 电缆 ,电缆 截面 可 达到 3 500mm? ,可 新 增 超 高 压 
电缆 生产 能 力 150km; 从 德国 Hydraulik 公司 引进 的 3 000t 
立 式 连续 压 铝 机 已 正式 投产 。 

万 达 集 团 投 资 3 亿 元 的 年 产 1 000km 海底 电缆 项 目 在 
山东 省 东营 港 经 济 开发 区 开工 建设 ,主要 生产 额定 电压 
35kV 及 以 下 的 海底 电力 电缆 。 

宁波 东方 集团 投资 4. 14 亿 元 的 国内 领先 的 高 等 级 大 长 
度 光 电 复 合 海底 电缆 项 目 开 工 建设 。 

辽宁 科 瑞 德 电缆 有 限 公 司 新 三 区 开工 建设 ,新 厂区 占 
地 面积 33 450m’ ,建筑 面积 24 502m ,总 投资 近 1 亿 元 。 

精 隆 电 工 材料 有 限 公 司 年 产 2.5 万 t 特种 漆包线 项 目 
黄 基 ,项目 占 地 面积 533 000m’ ,总 投资 8 000 万 元 , 达 产 后 可 
实现 年 销售 收入 9. 5 亿 元 。 

无 锡 江 南 电 缆 有 限 公 司 举行 220kV 超 高 压 立 塔 项 目 葛 
基 仪 式 ,项 目 投资 3.5 亿 元 。 

江西 电缆 有 限 责任 公司 SOOKV 超 高 压 交 联 电 缆 项 目 开 
工商 基 ,总 投资 5. 6 亿 元 。 

东方 光大 集团 通信 级 塑料 光纤 项 目 基 地 奠基 ,项 目 计 
” 划 总 投资 22 亿 元 ,用 3 年 时 间 分 3 期 建设 ,项 目 建成 后 ,将 
形成 拥有 100 条 光纤 生产 线 、 网 络 器 件 设 备 和 科研 中 心 为 
一 体 的 现代 化 产业 园区 。 

青岛 汉 缆 股份 有 限 公 司 投资 近 1 亿 元 新 增 一 条 VEV Æ 
产 线 及 配套 设备 项 目 .35kV 及 以 下 交 联 电缆 两 个 项 目 。 

浙江 球 冠 特种 线 绕 有 限 公司 SOOKV 防 场 发 射 交 联 电缆 
项 目 通过 规划 审批 ,用 地 面积 100 684.5m ,建筑 面积 
17 967m ,总 投资 6.5 亿 元 。 

江苏 享 通 光 电 股 份 有 限 公 司 与 上 海 绩 侈 电子 贸易 有 限 
公司 共同 投资 设立 高 压 电 比 公司 ,用 于 建设 高 压 海底 复合 
缆 项 目 ,该 公司 注册 资本 为 3.5 亿 元 。 光 棒 项 目 竣工 ,产能 
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提升 至 200t/a。 

江苏 上 上 集团 超 高 压 电 缆 生 产 项 目 开 工 建设 ,固定 资 
产 总 投资 4.6 亿 元 ,将 形成 年 产 1 800km 超 高 压 电 缆 的 
能 力 。 

烽火 通信 科技 股份 有 限 公司 将 募集 的 5.6 亿 元 投向 新 
一 代 智 能 光 网 络 传输 设备 (ASON) 产业 化 .光纤 到 户 等 宽带 
接 入 设备 (FTTX) 产 业 化 ,FTTX 和 3G 用 光缆 产业 化 等 4 个 
项 目 , 投 资 设立 芯 仓 烽火 光电 材料 科技 有 限 公司 。 

湖南 恒 飞 电缆 有 限 责任 公司 特种 电缆 项 目 占 地 面积 
17.2 万 m ,建筑 面积 54 107m? , 总 投资 3.5 亿 元 。 建 设 完工 
后 ,可 年 产 特种 电线 (包括 航空 航天 电缆 铁路 电缆 ,动车 组 
电线、 船用 电缆 等 )20 万 km, 

山东 日 辉 电缆 有 限 公 司 从 德国 引进 的 3 000t 立 式 连续 
压 铝 机 成 功 投产 。 

安徽 铜陵 精 达 里 亚 漆包线 有 限 公 司 年 产 3.5 万 t 耐 高 
温 特 种 漆包线 正式 投产 。 

质量 及 标准 ”福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 架空 导 
线 .电力 电缆 等 40 个 单元 的 产品 取得 了 电能 (北京 ) 产 品 认 
证 中 心 有 限 公 司 颁 发 的 PCCC 认证 证 书 。 

远东 复合 技术 有 限 公 司 生产 销售 的 碳纤维 复合 芯 软 铝 
导线 通过 电能 (北京 ) 认证 中 心 有 限 公司 (PCCC ) 颁发 的 节 
能 产品 认证 。 

湖北 永 易 红旗 电气 有 限 公 司 的 架空 导线 、 塑 力 缆 、 交 联 
电缆 BB PSS .架空 绝缘 电缆 .计算 机 电缆 等 6 大 类 32 个 单 
元 产品 获得 电能 (北京 ) 产 品 认证 中 心 有 限 公司 颁发 的 PC- 
CC 认证 证 书 。 

杭州 江南 电缆 有 限 公司 获得 电能 (北京 ) 认 证 中 心 有 限 
公司 (PCCC) 颁 发 的 节能 产品 认证 证 书 。 

宁波 东方 集团 研发 的 高 等 级 大 长 度 110kV 光电 复合 海 
底 电缆 荣获 2009 年 度 全 国 工商 联 科技 进步 奖 一 等 奖 。 

广东 新 南 达 电 缆 实 业 有 限 公 司 通过 ISO 9001: 2008 版 质 
量 管理 体系 认证 审核 。 

湖州 上 辐 电线 电缆 高 技术 有 限 公司 的 太阳 能 光伏 电缆 
通过 UL 认证 。 

中 天 科技 海 缆 有 限 公 司 获得 环球 接头 联盟 (UJC ) 颁发 
的 UJ 认证 证 书 。 

河北 邢台 电缆 有 限 责 任 公司 通过 ISO 9001 质量 管理 体 
系 认 证 。 

安徽 明星 电缆 有 限 公司 通过 ISO 9001 质量 管理 体系 、 
ISO 14001 环境 管理 体系 和 OHSAS 18001 职业 健康 安全 管 
理 体系 三 合 一 体系 认证 。 

永 进 电缆 集团 有 限 公 司 的 “ 永 进 " 牌 商标 被 国家 工商 行 
政 管理 总 局 认定 为 “中 国 驰 名 商标 ”。 

昆明 电缆 股份 有 限 公 司 的 “ 昆 电工 及 图 ”等 5 件 商标 ， 
被 国家 工商 行政 管理 总 局 商标 局 认定 为 "中国 驰 名 商标 ”。 

四 川 省 川 东 电 缆 有 限 责任 公司 的 “ 黑 象 " 电线 电缆 产品 
IR“ 中 国 最 受 欢迎 建筑 电气 节能 品牌 "称号 。 

无 锡 江 南 电缆 有 限 公 司 产品 获 绿色 环保 通行 证 。 


对 外 合作 ”烽火 通信 科技 股份 有 限 公 司 与 日 本 茧 仓 株 
式 会 社 合资 设立 芯 仓 烽火 光电 材料 科技 有 限 公司 。 合 资 公 
司 注册 资本 为 6 000 万 美元 ,日 本 蒋 仓 控股 60% ,烽火 通信 
参股 40% ,主要 生产 光纤 用 预制 棱 等 光电 子 产 品 。 

NKT 丹麦 控股 集团 和 NKT 电缆 集团 共同 投资 的 常州 
安 凯特 电缆 有 限 公 司 高 科技 产业 区 正式 落成 ,主要 生产 电 
气 化 铁道 接触 网 产品 和 中 压 电 缆 附 件 。 

美国 超 导 公司 (NASDAQ :AMSC ) 进一步 扩大 与 上 海 电 
缆 研究 所 (SECRI) 的 战略 合作 关系 , 收 到 了 上 海 电 缆 研 究 所 
购买 高 温 超 导 (HTS) 线 材 的 新 订单 。 上 海 电 缆 研究 所 采用 
该 线材 开发 和 生产 30m 长 的 35kV 电缆 系统 。 

德国 NKT 电缆 集团 与 沧州 新 华 线 缆 集团 有 限 公 司 合资 
建设 年 产 400km 110kV 超 高 压 交 联 电缆 等 外 商 投资 项 目 。 

行业 活动 3 月 19 日 ,由 上 海 电线 电缆 行业 协会 举办 
的 经 济 形势 和 线 线 产品 发 展 趋势 研讨 会 在 江苏 省 镇 江 市 召 
开 ,100 多 位 代表 出 席 。 

4 月 16~17 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 和 
上 海 电缆 研究 所 共同 主办 的 2009 中 国 线 缆 材料 大 会 在 南京 
市 召开 , 近 300 人 出 席 。 

7 月 25 ~26 日 ,第 四 届 中 国 通信 光电 线 缆 企业 家 高 峰 
论坛 在 江苏 省 南通 市 举行 ,160 多 名 代表 就 我 国 通信 和 网 络 的 
发 展 规划 ,技术 走势 和 企业 技术 创新 .升级 转型 等 方面 议题 
展开 讨论 和 交流 。 

8 月 24 ~28 日 ,全 国 辐射 交 联 线 缆 及 电子 加 速 器 装置 
发 展 研 讨 会 在 青海 西宁 召开 。 

9 月 21~23 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 和 
上 海 电缆 研究 所 共同 主办 的 2009 中 国电 线 电 缆 行 业 大 会 在 
上 海 召 开 ,大 会 主题 “形势 .信心 .对 策 一 一 全 球 经 济 衰退 与 
中 国电 缆 制 造 业 ”。 

9 月 22~24 日 ,中 国 国际 线 缆 工业 展览 会 
( wiresshow2009 ) 在 上 海光 大 会 展 中 心 开 幕 ,300 多 家 海内 外 
展商 参展 , 展 出 面积 11 000m’. 

【 撰 稿 人 :上 海 电 缆 研 究 所 陆 成 玉 ] 





生产 发 展 情况 ”根据 绝缘 材料 分 会 对 行业 内 主要 企业 
的 统计 ,2009 年 绝缘 材料 行业 各 项 经 济 指标 的 增长 速度 有 
所 减缓 ,经 济 运行 总 体 星 现 略 有 增长 的 发 展 态 势 。2009 年 
完成 工业 总 产值 1 113 076 万 元 ; 主 营业 务 收 入 1 034 555 万 
元 ,全 员 劳 动 生产 率 131 007 元 /人 。2009 年 绝缘 材料 行业 
统计 企业 工业 总 产值 前 10 位 企业 见 表 1。2009 年 绝缘 行业 
统计 企业 工业 增加 值 前 10 位 企业 见 表 2。 


行业 概况 


表 1 2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 
工业 总 产值 前 10 位 企业 











广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 228 621 |285 863 






















山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 137 344 | 129 786 | 5.82 
四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公司 133 053 | 140 091 | -5.02 
深圳 市 长 园 集 团 股份 有 限 公 司 113 444 | 100 047 | 13.39 
山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 62 295 | 52 906 | 17.75 
宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 42 885| 40500| 5.89 
泰州 魏 德 曼 高 压 绝 绿 有 限 公 司 39 804 | 35670| 11.59 
苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 | 37 042 | 30 869 | 20.00 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 34 332 | 26478} 29. 66 





浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 





29 498 | 25 511 


R2 2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 
工业 增加 值 前 10 位 企业 
















2009 年 | 2008 年 2009 年 
企业 名 称 _ _、| 同 比 增长 
(万 元 ) | (万 元 ) 
(% ) 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 
深圳 市 长 园 集 团 股份 有 限 公司 5. 96 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 -5.02 
泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公 司 26. 54 
苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 18. 27 
宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 18. 54 
山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 23. 33 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 31. 22 
吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 67. 55 


西安 西 电 电 工 材 料 有 限 责任 公司 


产品 分 类 产量 2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 主要 产 


品 产量 .销量 及 销售 收入 见 表 3。 


表 3 2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 
主要 产品 产量 .销量 及 销售 收入 







Tl AA E 









油漆 树脂 52 810 51 614 
















浸渍 纤维 制品 7 456 7 210 19 463 
层 压 制品 119 142 117 992 ` 433 960 
云母 制品 11 562 11 730 57 211 
电工 塑料 72 783 70 965 59 275 
薄膜 及 复合 材料 33 842 31 593 89 126 





其 他 类 材料 99 691/9 000 件 | 98 938/9 000 件 | 214 552 


市 场 及 销售 2009 年 国内 绝缘 材料 市 场 需求 仍 保持 增 
长 态势 ,销售 量 同比 略 有 增加 ,增长 幅度 减缓 。 尤 其 是 2009 
年 上 半年 ,行业 部 分 企业 产量 和 销量 有 所 下 降 ,影响 了 2009 
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年 绝缘 材料 行业 的 总 体 产量 和 销量 。 随 着 国家 加 大 对 铁 
路 .基础 设施 以 及 核电 水电、 风电 等 新 能 源 项 目的 投资 力 
度 ,用 于 高 速 牵引 电机 地铁、 水电、 风电 及 核电 等 设备 的 绝 
缘 材 料 发 展 较 快 ,环境 友好 型 材料 及 不 断 扩大 应 用 领域 的 
高 性 能 材料 增长 较 快 。 统 计 资 料 表 明 ,2009 年 绝缘 材料 中 
油漆 树脂 . 层 压制 品 .薄膜 及 复合 材料 的 产量 和 销量 增长 幅 
度 较 大 ,产量 同比 分 别 增长 13. 8% .11.9% .20.8% ,销量 同 
比分 别 增长 10. 8% .7.2% .14.2% 。 油 漆 树 脂 产 品 中 占 首 
位 的 仍 是 无 溶剂 浸渍 漆 , 占 油污 总 产量 的 51.5% F.H 级 无 
溶剂 漆 增 长 较 多 ,表明 环保 绝缘 漆 的 需求 量 大 。 层 压制 品 
中 ,高 性 能 Cpe . 阻 燃 的 覆 铜 板 和 层 压板 产量 及 销量 增幅 
较 大 。 薄 膜 及 复合 材料 中 ,特殊 用 途 的 聚 酯 薄膜 和 复合 材 
料 产 量 及 销量 增幅 较 大 ,用 于 风电 、 水 电 的 少 胶 云 母 带 、 变 
压 器 用 的 预 浸 材料 及 高 性 能 成 型 件 等 新 型 绝缘 材料 产销 量 
仍 保持 增长 态势 。 

”2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 销售 绝缘 材料 产品 总 量 
390 0421/9 000 件 ,销售 收入 968 681 万 元 。2009 年 绝缘 材料 
行业 统计 企业 销售 量 前 10 位 企业 见 表 4。2009 年 绝缘 材料 
行业 统计 企业 主 昔 业务 收入 前 10 位 企业 见 表 5。 


表 4 2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 销售 量 前 10 位 企业 


2009 年 | 2008 年 2009 $F 
Tay (t) 同比 增长 
(% ) 


2.11 
26. 32 
19. 00 
11.42 

3.51 


企业 名 称 


宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 
山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 

深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 

四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 

新 邵 广 信 有 限 责任 公司 

浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 

山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 
龙口 澳 兴 绝 缘 材 料 有 限 公司 


14. 65 
14. 46 
— 27.98 
29. 41 





RS 2009 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 
主 营 业务 收入 前 10 位 企业 








2009 年 | 2008 年 
(A)| (A7) 


290 424 





广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 


山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 130 695 | 6.10 
深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公 司 85 681 | 13.17 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 70 962| 18.86 
山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 51 678| 22.15 
宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 39 451 | 6.36 
苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 30 869 | 20.00 
株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责 任 公司 . 26 877 | 30.27 
泰州 黎 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公司 32 899| 1.94 


司 24 637 





浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 
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2009 年 绝缘 材料 产品 出 口 53 893t, 出 口交 货 值 204 350 
万 元 ,创汇 29 945 万 美元 。2009 年 出 口 量 比 上 年 略 有 增加 ， 
但 出 口交 货 值 .创汇 金额 却 有 所 减少 。 绝 缘 材 料 行业 主要 
出 口 产 品 是 层 压制 品 中 的 覆 钢 和 钉 板 ,出 口 额 23 713 万 美元 ， 
占 出 口 总 额 的 79. 18% 。2009 年 绝缘 材料 行业 出 口 额 前 10 
名 企业 见 表 6。2009 年 部 分 绝缘 材料 产品 出 口 额 见 表 7。 


表 6 2009 年 绝缘 材料 行业 出 口 额 前 10 名 企业 





比 上 年 增长 
(% ) 

















广东 生 益 科技 股份 公司 
山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 
宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 
北京 新 福 润 达 绝 缘 材 料 有 限 公司 
四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公 司 
南通 中 萎 绝 缘 材 料 有 限 公司 
龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 
Be SH APES RAR A PR ZS 
浙江 来 泰 科技 企业 有 限 公 司 





层 压 制品 
其 中 ; 窗 铜 箱 板 
层 压 板材 
电工 塑料 
薄膜 及 复合 材料 
浸渍 纤维 
其 他 绝缘 材料 










科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,绝缘 材料 行业 各 企业 依 
靠 科 技 进步 ,坚持 自主 创新 ,不 断 调 整 产 品 结 构 , 加 快 开发 
新 产品 ,及 时 投入 市 场 ,取得 较 好 的 经 济 效 益 。 

四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公 司 研制 开发 的 高 性 能 不 
饱和 聚 酯 玻璃 纤维 片 状 模 塑 料 ,可 作为 铁路 客车 AEA 
的 内 饰 结构 材 料 以 及 电器 产品 、 建 筑 内 饰 材料 等 。 其 模 塑 
We Be < 0.05% ,弯曲 强度 > 200MPa, 冲击 强度 宇 100 
kJ/m ,电气 强度 宇 20MV/m, 技 术 水 平 国内 领先 ,经 用 户 使 
用 效果 民 好 ,符合 国家 扩大 内 需 的 产业 政策 要 求 ,具有 很 大 
的 市 场 潜力 及 应 用 前 景 。 该 产品 荣获 四 川 省 科技 进步 奖 三 
等 奖 和 中 国 石油 和 化 工行 业 科 技 进步 奖 二 等 奖 。 该 公司 研 
制 的 单 面 补 强 多 胶 主 绝缘 材料 ,将 云母 带 中 的 云母 合 量 从 
40% 左右 提高 到 48% ~50% ,提高 了 产品 性 能 ,用 户 应 用 效 
果 良 好 ,可 完全 替代 现 有 产品 ,已 通过 四 川 省 科技 成 果 

广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 研制 开发 生产 的 高 性 能 环 
氧 复 钢板 基 材 (S1155 、S1165 ) , WFC BAIR, A 


RK . 锅 . 六 价 铬 等 有 害 重 金属 的 多 省 联 苯 SRAM AA 
性 能 优秀 。S1155 玻璃 化 转变 温度 了 > 140°C ,高 耐 热 7 > 
350C ;S1165 玻璃 化 转变 温度 7 > 165% ,高 耐 热 > 
325 闷 。 这 两 种 产品 具有 高 可 靠 性 .优秀 的 紫外 光 屏 项 功能 
和 电气 机 械 性 能 ,可 满足 IPC—4101B 标准 .JPCA 标准 和 
RoHS 指令 要 求 , 适 合 无 铅 焊 接 工 艺 。 主 要 应 用 于 计算 机 及 
外 围 设备 、 通 信人 设备 .仪器 仪表 等 领域 。 产 品 经 机 械 工 业 电 
工 材 料 产品 质量 监督 检测 中 心 检测 ,性 能 指标 分 别 达 到 国 
际 标准 IPC—4101/92 和 IPC—4101/94 BR ,产品 性 能 已 达 
国际 先进 水 平 ,填补 了 国内 同类 产品 空白 ,完全 可 替代 进口 
同类 产品 。2009 年 11 月 产品 分 别 被 认定 为 广东 省 高 新 技 
术 产 品 。 该 公司 研制 的 高 耐 热 \ 高 可 靠 性 多 层 印 制 线路 用 


基板 材料 (S1000 一 2) ,采用 电子 级 的 玻 纤 布 浸渍 高 性 能 树 


脂 ,经 加 热 半 固 化 制 成 黏 结 片 ,再 与 铜 稍 亚 合 热 压 制 成 覆 铜 
板 。 该 产品 具有 比 传统 FR 一 4 覆 铜 板 更 高 的 7.(175T ) 及 
更 优异 的 耐 热 性 , 较 低 的 Z 轴 热膨胀 系数 .优异 的 板材 通 孔 
可 靠 性 及 耐 湿热 性 能 ,适用 无 铝 焊 接 工艺 ,能 满足 欧盟 
WEEE .RoHS 要求, 广泛 应 用 于 计算 机 、 通 信 设 备 及 汽车 电 
子 等 领域 。 该 产品 经 工信部 专用 材料 质量 监督 检验 中 心 检 
测 ,性 能 指标 达到 国际 标准 了 PC 一 41018 要 求 。 该 产品 能 很 
好 地 满足 未 来 无 铅 化 对 覆 钢 板 的 各 项 要 求 ,提高 了 国产 覆 
铜板 的 国际 市 场 竞 争 力 。2009 年 11 月 产品 被 认定 为 广东 
省 高 新 技术 产品 。 

新 邵 广 信 有 限 责 任 公司 研制 开发 的 超 高 压 绝缘 纸 板 ， 
通过 了 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 的 国家 电网 .工信部 、 国 
务 院 三 峡 办 .中 国电 力 科 学 院 .沈阳 变压器 研究 院 ,桂林 电 
器 科学 研究 所 及 变压器 厂 等 专家 参加 的 产品 鉴定 会 ,认为 
该 产品 性 能 达到 国际 先进 水 平 (IEC 60641-3-1: 1992 ) 。 该 
产品 于 2009 年 7 月 .11 月 两 批 次 在 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 
限 公司 500kV 变压器 上 整 台 套 使 用 ,一 次 性 通过 了 检测 试 
验 , 并 在 保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公 司 ,西安 西 电 变 压 器 
有 限 责任 公司 . 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 等 各 大 
变压器 厂家 广泛 使 用 。 该 产品 获 湖南 省 优秀 创新 科技 成 
果 奖 。 

哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 研 制 开 发 出 应 用 于 
三 峡 水 轮机 组 的 粉 云母 带 。 该 产品 选择 双 面 电工 用 无 碱 玻 
璃 布 补 强 ,用 特制 云母 纸 为 基 材 ,以 环 氧 云 母 胶 作 胶粘剂 ， 
共有 良好 的 复合 性 及 柔软 性 ,应 用 于 单机 容量 700MW 、 额 定 
电压 20kV . 单 边 绝缘 厚度 4. 6mm 的 三 峡 机 组 的 绝缘 结构 
中 , 线 棒 的 工 频 击 穿 电 压 不 低 于 130kV , 线 棒 常态 、 热 态 
155C 的 介质 损耗 因数 分 别 为 0.01 .0.03。 中 国 长 江 三峡 工 
程 开发 总 公司 对 哈尔滨 电气 集团 生产 的 三 峡 第 一 台 机 组 的 
定子 线 棒 进 行 了 验收 : 工 频 击 穿 试 验 中 , 线 棒 的 击 穿 电 压 接 
近 平 均值 163. 4kV ,满足 了 ALSTOM 公司 不 低 于 130kV 的 要 
求 ; 工 频 耐 压 试验 中 ,试验 线 棒 加 讨 80kV ,持续 1min, 全 部 
通过 ; 耐 热 性 试验 中 ,达到 ALSTOM 公司 下 级 绝缘 耐 热 性 的 
要 求 。 技 术 指 标高 于 中 国 长 江 三 峡 工 程 开发 总 公司 规定 的 
三 峡 机 组 定子 线 棒 的 绝缘 指标 ,绝缘 结构 达到 了 国际 水 平 ， 


行业 概况 


实现 了 三 峡 机 组 定子 线 棒 的 国产 化 。 

西安 西 电 电 工 材料 有 限 责 任 公 司 研 制 开 发 的 高 压 真 空 
压力 浸 胶 管 绝缘 拉杆 ,其 主要 性 能 参数 为 ;密度 > 1.5 
g/cm ,吸水 性 么 0.2% ,绝缘 电阻 (常态 ) S2 x 106MOQ , 介 电 
常数 ( 工 频 ) <7, SP ARE <0. 01, Hi 4a aR BE > 200MPa, 
ii {5 BE = 350MPa, ,弯曲 强度 (常态 ) >160MPa ,平行 层 问 
fit He, A (90°C + 2°C 变压器 油 中 )50kV/5min 试 样 无 击 穿 内 
络 。 该 产品 具有 优良 的 电气 性 能 和 机 械 性 能 ,综合 指标 达 
到 国内 先进 水 平 。 该 公司 生产 的 800kV 干 式 电抗 器 用 环 氧 
胶 主 要 性 能 参数 为 :常态 下 ,体积 电阻 率 >1.0 x10 0. mi 
(150 2) 乞 状态 下 ,体积 电阻 率 宇 1.0 x10"0. m; 电 气 强 
度 宇 20MV/m; 介 质 损耗 因数 (50Hz) <0.01; 介 电 常 数 专 5。 
产品 上 共有 优良 的 电气 性 能 和 耐 热 性 ,主要 用 于 湿 法 玻璃 纱 
缠绕 制品 。 

株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 开展 了 聚 酯 亚 胺 浸渍 
漆 在 风力 发 电机 上 的 应 用 研究 ,研制 开发 的 诊 酯 亚 胺 温 汪 
漆 2009 年 9 月 通过 了 湖南 省 科技 成 果 鉴 定 , 产 品 技术 性 能 
达到 国际 先进 水 平 ,2009 年 已 生产 300 余 t 漆 ,销售 收入 
1 600 多 万 元 。 

江苏 冰 城 电 材 股份 公司 生产 的 耐 电 晕 聚 酰 亚 胺 薄膜 烧 
结 铜 扁 线 , 以 耐 电 尝 率 酰 亚 胺 薄膜 涂 覆 F46 树脂 ,在 铜 扁 线 
上 绕 包 进行 烧结 处 理 ,得 到 绝缘 厚度 很 薄 的 绕组 线 , 用 于 风 
力 发 电机 定子 线圈 和 轨道 交通 变频 电机 及 其 他 特种 电机 绝 
缘 。 该 产品 技术 性 能 达到 国内 先进 水 平 ,2009 年 荣获 江苏 
省 高 新 技术 产品 称号 。 

吴江 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 研制 开发 的 TZ 一 21 水 溶 
性 聚 酯 绝缘 漆 ,在 烘焙 过 程 中 挥发 物 不 污染 大 气 ,改善 了 
工作 环境 ,不 会 对 人 居 环 境 造 成 危害 ,是 环保 型 绝缘 产品 。 
2009 年 生产 1 0001, 销售 产 值 3 000 万 元 ,创利 税 1 000 
万 元 。 

衡阳 恒 缘 电工 材料 有 限 公司 研制 开发 的 异氰酸酯 封 端 ， 
聚 哑 唑 烷 酮 高 温 高 强度 玻璃 布 层 压 板 . 层 压 管 ,各 项 技术 性 
能 指标 达到 国际 先进 水 平 。 层 压板 性 能 达到 IEC GMG203 
标准 , 层 压 管 达到 TEC EPGC22 标准 ,可 取代 同类 进口 产品 。 
该 产品 已 申请 国家 发 明 专 利 。 

质量 及 标准 2009 年 机 械 工 业 电 工 材料 产品 质量 监督 
检测 中 心 为 各 绝缘 材料 生产 厂家 和 应 用 厂家 提供 各 类 绝缘 
材料 .绝缘 制品 及 绝缘 结构 的 检测 服务 1 000 多 批 次 。 检 测 
中 发 现 风电 设备 用 绝缘 材料 和 绝缘 结构 、 核 电 设备 用 绝缘 
材料 和 绝缘 结构 的 综合 评定 受到 各 方 的 关注 ,相关 的 检测 
业务 增长 幅度 较 大 。 各 类 复合 绝缘 子 , 如 牵引 电机 用 绝缘 
子 .电力 控制 想 用 绝缘 子 的 检测 量 也 逐年 增加 。 耐 电量 绝 
缘 材 料 的 耐 电学 性 能 检测 技术 有 待 进一步 提高 和 完善 。 

2009 年 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 .国家 标准 化 管理 
委员 会 批准 发 布 绝缘 材料 类 国家 标准 37 项。 根据 2009 年 
国家 十 大 产业 振兴 标准 化 重点 领域 之 装备 制造 业 振 兴 标 准 
和 发 展 规 则 ,将 高 压 、 特 高 压 输 变 电 设 备用 绝缘 材料 的 14 
项 标准 纳入 重点 制定 标准 体系 ,同时 根据 《42008 一 2010 年 资 
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源 节 约 与 综合 利用 标准 发 展 规 则 》 中 新 能 源 与 可 再 生 能 源 
标准 化 发 展 的 要 求 , 申 报 了 11 项 风电 ,核电 、 输 变 电 电气 设 
备用 行业 标准 制订 计划 。 

四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公司 生产 的 6641 聚 酯 薄膜 
聚 酯 纤维 非 织 布 柔 软 复 合 材 料 .浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 
司 生产 的 R 一 1147 无 溶剂 真空 压力 浸 溃 树脂 .嘉兴 市 清河 
高 力 绝缘 材料 有 限 公司 生产 的 0840 无 溶剂 绝缘 树脂 获得 


2009 年 中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 ” 推 介 。 
基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 绝缘 材料 行业 基本 建设 
投资 为 41 536 万 元 ,更 新 改造 投资 7 826 万 元 。 固 定 资产 实 
际 完成 投资 43 085 万 元 ,其 中 技术 改造 投资 12 710 万 元 。 
2009 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 基本 建设 和 技术 改造 投资 情 
况 见 表 8。2009 年 部 分 企业 技术 改造 项 目 及 效果 见 表 9。 


表 8 2009 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 基本 建设 和 技术 改造 投资 情况 


企业 名 称 


广东 生 益 科技 股份 公司 

苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 
四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公司 
出 东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 
株洲 时 代 电气 绝缘 材料 有 限 公司 
龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 
山东 呈 祥 电工 电气 有 限 公司 
南通 中 菱 绝缘 材料 有 限 公司 

新 邵 广 信 有 限 责 任 公司 

嘉兴 清河 高 力 绝缘 有 限 公司 
河南 许昌 电工 绝缘 材料 有 限 公司 
上 海龙 怡 机 电 材料 有 限 公司 
宝应 县 精工 绝缘 材料 有 限 公司 
上 海 电机 (集团 ) 公司 绝缘 材料 厂 
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投资 


完成 数 建安 工程 





(单位 :万 元 ) 
更 新 改造 投资 


设备 工具 购置 投资 计划 | 实际 完成 


1 130 
4 140 


SEERE a ee 
中 | ET 


380 
350 


193 
38 

50 

45 

1 500 


表 9 2009 年 部 分 企业 技术 改造 项 目 及 效果 


吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 
企业 名 称 项 目 名 称 
新 邵 广 信 有 限 责任 公司 aa 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 | 48 000R RAN 
公司 E 
西安 西 电 电工 材料 有 限 公司 | AZSR 
广东 生 益 科 技 股份 有 限 公司 | ”燃油 设备 节能 及 焚化 
Te 
株洲 时 代 电气 绝 缘 有 限 责任 | MERANA DEK 


公司 | 


宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 
公司 
吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 


衡阳 恒 缘 电 工 材 料 有 限 公司 
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力 技术 改造 
云母 带 生 产 线 设 备 技 
术 改 造 
年 产 1 万 套 铁路 信号 
箱 生产 线 技术 改造 
超支 化 环 氧 树脂 


高 电压 .高 强度 绝缘 成 
型 件 生产 设备 技术 改造 





Mm F 
该 项 目 设计 产能 16 000ta,2009 年 生产 4 800t ,产值 8 454 万 元 ,利税 


1 271 万 元 


经 过 技术 改造 ,该 项 目 投产 能 力 已 达 原 设计 能 力 8 000Va, 产 值 1.6 亿 


元 ,利税 7 000 万 元 


该 项 目 于 2009 年 10 月 投产 , 原 产值 1 500 万 元 /a, 改 造 后 产值 提高 至 


2 800 万 元 /a 


通过 淘汰 高 能 耗 焚 化 炉 ,采用 清洁 型 . 低 耗 能 设备 ,优化 工艺 参数 , 达 


到 节能 降 耗 目的 


用 电磁 张力 控制 替代 机 械 张力 控制 ,实现 绕 包 的 全 过 程 恒 张 力 控制 ， 


稳定 了 产品 质量 


改造 后 的 设备 能 满足 云母 带 生 产 工艺 要 求 ,产品 质量 .设备 自动 控制 


程度 显著 提高 ,产能 提高 25 % 


改造 后 新 增 销售 收入 1 000 万 元 ,税金 70 万 元 ,新 增 利润 230 万 元 , 创 


汇 50 万 美元 


2009 年 4 月 完成 技术 改造 ,设计 投产 150 t/a, 已 投产 100t, 年 销售 产 


值 1 000 万 元 ,利税 300 万 元 


该 项 目 于 2009 年 5 月 完成 ,产量 可 达 600Wa, 年 产值 4 000 万 元 ,利润 


1 200 万 元 


行业 活动 ”中 国电 工 技 术 学 会 绝缘 材料 与 绝缘 技术 专 
业 委 员 会 于 2009 年 4 月 25 ~27 日 在 桂林 市 召开 了 高 压 电 
机 绝缘 新 结构 及 新 材料 技术 研讨 会 ,56 位 专家 .学 者 及 管理 
人 员 出 席 。 | 

与 会 专家 认为 ,2006 年 以 来 全 球 少 胶 云 母 带 的 产销 明 
显 上 升 ,国内 少 胶 云母 带 产 销量 逐年 增加 ,但 是 国内 大 型 发 
电机 用 少 胶 云母 带 . 耐 电 晕 用 少 胶 云 母 带 等 仍 以 进口 产品 
为 主 。 少 胶 云 母 带 的 研究 开发 是 一 个 系统 工程 ,需要 从 粉 
云母 纸 . 补 强 材料 .胶粘剂 以 及 浸渍 树脂 、 漫 溃 工 艺 等 多 角 
度 进行 整体 研究 ,应 在 提高 环 氧 树脂 型 胶粘剂 性 能 的 同时 ， 
开发 高 性 能 聚 酯 树脂 . 聚 酰 亚 胺 树脂 ,解决 有 机 硅 树脂 在 用 
作 胶 粘 剂 时 的 “瓶颈 "问题 ,使 胶粘剂 形成 多 品种 共存 的 局 
面 ;此 外 ,还 要 开发 高 性 能 补 强 薄膜 材料 ,研究 开发 相 容 性 
良好 的 浸渍 树脂 以 及 浸渍 工艺 。 

中 国电 工 技术 学 会 绝缘 材料 与 绝缘 技术 专 委 会 .中 国 
电器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 于 2009 年 10 月 13 ~15 日 在 天 
津 联 合 召开 了 电工 材料 技术 发 展 研 讨 会 暨 绝缘 材料 技术 发 
展 研 讨 会 , 近 170 名 代表 参加 会 议 。 技 术 交 流 会 的 主题 为 风 
电 绝 缘 材料 研究 及 应 用 技术 .风电 绝缘 结构 技术 的 研究 A 
米 绝缘 材料 及 应 用 技术 .节能 型 绝缘 材料 。 会 议 就 直 驱 式 
风力 发 电机 用 绝缘 系统 ,太阳 能 电池 用 绝缘 材料 . 兆 瓦 级 风 
力 发 电机 绝缘 技术 .纳米 技术 制 耐 电 晕 漆 包 线 漆 .节能 型 高 
纯度 环 氧 /上 酸 醋 浸渍 树脂 .功能 化 聚 酰 亚 胺 等 专题 进行 了 技 
术 交 流 。 

【把 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 和 孙 瑛 ” 审 稿 人 :桂林 电 
器 科学 研究 所 李 粹 星 ] 


铝 酸 蓄电池 


生产 发 展 情况 2009 年 , 铅 酸 车 电池 行业 结束 了 近年 
来 产销 高 速 增长 的 势头 ,行业 经 济 效益 增 速 也 明显 减缓 , 国 
际 金融 危机 对 行业 产品 出 口 的 滞后 影响 更 加 显露 。 但 众多 
企业 克服 了 原材料 价格 高 低 起 伏 、 产 品 销售 价格 超 低 、 资 金 
周转 困难 等 各 种 不 利 因素 的 影响 ,全 行业 仍 取得 了 较 好 的 
经 济 效益 。 

2009 年 ,参加 汇总 的 54 家 企业 实现 工业 总 产值 517. 51 
亿 元 , 比 上 年 增加 66 亿 元 ,同比 增长 13% 。 工 业 总 产值 超 
20 亿 元 的 企业 有 天 能 蓄电池 集团 公司 (以 下 简称 天 能 )77.9 
亿 元 , 双 登 科技 电源 有 限 公 司 (以 下 简称 双 登 )50. 23 亿 元 ， 
浙江 超 威 电源 有 限 公 司 ( 以 下 简称 超 威 )36. 8 亿 元 。 传 统 的 
蓄电池 生产 企业 中 产值 增加 较 多 的 为 湖北 骆驼 蓄电池 股份 
有 限 公 司 ( 以 下 简称 骆驼 ) ,增加 6 亿 元 ,增幅 48% ;第 一 次 
参加 行业 汇总 的 浙江 诺 力 蓄电池 公司 (以 下 简称 诺 力 ) 产值 
66 亿 元 , 比 上 年 增加 28 亿 元 ,增幅 73.7% 。 产 值 增加 3 亿 


行业 概况 


元 以 上 的 企业 有 深圳 市 雄 厢 电源 科技 有 限 公 司 (以 下 简称 
ER) . 丰 日 电气 集团 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简称 丰 日 )。 

2009 年 ,全 行业 实现 主 营业 务 收 入 494.57 亿 元 ,同比 
增长 12% 。 主 营业 务 收 入 前 三 名 企业 为 天 能 77 亿 元 , 超 威 
58 亿 元 , 双 登 30 亿 元 。 主 营业 务 收 入 增加 较 多 的 企业 为 ; 
骆驼 增加 6 亿 元 ,浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简 
称 南 都 ) 增 加 5.6 亿 元 ,安徽 迅 启 车 电池 有 限 公司 (以 下 简 
称 安徽 迅 启 ) .石家庄 华北 蓄电池 有 限 公 司 ( 以 下 简称 华北 
FBW) .宁波 东海 蓄电池 有 限 公 司 ( 以 下 简称 东海 ) .中 澳 
合资 上 处 奥 龙 电源 有 限 公司 ,绍兴 汇 同 蓄电池 有 限 公司 (以 
下 简称 汇 同 ) 等 均 增加 1 亿 元 以 上 。 

全 行业 参加 汇总 的 54 家 企业 共 实 现 利润 324 982 万 元 ， 
按 46 家 企业 的 可 比 口径 计算 ,同比 增长 40% 。 

利润 超 3 亿 元 的 企业 有 天 能 、 超 威 和 双 登 ,利润 总 额 分 
别 为 39 926 万 元 .32 709 万 元 和 31 531 万 元 ;2 亿 ~3 亿 元 的 
企业 有 哈尔滨 光宇 苹 电 池 有 限 公司 (以 下 简称 光宇 ); 
1 亿 ~2 亿 元 企业 有 骆驼 、 南 都 .江苏 华 富 控 股 集团 (以 下 简 
称 华 富 ) HERA B 55 000 万 ~ 1 亿 元 的 企业 有 8 家 ,分 别 
是 深圳 瑞 达 电源 有 限 公 司 .山东 瑞 宇 萝 电 池 有 限 公司 (以 下 
简称 山东 瑞 宇 ) .浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 武汉 银泰 有 
限 公司 (以 下 简称 武汉 银泰 ) .东海 .曲阜 圣 阳 电源 实业 有 限 
公司 (以 下 简称 圣 阳 ) ,成 都 川西 蓄电池 集团 有 限 公司 ( 以 下 
简称 成 都 川西 ) .风帆 股份 有 限 公司 ( 以 下 简称 风帆 )。2009 
年 ,利润 总 额 增长 较 快 的 企业 有 骆驼 和 风帆 。 骆 驼 的 利润 
总 额 从 上 年 的 7880 万 元 增 至 17980 万 元 ,同比 增长 
128. 17% ;风帆 上 年 亏损 2.6 亿 元 ,2009 年 扭亏 为 从, 实现 
利润 逾 5 000 万 元 。2009 年 ,全 行业 有 10 家 企业 亏损 , 占 统 
计 企 业 数 的 18.5% 。 

2009 年 ,全 行业 主 营业 务 费 用 总 计 251 251 万 元 ,同比 
增加 40 056 万 元 。 按 51 家 可 比 口径 计算 , 比 上 年 增长 
15.94% 。54 家 企业 的 管理 费用 为 225 621 万 元 , 比 上 年 增加 
11 783 万 元 ,同比 增长 5. 22% 。 

2009 年 ,有 23 家 企业 的 管理 费用 下 降 , 是 管理 费用 下 
降 企业 最 多 的 一 年 。 在 行业 规模 企业 中 ,降幅 较 大 的 企业 
有 天 津 统一 工业 有 限 公司 (1 389 万 元 ) .威海 文 隆 电池 有 限 
公司 (1 446 万 元 ) .深圳 瑞 达 电源 有 限 公司 (1 885 万 元 ) ,分 
别 比 上 年 下 降 46. 78% .64. 29% 和 111. 34% 。 需 要 特别 注 
意 的 是 , 汇 同 2009 年 利润 增加 946 万 元 ,增幅 为 95% 以 上 | 
管理 费用 却 减 少 785 万 元 ,降幅 48. 58% 。 统 计数 据 表 明 ， 
多 家 企业 有 效 地 控制 了 管理 费用 的 增加 ,行业 规模 较 大 的 
企业 管理 费 占 主 营业 务 收入 的 比例 控制 在 10% ~ 20% 。 

2009 年 ,52 家 企业 的 资产 总 额 284. 23 亿 元 ,同比 增长 
17.27% 。50 家 企业 的 负债 总 额 为 149. 70 亿 元 ,同比 增长 
15% 。 广 东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 的 负债 总 额 减少 4 346 万 
元 ,同比 下 降 45% 。2009 年 行业 的 资产 负债 率 为 52. 67% ， 
比 全 国标 准 值 60% 低 7.33 个 百分点 。 

2009 年 全 行业 54 家 企业 职工 平均 人 数 64 261 人 ,工资 
总 额 198 572 万 元 , 人 均 年 收入 30 900 元 (2008 年 为 22 877 
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元 ) , 创 铅 酸 著 电 池 行 业 职工 收入 新 高 。 铅 酸 蓄电池 分 会 重点 企业 工业 总 产值 前 10 名 见 表 2。2009 
2009 年 铅 酸 蓄电池 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。2009 年 。 ”年 铅 酸 蕾 电池 行业 工业 增加 值 前 10 名 企业 见 表 3。 


表 1 2009 年 铅 酸 蕾 电 池 行业 主要 经 济 指标 
指标 名 称 前 三 名 企业 (名 次 顺序 ) 

















工业 总 产值 万 元 | 5175118 | 天 能 蓄电池 集团 公司 . 双 登 科技 电源 有 限 公司 .浙江 超 威 电源 公司 

工业 销售 产值 万 元 | 4 979 775 | 天 能 车 电池 集团 公司 . 双 登 科技 电源 有 限 公 司 ,浙江 超 威 电源 公司 

工业 增加 值 万 元 | 1 156 021 | 天 能 蓄电池 集团 公司 、 双 登科 技 电 源 有 限 公 司 ,浙江 超 威 电源 公司 

主 营业 务 收 入 万 元 | 4945652 | 天 能 蓄电池 集团 公司 ,浙江 超 威 电源 公司 . 双 登 科技 电源 有 限 公司 

利润 总 额 324 982 | 双 登 科技 电源 有 限 公司 ,浙江 超 威 电源 公司 .哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 

固定 资产 净值 平均 余额 603 647 | 风帆 股份 有 限 公司 .天 能 蓄电池 集团 公司 . 双 登 科技 电源 有 限 公 司 

产 成 品 库存 236 542 | 风帆 股份 有 限 公 司 、 双 登科 技 电源 有 限 公 司 .福建 省 间 华 电池 有 限 公司 

应 收 账 款 余额 460 416 | 双 登 科技 电源 有 限 公 司 .哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 .浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 

职工 平均 人 数 64 261 | 浙江 超 威 电 源 公司 .风帆 股份 有 限 公 司 .天 能 蓄电池 集团 公司 

工资 总 额 198 572 | 福建 省 闽 华 电池 有 限 公 司 . 双 登 科技 电源 有 限 公司 .浙江 超 威 电源 公司 

新 产品 产值 t 171 637 | 双 登 科技 电源 有 限 公司 ,浙江 超 威 电源 公司 ,风帆 股份 有 限 公司 

科技 活动 总 筹集 136 381 | 深圳 市 雄 万 电源 科技 有 限 公司 ,天 能 蕃 电池 集团 公司 、. 风 帆 股份 有 限 公司 
98 163 | 天 能 蓄电池 集团 公司 , 双 登 科技 电源 有 限 公司 ,浙江 超 威 电源 公司 


科研 经 费 支 出 


R2 2009 年 铅 酸 善 电池 分 会 重点 企业 工业 总 产值 前 10 名 


2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 





2009 年 同比 增长 (多 ) 






























































1 天 能 蓄电池 公司 779 264 636 816 22. 37 
2 江苏 双 登 电源 公司 “ 502 302 320 605 56. 67 
3 浙江 超 威 电源 有 限 公司 368 048 288 281 27. 67 
4 风帆 股份 有 限 公司 281 800 277 992 1. 37 
5 蛤 尔 滨 光宇 集团 股份 公司 278 449 272 365 2. 23 
6 湖北 骆驼 蓄电池 股份 有 限 公司 234 951 195 906 19. 93 
7 江苏 华 富 能 源 公 司 195 000 180 000 8. 33 
8 深圳 市 雄 桶 电源 科技 有 限 公司 182 477 152 806 19. 42 
9 丰 日 电气 集团 股份 有 限 公司 157 720 126 376 24. 80 






— 
© 


成 都 川西 蕾 电池 集团 有 限 公司 153 760 136 960 


表 3 2009 年 铅 屋 蔷 电 池 行 业 工 业 增 加 值 前 10 名 企业 


2008 年 (万 元 ) 





2009 年 同比 增长 (%) 
































1 天 能 蓄电池 公司 181 950 178 308 2. 04 
2 江苏 双 登 电源 和 公司 173 640 101 596 70. 91 
3 浙江 超 威 电源 公司 122 708 82 963 47.91 
4 哈尔滨 光宇 集团 股份 公司 91 683 81 725 12. 18 
5 KARE FE ZS a] 89 216 173 033 ~ 48. 44 
6. | 湖北 骆驼 蓄电池 股份 有 限 公 司 63 437 84 697 -25. 10 
7 风帆 股份 有 限 公司 60 000 57 300 4.71 
8 浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 46 689 82 011 -43.07 
9 江苏 华 富 能 源 公司 39 174 35 518 10. 29 








© 


浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公司 32 987 22 612 





产品 分 类 产量 54 家 企业 铅 酸 著 电 池 总 产量 为 企业 有 26 家 ,其 中 超 威 增 加 387 万 kVA. h, 天 能 、 诺 力 、 骆 
112 022 287kVA.h ,同比 增长 .69% 。 其 中 产量 较 大 的 企业 驼 均 增加 近 300 万 kKVA“' h。2009 年 铅 酸 蓄电池 行业 分 类 产 
ARR HH ROL. SE BRS 家 之 和 为 41 001 177 品 产 量 见 表 4。 


kVA +h, SEALY 36. 1% 。 产 量 增加 超 百 万 千 伏 安 时 的 
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行业 概况 


RA 2009 年 铝 酸 蓄电池 行业 分 类 产品 产量 


指标 名 称 

总 产量 

其 中 :出 口 产量 

其 中 :汽车 用 
固定 型 
牵引 用 
铁道 用 
电动 助力 车 用 
摩托 车 用 
密封 便携 式 
其 他 用 


产量 (kVA“， h) 


112 022 287 
7 256 149 
46 703 336 
18 858 486 
2 670 732 


613 615 
32 637 763 
3 526 353 
2 742 497 
4 269 505 





2009 4F ,我国 汽车 产量 突破 1 300 万 辆 ,与 汽车 配套 的 
铅 酸 蓄电池 产销 量 均 大 幅 提 高 ,首次 出 现 供不应求 的 局 面 。 
生产 汽车 用 蓄电池 的 31 家 企业 完成 产量 46 703 336 
kVA + hb, 同比 增长 23.6% 。 众 多 企业 借助 这 一 时 机 增加 产 
能 ,生产 汽车 用 蓄电池 的 龙头 企业 年 产量 以 几 百 万 千 伏 安 
时 量 产 扩张 。 更 多 的 中 小 企业 向 第 一 集团 靠近 ,山东 瑞 宇 、 
成 都 川西 山东 龙口 蓄电池 总 三 ,浙江 杰 斯 特 电 器 有 限 公 司 
都 有 不 几 的 成 绩 。 风 帆 扭 亏 为 僵 , 生 产 汽车 蓄电池 727 万 
kVA' hh, 产量 为 行业 第 一 ;骆驼 产量 为 716 万 kYA .jh ,与 风 
帆 仅 差 11 万 kVA. h; 山 东 瑞 宇 产量 为 540 万 kVA. h, K 
江 森 自控 国际 蓄电池 有 限 公司 产量 为 466 万 kVA + h, RAB 
川西 产量 为 377 万 kVA， h,5 家 合计 生产 2 826 万 kVA h, 
占 该 品种 产量 的 60. 5% 。 产 量 200 万 ~300 万 kVA. h 的 有 
8 家 企业 ,其 中 山东 龙口 和 华北 著 电 池 都 是 首次 超越 200 万 
KVA-h 河南 金 马 革 电池 有 限 公 司 首 次 超过 100 
万 kVA . h, 

固定 型 蓄电池 生产 企业 有 16 家 参加 统计 ,总 产量 
18 858 486kVA .Rh ,同比 增长 27.46% 。 产 量 较 大 的 企业 ， 
双 登 产量 520 万 kVA， h, 雄 桶 产量 381 万 kVA ,光宇 产量 
354 万 kVA .hbh, 分 别 比 上 年 增加 277 万 kVA. h、125 万 
kVA .h 和 46 万 kVA :h, 三 家 之 和 占 行业 该 品种 总 产量 的 
66. 5% 。 产 量 超过 百 万 于 傣 安 时 的 企业 还 有 南都 . 圣 阳 和 和 
武汉 银泰。 同比 增幅 大 的 企业 为 威海 文 隆 电池 有 限 公 司 ， 
产量 增加 39 万 kVA + h, 增 长 54% 。 

率 引 用 蓄电池 8 家 企业 参加 汇总 ,年 产量 2 670 732 
KVA + h, 间 比 增长 52% 。 在 参加 统计 的 8 家 企业 中 ,产量 大 
户 为 安徽 迅 启 ,产量 121 万 kVA. h。 山 东 兆 博 鞭 电 池 有 限 
公司 生产 42 万 kVA'h, 新 进 人 牵引 车 电池 领域 的 武汉 长 光 
电源 公司 产量 为 41 HEVA h, 

铁道 用 蓄电池 , 仅 有 丰 日 参加 统计 ,产量 为 
613 615kVA . h, | 

摩托 车 用 蓄电池 共 11 家 企业 参加 汇总 ,产量 为 
3 526 353kVA .Rh ,同比 增长 17 免 。 浙 江海 久 电池 有 限 公 
司 ,浙江 古越 蓄电池 有 限 公 司 产量 分 别 为 963 300kVA + hf 
842 596kVA . h, 


前 三 名 企业 (名 次 顺序 ) 


天 能 蕾 电池 集团 公司 .浙江 庶 力 著 电池 公司 .风帆 股份 有 限 公司 

浙江 杰 斯 特 电 源 有 限 公 司 .宁波 东海 著 电 池 有 限 公司 ,扬州 阿波 罗 蓄 电池 有 限 公 司 
风帆 股份 有 限 公司 ,湖北 骆驼 蓄电池 股份 有 限 公 司 Fo Sa PH ZS) 

双 登 科技 电源 有 限 公司 ` 深 圳 市 雄 友 电源 科技 有 限 公 司 ,哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 
安徽 迅 启 著 电 池 有 限 公 司 LL as TE Fg RAR .武汉 长 光电 源 有 限 公 司 

不 日 电气 集团 股份 有 限 公司 

天 能 蓄电池 集团 公司 ,浙江 诺 力 蓄电池 公司 .浙江 超 威 电源 公司 

浙江 海 久 电池 有 限 公 司 ,浙江 古越 蓄电池 有 限 公 司 上 虞 奥 龙 电源 有 限 公 司 
松下 勒 电池 (沈阳 ) 有 限 公司 .宁波 东海 车 电池 有 限 公司 PP 

深圳 市 瑞 达 电源 有 限 公 司 .天 能 琵 电池 集团 公司 ,泉州 大 华 蓄电池 有 限 公 司 


2009 年 ,电动 助力 车 用 蓄电池 产销 呈现 低 开 高 走 之 势 。 
2009 年 初 ,有 关 部 门 提 出 重新 修订 电动 助力 车 标准 ,并 在 标 
准 中 规定 了 严重 束缚 电动 助力 车 发 展 的 条 款 。 有 党 此 影响 ， 
为 电动 助力 车 配套 的 蓄电池 产量 在 2009 年 初 迅 速 下 滑 。 在 
电动 车 行业 协会 . 铅 酸 萝 电 池 分 会 和 行业 知名 企业 家 的 积 
极 申诉 下 ,该 标准 暂停 实施 ,电动 助力 车 用 蓄电池 在 下 半年 
销售 火暴 ,有 的 企业 产品 甚至 供不应求 。 电 动 助力 车 用 铅 
酸 蓄 电池 产量 已 超过 固定 型 铅 酸 蓄电池 , 仅 次 于 汽车 用 铅 
酸 蓄电池 ,位 居 第 二 位 。2009 年 ,电动 助力 车 用 蓄电池 年 产 
量 为 32 637 763kVA > h ,同比 增长 32% 。 该 品种 的 生产 大 
户 为 天 能 、 诺 力 和 超 威 ,产量 分 别 为 921 万 kVA. h.823 万 
kVA -h#1720 万 kVA .jh ,三 家 合计 产量 占 该 品种 总 产量 的 
75% 。 增 量 增 加 较 大 的 为 超 威 . 汇 同 ,分 别 比 上 年 增加 387 
万 kVA + h 和 161 万 kVA. h, 

密封 便携 式 蓄电池 有 5 家 企业 参加 汇总 ,年 产量 为 
2 742 497kVA - h [AEC RE 17%. tA P BA 2) ABR 
公司 是 该 品种 的 产量 大 户 ,年 产 175 万 kVA，h, 占 行业 总 产 
量 的 63. 8% 。 新 增 企业 华侨 蓄电池 厂 产 量 为 15 万 kVA -hs 

其 他 用 蓄电池 有 12 家 企业 参加 汇总 ,年 产量 4 269 505 
kVA .hh, 同 比 增长 72% ,新 增 企业 7 家 。 该 品种 的 产量 大 户 
是 瑞 达 ,产量 为 177 万 kVA: bh, 同比 增长 31% ;天 能 产量 
106 万 kVA .hh ,同比 增长 22% 。 

HO 2009 年 , 铬 酸 著 电池 行业 结束 了 连续 十 见 年 出 


口 快 速 增长 的 势头 ,首次 出 现 负增长 。 据 海关 统计 ,蓄电池 


出 口 额 下 降 39. 86% 。 其 中 ,起 动用 电池 (税则 号 8371000 ) 
2009 年 出 口 17 698 万 美元 ,同比 下 降 41. 3% ;其 他 用 蓄电池 
(税则 号 85072000 ) 2009 年 出 口 103 517 万 美元 ,同比 
降 39. 6% 。 | | . 
2009 年 ,有 22 家 企业 产品 销售 东南 亚 .澳大利亚 .欧盟 
和 美国 ,出 口 总 量 7 256 149kVA - h, ,同比 下 降 28% 。 出 口 
量 较 多 的 企业 为 东海 .扬州 阿波 罗 蓄 电池 有 限 公 司 、 广 东 狐 
狮 工业 集团 有 限 公司 、 丰 日 . 雄 帮 ,分 别 为 139 万 kVA + h、77 
万 kVA . h .32 万 kVA .h、31 AKVA .h 和 29 万 kVA.h, 其 
中 东海 出 口 量 增加 36 万 kVA ho 14 家 企业 出 口 负 增长 ， 
其 中 8 家 企业 降幅 较 大 , 均 在 50% 以 上 ,最 高 降幅 达 188% 。 


213 


中 国电 器 工业 年 鉴 


科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,车 电池 行业 从 事 科 研 开 
发 的 人 员 4 418 人 。32 家 企业 共 筹 集 科 技 活 动 经 费 136 381 
万 元 ,同比 增长 90 多 ,但 仪 占 主 营业 务 收 入 的 2.7% ,还 需 加 
大 科研 投资 力度 。 投 入 科研 资金 较 多 的 企业 有 :天 能 21 486 
万 元 ,风帆 13 168 万 元 , 超 威 12 OOO 2c , HES 310 万 元 。 

据 不 完全 统计 ,2009 年 铅 酸 蓄电池 行业 完成 30 多 项 国 
家 级 重点 科研 项 目 ,400 多 项 省 重点 科研 项 目 。 山 东 渔 搏 革 
电池 公司 2009 年 完成 固定 胶体 阀 控 电 池 、 高 比 能 长 寿命 牵 
引 电 池 和 电动 车 电池 的 研制 。 武 汉 银 泰 研制 的 新 型 胶体 已 
投入 产业 化 生产 。 超 威 承 担 了 浙江 省 重点 技术 创新 项 
目 一 一 太阳 能 风能 发 电 系统 用 胶体 蕃 电池 、 省 级 工业 新 产 
品 一 一 3DM180 电动 汽车 用 磷酸 铁 锂 电池 的 研制 。 圣 阳 申 
请 承担 了 超级 电池 研发 和 产业 化 、 混 合 动力 汽车 铝 酸 著 电 
池 建 设 项 目 等 国家 级 项 目 。 

2009 年 全 行业 申请 专利 89 项 , 获 批 57 项 。 

质量 及 标准 FAR BAT iy 2009 年 上 报国 家 标准 8 
项 ,已 获 批准 的 标准 有 8 项 , 即 JB/T 9654—2010¢ Se 8 
池 用 固化 管 》JBZT 10052 一 2010《 铅 酸 蓄电池 用 电解 液 》、 
JB/T 10053 一 2010《 铝 酸 蓄 电池 用 水 》、JB 8200 一 2010《 煤 矿 
防爆 特殊 型 电源 装置 用 铅 酸 蓄电池 》、GB/AT 23638 一 2009 
《摩托 车 用 铅 酸 蓄电池 GB/T 23754—2009 ( 45 M Be E wi 
槽 》.CBZT 18332. 1—2009¢ 电动 道路 车 辆 用 铅 酸 蓄电池 》、 
GB/T 23636 一 2009《 铅 酸 蓄 电池 用 极 板 》。 

SRG 骆驼、 天 能 风帆、 超 威 商标 被 评 为 “中 国 驰 名 
商标 ”后 ,2009 年 杰 斯 特 也 被 评 为 “中 国 驰 名 商标 ”。 浙 江 
古越 蕾 电池 公司 被 评 为 全 国 机 械 工 业 质 量 效益 型 先进 企 
Me ,江苏 双 登 电源 公司 获 国家 “环境 友好 企业 ”称号 。 浙 江 
天 能 蓄电池 公司 进入 中 国 制造 业 500 强 , 入选 浙江 省 转型 
升级 应 对 危机 的 典型 企业 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2009 年 , 铅 酸 蓄电池 行业 累计 
投资 129 039 万 元 ,同比 增长 超过 35% 。 

在 统计 的 54 家 企业 中 ,有 34 家 进行 了 不 同 规模 的 扩建 
改造 ,资金 大 部 分 用 于 扩建 厂房 和 技术 改造 ,增添 了 先进 设 
备 ,由 此 造就 了 一 批 年 产量 为 百 万 千 伏 安 时 的 大 中 型 企业 。 
其 中 ,投资 1 亿 元 以 上 的 有 江苏 快乐 蓄电池 公司 . 超 威 和 广 
ARRAES 000 万 ~ 1 亿 元 的 有 华 富 .河南 金马 、 
雄 万 、 双 登 和 安徽 迅 启 ,这 些 企业 2009 年 的 产值 和 主 营业 务 
收入 均 以 亿 元 增加 。 

主要 问题 200 年 , 铅 酸 蓄 电 凶 行业 面临 的 最 大 问题 





是 国家 环保 新 政策 的 出 台 ,政策 规定 攻 电 池 厂 区 距 居 民 区 
最 少 要 500m。 环 保 问 题 固 然 有 企业 自身 的 问题 ,但 对 铅 酸 
蓄电池 的 传统 看 法 及 外 部 因素 在 一 定 程度 上 也 阻碍 了 企业 
的 正常 发 展 。 以 广东 涉 铅 事件 为 例 ,该 公司 2004 年 建 三 时 
的 地 块 为 无 人 居住 的 工业 用 地 ,但 随 着 农村 城镇 化 进程 的 
加 快 , 企 业 附近 不 仅 建 起 了 民宅 ,还 向 厂房 越 来 越 乔 近 。 环 
保 指标 是 便 指 标 , 在 这 种 情况 下 ,企业 的 关 、 停 是 不 可 避免 
的 。 而 这 种 现象 在 铅 酸 蓄 电池 行业 并 不 是 少数 。 铅 酸 蓄 电 
池 行 业经 过 多 年 的 技术 改造 ,多 数 企业 已 达到 国家 环保 要 
求 。 铅 酸 蓄电池 行业 属于 小 行业 ,部 分 企业 环保 设备 还 不 
完善 ,因此 为 铅 酸 蓄电池 行业 提供 配套 设备 的 公司 应 把 开 
发 一 流 的 蓄电池 环保 设备 纳 人 重要 日 程 。 

铝 酸 蓄电池 自 1860 年 问世 以 来 ,历经 150 年 而 不 衰 ,不 
仅 是 因为 其 具有 技术 成 熟 .价格 低廉 ,安全 性 高 和 可 再 生 循 
环 等 突出 优点 ,还 与 其 近 些 年 在 竞争 中 发 展 了 许多 新 技术 
密切 相关 。 铅 酸 董 电池 作为 一 个 能 量 转换 装置 ,拥有 丰富 
的 资源 并 可 循环 利用 ,回收 率 高 达 98% 。 我 国 铬 酸 著 电池 
技术 具有 国际 领先 优势 ,是 新 能 源 开 发 中 不 可 缺少 的 配套 
产品 ,如 电动 汽车 和 混合 动力 汽车 。 但 2009 年 的 统计 数据 
显示 ,行业 的 产值 利润 率 及 主 营业 务 收 入 利润 率 很 低 ,大 多 
数 企业 毛利 在 6 和 左右 , 饥 酸 蓄电池 行业 已 进入 薄利 时 代 ， 
后 继 发 展 举步维艰 ,应 引起 行业 和 相关 主管 部 门 的 关注 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 铅 酸 蕾 电池 分 会 徐 红 ] 


电工 合金 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,国际 金融 危机 对 电工 合金 行 
业 的 影响 基本 消失 ,特别 是 在 经 过 前 几 年 大 规模 的 厂房 建 
设 .设备 更 新 改造 以 及 新 产品 研发 后 ,以 覆 铜 钢 和 电 融 元 件 
为 代表 的 产品 进入 规模 化 生产 ,整个 行业 的 工业 总 产值 大 
幅 增长 ,全 行业 完成 工业 总 产值 4 当年 价 , 下 同 ) 24600 000 
万 元 , 比 上 年 增长 21% , 电 触 头 材料 产量 同比 小 幅 增长 5% 。 
2009 年 电工 合金 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 1。 


表 1 2009 年 电工 合金 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 










序号 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 
中 希 合金 有 限 公 司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 
佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 
浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公 司 
温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 
上 海 人 民 电 器 三 电 器 触 头 分 厂 
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TIEFE 















利润 总 额 (万 元 ) 
5 482 
3 542 
915 
1 408 
2 647 
1 947 






488 
406 
105( 另 加 铜 基 触 头 10.5 万 件 ) 
1 150 
50( 另 有 金属 化 陶瓷 8 万 只 ) 
1 076 
96 











行业 概况 


( 续 ) 






利润 总 额 (万 元 ) 
246 











安平 县 飞 畅 电 工 合金 有 限 公司 
浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 
浙江 乐 银 合金 有 限 公司 


产品 分 类 产量 2009 年 ,全 行业 银 基 电 触 头 材料 ( 线 2 2009 年 电工 合金 分 类 产量 
材 . 片 材 ) 产 量 约 为 1 020t, 比 上 年 增长 5% ; 铜 基 触 头 材料 
(主要 为 CuW 触 头 ,不 含 真空 开关 用 触 头 和 低压 用 铜 基 触 
头 ) 约 390t, 比 上 年 增长 8% ;真空 开关 用 触 头 材料 (主要 为 






电 触 头 材 料 












CuCr 系列 ) 产 量 约 310 万 片 , 比 上 年 增长 7% ;其 他 电工 合 志和 so 
金 材料 (包括 换 向 器 用 银 铀 合金 、 热 双 金 属 和 焊料 等 ) 约 HORS 106 
7 050t, 比 上 年 增长 10% ;铸造 铝 镍 销 磁 钢 约 2 700t， 比 上 年 银 铀 合金 3 200 
略 有 减少 。2009 年 电工 合金 分 类 产量 见 表 2。 热 双人 金属 1 500 

市 场 及 销售 2009 年 全 行业 实现 产品 销售 收入 约 其 他 1 600 
573 000 万 元 ,利润 总 额 约 29 500 万 元 ,出 口 创汇 约 2 000 万 美 。 sea 


元 , 比 上 年 增长 18% 。2009 年 国内 产品 销售 收入 前 10 名 企 


铸造 锅 镍 销 磁 钢 
业 见 表 3。2009 年 电工 合金 产品 出 口 创汇 主要 企业 见 表 4。 


RI 2009 年 国内 产品 销售 收入 前 10 名 企业 


产品 销售 收入 全 员 劳 动 生产 率 
个 











| | 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 72 703 144 银 基 触 头 

2 | 中 希 合金 有 限 公司 银 基 触 头 .复合 带 

3 | 桂林 人 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 银 基 触 头 

4 | 浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公司 铜 铬 触 头 .金属 化 陶 次 
5 | 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 热 双 金属 AALS 

6 | 温州 宏 丰 电 工 合金 有 限 公司 银 基 触 头 . 铜 钢 复合 带 
7 | 上 海 人 民 电器 厂 电器 触 头 分 厂 银 基 触 头 

8 | 安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 银 铜 合金 . 银 基 触 头 

9 | 浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 银 基 触 头 





Yt 
(m 





浙江 乐 银 合金 有 限 公司 





银 基 触 头 


表 4 2009 年 电工 合金 产品 出 口 创汇 主要 企业 
















序号 


企业 名 称 UO A O 


苏州 市 三 立 电工 合金 有 限 公 司 振动 锤 





出 口 国家 和 地 区 - 






创汇 额 ( 万 美元 ) 
430 
































I 

2 上 海 人 民 电 器 厂 触 头 分 厂 银 基 触 头 美国 韩国 353 
3 温州 宏 丰 电 工 合金 有 限 公司 银 基 触 头 ET HG fk 日 本 .美国 .乌克兰 等 352 
4 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 银 基 触 头 欧洲 .美国 及 中 国 香港 地 区 268 
5 陕西 斯 瑞 工 业 有 限 责任 公司 Hel FS ASA .屏蔽 简 泰国 .日 本 及 中 国 香港 地 区 180 
6 宁波 盛事 达 磁 业 有 限 公司 铝 镍 销 磁 钢 法 国 .德国 .印度 等 110 
7 宁波 神 乐 电 工 合金 有 限 公司 银 基 触 头 SET IG fk 新 加 坡 .印度 ,中国 香港 地 区 105 
8 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 热 双 金 属 . 银 基 触 头 . 银 铜 带 | 印度 ,中 国 香港 地 区 32 
9 浙江 乐 银 合 金 有 限 公司 锦 钉 形 触 头 ,线材 俄罗斯 等 22 


— 
© 


桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 铜 铬 触 头 东南 亚 


科技 成 果 及 新 产品 经 过 40 多 年 的 发 展 , 电 工 合金 行 ”性 能 来 看 ,高 端 产品 (如 高 性 能 的 银 氧 化 锡 电 触 头 材料 等 ) 
业 取 得 了 长 足 的 进步 ,品种 基本 齐全 ,满足 了 中 低 端 电器 产 ”的 性 能 与 发 达 国 家 相 比 差距 仍然 较 大 。 由 于 我 国生 产 企业 
品 和 部 分 高 端 电器 产品 的 需求 ,并 有 部 分 出 口 。 但 从 技术 ” 较 多 ,能 生产 电 触 头 材料 片 材 和 线材 的 企业 就 有 20 RR, 
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而 专门 生产 锦 钉 形 电 触 头 企业 则 超过 150 家 。 企 业 间 珊 争 
非常 激烈 且 以 价格 战 为 主 , 使 得 电 触 头 材料 的 利润 非常 低 。 
行业 内 有 实力 的 企业 不 再 单一 地 以 电 触 头 材料 参与 竞争 ， 
而 是 通过 生产 触 头 元 件 来 提高 产品 的 附加 值 。 经 过 近 几 年 
的 研发 以 及 大 规模 的 厂房 建设 和 设备 的 更 新 改造 ,以 覆 铜 
钢 及 由 履 锅 钢 制 造 的 触 头 元 件 为 代表 的 产品 生产 线 陆 续 投 
入 运行 ,并 批量 生产 ,产值 和 利润 均 有 和 较 大 幅度 的 提高 , 亦 
使 企业 在 竞争 中 处 于 有 利 地 位 。 

浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公 司 的 ALLO, 陶 次 金属 化 技术 
获 浙江 省 科技 成 果 奖 三 等 奖 。 该 技术 能 使 Al,0， 陶 次 端面 
金属 化 层 的 抗 拉 强 度 .厚度 均匀 性 、 组 织 致密 性 以 及 封 管 后 
的 漏 气 率 等 关键 指标 达到 国家 先进 水 平 。 

通过 优选 原材料 粉末 和 添加 剂 组 合 , 并 在 雪 化 制 粉 技 


术 的 基础 上 综合 多 种 工艺 技术 开发 出 在 银 粉 中 加 和 添加剂 


的 新 工艺 ,桂林 人 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 成 功 研 制 
出 适用 于 低压 接触 髓 的 环保 型 纳米 AgSn0; 电 触 头 材料 。 
通过 溶胶 包 覆 法 与 粉末 冶金 法 相 结 合 的 方法 ,成 功 制备 出 
纳米 AgSn0:(10) 线 材 ,其 SnO, 颗粒 的 平均 尺寸 <80nm, 且 
均匀 分 布 于 银 基体 中 。 该 公司 还 对 断路 器 用 熔 渗 法 AgW、 
AgWC 电 触 头 生 产 线 进 行 了 技术 改造 ,设计 投产 能 力 为 
5VYa, 年 底 已 达到 500kg 的 年 生产 能 力 。 

福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 的 新 项 目 一 一 银 金属 氧化 
物 异型 三 复合 市 材 2009 年 底 通 过 开发 区 经 济 发 展 局 主持 的 
鉴定 ,年 投产 能 力 St. 

温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 的 新 型 双向 复合 接点 国产 
化 的 开发 与 研究 项 目 获 温州 市 科技 进步 奖 三 等 奖 。 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 的 高 性 能 环保 型 银 氧 
化 锡 电 触 头 批量 化 推广 项 目 , 已 开发 出 银 氧 化 锡 电 触 头 系 
列 品种 并 推广 应 用 。 热 双 金 属 高 温 型 薄 带 批量 化 生产 项 目 
已 解决 合格 率 低 .温度 不 稳定 等 问题 ,成功 开发 出 适应 国内 
市 场 的 高 温 型 热 双 金属 薄 带 。 

安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 的 高 清洁 无 溅 散 AgCu 
焊料 项 目 2009 年 底 完 成 设备 安装 调试 ,设计 投产 能 力 


180 t/a, 

ABABA) AALI KERRAT) AR 
(13.9) 电 触 头 材料 开发 项 目 2009 年 底 通过 上 海 电气 集团 
股份 有 限 公 司 主持 的 鉴定 ,设计 投产 能 力 10Va。 

浙江 乐 银 合 金 有 限 公 司 自 主 研发 的 半自动 锦 接 机 和 全 
自动 锦 接 机 已 投入 使 用 ,设计 投产 能 力 分 别 为 10 万 件 
( 套 )/d 和 20 万 件 ( 套 )/d, 已 分 别 达到 8 万 件 ( 套 )/d 和 10 
万 件 ( 套 )/d 的 生产 能 力 。 

柳州 市 建 益 电工 材料 有 限 公 司 的 电 沉 积 法 AgZn0/Cu 
电 触 头 和 银 跷 板 生产 线 2009 年 底 通 过 柳州 市 科技 局 主持 的 
鉴定 ,设计 能 力 为 1 ~2V 月 ,已 投入 试 生产 。 

质量 及 标准 2009 年 ,5 家 企业 的 7 种 产品 获 中 国电 器 
工业 协会 质量 可 信 产 品 推介 。 分 别 为 ， 

温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 : 双 向 复合 电 接 点 AgNi 
(10)/Cu/AgNi( 10 ) , 规格 为 (3.0 ~4.5) x (0.8 ~1.5)/ 
(1.5~2.5) x(1~3); 双 向 复合 电 接 点 AgCdO(12)/Cw/ 
AgCdO ( 12), 规格 为 (3.0 ~ 4.5) x (0.8~1.5)/ 
(1.5~2.5) x(1-~3)。 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 : AgSnO0, 片 材 
(P. M) ,厚度 1 ~3mm;AgNi(10) 线 材 , 线 径 0.8 ~3mm。 

安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 : 换 向 器 用 银 钢 合 金 带 ， 
B(0. 50 ~0. 90) x (10 ~50), 

上 海 人 民 电 器 厂 电 器 触 头 分 厂 : 银 氧 化 锅 正 方形 弧 面 
触 头 AgCdO(17) (LO) -T, 规 格 为 (6 ~ 10) x (6 ~10)/ 
(1.5~2.0)/(0.1~0.4)Rx x, 

浙江 乐 银 合金 有 限 公 司 : 锦 钉 形 触 头 用 银 镍 (10) 线 材 ， 
线 径 0.9 ~2. 85mm, 

2009 年 ,全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 会 负责 制定 , 修 
订 了 GB/T x x x x《 电 触 头 材料 金 相 试 验方 法 》 和 
JB/T 8632《 电 触 头 材 料 电 弧 烧 损 试验 方法 》 等 5 项 标准 ,在 
2009 年 全 国电 工 合 金 标 准 化 技术 委员 会 年 会 上 通过 了 
审查 。 

2009 年 批准 发 布 的 电工 合金 行业 国家 标准 见 表 5。 


表 5 2009 年 批准 发 布 的 电工 合金 行业 国家 标准 


标准 编号 标准 名 称 


1 GB/T 13888—2009 


GB/T 24268—2009 
GB/T 24269—2009 
GB/T 24270—2009 
GB/T 24273—2009 
GB/T 24271—2009 
GB/T 24272-—2009 
GB/T 24296—2009 
GB/T 24297—2009 
10 GB/T 24298—2009 
1] GB/T 24299-—2009 
12 GB/T 24300—2009 


铀 铬 铁 电 触 头 材料 技术 条 件 


电 触 头 材料 电 性 能 试验 方法 
热 双 金属 条 形 元 件 技术 条 件 


烧结 软 位 材料 技术 条 件 


Oo o ~ HO wr Bp WY WP 


热 双 金 属 横向 弯曲 试验 方法 


铜 钨 电 触 头 缺 陷 检 测 方法 


在 开 磁 路 中 测量 磁性 材料 矫 奖 力 的 方法 


银 氧化 锡 电 触 头 材 料 化 学 分 析 方 法 


永 磁 材料 磁性 能 温度 系数 测量 方法 


热 双 金 属 平 螺旋 形 元 件 机 械 转 矩 率 试验 方法 


热 双 金属 螺旋 形 元 件 热 偏 转 率 试 验方 法 


热 双 金 属 碟 形 元 件 机 械 寿命 试验 方法 





2009. 06. 19 2010. 02. 01 
(代替 GB/T 24297 一 1992) 
2009. 06. 19 2010. 02. 01 
2009. 06. 19 2010. 02. 01 
2009. 06. 19 ~ 2010. 02. 01 
2009. 06. 19 2010. 02. 01 
2009. 06. 19 2010. 02. 01 
2009. 06. 19 2010. 02. 01 
2009. 09. 30 2010. 02. 01 
2009. 09. 30 2010. 02. 01 
2009. 09. 30 2010, 02.01 
2009. 09. 30 2010. 02. 01 
2009. 09. 30 2010. 02. 01 


行业 活动 2009 年 5 月 19~21 日 ,中 国电 器 工业 协会 
电工 合金 分 会 第 六 次 会 员 大 会 在 浙江 温州 举行 。 会 议 选 举 
产生 了 以 桂林 电器 科学 研究 所 为 理事 长 单位 ,上 海 电 科 电 
工 材料 有 限 公司 .沈阳 造 币 三 .浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公 
司 .杭州 永 磁 集团 有 限 公 司 .辽宁 金昌 新 材料 有 限 公司 、 佛 
山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 为 副 理 事 长 单位 ,北京 机 床 
电器 有 限 责任 会 司 等 19 家 单位 为 理事 单位 的 第 六 届 电 工 
合金 分 会 理事 会 。 

中 国电 器 工业 协会 电工 合金 分 会 .全 国电 工 合金 标准 
化 技术 委员 会 .中 国电 工 技 术 学 会 绝缘 材料 与 绝缘 技术 专 
委 会 .中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 于 2009 年 10 月 
13 ~ 15 日 在 天 津 联合 召开 电工 材料 技术 发 展 论坛 ,170 名 
代表 参加 会 议 。 在 电工 合金 技术 发 展 研讨 分 会 场 , 陈 妙 农 
教授 河北 工业 大 学 的 李志刚 教授 分 别 就 "绿色 经 济 与 电工 
合金 "和 "电器 可 靠 性 检测 设备 设计 原理 .应 用 及 发 展 动 
态 " 作 了 专题 讲座 。 

由 中 国电 工 技术 学 会 电工 产品 可 靠 性 研究 会 主办 、 乐 
清 市 科技 局 协办 的 第 三 届 电 工 产品 可 靠 性 与 电 接触 会 议 于 
2009 年 10 月 18 ~21 ANA KA PH .英国 .美国 、 
日 本 .加 拿 大、 瑞士 .波兰 ,德国 等 国家 的 150 多 位 从 事 电 工 
产品 可 靠 性 、 电 接触 、 电 接触 材料 研究 、 生 产 及 应 用 的 专家 
学 者 参加 了 会 议 。 会 议 共 发 表 论 文 107 篇 ,其 中 国外 论文 
14 篇 ,国内 论文 91 篇 ,中 外 合 著 论文 2 篇 。 论 文 主要 涉及 
电力 、 电 机、 电器 等 产品 ,其 中 有 关 电 接触 基本 理论 及 应 用 
研究 的 最 多 , 约 占 论文 总 数 的 一 半 ; 可 靠 性 方法 研究 及 应 用 
的 论文 27 篇 ;可 靠 性 及 模型 研究 的 论文 15 篇 ;可 靠 性 评价 
及 试验 研究 的 论文 9 篇 ; 电 接 触 材料 的 论文 8 篇 。 

全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 会 于 2009 年 12 月 1~4 
日 在 江苏 苏州 召开 了 第 二 届 全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 
会 2009 年 年 会 ,共有 36 位 委员 及 特 邀 专家 参加 了 会 议 。 
会 议 审 查 并 通过 了 《 电 触 头 材 料 金 相 试验 方法 》 等 5 项 国家 
标准 和 机 械 行业 标准 送审 稿 。 会 议 还 通报 了 全 国电 工 合金 
标准 化 技术 委员 会 换届 情况 和 2010 年 标准 制 修订 计划 ,并 
提出 了 组 建 标准 起 草 小 组 的 建议 。 

[拟稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 谢 永忠 审 稿 人 :桂林 
电器 科学 研究 所 陈 京 生 ] 


”家 用 电器 


生产 发 展 情况 ” 受 国 际 金融 危机 影 啊 ,2009 年 上 半年 
家 电 企业 内 销 增长 缓慢 ,出 口 大 幅 下 滑 。 但 在 家 电 下 乡 .以 
旧 换 新 .节能 惠 民政 策 以 及 增值 税 改革 和 出 口 退 税 增加 等 
利好 政策 的 刺激 下 ,家 用 电 融 行业 进入 新 的 调整 期 ,内 销 快 
速 增长 ,出 口 量 也 触 底 回 升 。 


行业 概况 


2009 年 ,家 用 电器 行业 完成 工业 总 产值 7 432 亿 元 , 同 
比 增长 6. 7% ;工业 销售 产值 同比 增长 3. 28% ; 电 冰 箱 、 冷 
AB .洗衣 机 .电热 水 器 等 产品 产量 大 幅 增长 。2009 年 家 用 
电器 产品 产量 见 表 1。2009 年 家 用 电器 产量 地 区 分 布 见 
#2. 


1 2009 年 家 用 电器 产品 产量 














同比 增长 (% ) 


家 用 电 冰 箱 6 063. 58 18.8 
家 用 冷柜 1 258. 03 23.8 
洗衣 机 4 935. 84 13.0 
空调 器 8 153. 27 -4.1 
电热 水 器 1 989. 24 15.7 
微波 炉 6 038. 21 -4.0 
Ha OR ER 14 956. 92 12.5 
EB, KUN 14 365. 33 0.8 


1 684. 76 


注 : 数 据 来 源 于 国家 统计 局 。 
R2 2009 年 家 用 电器 产量 地 区 分 布 








占 该 品种 产量 
比例 (和 ) 










山东 ,浙江 .广东 和 湖北 


洗衣 机 浙江 .安徽 .江苏 和 山东 78. 1 
空调 器 广东 ,安徽 ,湖北 和 山东 74.2 
电热 水 器 广东 .江苏 .山东 和 湖北 94. 4 
微波 炉 CRA. .上海 和 福建 99. 4 
电 饭 锅 广东 .上 海 .浙江 和 江苏 99. 6 
电 风 扇 广东 ,浙江 ,福建 和 江苏 99. 1 


家 用 吸尘器 | 广东 ,浙江 .江苏 和 天 津 
注 : 数 据 来 源 于 国家 统计 局 。 


根据 家 电 下 乡 信息 管理 系统 公布 的 数据 ,截至 2009 年 
12 月 31 日 ,通过 信息 系统 登记 销售 家 电 下 乡 产品 3 767. 98 
万 台 , 共 计 692. 57 亿 元 。 其 中 , 电 冰 箱 1 560. 82 万 台 ,洗衣 
机 558. 46 万 台 , 空 调 器 301.16 万 台 , 热 水 器 125. 07 FG, 
微波 炉 12. 79 万 台 , 电 磁 灶 19. 16 万 台 。 共 有 343 家 企业 参 
与 家 电 下 乡 ,其 中 海尔 .美的 .长虹 海信、 格力 、 创 维新 飞 、 
TCL .康佳 .联想 等 企业 或 企业 集团 销售 额 排名 前 十 ,销售 额 
合计 543. 63 亿 元 , 占 总 销售 额 的 78.5% 。 海 尔 、 美 的 .长 
虹 海信 4 家 销售 额 合计 392.32 亿 元 , 占 总 销售 额 的 
56.6% 。2009 年 各 下 乡 产品 销售 量 .销售 额 见 表 3。 


RI 2009 年 各 下 乡 产 品 销售 量 、 销 售 额 


产品 名 称 空调 器 


热水器 





KH PS Hee | AEG | 1 560. 82 | 558.46 





注 :数据 来 源 于 家 电 下 乡 信息 管理 系统 。 
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商务 部 发 布 的 信息 显示 ,截至 2009 年 12 月 30 H, RE 
9 个 家 电 以 旧 换 新 试点 省 市 共 销 售 5 大 类 新 家 电 360.2 万 
台 ,销售 额 140. 9 亿 元 。 试 点 省 市 共 回 收 废旧 家 电 402.6 万 
台 , 其 中 废旧 电视 机 298. 1 万 台 , 占 总 数 的 74. 1% 。 消 费 者 
购买 的 新 家 电 多 为 平板 电视 ,节能 空调 以 及 三 门 .双开 门 冰 
” 箱 等 中 高 档 家 电 , 其 中 三 门 、 对 开门 及 多 门 冰 箱 的 销售 已 占 
冰箱 总 销售 量 的 60% , 较 上 年 同期 增长 近 3 倍 。 

1. 冰箱 

受 全 球 金融 危机 的 影响 ,2009 年 冰箱 市 场 开 局 遇 冷 。 
2009 年 1 月 ,冰箱 产量 同比 下 滑 ;2009 年 2 月 ,家 电 下 乡 政 
策 开 始 在 全 国 范围 实施 ,冰箱 成 为 最 受 欢迎 的 产品 ;2009 年 
前 三 个 季度 , “家电 下 乡 ” 冰 箱 销 量 已 经 远 超 业界 全 年 700 
万 台 的 销售 预期 ;2009 年 “家 电 下 乡 ” 冰箱 全 年 销量 为 
1 560. 82 万 台 , 占 “家 电 下 乡 ” 各 产品 销量 总 和 的 41. 4%。 
在 品牌 占有 率 上 ,海尔 以 绝对 的 优势 占据 冰箱 品牌 销量 第 
一 的 位 置 。 

2. 洗衣 机 

2009 年 1 ~7 月 ,国内 市 场 洗 衣 机 销量 1 372 万 台 , 同 比 
下 降 1.2% ;进入 8 月 ,洗衣 机 市 场 开 始 回暖 ,连续 2 个 月 销 
量 出 现 同比 增长 。 国 家 统计 局 数据 显示 ,2009 年 全 国 洗衣 
机 产量 4 935. 84 万 台 , 同 比 增长 13% 。2009 年 的 洗衣 机 市 
场 ,一 二 级 高 端 城市 及 农村 中 低 端 市 场 成 为 吏 点 。 深 简 洗 
衣 机 、 大 容量 洗衣 机 等 高 端 产品 销售 迅速 增长 ,家 电 下 乡 政 
策 也 扩大 了 农村 洗衣 机 市 场 规模 。 品 牌 方面 ,2009 年 ,海尔 
洗衣 机 在 市 场 份额 上 领先 于 其 他 品牌 。 

3. 空调 器 

财政 部 数据 显示 ,截至 2009 年 12 月 31 日 ,全 国共 销售 
一 、 二 级 高 效 节能 空调 420 万 台 , 是 2008 年 销量 的 3 倍 。 自 
“节能 惠 民 工程 实施 以 来 ,共有 27 家 企业 4 290 个 型 号 的 
高 效 节 能 空调 纳 人 节能 产品 惠 民 工程 推广 目录 ,志高 604 
个 产品 进入 目录 ,其 中 一 级 能 效 空调 达到 403 个 。 格 兰 仕 
空调 在 家 电 下 乡 .节能 惠 民 工程 等 利好 内 需 政策 推动 下 , 内 
销 同比 增长 250% ,成 为 产品 增幅 最 高 的 品牌 。 

4. 微波 炉 

国家 统计 局 数据 显示 ,2009 年 微波 炉 生 产 总 量 为 
6 038.21 万 台 。 年 报 显示 ,格兰仕 微波 炉 全 年 产量 2 045 万 
E ,美的 微波 炉 全 年 产量 1 943.3 万 台 , 格 兰 仕 与 美的 微波 
炉 产量 占 总 产量 的 66% 。2009 年 ,格兰仕 微波 炉 继续 一 枝 
独 秀 , 国 内 市 场 销量 增 速 突破 60% 。 

5. FAR HR 

国家 统计 局 数据 显示 ,2009 年 电 饭 锅 生产 总 量 为 
14 956. 92 万 台 , 同 比 增长 12. 5% 。 广 东 省 2009 年 电 饭 锅 累 
计 产 量 为 13 678. 91 万 台 ,同比 增长 13. 82% , 占 全 国电 饭 锅 
总 产量 的 91. 46% 。 

6. N | 

据 国家 统计 局 所 属 中 国 行业 企业 信息 发 布 中 心 公 布 的 
2009 年 度 中 国 市 场 商品 销售 统计 ,美的 电 风 肩 以 国内 市 场 
占有 率 45.7% , 居 全 国 销量 第 一 , 比 10 强 中 其 他 9 个 品牌 
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的 销量 总 和 还 多 。 

出 口 概况 ”国家 统计 局 .中国 轻 工业 联合 会 的 统计 数 
据 显示 ,2009 年 我 国家 电 产 品 进出 口 逐 渐 回 升 ,累计 出 口 
313. 24 亿美 元 ,同比 下 降 13.27% 。 国 家 鼓励 出 口 的 退税 
政策 及 国际 经 济 危 机 影响 的 减弱 对 家 电 产 品 出 口 起 到 了 一 
定 的 促进 作用 ,2009 年 下 半年 ,各 大 类 产品 出 口 降幅 均 有 所 
Wea, ACHP ,家 用 电 冰 箱 出 口 量 同比 下 降 4. 86% ,降幅 比 上 
FEK 7.81 个 百分点 ;家 用 洗衣 机 出 口 量 同 比 下 降 
6. 12% ,降幅 比 上 半年 收 窜 14. 15 个 百分点 ;家 用 空调 出 口 
量 同比 下 降 25. 61% ,降幅 比 上 半年 收 窗 8. 19 个 百分点 ;家 
用 电热 水 器 出 口 量 同比 下 降 29. 38% ,降幅 比 上 半年 收 窜 
13.76 个 百分点 。2009 年 下 半年 家 用 电器 出 口 额 降幅 比 上 
FEKE 7.55 个 百分点 。 

海关 统计 数据 显示 ,2009 年 ,大 部 分 小 家 电 产 品 出 口 量 
呈 下 降 态 势 。 其 中 ,电热 水 器 出 口 314.3 万 台 , 同 比 下 降 
44% ,成 为 降幅 最 大 的 产品 ;其 次 为 电 吹 风机 ,出 口 量 同 比 
下 降 21. 19% 。 然 而 ,空气 净化 器 .电磁 灶 出 口 量 却 出 现 正 
增长 ,空气 净化 器 同比 增长 15. 96% 。 有 吸尘器 微波炉 OE 
机 和 电 茶 壶 、 榨 半 机 、 电 风扇 占据 小 家 电 出 口 额 前 5 名 的 位 
置 。 吸 尘 器 微波炉 全 年 出 口 额 分 别 为 20.24 亿美 元 和 
18. 59 亿美 元 ,分 别 占 家 电 产 品 总 出 口 额 的 6.5% 和 6% ,是 
小 家 电 出 口 额 较 高 的 产品 类 别 。 

2009 年 ,我 国家 用 电器 对 美国 出 口 111.6 亿美 元 ,同比 
下 降 3. 1% ;对 欧盟 出 口 56. 2 亿美 元 ,同比 下 降 24. 8% 。 销 
往 以 上 两 地 出 口 额 占 同期 我 国家 电 出 口 总 额 的 53.6%。 同 
期 ,对 日 本 出 口 40.5 亿美 元 , 逆 势 增长 22. 1% ,日 本 成 为 我 
家 用 电器 出 口 第 三 大 市 场 ,同时 也 是 亚洲 最 大 出 口 市 场 。 
此 外 ,对 拉丁 美洲 和 非洲 分 别 出 口 25.7 亿美 元 和 13.3 亿 
美元 ,同比 分 别 下 降 20. 1% 和 3. 4% 。2009 年 家 用 电器 分 
类 产品 出 口 见 表 4。 


表 4 2009 年 家 用 电器 分 类 产品 出 口 


数量 RK) ”金额 FERK 
( 台 ) (%) | CART) 


23 749 002 465 027.5 






































冰箱 18 726 175 224 228.5 | -8.04 
洗衣 机 13 707 550 170 971.9 | -10.03 
冷柜 4 894 618 75 649.7 | 12.05 
微波 炉 44 864 536 185 924.6 | -17.55 
电磁 灶 3 931 477 11 122.4 | -3.68 
电 吹 风机 70 811 070 32 397.8 | -15.24 
Ha A 26 441 026 30 950.9 | -4.73 
电热 水 器 3 142 549 16 289.9 | -31.98 
FB, LUN 87 933 634 115 640.8 | -13.30 
吸尘器 78 672 079 202 357.8 | -10. 36 
“咖啡 机 和 电 茶 过 |107 679 697 118 677.0 | -9.48 
Fa Mga- 84 811 176 65 060.7 | -13. 54 






4 647 239 23 940. 0 


注 : 数 据 来 源 于 海关 总 署 。 


行业 概况 


1. 空调 器 

2009 年 ,我 国 空调 产品 对 美国 出 口 618.6 万 台 , 占 空调 
器 总 出 口 量 的 26. 05% , 增 速 同比 下 降 21.05% ;出 口 额 8. 5 
亿美 元 , 占 总 出 口 额 的 18. 26% , 增 速 同比 下 降 18. 81% 。 欧 
洲 方 面 , 对 意大利 出 口 量 同比 下 降 53. 38% ,对 希腊 出 口 量 
同比 下 降 68. 89%。 亚 洲 方 面 , 除 对 日 本 出 口 量 保持 
14. 37% 的 增长 外 ,对 印度 和 中 国 香港 的 出 口 量 分 别 下 降 
60. 71% 和 35.84% 。 对 一 些 非 主 要 的 出 口 市 场 空调 出 口 量 
逆 势 上 升 ,其 中 对 拉丁 美洲 的 巴西 SHAE 93.6 
万 台 和 86 万 台 , 同 比 增长 82. 46% 和 47. 16% ;对 大 洋 洲 的 
澳大利亚 出 口 64.6 万 台 ,同比 增长 68. 67% 。 品 牌 方面 , 美 
的 空调 2009 年 出 口 超过 700 万 台 ( 套 )， 占 空调 出 口 总 量 的 
24% , 稳 届 行业 第 一 。 

2. 冰箱 

对 美国 .日 本 分 别 出 口 冰箱 217 万 台 和 166 万 台 , 销 往 
两 大 市 场 出 口 量 出 现 不 同 幅度 的 下 滑 。 出 口 荷兰 的 冰箱 达 
159 万 台 ,同比 增长 80. 35% ;出 口 法 国 的 冰箱 达 134 万 台 ， 
同比 增长 119. 96% ,两 大 市 场 道 势 上 升 。 

3. 洗衣 机 

2009 年 ,虽然 洗衣 机 出 口 量 整体 下 滑 ,但 仍 保持 相对 稳 
定 的 出 口水 平 。 出 口 市 场 以 亚洲 为 主 , 日 本 ROMER 
洗衣 机 出 口 量 最 大 的 国家 ,其 中 出 口 日 本 235 万 台 ,同比 增 
长 1.92% ;出 口 俄罗斯 92 万 台 , 同 比 下 降 15.74% 。 据 Euro 
monitor( 欧洲 透视 ) 公布 的 2009 年 全 球 洗衣 机 品牌 市 场 调 
研 数据 ,海尔 洗衣 机 以 8. 4% 的 品牌 份额 路 居 全 球 第 一 。 

4. 微波 炉 

2009 年 ,格兰仕 微波 炉 海 外 市 场 表 现 突出 ,出 口 量 整 体 
增长 ,其 中 第 四 季度 同比 增幅 最 高 。 在 北美 洲 和 欧洲 市 场 ， 
格兰仕 微波 炉 销 量 也 有 不 同 程度 的 增长 。 

5. 电磁 灶 | 

据 海关 统计 ,2009 年 上 半年 电磁 灶 出 口 滑 人 低谷 ,第 一 
季度 出 口 额 同比 下 降 2.7% ;第 二 季度 出 口 额 增 至 2500 万 
美元 ,同比 下 滑 7.3% ;第 三 .四 季度 同比 都 有 较 大 幅度 的 增 
长 。 出 口 国家 方面 ,印度 法国 .荷兰 等 国家 的 需求 大 幅 增 
加 ,拉动 电磁 灶 出 口 总 量 的 增长 。 

6. 电热 水 器 

电热 水 器 2009 年 第 一 季度 出 口 大 幅 下 降 ,第 二 季度 仍 
没 明显 起 色 ,而 第 三 季度 出 现 明 显 增长 ,使 电热 水 器 的 出 口 
出 现 新 转机 。 但 由 于 第 一 .二 季度 电热 水 器 出 口 大 幅 下 降 ， 
难以 改变 整体 出 口 下 滑 的 局 面 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,家 电 产 品 围绕 节能 \ 环 
保 、 低 碳 展开 创新 ,设计 出 更 具 人 性 化 的 既 节 能 又 舒适 方便 
的 低 碳 产品 。 

1. 冰箱 

2009 年 ,冰箱 的 设计 理念 为 保鲜 .健康 .节能 环保 .人 性 
化 ,而 低 碳 更 是 关注 的 热点 。 海 尔 冰 箱 除 应 用 无 扰 节 能 技 
AR ,无 级 变频 技术 等 国际 领先 的 节能 技术 外 ,还 通过 独特 的 
工业 设计 影响 消费 者 的 生活 习惯 ,如 卡 萨 帝 系列 的 抽 履 式 


和 多 门 设计 。 
2. 洗衣 机 

2009 年 ,洗衣 机 主要 向 高 端 \ 杀 菌 .健康 洗 ,静音 等 方向 
发 展 ,静音 洗衣 机 正在 迅速 成 为 一 种 高 端的 生活 方式 。 海 
尔 与 GE 联合 研发 的 S—D 芯 变 频 技 术 ,通过 驱动 方式 及 电 
动机 结构 的 科技 创新 ,实现 了 超 静音 效果 , 洗 净 比 高 达 
1. 23 ,并 能 自动 选择 最 合适 的 洗涤 程序 和 用 水 量 。 

3. 空调 器 

2009 年 ,中 国 空调 企业 围绕 节能 转型 ,实现 产品 升级 。 
海尔 空调 通过 整合 中 国 、 日 本 .韩国 等 领先 节能 技术 ,并 结 
合 我 国 无 氟 变 频 空 调 的 发 展 趋势 ,推出 节能 ,环保 的 A+ 无 
氟 变 频 空调 。 该 系列 产品 的 节能 效果 比 普通 3 RACH 
空调 提高 40% 以 上 。 

海信 成 功 研 制 基于 360° 直流 变频 技术 的 双 模 空调 ,并 
通过 了 国家 科技 成 果 鉴 定 。 该 空调 采用 空间 矢量 控制 技 
AR , 转 矩 补偿 技术 和 弱 磁 控制 技术 ,保证 空调 压缩 机 在 10 ~ 
150Hz 范围 内 保持 高 能 效 和 低 振 动 ORS ,达到 大 幅度 提 
高 节能 水 平和 静音 效果 。 双 模 空调 按 开机 省 电 模 式 运行 ， 
压缩 机 会 自动 选择 “黄金 频率 "运转 , 既 具 有 更 快 的 制冷 制 
热 速度 ,又 避免 了 普通 直流 变频 空调 开机 初期 高 频 运 转 造 
成 的 能 效 损失 , 比 普通 直流 变频 空调 省 电 20% 。 

4. 微波 炉 

格兰仕 的 “中 国 红 ” 光 波 炉 推出 “有 氧 生态 舱 " 设 计 , 采 
用 具有 国家 专利 的 释放 负离子 材料 ,无论 在 工作 状态 还 是 
断 电 静 止 状态 ,都 具有 负离子 增 量 功 效 。 在 微波 炉 启 动 时 
排 风 扇 便 开始 工作 , 排 风扇 挥发 的 人 负离子 会 迅速 到 达 炉 腔 ， 
同时 炉 腔 内 的 负离子 加 速 分 解 ,负离子 与 空气 中 的 水 分 子 
MES ,产生 负 氧 离子 ,对 食物 形成 “有 和 氧 ”的 包 圳 式 健 康 加 
热 。 格 兰 仕 的 有 氧 生态 舱 " 在 对 炉 腔 和 食物 杀菌 的 同时 也 
净化 了 厨房 ,开创 出 微波 炉 行 业 的 “有 和 氧 京 调 " 里 程 碑 。 

美的 推出 高 端 副 品牌 燕 立 方 ” 产 品 ,引进 东芝 技术 , 采 
用 100 ~ 300°C 的 直 喷 高 温 蒸 汽 。 美 的 微波 炉 成 为 微波 炉 行 
业 唯 一 获得 “全国 质量 奖 "的 产品 。 

质量 抽查 ”2009 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 和 上 
海 市 质量 技术 监督 局 对 家 用 空调 器 、 电 饭 锅 . 电 风 遍 ,电磁 
灶 等 产品 进行 了 抽查 。 

1. 家 用 空调 器 

上 海 市 质量 技术 监督 局 2009 年 第 二 季度 对 上 海 市 生 
产 .销售 的 家 用 空调 器 产品 开展 了 专项 监督 抽查 。 本 次 抽 
查 依据 与 家 用 空调 器 电气 安全 和 能 效 等 级 相关 的 国家 强制 
性 标准 GB 4706. 1 一 1998《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 第 
一 部 分 :通用 要 求 》.CB 4706. 32 一 2004《 家 用 和 类 似 用 途 电 
器 的 安全 热泵、 空调 器 和 除湿 机 的 特殊 要 求 》、GB 
12021. 3 一 2004《 房 间 空 气 调节 器 能 效 限定 值 及 能 源 效率 等 
级 》 以 及 空调 器 的 产品 标准 GB/T 7725 一 2004《 房 间 空 气 调 
节 器 》 和 产品 质量 明示 担保 ,对 抽查 产品 进行 了 检测 。 共 抽 
查 家 用 空调 器 产品 35 批 次 ,合格 33 批 次 ,不 合格 2 批 次 。 
其 中 ,上 海 市 企业 生产 的 10 批 次 ,合格 9 批 次 ,不 合格 1 批 
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次 ;其 他 省 市 企业 生产 的 25 批 次 ,合格 24 批 次 ,不 合格 1 
批 次 。 在 抽取 的 35 批 次 产品 中 ,壁挂 式 空调 器 21 批 次 , 落 
地 式 空调 器 13 批 次 , 窗 式 空调 器 1 批 次 。 经 检验 ,21 批 次 
壁挂 式 空调 器 全 部 合格 ,13 批 次 落地 式 空调 器 中 有 1 批 次 
不 合格 ,抽取 的 窗 式 空调 器 不 合格 。 抽 查 的 2 批 次 不 合格 
产品 问题 为 制冷 量 、 制 冷 输 入 功率 、 能 效 比 (EER)3 个 能 效 
项 目 不 达 标 。 

上 海 市 质量 技术 监督 局 2009 年 第 三 季度 对 上 海 市 生 
产 .销售 的 家 用 变频 空调 器 产品 进行 了 专项 监督 抽查 。 本 
次 抽查 依据 GB 4706. 1 一 1998《 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安 
全 第 一 部 分 :通用 要 求 》.GB 4706. 32 一 2004《 家 用 和 类 似 
用 途 电器 的 安全 ”热泵 .空调 器 和 除湿 机 的 特殊 要 求 》、 
GB/T 7725 一 2004《 房间 空气 调节 器 》、GCB 21455 一 2008《 转 
速 可 控 型 房间 空气 调节 器 能 效 限定 值 及 能 源 效率 等 级 》。 
共计 抽查 家 用 变频 空调 器 产品 21 批 次 ,其 中 壁挂 式 变频 空 
调 器 13 批 次 ,落地 式 变频 空调 器 8 批 次 ,全 部 合格 。 抽 查 
结果 表明 ,上 海 市 生产 、 销 售 的 家 用 变频 空调 器 产品 总 体质 
量 状况 较 好 。 

2. 电 饭 锅 

2009 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 对 电 饭 锅 进行 了 
国家 监督 抽查 。 抽 查 了 广东 .浙江 、 上 海 、 江 苏 4 个 省 .直辖 
市 39 家 企业 生产 的 40 种 产品 ,产品 实物 质量 合格 率 90% 。 
这 次 抽查 ,重点 对 触及 带电 部 件 的 防护 、 非 正常 工作 发热 
等 16 个 安全 指标 和 2 个 电磁 兼容 指标 进行 了 检验 。 抽 查 
中 发 现 的 主要 质量 问题 是 非 正常 工作 和 发 热 不 合格 。 国 家 
监督 抽查 质量 较 好 产品 的 生产 企业 有 广东 美的 生活 制造 有 
限 公 司 ,TCL 家 庭 电 器 ( 南海) 有限 公司 、 上 海 奔 腾 企 业 ( 集 
团 ) 有 限 公司 ,浙江 苏泊尔 家 电 制 造 有 限 公 司 。 不 合格 产品 
生产 企业 有 佛山 市 顺德 区 电 饭 锅 厂 有 限 公司 .广州 市 番禺 
区 南村 宇 辉 电器 厂 .广州 市 番禺 区 南村 半球 电器 厂 .佛山 市 
南海 区 罗 村 镇 万 之 宝 家 用 电器 厂 。 

上 海 市 质量 技术 监督 局 2009 年 第 三 季度 对 上 海 市 生 
产 .销售 的 电 饭 锅 产品 质量 进行 了 监督 抽查 。 本 次 抽查 的 
依据 为 CB 4706. 1 一 1998《 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 第 


一 部 分 ;通用 要 求 》.GB 4706. 19 一 2004《 家 用 和 类 似 用 途 电 


REE ”液体 加 热 器 的 特殊 要 求 》 和 经 备案 现行 有 效 的 
企业 标准 及 产品 明示 质量 要 求 。 共 计 抽 查 电 饭 锅 产品 36 
批 次 ,合格 35 批 次 ,不 合格 1 批 次 。 上 海 市 生产 电 饭 锅 产 


品 的 企业 仅 有 4 家 ,产品 质量 均 合格 。 

3. HE XL al | 

上 海 市 质量 技术 监督 局 2009 年 第 二 季度 对 上 海 市 生 
产销 售 的 电 风 肩 产 品 进行 了 监督 抽查 。 本 次 抽查 的 依据 
为 GB 4706. 1 一 200%《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 第 一 部 
分 :通用 要 求 》.CB 4706. 27 —2008 ¢ 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 
安全 ”风扇 的 特殊 要 求 》 和 经 备案 现行 有 效 的 企业 标准 及 
产品 明示 担保 。 共 计 抽 查 电 风扇 产品 45 批 次 ,合格 各 批 
次 ,不 合格 5 批 次 。 其 中 ,上 海 市 企业 生产 的 10 批 次 均 合 
格 ; 其 他 省 市 企业 生产 的 35 批 次 产品 ,合格 30 批 次 ,不 合 
格 5 批 次 。 

4. 电磁 灶 

国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 依据 GB 4706. 1 一 1992《 家 
用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 ”第 一 部 分 :通用 要 求 》、GB 
4706. 29 一 1992《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 电磁 灶 的 特 
REER) GB 21456 一 2008《 家 用 电磁 灶 能 效 限 定 值 及 能 源 
效率 等 级 》 等 强制 性 国家 标准 及 相应 产品 标准 的 要 求 ,对 上 
海 .浙江 .安徽 .广东 等 4 个 省 .直辖 市 49 家 企业 生产 的 73 
种 电磁 灶 产 品 进行 了 监督 抽查 ,8 种 产品 不 合格 。 抽 查 结果 
表明 ,产品 结构 和 电气 安全 项 目 符合 率 比 2008 年 提高 6.5 
个 百分点 , 比 2005 年 提高 16 个 百分点 ,产品 的 安全 使 用 性 
能 水 平稳 步 上 升 。 

中 国标 准 化 研究 院 能 效 标识 管理 中 心 于 2009 年 5 月 
至 2010 年 2 月 组 织 开展 了 2009 年 度 能 效 标识 的 市 场 专项 
检查 。 专 项 检查 的 产品 为 已 实施 能 效 标识 的 7 类 产品 , 包 
括 家 用 电 冰 箱 、 房 间 空气 调节 器 洗衣 机 ,燃气 热水器 转速 
可 控 型 房间 空调 器 、 家 用 电磁 灶 以 及 计算 机 显示 器 。 本 次 
市 场 检 查 的 购 样 地 点 为 北京 .上 海 .广州 和 成 都 4 个 城市 ， 
HAKEE m 126 台 ( 套 / 批 次 ) ,其 中 房间 空气 调节 器 33 套 、 
家 用 电 冰 箱 30 台 .洗衣 机 19 台 .燃气 热水器 11 套 、 转 速 可 
控 型 房间 空调 器 5 套 、 家 用 电磁 灶 8 S .计算机 显示 器 20 
台 ,样品 中 有 7 台 ( 套 / 批 次 ) 样 品 不 符合 相关 规定 ,总 合格 
率 94. 44% 。 其 中 ,家 用 电 冰 箱 28 台 合 格 ,2 台 不 合格 , 合 
率 93.33% ;房间 空气 调节 器 合格 率 100% ;洗衣 机 16 AA 
格 ,3 台 不 合格 ,合格 率 84. 21% ,燃气 热水器 合格 率 100% ; 
转速 可 控 型 房间 空调 髓 合格 率 100% ;家 用 电磁 灶 ?7 台 合 
格 ,1 台 不 合格 ,合格 率 87. 5% 。 

标准 2009 年 批准 发 布 的 家 用 电器 标准 见 表 5。 


表 5 2009 年 批准 发 布 的 家 用 电器 标准 






GB 4706. 48-—2009 
GB 4706. 99—2009 
GB 4706. 100-—2009 







GB 19153—2009 

GB/T 22766. 2—2009 
GB/T 22766. 3—2009 
GB/T 22766. 4—2009 
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家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 ”加湿 器 的 特殊 要 求 

家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 ” 储 热 式 电热 暖 手 器 的 特殊 要 求 
家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 ”多 功能 淋浴 房 的 特殊 要 求 
容积 式 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 

家 用 和 类 似 用 途 电器 售后 服务 第 2 部 分 : 电 冰 箱 的 特殊 要 求 
家 用 和 类 似 用 途 电 器 售后 服务 第 3 部 分 :空调 器 的 特殊 要 求 
家 用 和 类 似 用 途 电 器 售后 服务 “第 4 部 分 :洗衣 机 的 特殊 要 求 
































2009. 03. 19 2010. 05. 01 
2009. 11. 30 2010. 11.01 
2009. 11. 30 2010. 11.01 
2009. 04. 08 2009. 12. 01 
2009. 11. 30 2010. 03. 01 
2009. 11. 30 2010, 03. 01 


2009. 11. 30 2010. 03. 01 





GB/T 22766. 5—2009 
GB/T 22766. 6—2009 





GB/T 22766. 7 一 2009 





家 用 和 类 似 用 途 电器 售后 服务 








GB/T 22766. 8 一 2009 
GB/T 22766. 9 一 2009 
GB/T 24822—2009 








基本 建设 及 技术 改造 ”广东 格兰仕 集团 有 限 公 司 推出 
冰 洗 节能 型 厂房 建设 项 目 , 建 设 冰箱 .洗衣 机 和 洗 碗 机 节能 
工业 园 。 项 目 建筑 规模 达 43 万 m? ,引进 国外 先进 的 冰箱 、 
洗衣 机 、 洗 硫 机 制造 .加工 生产 线 和 先进 ,高 精度 的 实验 设 
备 、 研 发 设备 ,开发 绿色 高 端 冰 洗 产品 ,实现 年 产 400 万 台 冰 
箱 .300 万 套 洗 衣 机 150 万 台 洗 硫 机 的 产能 和 相应 的 核心 
配套 生产 能 力 。 普 通 空调 转产 高 效 节能 空调 生产 线 技 术 改 
造 项 目 总 投资 1 亿 元 ,全 线 推 进 高 能 效 .变频 空调 、 空 调 热 
泵 热水器 的 研发 生产。 项目 改造 完成 后 ,每 年 将 新 增 空调 
热泵 热水器 万 台 , 新 增高 效 节能 空调 600 HE, BASH 
油漆 漆 包 生 产 线 技术 改造 项 目 ,减少 了 电 加 热 耗 电 , 降 低 了 
成 本 , 极 大 地 减少 了 废气 排放 及 环境 污染 。 

江苏 白雪 电器 股份 有 限 公 司 投资 建设 的 重庆 白雪 电器 
股份 有 限 公 司 , 项 目 总 投资 15 000 万 元 ,分 两 期 实施 。 项 目 
建成 后 预计 形成 年 产 10 万 台 冷 柜 和 10 万 台 冰 箱 的 生产 能 
力 , 年 销售 收入 33 000 万 元 。 一 期 工程 已 竣工 ,逐步 进入 正 
常生 产 状态 。 

TCL 空调 器 (中 山 ) 有 限 公司 对 冲床 模具 ,总装 室外 线 
进行 柔性 改造 ,降低 了 生产 成 本 。 

中 山 市 邦 太 电器 有 限 公 司 投入 30 万 元 完善 检测 中 心 ， 
扩大 了 检测 中 心 面积 ,添置 了 多 种 检测 仪器 设备 。 

管理 及 改革 美的 集团 有 限 公 司 成 立 了 中 国营 销 总 部 
和 国际 事业 部 ,形成 了 国内 市 场 和 国外 市 场 两 个 核心 主体 ， 
有 利于 内 部 产品 和 外 部 市 场 资源 的 整合 。 在 空调 产业 链 和 
微波 炉 产 业 链 上 ,实现 一 体 化 管理 ,让 产能 .技术 .产品 更 匹 
配 ,解决 了 以 前 组 织 分 治 下 的 内 耗 ,实现 了 更 充分 的 资源 共 
享 和 协同 。 

广东 格兰仕 集团 有 限 公 司 根据 构建 < 领先 性 综合 性 白 
家 电 集 团 "的 战略 目标 ,大 力 推动 大 研发 ,大 销售 .大 生产 ， 
对 公司 内 部 管理 进行 了 改革 及 调整 。 集 团 董 事 会 设立 执行 
委员 会 和 考核 .薪酬 及 预算 委员 会 。 执 行 委员 会 执行 董事 
会 的 各 项 方针 政策 ,推动 各 项 管理 和 经 营 指标 的 有 效 落 实 ; 
考核 ,薪酬 及 预算 委员 会 推行 集团 干部 问 责 机 制 的 落实 。 
执行 委员 会 分 为 集团 职能 单位 和 集团 经 营 单位 ,集团 职能 
单位 共 设 33 个 产品 本 部 , 按 分 责 运 营 方 针 实行 内 部 独立 核 
算 , 并 推行 总 经 理 责任 制 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 科学 研究 院 苏 淑 华 
ALOE EK BEE LH) 
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伴随 家 电 及 其 配套 行业 的 迅猛 发 展 ,家 用 控制 器 产业 
规模 扩张 明显 ,呈现 供需 两 旺 的 发 展 态势 。2009 年 ,国际 金 
融 危 机 给 控制 器 行业 带 来 前 所 未 有 的 生存 压力 。 但 在 国家 
多 项 扶持 政策 的 推动 下 ,家 电 整 机 的 生产 销售 恢复 活力 ,对 
控制 器 的 采购 量 也 明显 增加 。 

生产 发 展 情况 ”家 用 控制 器 的 生产 厂家 主要 分 布 在 浙 
江 .江苏 .广东 .上海 等 地 。 机 械 式 温 控 器 具有 结构 简单 k 
装 方便 、 使 用 寿命 长 .不易 损 坏 .可靠 性 高 .可 调 温度 范围 广 
和 应 用 广泛 等 特点 ,加 之 其 生产 ,应 用 已 有 几 十 年 的 历史 ， 
技术 成 熟 . 产 销量 大 . 是 温 控 器 市 场 的 中 流 碟 柱 。 国 内 从 事 
机 械 式 温 控 器 生产 的 企业 中 ,以 佛山 市 通宝 股份 有 限 公司 
和 常州 西 玛 特 电 器 有 限 公 司 规模 较 大 ,浙江 中 雁 温 控 器 有 
限 公司 .佛山 市 九龙 机 器 厂 .宁波 市 元 方 温 控 器 有 限 公 司 等 
也 具备 一 定 的 生产 规模 ,在 温 控 器 生产 领域 表现 活跃 。 外 
资 品牌 主要 有 艾默生 .丹佛 斯 , 英 维 思 、 E.G.0 和 
STRIX 等 。 

制冷 自控 元 件 形成 了 以 长 三 角 地 区 及 广东 地 区 为 中 心 
的 两 大 生产 基地 。 三 花 控 股 集团 有 限 公司 .佛山 华 路 制冷 
器 件 有 限 公司 .常州 兰 柯 四 通 阅 有 限 公司 .浙江 盾 安 精工 集 
团 .常州 西 玛 特 电器 有 限 公 司 .安徽 天 大 企业 (集团 ) 有限 公 
司 .浙江 春晖 集团 公司 等 企业 的 合计 产销 量 占 制冷 零 部 件 
总 产销 量 的 80% 以 上 。 其 中 ,三 花 控股 集团 有 限 公司 的 四 
通 换 向 阀 和 电磁 阀 的 产销 量 稳 居 行业 首位 ;浙江 盾 安 精工 
集团 的 截止 阔 销 量 最 大 。 

变频 控制 器 近年 来 技术 发 展 迅 速 ,已 成 为 变频 家 电 设 
备 的 核心 控制 部 件 。 因 此 ,将 其 从 电子 式 控制 器 中 分 离 出 
来 ,单独 列 为 一 类 新 型 控制 器 。 家 电 整 机 厂商 获得 变频 控 
制 器 通常 有 3 种 方式 :@ 整 机 厂商 购买 瑞 萨 .TI 等 公司 的 通 
用 电机 控制 IC ,自己 开发 核心 算法 ;@ 芯 片 厂商 提供 电机 控 
制 IC, 由 芯片 厂 或 者 第 三 方 与 家 电 企 业 合作 研发 核心 算法 ， 
家 电 企业 开 发 变频 控制 器 的 外 围 电路 ;@ 由 专业 变频 控制 
器 公司 为 整 机 企业 设计 方案 。 中 小 家 电 企业 主要 采用 第 3 
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种 方式 ,直接 从 专业 变频 控制 器 厂商 购买 变频 控制 器 。 国 
内 大 家 电 企 业 则 多 采用 第 2 种 方式 ,如 美的 与 IR 合作 ,海信 
与 NEC 半导体 合作 、 志 高 与 意 法 半导体 (ST) 合作 。 同 时 ， 
往往 也 有 少量 产品 直接 与 专业 变频 控制 器 厂商 合作 。 

市 场 及 销售 2009 年 ,许多 整 机 生产 企业 为 了 降低 生 
产 风险 ,纷纷 缩减 产量 ,加 之 国际 市 场 低 幅 徘徊 ,各 大 控制 
器 生产 厂家 订单 出 现 不 同 程度 的 下 滑 。 数 据 显 示 , 2009 年 
配套 制冷 设备 领域 的 温 控 器 业绩 下 滑 最 明显 ;第 二 季度 , 温 
控 器 的 销售 额 逐 渐 恢复 到 正常 订单 量 的 80% ~85% ;下 半 
年 ,国际 金融 危机 的 影响 逐渐 弱化 ,控制 器 行业 产销 量 强 劲 
反弹 ,积压 下 来 的 订单 便 在 2010 年 第 一 季度 得 到 集中 释放 。 

由 于 配套 的 整 机 产品 领域 不 同 , 温 控 器 生产 企业 的 境 
遇 差 异 很 大 。 生 产 多 品类 温 控 器 的 企业 ,必须 根据 市 场 动 
向 对 产品 线 和 各 品类 产品 占 比 做 出 调整 。 由 于 温 控 器 的 生 
产 .匹配 技术 非常 成 熟 ,技术 突破 空间 十 分 有 限 , 越 来 越 多 
的 温 控 器 生产 企业 开始 更 加 关注 整 机 产品 功能 .构造 及 技 
术 路 线 变化 。 采 购 脱 扣 式 温 控 器 对 压缩 机 进行 保护 的 方 
式 , 被 越 来 越 多 的 变频 空调 生产 企业 采用 。 整 机 厂 希 望 通 
过 小 成 本 的 增加 ,进一步 确保 变频 空调 使 用 的 安全 性 。 变 
频 空调 市 场 的 迅猛 增长 ,打破 了 变频 控制 器 核心 元 件 的 供 
需 平衡 。2009 年 末 和 2010 年 初 ,出 现 了 电机 控制 IC 供 不 
应 求 的 状况 ;2010 年 ,变频 控制 中 成 本 占 比 较 大 的 功率 模块 
市 场 需 求 量 也 急速 上 升 。 随 着 高 端 冰箱 市 场 的 迅速 升温 ， 
由 于 其 采用 电子 控 温 器 替代 压力 式 机 械 温 控 器 ,也 带动 了 
电子 温 控 器 的 市 场 需求 。 电 流 超过 25A 的 即 热 式 电 热水器 
的 温 控 器 大 部 分 是 由 艾默生 电气 (深圳 ) 有 限 公司 提供 的 。 
随 着 中 国 市 场 对 高 端 .大 出 水 量 即 热 式 电 热水器 产品 需求 
的 增加 ,为 此 类 产品 配套 的 温 控 器 需求 量 增长 很 快 。 

九龙 机 器 厂 年 产 温 控 器 600 万 支 , 主要 是 毛细 管 式 温 
控 器 。 其 中 ,配套 电热 水 器 的 温 控 器 占 总 产销 量 约 60% , A 
套 烤箱 的 温 控 器 约 占 10% ,配套 洗 硫 机 、 取 暖 器 等 其 他 家 电 
的 温 控 器 约 占 30% 。2010 年 ,应 用 于 大 功率 烤箱 的 温 控 器 
销量 增幅 十 分 明显 。 

佛山 通宝 股份 有 限 公 司 的 压力 式 温 控 器 年 销售 额 达 
1.8 亿 元 ,其 中 , 突 跳 式 温 控 器 年 销售 额 8 000 万 元 ,保护 器 
年 销售 额 8 000 万 元 ; 体 胀 式 毛细 管 温 控 器 年 销售 额 3 000 万 
元 。2010 年 ,该 公司 不 同 种 类 的 温 控 器 生产 销售 呈现 “两 极 
分 化 ” ,配套 冰箱 ,空调 的 压力 式 温 控 器 业务 进展 不 大 ,而 突 
跳 式 温 控 器 却 供不应求 。 主 要 原因 是 压力 式 机 械 温 控 器 主 
要 用 于 中 低 端 冰箱 ,高 端 冰箱 已 经 改 为 电子 控 温 装置 。 

为 解决 用 工 问 题 ,各 大 企业 一 方面 以 更 优厚 的 待遇 吸 
引 工 人 , 另 一 方面 加 速 企业 自动 化 生产 进程 。2009 年 下 半 
年 开始 ,元 方 温 控 器 有 限 公 司 投入 上 千 万 元 改造 设备 ,2010 
年 已 有 2 条 生产 线 完成 自动 化 改造 ,有 效 地 提高 了 温 控 器 
的 生产 效率 、 产 量 和 质量 。 佛 山 通 宝 也 拟 通过 技术 改造 提 
高 生产 自动 化 程度 ,计划 分 几 阶 段 完成 。 

产品 创新 及 成 果 “技术 创新 围绕 整 机 市 场 发 生 的 变化 


222 


展开 。 随 着 空调 能 效 新 等 级 的 发 布 实施 ,适时 研制 生产 变 
频 空调 压缩 机 用 脱 扣 式 温 控 器 ,提高 整 机 能 效 是 温 控 器 行 
业 2010 年 的 研发 重点 。 

2009 年 , 思 瑞 克 斯 推出 急速 电热 水 煲 方案 ,取得 了 和 良好 
的 市 场 效 益 。 这 套 设计 改变 了 电热 水 煲 一 次 性 把 水 全 部 加 
热 的 方式 ,每 次 只 加 热 200mL 热 水 , 电 热 水 煲 更 加 节能 ,加 
热 速度 更 快 , 烧 开 一 杯 水 只 需 几 十 秒 。 为 配套 急速 电热 水 
伐 方 案 , 思 瑞 克 斯 对 温 控 器 也 进行 了 相应 调整 ,使 其 控 温 更 
RX, 

温 控 器 生产 企业 也 在 进行 各 种 尝试 改进 基础 技术 指 
标 。 浙 江 中 有 雁 电 子 科技 有 限 公 司 每 年 都 投 和 人 营业 和 额 的 5% 
以 上 用 于 研发 温 控 器 构造 .适用 功率 及 温度 范围 。 该 公司 
开发 出 连 体温 控 器 保护 器 ,产品 功率 的 适用 上 限 由 5 OOO W 
提升 到 9 000W ,温度 上 限 由 200 人 提升 到 450C 。 

控制 器 企业 在 不 断 扩大 产能 的 基础 上 ,应 该 加 强行 业 
内 部 的 联系 与 沟通 ,加 大 技术 研发 和 工艺 设备 改造 投入 , 开 
发 新 品 ,培养 新 的 增长 点 。 

质量 及 标准 ”国内 家 用 电器 控制 器 的 质量 和 技术 水 平 
在 不 断 提高 。 国 内 的 供应 商 不 但 能 生产 一 般 情况 下 使 用 的 
控制 器 ,还 能 开发 出 具有 有 目 主 知识 产权 、 适 用 于 特殊 情况 的 
控制 器 。 符 合 世 界 各 国安 全 标准 .国际 标准 及 欧盟 RoHS 指 
令 的 控制 器 都 已 经 能 够 在 国内 批量 生产 。 

但 是 ,国内 家 用 控制 器 的 制造 工艺 还 有 待 提高 。 现 有 
的 生产 工艺 大 都 仍 沿用 原来 引进 的 技术 和 工艺 设备 ,但 还 
是 以 手工 操作 为 主 , 配 以 必要 的 工装 设备 ,工艺 过 程 的 机 械 
化 和 自动 化 程度 不 高 ,效率 较 低 ,制约 了 产品 质量 水 平 及 可 
靠 性 的 提高 。 

2009 ~ 2010 年 ,控制 器 行业 修订 的 3 项 国家 标准 分 别 
是 GB 14536. 7《4 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 ”压力 敏感 
电 自 动 控制 器 的 特殊 要 求 》,GB 14536. 8《 家 用 和 类 似 用 途 
电 目 动 控 制 器 ”定时 器 和 定时 开关 的 特殊 要 求 》 和 GB 
14536. 12¢ 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 ”能 量 调节 器 的 
特殊 要 求 》。GB 14536 系列 标准 是 控制 器 产品 安全 国家 强 
制 性 标准 ,是 对 所 有 温 控 器 产品 的 最 低 要 求 。 这 一 系列 标 . 
准 的 换 版 意味 着 该 类 产品 的 设计 和 认证 需要 根据 新 版 标准 
进行 微调 ,相关 企业 也 应 做 好 迎接 标准 换 版 的 准备 。 上 述 3 
项 标准 已 报批 国家 标准 化 管理 委员 会 。 

全 国家 用 自动 控制 器 标准 化 技术 委员 会 三 届 五 次 工作 
FERRERAS T 2009 年 11 月 21 ~23 日 在 安徽 省 合肥 
市 召开 。 会议 通报 了 我 国标 准 化 工作 的 最 新 形势 和 政策 ， 
介绍 了 2009 年 IEC/TC72 标准 化 最 新 发 展 动 态 及 2009 年 
10 月 IECATC72 瑞士 苏黎世 年 会 的 主要 内 容 , 以 及 委员 会 各 
工作 组 的 标准 工作 动态 以 及 韩国 国家 委员 会 关于 电动 门 锁 
的 提案 等 内 容 , 并 提出 了 我 国 参与 国际 标准 项 目的 方式 和 

(SRA FH RARER ERE 审 稿 人 :中 国电 
器 科学 研究 院 罗 怀 平 ] 





”电工 附件 


生产 发 展 情况 ”电器 附件 指 预定 作为 固定 、 连 接 或 开 
闭 电路 用 器 件 的 总 称 ,主要 包括 各 类 家 用 和 类 似 用 途 开 关 、 
插头 插座 .转换 器 .连接 器 .电气 导管 .安装 盒 . 电 气 安装 用 
电缆 管 槽 .电缆 桥架 .电费 卷 盘 .家 用 和 类 似 用 途 带 具 耦 合 
48 F o 

随 着 用 户 不 断 追 求 电器 附件 产品 的 中 高 档 化 .标准 化 、 
通用 化 ,行业 不 断 研 发 智能 化 、 集 成 化 产品 ,行业 产品 的 智 
能 化 水 平 大 幅 提 高 。 智 能 照明 系统 智能 家 居 布 线 系统 、 舞 
台 声 光 系 统 、 智 能 电网 配套 接口 器 具 、 电 动车 播 头 插座 等 电 
器 附件 产品 不 断 投 放 市 场 , 产 品 市 场 不 断 拓 展 ,产品 销量 逐 
年 上 升 。 

据 中 国电 疮 工业 协会 电 右 附件 及 家 用 控制 毅 分 会 的 统 
计 ,2009 年 电器 附件 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 是 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 ` 上 海松 日 电气 有 限 公司 .浙江 
正泰 建筑 电器 有 限 公司 ,TCL - 罗 格 良 国 际 电 工 ( 惠州) 有限 
公司 、 飞 雕 电 融 集团 有 限 公 司 、 南 京 曼 奈 柯 斯 电 妮 有 限 公 
司 .浙江 德 力 西国 际 电 工 有 限 公 司 .湖南 深思 电工 实业 有 限 
公司 .江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 和 奇 胜 工业 ( 惠州) 有限 
公司 。 

工业 总 产值 前 10 名 企业 是 广州 番禺 电缆 集团 有 限 公 
司 ,杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 、 飞 雕 电 器 集团 有 限 公 司 、 泰 力 
实业 有 限 公 司 TCL - 罗 格 朗 国 际 电 工 (惠州 ) 有 限 公 司 、 广 
东 华 声 电 器 实业 有 限 公 司 .浙江 正泰 建筑 电 右 有 限 公 司 A 
牛 集团 有 限 公 司 .北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 和 奇 胜 工业 
(惠州 ) 有 限 公司 。 

主 营 业务 收入 前 10 名 企业 是 广州 番 时 电费 集团 有 限 
公司 .杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 、TCL - 罗 格 明 国 际 电 工 ( 惠 
州 ) 有 限 公 司 \ 广 东 华 声 电 器 实业 有 限 公 司 、 泰 力 实业 有 限 
公司 、 飞 雕 电器 集团 有 限 公司 \ 浙 江 正 泰 建筑 电器 有 限 公 
司 公牛 集团 有 限 公司 ,北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 和 宁波 
凯 峰 电器 有 限 公 司 。 

总 资产 贡献 率 前 10 名 企业 是 浙江 正泰 建筑 电器 有 限 
公司 TCL - 罗 格 天 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 .北京 ABB 低 
压 电 器 有 限 公司 .江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 .湖南 深思 电 
工 实 业 有 限 公 司 RATTEN EAA RAA .乐清 市 荣 盛 引 
进 电 器 有 限 公 司 .浙江 德 力 西国 际 电 工 有 限 公 司 .南京 海 锚 
电 甫 制造 有 限 公司 和 浙江 公元 电 贷 有 限 公司 。 

资本 保值 增值 率 前 10 名 企业 是 江苏 西蒙 奇 通电 器 有 
限 公司 湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 .浙江 路 美 思 电 气 有 限 
公司 .浙江 公元 电器 有 限 公 司 . 奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公 司 、 
TCL - 罗 格 朗 国 际 电 工 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 、 公 牛 集团 有 限 公 
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司 LR APTA RAA .浙江 德 力 西国 际 电工 有 限 公司 
和 南京 海 锚 电 器 制造 有 限 公司 。 

流动 资产 周转 率 前 10 名 企业 是 上 海松 日 电气 有 限 公 
司 .宁波 瑞明 电器 有 限 公 司 .浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 、 
公牛 集团 有 限 公 司 .湖南 深思 电工 实业 有 限 公 司 S MER 
电缆 集团 有 限 公 司 .南京 海 锚 电器 制造 有 限 公 司 .天 津 市 津 
耐 电 器 有 限 公司 .江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公 司 和 慈溪 冬 官 
电器 有 限 公 司 。 . 

成 本 费用 利润 率 前 10 名 企业 是 北京 ABB 低压 电器 有 
限 公司 .TCL - 罗 格 朗 国 际 电 工 (惠州 ) 有 限 公司 、 天 基 电 气 
(深圳 ) 有 限 公司 . 奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公 司 .南京 曼 奈 柯 斯 
电器 有 限 公 司 .江苏 西蒙 奇 通电 器 有 限 公司 、 飞 雕 电 器 集团 
有 限 公 司 ,北京 松下 电工 有 限 公 司 、 宁 波 灵 象 电 器 有 限 公 司 
和 广东 松本 电器 有 限 公司 。 

全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 是 北京 ABB 低压 电器 有 
限 公 司 飞 雕 电 器 集团 有 限 公司 .南京 曼 奈 柯 斯 电 嚣 有限 公 
司 ,浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 ,TCL - 罗 格 朗 国 际 电工 ( 惠 
州 ) 有 限 公 司 .杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 ,浙江 德 力 西国 际 电 
工 有 限 公 司 .广东 松本 电工 电器 有 限 公 司 .北京 松下 电工 有 
限 公司 和 浙江 路 华电 讯 有 限 公 司 。 

产品 销售 率 前 10 名 企业 是 南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 
司 .南京 海 锚 电 器 制造 有 限 公司 、 乐 清 市 荣 盛 引 进 电 器 有 限 
公司 .宁波 瑞明 电器 有 限 公 司 、 广 东 华 声 电器 实业 有 限 公 
司 ,北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 ,浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 
司 .天 津 市 津 耐 电器 有 限 公司 ,湖南 深思 电工 实业 有 限 公 司 
和 天 基 电 气 ( 深 圳 ) 有 限 公司 。 

2009 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 增幅 较 大 的 企业 见 表 
1。2009 年 电器 附件 行业 销售 额 增幅 较 大 的 企业 见 表 2。 
2009 年 电器 附件 行业 工业 增加 值 增 幅 较 大 的 企业 见 表 3。 


表 1 2009 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 增幅 较 大 的 企业 
比 上 年 增长 (%) 















1 | 公牛 集团 有 限 公司 112 
2 | 乐清 市 恒 和 科技 有 限 公司 72 
3 | 湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 _ 30 
4 | 浙江 德 力 西 国际 电工 有 限 公司 27 
5 | 南京 海 锚 电器 制造 有 限 公司 25 
6 | 天 津 市 至 上 电器 有 限 公司 23 
7 | 奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公 司 22 
8 | 宁波 市 士 奢 电器 有 限 公 司 19 
9 | 飞 雕 电 兹 集团 有 限 公司 15 
10 | 乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 11 


浙江 公元 电器 有 限 公 司 






公牛 集团 有 限 公 司 
乐清 市 恒 和 科技 有 限 公司 
乐清 市 采 盛 引进 电器 有 限 公 司 
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企业 名 称 















比 上 年 增长 (和 ) 


4 | 温州 飞 雕 电器 有 限 公 司 37.5 
5 | 湖南 深思 电工 实业 有 限 公 司 29.9 
6 | 北京 中 科 可 来 博 电子 技术 有 限 公司 23. 2 
7 .| 宁波 市 士 磷 电器 有 限 公司 20. 3 
8 | 南京 海 错 电器 制造 有 限 公司 15.3 
9 | 浙江 公元 电器 有 限 公 司 14.0 
10 | FETE) ARAF 13.0 
11 | 浙江 路 美 思 电 气 有 限 公司 11.2 
12 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 10. 3 
13 | 浙江 和 恒 泰 电工 有 限 公司 10.0 
14 | 浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 9.8 
15 | LRE BINA BRS 9.6 
16 | 南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 司 8.9 


飞 雕 电器 集团 有 限 公 司 


表 3 2009 年 电器 附件 行业 工业 增加 值 增幅 较 大 的 企业 
企业 名 称 比 上 年 增长 (和 ) 
乐清 市 恒 和 科技 有 限 公 司 153 
公牛 集团 有 限 公司 104 
浙江 路 美 思 电 气 有 限 公 司 68 
飞 雕 电器 集团 有 限 公司 54 
南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公司 35 
奇 胜 工业 ( 惠州 ) 有 限 公 司 33 
宁波 市 士 狗 电器 有 限 公司 31 
湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 27 
乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 14 
浙江 跃 华电 讯 有 限 公 司 13 
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科技 成 果 及 新 产品 ”杭州 鸿雁 电器 有 限 公 司 引 进 新 产 
品 、 新 技术 ,采用 新 工艺 ,应 用 新 材料 ,将 技术 创新 贯穿 产品 
开 友 全 过 程 ,取得 了 显著 成 效 , 成 为 销售 收入 增长 的 重要 来 
源 。2009 年 公司 获 专利 授权 49 项 ,其 中 发 明 专利 3 项 , 专 
利 受 理 27 项 。2009 年 ,公司 正式 成 立 建 筑 电 气 研究 院 , 作 
为 从 事前 瞻 性 和 基础 性 技术 研究 及 技术 管理 的 统一 平台 。 
推进 研发 体系 变革 ,试行 项 目 经 理 负责 制 , 以 项 目 为 核心 ， 
成 立 跨 部 门 的 研发 工作 小 组 , 细 化 产品 开发 各 阶段 的 要 求 
并 提前 沟通 ,真正 建立 和 运行 以 市 场 为 导向 的 开放 式 的 研 
发 流程 。 加强 对 外 合作 ,提升 技术 创新 能 力 , 先 后 设立 了 浙 
江 大 学 谭 建 荣 院士 工作 站 和 高 新 区 博士 后 工作 站 鸿雁 公司 
分 站 ,同时 与 清华 大 学 .浙江 大 学 等 著名 高 校 在 工业 设计 、 
新 材料 ,机电 一 体 化 .电子 等 方面 开展 产 学 研 合 作 。 在 研发 
人 员 中 推广 应 用 建筑 电气 数字 化 设计 制造 集成 平台 ,实现 
后 续 数 字 产 品 的 模拟 仿真 .检验 分析、 评价 优化 和 制造 ， 
提高 了 设计 质量 ,缩短 了 新 产品 开发 和 上 市 周期 。2009 年 ， 
公司 获得 全 国企 事业 知识 产权 示范 单位 、 省 级 技术 中 心 浙 
江 省 创新 型 试点 企业 .浙江 省 制造 业 信 息 化 “ 甩 图 纸 " 示范 
企业 等 称号 。 
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公牛 集团 有 限 公司 研制 的 全 球 旅行 用 转换 器 ,采用 独 
创 的 分 体式 插头 收纳 方式 ,可 以 将 4 种 插头 同时 收纳 在 总 


高 70mm 的 转换 器 内 ,适合 手机 充电 器 笔记 本 电脑 数码 相 


机 等 小 功率 电器 使 用 。 转 换 器 整体 结构 紧凑 ,采用 无 螺钉 
连接 和 浮动 触 涉 ,安装 方便 可 靠 。 B6Ki1l 跳板 开关 具有 相 
互 连 接 的 后 座 和 压 盖 , 压 盖 上 安装 可 绕 其 摆动 的 开关 过 渡 
(Fo AAS L? 2 33 A, ,固定 端 与 坚 直 平面 形成 小 于 60° 的 
锐角 ,有 效 避 人 免 了 接线 过 程 中 螺丝 刀 与 后 座 发 生 摩擦 碰撞 。 
环保 型 意大利 BT 系列 四 孔 插 座 涉及 3 款 产 品 , 分别 为 : 
BTA- 带 保护 门 的 四 和 孔 不 可 拆 线 移动 式 意 大 利 插座 、BTB 一 
禹 开关 和 带 保 护 门 的 四 和 孔 不 可 拆 线 移动 式 意大利 插座 、 
BTC 一 带 开 关 、 防 雷 和 保护 门 的 四 孔 不 可 拆 线 移动 式 意大利 
插座 。 

广州 番 遇 电 费 集 团 有 限 公司 开发 出 低 烟 无 睁 船舶 用 电 
Mo 该 电缆 选用 聚 烯 烃 材 料 , 采 用 先进 的 硫化 体系 ,使 电缆 
具有 低 烟 .无 押 .无 毒 .大 高 温 . 耐 盐 蚀 和 防水 性 能 ,电缆 柔 
软 性 好 ,方便 敷设 。 

2009 年 ,TCL - 罗 格 明 国 际 电 工 (惠州 ) 有 限 公 司 的 母 公 
司 罗 格 朗 集团 推出 全 球 战略 产品 奥 特 ”86 型 开关 插座 及 
智能 产品 ,包括 灯光 /窗帘 控制 系统 .温度 控制 系统 .背景 音 
乐 控制 系统 .可 视 对 讲 门禁 控制 系统 .视频 监 控 控 制 系统 、 
安防 报警 控制 系统 .电话 /电脑 网 络 远程 控制 系统 和 ZigBee 
无 线 控制 系统 等 。 该 产品 选材 精良 ,布线 安装 简单 灵活 , 采 
用 SCS- BUS 总 线 协 议 技术 和 ZigBee 无 线 协 议 技 术 , 拥 有 各 
种 功能 扩展 接口 ,对 不 同 通信 协议 开放 OPEN WEB NET 协 
议 代 码 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 推 出 NEWIC、NEWSA、 
NEW7A 及 NEW9A 系列 4 款 电 工 新 品 。NEWIC 产品 采用 
双 层 阶梯 型 外 观 设 计 , 具有 超 薄 视觉 效果 ; NEWSA、 
NEW7A NEW9A 具有 大 孔径 ,大 间距 大 银 点 的 功能 特点 。 
4 大 系列 新 产品 无 论 是 外 观 设计 还 是 材质 结构 .安全 性 能 等 
方面 均 有 大 幅 提 升 。 

飞 雕 电器 集团 有 限 公 司 开 发 的 五 孔 插 座 (120 型 FEDO 
系列 ) ,采用 不 锈 钢 弹性 卡 口 结 构 ,连接 稳定 可 靠 ; 金 典 系列 
开关 插座 ,采用 螺纹 快速 连接 端子 ,优化 开关 瞬 动 结构 ; 带 
漏电 保护 移动 式 插座 系列 ,采用 全 新 设计 的 线路 , 当 线 路 中 
汤 电 流 超标 时 会 日 动 切 断 电源 ;A9 高 档 开关 插座 ,采用 参数 
化 的 科技 设计 ,使 用 环保 高 档 材 料 和 先进 的 工艺 技术 ;研发 
开关 银 点 替代 材料 ,以 复合 材料 代替 银 ,降低 了 产品 成 本 ， 
提高 了 产品 性 能 和 寿命 。 

西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公 司 研制 的 智能 开关 ,面板 由 三 
部 分 组 成 ,以 直线 造型 搭配 白色 主 色调 与 彩色 细 边 ,中 间 的 
色彩 边框 可 以 随意 更 换 ;电子 开关 采用 继电器 电气 控制 
装置 。 

宁波 瑞明 电器 有 限 公 司 研 制 出 多 功能 遥控 器 及 插座 ， 
可 用 一 只 遥控 器 控制 多 台 家 用 电器 并 具有 节能 功能 ;通用 
智能 网 络 应 用 开发 项 目 , 集 中 控制 空调 并 节能 ;具有 通用 网 
络 节点 的 家 电 控 制 系统 ,用 于 智能 家 居 控 制 。 


广东 华声 电器 实业 有 限 公 司 开 发 出 环保 型 高 性 能 全 无 
味 空 调 连接 线 , 可 作为 空调 橡 套 连 接线 ;VDE 90°C Ht PVC 
电源 线 , 可 作为 耐 热 小 家 电 电 源 线 ;环保 型 家 用 电器 雾 面 
PVC 电源 线 , 可 作为 各 类 家 用 电器 电源 线 及 薄 辟 小 电子 线 。 

霍 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 (广东 ) 有 限 公司 开发 的 
Leya 系列 开关 插座 ,采用 玻璃 面板 手工 打造 ,产品 结构 更 细 
腻 精 确 ; 面板 钢化 处 理 ,配合 机 械 式 开关 ,操控 更 稳定 、 耐 
用 ;接线 空间 较 大 ,可 同时 接 3 根 4mm’ 线 缆 , 容易 施工 ;所 
有 插座 均 装 有 保护 门 ,可 以 防止 金属 或 异物 的 插入 。 

泰 力 实业 有 限 公 司 开发 了 新 一 代 银 针 结 构 式 开关 , 插 
座 。 该 产品 以 外 观 、 结 构 设 计 为 基础 ,提高 了 产品 性 能 ,使 
用 寿命 超过 标准 规定 。 触 摸 式 调 光 开关 将 人 体 微 弱 的 生物 
感应 电流 转变 成 控制 信号 ,通过 MCU 分 析 、 处 理 转变 成 无 
级 控制 的 模拟 信号 ,实现 对 灯光 的 控制 。 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 针 对 国内 产品 在 大 电 
流 环 保 银 触 点 材料 市 场 上 占有 率 较 低 的 情况 ,开发 出 一 系 
列 高 能 环保 氧化 锡 产 品 ,并 批量 推广 。 针 对 突 跳 式 高 温 型 
温 控 器 用 热 双 金 属 薄 带 一 直 依 赖 进口 料 的 情况 ,研制 出 适 


行业 概况 


应 国内 用 户 需求 的 高 温 型 热 双 金属 薄 带 产品 ,并 批量 生产 。 

浙江 路 美 思 电 气 有 限 公 司 研制 的 电磁 式 断 路 器 脱 扣 机 
构 漏 电 保护 插座 ,是 采用 具有 自主 知识 产权 的 电磁 式 断 路 
右 脱 扣 机 构 、 带 寿命 终止 指示 或 脱 扣 的 漏电 保护 表 控 制 电 
路 .接地 故障 断路 器 寿命 终止 智能 检测 保护 电路 等 多 项 专 
利 技术 的 一 种 新 型 漏电 过 电流 保护 插座 ,可 实现 漏电 、 过 电 
流 、 插 座 、 开 关 四 位 一 体 保护 功能 。 

汕头 市 东亚 电器 厂 的 防 浸 大 型 起 重 设 备 高 压 接 电 箱 ， 
设计 了 具有 高 防护 等 级 的 结构 ,并 采用 先进 的 新 材料 和 新 
工艺 ,防护 等 级 达到 IP67 \IP68。 

天 津 市 至 上 电器 有 限 公司 改造 暗 装 A 型 开关 插座 、 延 
伸 CF 型 暗 装 开关 插座 ,并 对 所 有 插头 插座 系列 产品 进行 了 
换 版 。 这 些 自 主 研 发 的 产品 分 为 大 板 、 小 板 和 按钮 3 类 产 
品 , 按 节能 降 耗 思路 进行 结构 设计 ,面板 中 板 和 底座 均 采 用 
插 扣 固定 ,又 套 一 次 性 冲压 折 弯 ,荧光 指示 宽大 ,使 用 清晰 。 

质量 及 标准 2009 年 电器 附件 行业 “质量 可 信和 推介 产 
品 ” 名 单 见 表 4。 


RA 2009 年 电器 附件 行业 "质量 可 信 推 介 产品 "名单 


序号 单位 名 称 


1 杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 


2 TCL -F # BA Esl Bp E ERA) A BR 


公司 


3 西蒙 电气 (中国 ) 有限 公司 


4 起 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 (广东 ) 
有 限 公司 
5 天 基 电 气 ( 深圳 ) 有 限 公司 


6 KREE Se EA 47 BR Ze 


7 RAR TH OF HA ab RAA] 


8 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公司 


TCL , Legrand 





产品 名 称 .规格 
家 用 固定 式 开关 :10A/250V 
家 用 单 相 插座 :10A/250V 
单 相 二 三 极 插头 :10A7Z2S0V 
电气 导管 
“TCL” AS8 系列 
家 用 固定 式 开关 :16A/250V 
家 用 单 相 插座 ;10A/250V 
“Legrand” hit 52 ey EAN HK 
家 用 固定 式 开 关 :10A/250V 
家 用 单 相 插座 :10A/250V 
家 用 固定 式 开 关 :10A/250V 
家 用 单 相 插座 :10A/250V 
NB8. 0 .NB6. 0 系列 
家 用 固定 式 开关 :16A/250V 
家 用 单 相 插座 :10A .16A/250V 
K 系列 
家 用 固定 式 开 关 :16A/250YV 
家 用 单 相 插座 :10A/250YV 
E8 RI ARAYI 
家 用 固定 式 开关 ;10A/250Y 
金典 系列 欧 风 系列 
家 用 单 相 插座 :10A/250V 
G01(86 型 ) 系列 
家 用 固定 式 开 关 ;16A/250V 
家 用 单 相 插 座 :10A/250V 
远景 系列 
家 用 固定 式 开关 :10A/250V 
家 用 固定 式 插 座 ;10A .16A/250V 
灵 致 系列 
家 用 固定 式 开 关 :10A .16A/250V 
家 用 固定 式 插座 :10A 16A/250V 
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序号 单位 名 称 


宁波 灵 象 电器 有 限 公司 


10 惠州 雷 士 光 电 科技 有 限 公 司 


11 浙江 跃 华 电讯 有 限 公司 


2009 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 对 北京 、 天 津 、 上 
海 浙江 ,江苏 ,湖南 .广东 等 7 个 省 .直辖 市 95 家 企业 生产 
的 96 种 插座 进行 了 监督 抽查 。 本 次 抽查 依据 CB 2099. 1 一 
1996《 家 用 和 类 似 用 途 插头 插座 ”第 一 部 分 :通用 要 求 》、CB 
1002 一 1996《 家 用 和 类 似 用 途 单 相 插头 插座 “型 式 ,基本 参 
数 和 尺寸 》 的 规定 ,对 插座 产品 尺寸 的 检查 , 防 触电 保护 , 接 
地 措施 ,端子 ,固定 式 插座 的 结构 ,插头 和 移动 式 插座 的 结 
构 ,防潮 ,绝缘 电阻 和 电气 强度 ,接地 触 头 的 工作 , 温 升 ,分 
断 容量 , 正 常 操作 , 拔 出 插头 所 需 的 力 , 软 缆 及 其 连接 ,机 械 
强度 , 耐 热 ,螺钉 、 载 流 部 件 及 其 连接 , 卜 电 距离 ,电气 间 院 
和 通过 密封 胶 的 距离 ,绝缘 材料 的 耐 非常 热 . 耐 燃 和 耐 漏电 
起 痕 , 防 锈 性 能 等 20 个 电气 安全 项 目 进 行 了 检验 ,发 现 有 5 
种 产品 不 合格 。 存 在 的 主要 质量 问题 是 :4 种 产品 绝缘 材料 
的 耐 热 性 能 未 达到 标准 要 求 , 有 的 是 100%C 耐 热 试验 后 关键 
部 件 严重 变形 ,有 的 是 底座 或 插 孔 面板 球 压 试验 后 压 痕 直 
径 大 于 2minil 种 产品 保护 门 结构 设计 不 合理 ,保护 门 不 能 
通过 寿命 试验 后 的 试验 探 针 及 单 极 插销 的 测试 。 

2009 年 第 二 季度 ,上 海 市 质量 技术 监督 局 对 该 市 生产 、 
销售 的 插头 插座 和 转换 器 产品 质量 进行 了 专项 监督 抽查 。 
抽查 依据 CB 2099. 1 一 1996《 家 用 和 类 似 用 途 插头 插座 ”第 
一 部 分 :通用 要 求 》.GB 2099. 3 一 1997《 家 用 和 类 似 用 途 插 
头 插座 “第 二 部 分 :转换 器 的 特殊 要 求 》.GB 1002—1996 
《家 用 和 类 似 用 途 单 相 插头 插座 型 式 、 基 本 参数 和 尺寸 》, 以 
及 经 备案 现行 有 效 的 企业 标准 和 产品 质量 明示 担保 。 本 次 
抽查 插头 插座 产品 41 批 次 ,对 16 个 与 安全 密切 相关 的 项 目 
进行 了 检测 ,分 别 是 :标志 ,尺寸 的 检查 , 防 触电 防护 ,接地 
措施 ,端子 ,固定 式 插座 的 结构 ,插头 和 移动 式 插座 的 结构 ， 
“绝缘 电阻 和 电气 强度 , 温 升 , 拔 出 插头 所 和 需 的 力 , 软 线 及 其 
连接 ,机 械 强度 , 耐 热 ,螺钉 、 载 流 部 件 及 其 连接 , 卜 电 距离 、 
电气 间 队 和 通过 密封 胶 的 距离 ,绝缘 材料 的 耐 非 正常 热 ,而 
顽 和 耐 漏电 起 痕 。 经 检验 ,合格 40 批 次 ,不 合格 1 批 次 。 其 
中 抽查 插头 7 批 次 ,经 检验 ,合格 7 批 次 ;抽查 插座 34 批 次 ， 
经 检验 ,合格 33 批 次 ,不 合格 1 批 次 。 
上 海 生产 企业 的 产品 14 批 次 ,经 检验 ,合格 14 批 次 ;属于 外 
省 市 生产 企业 的 产品 27 批 次 ,经 检验 ,合格 26 批 次 ,有 1 dit 
次 的 插头 和 移动 式 插座 的 结构 项 目 不 合 格 。 

本 次 抽查 转换 器 产品 36 批 次 ,对 16 个 项 目 进行 了 检 
测 :额定 值 , 标 志 ,尺寸 的 检查 , 防 触 电 防 护 ,接地 措施 , 端 
子 ,移动 式 电器 附件 的 结构 ,绝缘 电阻 和 电气 强度 , 温 升 , 撤 
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41 批 次 产品 中 ,属于 


(2) 
产品 名 称 .规格 
CB86 系列 
家 用 固定 式 开关 :10A/250V 
家 用 单 相 插座 :10A/250V 
K3 系列 
家 用 固定 式 开 关 :16A/250V 
PSB 系列 
不 可 拆 线 插头 电源 线 :10A/250V 


出 插头 所 需 的 力 , 软 线 及 其 连接 ,机 械 强度 , 耐 热 ,螺钉 、 载 
流 部 件 及 其 连接 , 疏 电 距离 ,电气 间隙 和 通过 密封 胶 的 距 
离 , 绝 缘 材 料 的 耐 非 正常 热 . 耐 燃 和 耐 漏电 起 痕 。 经 检验 ， 
合格 23 批 次 ,不 合格 13 批 次 。 存 在 问题 的 项 目 有 :额定 值 ， 
标志 ,尺寸 的 检查 , 防 触电 防护 ,端子 ,移动 式 电器 附件 的 结 
构 , 软 线 及 其 连接 , 耐 热 , 绝 缘 材 料 的 耐 非 正 常 热 . 耐 燃 和 出 
漏电 起 痕 。 

陕西 省 质量 技术 监督 局 2009 年 第 -季度 对 插头 插座 产 
品质 量 进行 了 监督 抽查 。 从 西安 地 区 的 经 销 企 业 中 抽取 样 
品 , 共 抽查 30 家 企业 ,30 批 次 样品 。 经 检测 ,合格 23 批 次 ， 
实物 质量 合格 率 76.7% 。 存 在 的 问题 主要 是 耐 热 , 软 缆 连 
接 、 耐 燃 , 拨 出 插头 所 用 的 力 项 目 不 合 格 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”广东 华声 电器 实业 有 限 公司 加 
大 产品 研发 和 技术 改造 力度 ,成 功 组 建 了 佛山 市 环保 软 电 
线 工程 技术 研究 开发 中 心 。 工 程 中 心 建 有 实验 室 和 试制 车 
间 ,拥有 高 速 挤 出 机 、 橡 胶 挤 出 连续 硫化 生产 线 、 辐 照 交 联 
机 等 先进 生产 设备 和 仪器 .仪表 ,拥有 一 整套 研发 产品 的 斌 
制 设 备 ,具有 产品 试制 .中 试 生产 条 件 。 

杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 固 定 资产 总 投资 3 000 多 万 元 ， 
用 于 扩建 新 厂房 和 建设 新 一 代 建筑 电器 设计 制造 平台 。 其 
中 ,新 一 代 建筑 电器 设计 制造 平台 研究 了 3 项 共性 技术 并 
开发 力量 3 个 系统 , 即 建筑 电器 产品 配置 设计 系统 、 建 筑 电 
器 产品 仿真 与 数字 样机 系统 、 建 筑 电器 产品 性 能 分 析 与 优 
化 系统 ;研发 3 种 以 上 建筑 电器 系列 新 产品 。 项 目 攻克 的 
共性 技术 在 杭州 市 相关 企业 的 产品 设计 .生产 与 管理 中 得 
到 推广 应 用 ,可 显著 提高 建筑 电器 产品 的 设计 .制造 效率 与 
质量 水 平 , 提 高 了 企业 设计 资源 的 可 重用 性 ,增强 了 建筑 电 
器 行业 企业 的 国内 外 竞争 力 。 

公牛 集团 有 限 公司 固定 资产 投资 1 300 多 万 元 ,新 增 4 
个 车 间 , 购 置 卧 轴 和 矩 台 平面 磨床 . 立 式 炮塔 型 犹 床 、 播 辟 万 
ALGER EAE ADR RoHS 测试 仪 .电源 线 突 拉 试 验 机 、 塑 料 
注射 成 型 机 等 设备 。 

广州 秋 遇 电缆 集团 有 限 公司 固定 资产 投资 1 300 多 万 
元 ,其 中 基本 建设 投资 1 000 多 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 近 
200 万 元 ,主要 用 于 新 型 电线 电 纱 及 线 型 金属 线材 成 圈 打 孔 
机 系列 产品 的 技术 改造 项 目 。 项 目 主 要 内 容 为 :采用 自动 
涨 缩 . 快 速 装 印 绕 线 器 ,便于 操作 ;采用 储 线 式 自动 张力 控 
制 放 线 架 , 放 线 张力 稳定 ;主机 变频 调 速 ;采用 精准 电子 感 
应 计 料 装置 ;配备 电线 外 径 、 电 性 能 检测 装置 ,确保 在 电线 


的 局 部 外 径 超 差 及 绝缘 电 性 能 出 现 缺陷 时 ,能 自动 报警 并 
及 时 停机 。 

湖南 深思 电工 实业 有 限 公 司 固定 资产 投资 4 500 万 元 ， 
用 于 购买 土地 及 兴建 厂房 .添置 生产 设备 ,引进 了 高 速 冲 
床 .模具 ,优化 了 冲压 件 表 面 处 理工 艺 。 

霍 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 (广东 ) 有 限 公 司 固定 资产 
投资 1 100 万 元 ,用 于 引进 半自动 开关 装配 生产 线 等 一 批 生 
产 设备 ,以 及 静电 测试 系统 、 电 动 振动 系统 、 开 关 寿 命 测 试 
系统 等 检测 装置 ,以 提高 开发 能 力 。 为 改善 员工 工作 环境 
及 安全 保障 ,在 所 有 车 间 安 装 了 环保 空调 ,进行 了 消防 整 
改 , 升 级 了 管理 人 员 的 硬件 。 通 过 引进 国内 外 先进 设备 , 进 
行 高 档 开 关 插 座 及 照明 产品 技术 改造 ,产能 扩大 至 500 
万 个 。 | | 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 固定 资产 投资 900 万 元 ， 
用 于 引进 AC30 超声 波 焊 接 机 .在线 喷 码 机 、 线 切割 机 床 、 电 
脉冲 机 床 、 磨 床 .CNC ,进行 抛光 设备 技 改 ,更 新 和 改造 装配 
线 ; 新 增 红外 线 感 应 开关 寿命 试验 机 金属 硬度 测试 仪 网 
络 分 析 仪 .在线 插 拨 力 检 测 台 、 喷 码 机 械 手 , 喷 码 机 、 工 控 机 
配套 路 码 ,扫描 枪 等 设备 和 仪器 。 

泰 力 实 业 有 限 公 司 投入 280 万 元 对 塑胶 车 间 进 行 技 术 
改造 ,安装 机 械 手 等 自动 化 设备 ,更 新 现 有 注塑 设备 ;改造 、 
升级 .整合 现 有 信息 化 系统 ,在 采购 销售. 生产、 仓库 \ 质 
量 `. 人 事 和 财务 及 成 本 核算 等 领域 全 面 导 人 神州 数码 的 易 
K ERP7.0; 同 时 ,对 技术 开发 部 使 用 的 PDM 软件 进行 二 次 
升级 ,实现 与 ERP 的 无 缝 集成 ,使 工程 技术 BOM 与 生产 制 
造 BOM 直接 对 接 。 

宁波 凯 峰 电器 有 限 公 司 固定 投资 近 500 万 元 ,用 于 注 
塑 成 型 产能 ,插头 生产 能 力 和 装配 产能 扩大 项 目 .塑胶 材料 
产能 提升 改造 项 目 和 配 电 工程 改造 项 目 。 

天 津 市 至 上 电器 有 限 公司 固定 资产 投资 70 万 元 用 于 
技术 改造 ,主要 是 改进 螺 日 灯 座 的 导电 口 圈 , 每 年 可 节省 资 
金 28 万 余 元 。 改 进 床 开关 支架 ,解决 了 工序 之 间 的 尺寸 也 
盾 , 保 证 了 质量 ,提高 了 生产 力 。 

管理 及 改革 ”中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 
器 分 会 坚持 开展 行业 和 政府 间 的 双向 沟通 工作 ,强化 对 企 
业 的 信息 服务 ,推进 行业 的 技术 进步 , 获 中 国电 器 工业 协会 
“先进 分 会 "称号 。2009 年 开展 了 《家 用 和 类 似 用 途 插 头 播 
PE 第 1 部 分 :通用 要 求 》《 家 用 和 类 似 用 途 单 相 插 头 插 
E 型式 .基本 参数 和 尺寸 》 和 《家 用 和 类 似 用 途 三 相 揪 头 
插座 “型式 .基本 参数 与 尺寸 》 标 准 的 宣 贯 和 培训 活动 ,使 
生产 企业 及 相关 检测 机 构 正 确 理解 新 标准 的 要 求 .掌握 检 
验 技术 及 插头 插座 产品 的 换 证 程序 ;与 全 国电 器 附件 标准 
化 技术 委员 会 联合 在 天 津 召 开 了 全 国电 器 附件 行业 技术 交 
RAS ,评选 出 优秀 论文 一 等 奖 2 篇 .优秀 论文 二 等 奖 4 篇 、 
优秀 论文 三 等 奖 6 篇 和 优秀 论文 11 篇 ;组 织 主 要 企业 参加 
中 国 国 际 电 工 电器 装备 博览 会 ;做 好 会 刊 《电器 附件 》 的 编 
辑 .出 版 .发行 工作 。 

天 基 电 气 (深圳 ) 有 限 公 司 自 导 入 波多 里 奇 奖 章 越 绩效 
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模式 以 来 ,取得 了 卓有成效 的 业绩 。 波 多 里 奇 奖 的 评价 标 
准 能 够 促进 企业 之 间 以 及 企业 内 部 的 信息 交流 与 共享 ,还 
可 作为 企业 计划 .评估 培训 及 其 他 用 途 的 工具 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 组 建 了 精益 生产 项 目 团 
队 , 从 生产 计划 单元 ,装配 单元 、 注 塑 单元 等 大 块 人 手 ,对 装 
Bc 注塑 模具 的 生产 能 力 进行 评估 论证 ,优化 了 工艺 流程 ， 
改进 了 工艺 装置 ,对 现 有 设备 、 工 装 、 工 位 器 具 进 行 了 补充 
和 完善 ,完善 了 连续 流 生 产 线 ,保证 了 工艺 流程 的 顺畅 。 建 
立 了 线 边 仓 ,实现 了 以 标准 器 具 便 捷 转 运 ,需求 配送 为 标志 
的 物流 管理 。 大 力 实施 ERP 项 目 建设 ,逐步 实现 企业 的 精 
细 管 理 。 通 过 建立 PDM 信息 化 管理 平台 ,完善 了 科研 开发 
管理 制度 ,加 强 了 设计 人 员 与 工艺 人 员 的 有 效 协同 ,强化 了 
设计 人 员 的 成 本 意识 ,实现 了 精细 化 设计 、 精 细 化 管理 ,有 
效 提 升 了 技术 管理 运行 质量 。 

杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 围绕 “强化 战略 思维 ,推动 产业 
发 展 " 的 核心 思想 ,全面 推行 基于 战略 地 图 的 平衡 记分 卡 管 
理工 具 。2009 年 是 公司 全 面 信 息 化 管理 是 有 成 效 的 一 年 ， 
建立 与 完善 了 知识 管理 系统 ,将 知识 分 为 流程 类 ,信息 类 、 
技能 类 和 文化 类 ,完成 了 知识 目录 的 建立 及 内 容 的 梳理 ; 协 
E OA 办 公 系 统 顺 利 升级 ,集成 了 协同 办 公 辅助 办 公信 息 
RA .档案 管理 、 系 统管 理 及 多 个 业务 子 系统 ;开发 启用 了 
财务 资金 结算 中 心 与 网 上 报销 系统 ,便于 数据 的 查询 统计 
与 追溯 。 开 展 了 品牌 管理 创新 , 选 定 以 ”HONYAR ”为 字母 
商标 ,完成 了 “HONYA” 等 11 件 主 商标 和 英文 联合 商标 的 注 
册 ,完成 了 公司 商标 在 英国 .新 加 坡 的 延伸 注册 ,并 开展 了 
一 系列 的 导 人 使 用 活动 。 

泰 力 实业 有 限 公 司 尝试 推行 民主 化 管理 ,重视 通过 “ 意 
见 箱 ” 将 员工 信息 及 时 反馈 到 高 层 ,组 装 车 间 试 行 按 季 度 组 
织 全 体 员工 对 线 长 工作 进行 评价 ,组 织 各 线 长 参与 现场 的 
互 查 互 评 。 坚 持 稳定 质量 ,多 次 组 织 规范 程序 和 关键 工序 、 
特殊 过 程 的 培训 ;将 质量 责任 落实 到 班组 长 ( 线 长 ) ,加 大 对 . 
严重 质量 事故 行为 过 错 的 问 责 力 度 ; 加 强 对 新 产品 出 厂 的 
试验 把 关 ; 完 善 了 对 客户 投诉 “五 不 放 过 "的 机 制 , 即 问题 原 
AAAS A Boil .库存 不 翻 查 不 放 过 责任 不 追究 不 放 过 、 
举一反三 的 改进 不 到 位 不 放 过 信息 不 封闭 不 放 过 等 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 采取 积极 对 策 减 少 国际 
金融 风暴 延续 的 影响 :把 OEM 产品 作为 新 的 增长 点 ,保证 
OEM 产品 车 间 的 人 员 .设备 需求 ,确保 按时 . 足 额 完成 订单 ; 
调整 产品 结构 ,对 办 公用 电器 用 开关 项 目 进 行 技 改 投资 ; 进 
行 自动 化 .半自动 化 机械化 改造 ,如 开关 的 端子 安装 由 手 
工 改 为 气动 ,探索 在 端子 冲压 成 形 过 程 中 完成 饮 接 接触 点 
的 生产 工艺 ,继续 增加 自动 化 接点 锦 接 和 上 自动 化 插 臂 肢 机 
械 ; 强 化 企业 内 部 管理 , 先 在 中 高 阶 管理 层 推行 绩效 考核 制 
BE ,逐步 向 基层 管理 人 员 扩 散 。 

广东 华声 电器 实业 有 限 公司 在 生产 车 间 实 行 改革 , 产 
能 效率 提高 30% , 塑 线 车 间 甚 至 提高 50% 。 积 极 组 织 新 市 
场 、 新 客户 的 开发 ,海外 市 场 的 开发 取得 突破 性 的 成 绩 。 实 
现 利润 总 额 同比 增长 21. 18% 。 
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飞 雕 电器 集团 有 限 公司 在 日 常 管理 事务 中 参照 质量 管 
理 模式 建立 了 一 系列 现代 化 企业 内 部 规范 化 管理 制度 。 公 
司 以 “专注 每 一 个 细节 ”的 企业 文化 理念 ,坚持 “五 个 不 断 ” 
(不 断 提高 顾客 满意 .不断 提高 产品 质量 .不 断 降低 成 本 不 
断 提高 效能 .不 断 降低 风险 ) 的 管理 理念 ,推行 预 结算 管理 、 
评价 指标 (部 门 KPI 指标 考核 ,员工 绩效 考核 ) .培训 体系 等 
制度 。 实 行 全 员 创 新 机 制 ,建立 了 一 套 完善 的 创新 和 激励 
机 制 。 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 借 质量 保证 体系 和 环 
境 管理 体系 的 整合 ,以 及 整合 后 的 内 审 ,管理 评审 和 外 审 契 
机 ,强化 内 部 管理 ;建立 库 龄 考核 制度 ,完善 成 本 内 控 体 系 。 

杭州 鸿 世 电 器 有 限 公司 开展 定期 与 不 定期 的 安全 检查 
和 节假日 安全 落实 工作 ,实现 全 年 安全 生产 基本 无 事故 。 
努力 完善 管理 体系 ,推进 产品 研发 工作 ,先后 通过 了 英国 
BSI\ASTA ,美国 UL, 德国 VDE 等 国外 审查 机 构 的 现场 
检查 。 

堆 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 ( 广东) 有限 公 司 开展 大 规 
模 的 全 员 培 训 活动 ,继续 专注 电工 和 照明 业务 ,在 保留 发 展 
朗 能 品牌 的 同时 ,进一步 引进 霍 尼 韦 尔 成 熟 的 管理 经 验 和 
先进 技术 ,充分 利用 霍 尼 韦 尔 全 球 的 网 络 资源 及 产品 研发 
能 力 , 研 发 节能 、 环 保 的 电工 和 照明 产品 ,全力 把 公司 建成 
填 尼 韦 尔 重 要 的 研发 制造 中 心 。 

浙江 路 美 思 电气 有 限 公司 通 过 了 ISO 9001 质量 管理 体 
系 换 版 认证 .美国 UL 认证 ,多 次 赢得 市 级 先进 企业 .出 口 创 
汇 先 进 企业 ,AAA 级 资信 企业 等 称号 。 

[撰写 人 :中 国电 器 科学 研究 院 陈 明 审 稿 人 :中 国电 
器 科学 研究 院 罗 怀 平 ] 





生产 发 展 情况 ”我国 小 型 熔断 器 产品 历来 有 内 需 、 出 
口 和 随 整 机 出 口 等 多 种 销路 ,其 规模 也 基本 三 分 天 下 。 
2009 年 年 初 ,由 于 出 口 订单 大 幅度 减少 ,从 事 小 型 熔断 器 出 
口 生产 的 企业 生存 艰难 ; 随 出 口 整 机 配套 的 需求 也 下 降 
30% ~50% ,客户 和 分 销 商 都 尽量 只 用 库存 而 不 下 新 单 , 小 
型 熔断 器 的 采购 量 大 幅 萎 缩 。 在 此 期 间 ,小 型 熔断 器 厂商 
积极 开展 内 部 建设 ,培训 提高 员工 素质 ,增添 改进 工装 设 
备 ,大 力 加 强 科研 开发 力度 ,完善 提高 管理 水 平 ,行业 整体 
水 平 得 到 一 定 程度 的 提升 。 随 着 我 国政 府 经 济 刺激 政策 的 
推出 ,特别 是 扩大 内 需 、 家 电 下 乡 、 汽 车 下 乡 等 一 系列 具体 
政策 的 出 台 , 从 第 二 季度 起 经 济 回落 开始 见 底 ,前 几 个 月 消 
耗 列 尽 的 库存 陆续 回 补 , 国 内 订单 大 幅 提升 ,下 半年 已 基本 
走出 国际 金融 危机 的 阴影 。 

2009 年 ,表面 贴 装 熔断 器 继续 呈 价 跌 量 增 态势 。 随 着 
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R LCD/LED 平板 彩电 ,笔记 本 /上 网 本 电脑 .智能 手机 / 
数码 相机 、 网 通电 源 和 设备 .汽车 电子 产品 等 用 户 行业 的 发 
展 , 片 式 熔断 器 的 使 用 量 也 迅速 扩大 ,明显 超过 其 他 小 型 熔 
新 器 的 发 展 速度 。 为 适应 电子 产品 加 速 数码 化 .微型 化 . 薄 
型 化 , 片 式 熔断 器 不 断 有 新 技术 .新 产品 问世 。AEM 科技 推 
出 的 多 层 独 石 片 式 熔断 器 大 大 增强 了 灭 弧 能 力 ,提高 了 安 
全 性 能 ,1206 尺寸 的 电流 规格 已 能 达到 30A, BRS RIA 
断 器 和 慢 熔 熔断 器 品种 外 ,又 陆续 有 不 同 熔 断 速度 和 耐 脉 
冲 能 力 的 产品 品种 推 问 市 场 ;小 型 熔断 船 的 产品 体积 进 一 
AB [ii] 0402 方 回 缩小 ,价格 也 逐步 降 至 与 传统 管状 和 插脚 式 
熔断 器 接近 ,其 至 更 低 ,大 大 扩展 了 片 式 熔断 器 的 适用 范 
围 ,加 大 了 片 式 熔断 器 的 用 量 。 但 年 初 订单 大 减 ,企业 纷纷 
陷入 降价 抢 单 的 旋涡 中 , 片 式 熔断 器 的 单价 降幅 为 历年 最 
大 ,虽然 随后 需求 回升 ,但 价格 却 并 未 同步 回升 ,影响 了 企 
业 效 益 。 i 

小 型 熔断 器 制造 工艺 逐年 进步 ,手工 作业 逐步 被 淘汰 ， 
大 多 数 企 业 采 取 了 上 自动 或 半自动 的 组 装 设 备 , 生 产 效率 大 
大 提高 ,产品 外 观 质量 也 得 到 极 大 地 改善 。 除 了 国内 的 熔 
断 器 专业 设备 制造 厂商 一 一 天 津 北大 方 电子 设备 厂 和 常州 
风雷 机 械 厂 外 ,国外 的 专业 设备 制造 商 也 开始 在 中 国 寻 找 
业务 机 会 ,如 德国 莱 耶 尔 电子 设备 公司 (MBL) 在 上 海 设立 
了 代表 处 ,推销 贴 片 式 熔断 器 组 装 设备 、. 圆 简 式 熔断 器 组 装 
设备 .直立 式 熔 断 器 组 装 设备 .电阻 式 熔断 器 组 装 设备 和 熔 
Bras HFT .加 锡 . 编 带 ,测试 和 塑封 机 械 等 。 

标准 ”全国 熔断 器 标准 化 技术 委员 会 小 型 熔断 器 分 技 
术 委 员 会 (SACATC340/SC3 ) 第 一 届 二 次 会 议 于 2009 年 10 
月 30 ~31 日 在 四 川 省 阿坝 州 召 开 ,25 位 委员 及 代表 出 席 。 
副 主 任 委员 中 国电 句 科 学 研究 院 张 序 星 总 结 了 重要 标准 的 
制 修订 IEC/SC32C 秘书 处 等 工作 和 取得 的 成 绩 , 并 对 下 年 
度 的 工作 重点 及 计划 进行 了 初步 的 部 署 。 秘 书 长 蔡 军 介绍 
了 下 年 度 分 标 委 标 准 制 修订 计划 工作 要 点 和 设想 ,向 大 会 
通报 了 2009 年 在 美国 举行 的 IEC/SC32C 全 体会 议 的 情况 。 


”会 议 深 入 讨论 了 小 型 熔断 器 专业 的 技术 问题 ,重点 研讨 了 


节能 灯 用 熔断 器 ,表面 贴 装 式 熔断 器 等 行业 标准 的 制定 问 
题 。 目 前 正在 制定 的 GB/T 9364. 5《 小 型 熔断 器 第 5 部 
分 :小 型 熔断 体 评定 导 则 》, 在 用 户 与 制造 商 在 菜 些 试验 上 
不 能 达成 完全 一 致 .产生 争议 的 情况 下 ,为 小 型 熔断 体 的 用 
户 和 制造 商 提供 了 普遍 可 接受 的 质量 评定 导 则 和 限定 值 。 
2009 年 ,小 型 熔断 器 分 技术 委员 会 提出 制定 2 项 新 的 
行业 标准 :GD《 矩 形 熔断 体 》 标准 。 和 矩形 熔断 体 采用 紧凑 型 
的 设计 ,减少 了 所 需 的 PCB 板 的 空间 面积 。 与 传统 的 玻璃 
管 熔断 体 相 比 ,其 性 能 类 同 ,但 由 于 采用 自动 插入 包装 的 广 
式 ,以 及 矩形 熔断 体 具有 优良 的 承受 波峰 焊接 和 线路 板 清 
洗 过 程 的 性 能 ,致使 采用 矩形 熔断 体 的 安装 费用 比 相 同 规 
格 的 玻璃 管 熔断 体 更 低廉 。 另 外 ,矩形 熔断 体 采用 塑料 外 
过 ,在 正常 使 用 中 不 会 破裂 .产生 碎片 ,更 加 安全 ,大 量 应 用 
在 家 用 电器 电源 .通信 设备 .医疗 设备 等 整 机 产品 上 。 
@(《 自 恢复 式 小 型 熔断 体 》 标 准 。 自 恢复 式 小 型 熔断 体 即 


PIC 熔 丝 , 泛 指正 温度 系数 很 大 的 半导体 材料 或 元 器 件 。 
自 恢复 式 小 型 熔断 器 已 成 为 安全 保护 元 件 发 展 的 重要 
方向 。 

2009 年 ,小 型 熔断 器 行业 4 名 专家 出 席 在 美国 举行 的 
SC32C 全 体会 议 , 获 取 了 重要 的 产品 技术 信息 、 最 新 的 标准 
发 展 动态 信息 和 IEC 国际 标准 制定 的 规则 等 信息 。 会 议 讨 
论 了 《小 型 熔断 器 ”第 1 部 分 :小 型 熔断 器 定义 和 小 型 熔断 
体 通 用 要 求 》《 小 型 熔断 器 ”第 2 部 分 :管状 熔断 体 》<《 沾 
型 熔断 器 ”第 3 部 分 : 超 小 型 熔断 体 》 等 多 项 国际 标准 ,并 
做 出 了 重要 决议 ,如 :决定 推进 IEC 60127-2 等 行业 关注 度 高 
的 标准 项 目 。 会 议 确定 了 小 型 熔断 器 标准 新 的 维护 周期 ， 
讨论 了 特殊 规格 的 小 型 熔断 体 》 标 准 提案 ,决定 编写 TEC/ 
SC32C 的 "战略 商业 方案 ” ,确定 了 小 型 熔断 器 标准 化 工作 
的 发 展 方向 。 该 方案 已 发 布 。 这 是 自 加 入 IEC 小 型 熔断 器 
分 技术 委员 会 以 来 ,我 国 参 会 代表 人 数 最 多 .企业 数量 最 多 
的 一 次 会 议 。 

产品 认证 ”小 型 熔断 器 分 技术 委员 会 及 秘书 处 承担 单 
位 一 一 中 国电 器 科学 研究 院 参与 认证 实施 规则 的 修订 、 热 
熔断 体 标准 的 换 版 .相关 专家 组 决议 的 制定 等 工作 ,从 而 通 
过 认证 实施 标准 ,提高 产品 质量 ,引导 本 行业 健康 发 展 。 

小 型 熔断 器 作为 重要 的 整 机 保护 元 件 ,在 生产 ,销售 和 
使 用 时 必须 经 过 权威 机 构 的 安全 认证 。 小 型 熔断 器 的 两 类 
产品 一 一 小 型 熔断 体 及 热 熔断 体 ,都 是 列 入 3C 认证 目录 的 
产品 。 认 证 采用 GB 9364. 1《 小 型 熔断 器 ”第 一 部 分 :小 型 
烽 断 器 定义 和 小 型 熔断 体 通用 要 求 》、GCB 9364. 2《 小 型 熔断 
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器 ”第 二 部 分 :管状 熔断 体 》、GB9364. 3《 小 型 熔断 器 ”第 三 
部 分 : 超 小 型 熔断 体 》 和 GB 9816《 热 熔断 体 的 要 求 和 应 用 导 
则 》。 小 型 熔断 器 也 被 列 和 人 整 机 产品 认证 实施 规则 的 关键 
安全 元 器 件 中 。 如 ,在 4 电气 电子 产品 类 强制 性 认证 实施 规 
则 家 用 和 类 做 用 途 设 备 》( 编号 :CNCA 一 01C 一 016:2010 ) 
中 的 附件 4 关键 安全 元 器 件 和 材料 清单 及 变更 要 求 " 中 的 
表 一 ， 保 护 装 置 类 ”就 是 “小 型 熔断 器 " 和 ”“ 热 熔断 体 ”, 即 
电流 型 温度 型 熔断 器 。 整 机 企业 在 选取 小 型 熔断 融 时 ,也 
都 要 求 小 型 熔断 器 企业 提供 产品 认证 合格 证 书 。 

【所 写 人 :中 国电 融 科 学 研究 院 蔡 军 、 中 国电 器 工业 协 
会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 郑 索 平 ” 审 稿 人 :中 国电 器 
科学 研究 院 罗 怀 平 ] 








生产 发 展 情况 ”2009 年 ,牵引 电气 设备 行业 依然 保持 
平稳 较 快 的 发 展 势头 。 据 对 30 家 行业 企业 的 统计 ,全 行业 . 
完成 工业 总 产值 979 640 万 元 ,完成 工业 销售 产值 985 809 万 
元 ,同比 分 别 增长 35% 和 66% 。2009 年 牵引 电气 设备 行业 
部 分 企业 主要 经 济 指标 见 表 1 。 


表 1 2009 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 





rT 
id ae 2009 年 (万 元 ) | ”同比 增长 (%) 
1 湘潭 电机 集团 有 限 公司 674 016 44.4 693 455 60.7 
2 湘 电 重型 装备 有 限 公司 62 020 37.8 62 132 38.0 
3 大 连天 元 电机 有 限 公 司 60 748 58 883 47.4 
4 WM = BRE AR Eo 34 000 34 000 1 378.3 
5 METERNE ARAH 16 700 17 157 84.5 
6 山东 济宁 山 矿 电 机 车 有 限 公司 16 463 11 268 11.0 
7 江苏 常 牵 电机 有 限 公 司 15 575 15 583 -11.1 
8 大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 14 828 14 867 -4.4 
9 Ly PRA BE HAR ZY a] 14 349 12 264 -33. 7 
10 | 湘潭 牵引 机 车 三 有 限 公司 13 233 13 233 15.0 
11 常州 基 腾 电气 有 限 公司 11453 11 453 10. 4 
12 淄博 牵引 电机 集团 有 限 公司 9 423 8 189 -60.6 
13 “| 贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 8 106 5 626 30.2 
14 山西 平 膛 同 妙 机 村 有 限 公司 7 276 7 276 90. 9 
15 四 川 乐山 宇 强 电 机 车 制造 有 限 公司 7 080 6 990 16. 4 
16 | 湘潭 南方 电机 制造 有 限 公 司 6 040 6 300 18.9 


在 保 增 长 调 结 构 、 促 发 展 的 进程 中 ,牵引 电气 设备 行 
业 各 企业 立足 工矿 电机 车 运输 设备 ,自主 创新 ,大 力 开发 变 
频 电 机 和 变频 调 速 电机 车 产品 ,交流 变频 电机 车 产品 已 成 





为 行业 经 济 增长 点 和 热点 ,产品 分 别 在 江西 德 兴 铜 夏 和 福 
建 紫金 矿 运行 , 深 受用 户 好评 。2009 年 牵引 电气 设备 行业 
部 分 企业 工业 增加 值 和 主 营 业务 收入 见 表 2。 
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R2 2009 年 率 引 电气 设备 行业 部 分 企业 工业 增加 值 和 主 营业 务 收入 


企业 名 称 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 
大 连天 元 电机 有 限 公 司 
湘 电 重型 装备 有 限 公司 
贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 


山西 平遥 同 妙 机 车 有 限 公司 
湘潭 海 联 电气 有 限 公司 

山东 济宁 山 矿 电机 车 有 限 公 司 
湘潭 如 意 电 机 电器 有 限 公 司 
江苏 新 区 云 山 电器 设备 有 限 公司 


主 营 业务 收入 


同比 增长 (%) 2009 年 (万 元 ) | 同比 增长 (%) 


161 765 
23 996 
10 623 

4 186 
2 182 
157 
629 
496 
274 


770 756 
49 434 
62 030 

5 113 

6 219 

276 

12 587 
2 816 

1 040 





78.4 
44.8 
37.8 
-19.1 
90. 9 
4.9 
11.9 
31.6 
30.3 


市 场 及 营销 2009 年 , 受 国际 金融 危机 影响 ,牵引 电气 
设备 行业 企业 产品 出 日 严重 下 滑 ,出 口 额 同比 下 降 50% 
各 企业 面 对 市 场 需求 变化 ,加 快 转变 发 展 方式 ,针对 行业 特 
ARRIERE .煤炭 电力、 交通 运输 港口 设备 、 新 能 源 
等 产业 用 的 各 类 电机 电 控 装置 工矿 电机 车 辆 更 新 换代 及 
车 辆 维修 改进 的 时 机 ,调整 市 场 战 略 , 以 服务 为 宗旨 ,帮助 
用 户 解决 车 辆 易 损 、 零 部 件 难 供 问题 ,为 用 户 提 供 设备 维 
护 维修 等 服务 。 

山西 华 奢 电气 有 限 公司 充分 掌控 煤矿 需求 ,其 工矿 机 
电 一 体 化 产品 覆盖 阳泉 煤 业 各 矿 ,2009 年 实现 销售 收入 
51 800 万 元 ,同比 增长 54% 。 

湘潭 电机 集团 有 限 公 司 坚持 “效益 营销 ”, 以 效 促销 ,加 
强 市 场 管理 市 场 研究 ,市 场 分 析 , 拓 展 产品 市 场 。 电 机 产 
品 在 高 附加 值 领 域 实现 新 突破 ,2009 年 在 冶金 .水 利 、 核 泵 
等 电机 市 场 订货 近 1. 64 亿 元 ;轨道 交通 市 场 取得 新 进展 , 先 
后 中 标 深 圳 地 铁 北京 地 铁 等 项 目 , 全 年 实现 订货 4.7 亿 元 ; 
火电 水利 等 设备 市 场 继续 巩固 ,军品 市 场 得 到 发 展 ; 进 一 
步 开 拓 核 电 、 南 水 北 调 等 用 菏 市 场 ,成 功 签 订 南 京 巴 斯 夫 石 
化 项 目 , 实 现 石化 水 泰 市 场 的 零 突破 ; 先 后 进 和 人 宁德 ,山东 


石 岛 湾 等 重点 核电 项 目 ,拓展 了 核电 市 场 。 

天 水 长 城 控制 电器 有 限 公司 遭遇 地 震 ,厂房 倒塌 ,严重 
制约 生产 。 他 们 一 手 抓 重建 ,一 手 抓 产值 提升 ,加 大 营销 力 
度 , 扩 大 营销 网 络 ,建立 有 效 的 激励 机 制 ,通过 跻身 城市 轻 
轨 \、 石 油 钻井 等 行业 ,弥补 了 出 口 产品 减少 造成 的 损失 ,全 
年 完成 销售 订货 1 600 万 元 ,销售 收入 1 300 万 元 ,公司 的 4 
项 经 济 指标 均 有 不 同 程度 的 增长 。 

大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 以 质量 为 主线 , 抓 外 销 促 内 销 ， 
大 力 提 升 集装箱 的 出 口 ,以 及 中 型 交 ,直流 电机 和 防爆 电机 
的 销售 收入 。2009 年 工业 销售 产值 达 14 867 万 元 ,其 中 出 
口交 货 值 达 4 338 万 元 。 

HEESE ARAETA ATTA. A A 
场 . 挖 据 潜 在 市 场 的 策略 ,充分 发 挥 团 队 协 作 精 神 , 开 发 出 
沈 煤 集团 , 华 运 天 能 PER A .焦作 煤 业 陕西 煤化 等 新 客 
户 ,尤其 是 在 公司 开发 的 30t 空调 架 线 式 变频 电机 车 销售 到 
江西 铜 业 后 ,引起 国内 矿山 行业 的 高 度 关注 ,有 效 地 促进 了 
公司 发 展 。2009 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 工业 销售 产 
值 和 利润 总 额 见 表 3。 


RI 2009 年 挛 引 电气 设备 行业 部 分 企业 工业 销售 产值 和 利润 总 额 








工业 销售 产值 。 EEE 
5 企业 名 称 
7 ELER 同比 增长 (%) 2009 年 (万 元 ) | 同比 增长 (%) 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 693 455 = ól 21 
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科技 成 果 及 新 产品 ”牵引 电气 设备 行业 各 企业 加 大 新 
技术 及 新 产品 研发 资金 投入 ,在 消化 吸收 先进 技术 及 产 、 
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湖南 三 意 电 源 科 技 有 限 责 任 公司 
大 连天 元 电机 有 限 公 司 


湘潭 如 意 电机 电器 有 限 公司 


山东 济宁 山 矿 电机 车 有 限 公司 
湘 电 重 型 装备 有 限 公 司 


北京 消 普 华 清 电气 设备 有 限 公 司 
山西 平遥 同 妙 机 车 有 限 公司 
湘潭 市 电机 车 三 有 限 公 司 
常州 基 腾 电气 有 限 公司 


34 000 
58 883 
2 812 
11 268 
62 132 

292 
7 276 
17 157 
11 453 


16 
58 
49 
22 
68 


学 \ 研 相 结 合 的 基础 上 ,更 加 注重 自主 创新 。 湘 潭 电机 集团 
有 限 公司 2009 年 在 完善 技术 创新 体系 ,夯实 科研 基础 平台 、 
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增强 自主 创新 能 力 方面 取得 实质 性 进展 。 全 年 技术 开发 项 
目 共 立项 139 项 ,完成 新 产品 签订 110 项 ,鉴定 率 达 80% 。 
兆 瓦 级 直 驱 式 风力 发 电机 组 及 关键 零 部 件 的 设计 和 制造 技 
术 , 串 并 联 电动 汽车 用 驱动 电机 系统 研发 2MW 及 以 上 风力 
发 电机 组 和 关键 零 部 件 研 制 及 产业 化 等 项 目 先后 通过 了 国 
家 和 省 级 鉴定 ,先进 感应 电机 , 永 磁 吊 舱 推进 电机 等 重大 新 
产品 试制 成 功 。2MW 以 上 低 风 速 直 驱 式 风力 发 电机 组 的 研 
制 被 列 为 科技 部 国际 合作 项 目 , 国 家 唯一 的 风电 重点 实验 
室 落户 于 该 公司 。 

湘潭 牵引 机 车 厂 有 限 公 司 全 年 开发 16 个 品种 30 个 规 
格 的 新 产品 。 该 公司 成 功 运 用 矢量 控制 变频 调 速 技术 、 半 
导体 制冷 和 制 热 技 术 以 及 电子 变频 技术 及 先进 的 驾驶 空调 
系统 ,推出 我 国 首 台 30t 空调 架 线 式 变频 调 速 电机 车 。 该 机 
车 具有 结构 简单 效率 高 .故障 率 低 .使 用 寿命 长 .价格 低 等 
特点 ,于 2009 年 11 月 交付 德 兴 铜 矿 使 用 。 成 功 开发 的 防爆 
充电 机 和 防爆 司 控 器 ,可 直接 减少 采购 成 本 40% 。 

天 水 长 城 控制 电器 有 限 公 司 一 分 厂 以 科技 为 先导 ,以 
质量 为 主线 ,适应 市 场 需求 ,自主 开发 出 额定 电流 25 ~ 
10 000A 额定 电压 750 ~ 1 000V 的 CCZ38 系列 直流 接触 
器 , 共 17 个 电流 等 级 32 个 品种 .128 个 规格 。CC238 一 160/ 
10 160/20 ,250/10 .250720 „315/10 .315720 产品 通过 了 省 级 
鉴定 ,达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 该 产品 可 广泛 应 用 于 
城市 轻轨 .地 铁 . 矿 用 机 车 等 领域 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”截至 2009 年 底 ,30 家 行业 企业 
共 完 成 基本 建设 及 技术 改造 投资 额 40 267 万 元 。 潭 潭 电机 
集团 有 限 公司 大 力 发 展 新 能 源 设备 产业 ,2009 年 投入 建设 
资金 28 460 万 元 扩建 风力 永 磁 发 电机 制造 厂房 ,投入 1 200 
万 元 改造 1 000 万 + 级 和 2 000 万 + 级 的 百 吨 电 动 轮 自 印 车 制 
造 基 地 ,扩大 主 业 批量 生产 能 力 。 

大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 重点 打造 物流 装备 ,提升 电机 
和 机 械 加 工 能 力 及 电气 自动 化 水 平 ,2009 年 投入 技 改 资金 
1 613 万 元 ,完善 各 类 工艺 装备 设施 。 

山西 平静 同 妙 机 车 有 限 公司 为 扩大 生产 能 力 ,2009 年 
投入 技 改 资金 1 591 万 元 ,添置 和 补充 关键 工艺 装备 及 试验 
设施 。 

大 连天 元 电机 有 限 公司 2009 年 投入 技 改 资金 1 142 万 
元 ,添置 关键 加 工 设备 ,扩大 生产 能 力 。 

天 水 长 城 控 制 电 器 厂 一 分 厂 受 地 震 影 响 厂 房 倒塌 ,在 
政府 的 帮助 下 ,一 分 厂 自 筹资 金 350 万 元 重建 2 400m 钢 结 
构 厂 房 , 并 对 旧 厂 房 进行 技术 改造 ,更 新 装备 ,增强 了 电子 
元 器 件 批 量 生 产能 力 。 

质量 2009 年 ,湘潭 电机 集团 有 限 公 司 强 化 生产 制造 
“PRE” “一 次 做 对 "的 质量 理念 ,不 断 完善 质量 体系 , 持 
续 改 进 质 量 工作 ,深入 开展 质量 专项 整改 和 关键 工艺 改进 
提高 工作 ,全 年 持续 改进 项 目 42 项 ,取得 成 果 42 M. EA 
司 4 个 OC 成 果 荣 获 全 国 机 械 工业 质量 工作 一 等 奖 ,2 个 班 
组 荣获 质量 信得过 班组 一 等 奖 。 

山西 华 饮 电气 有 限 公司 决心 做 大 做 强 永 磁 电 机 、 变 频 


电机 , 煤 机 修理 ,煤化 产品 、 节 能 环保 产品 产业 ,并 提升 机 械 
加 工 能 力 。 公 司 提出 ,在 投资 850 万 元 进行 技术 改造 的 同 
时 ,从 产品 质量 入 手 , 强 力 打 造 主 业 品 牌 产品 。 对 出 厂 一 年 
内 的 产品 进行 质量 回访 ,分 析 质 量 问 题 , 找 出 原因 ,落实 责 
任 ;对 还 未 出 厂 的 产品 ,按照 新 制定 的 出 厂 标准 重新 检验 ， 
质量 合格 率 由 一 季度 的 75% 稳定 提高 到 三 季度 的 98% 以 
上 ,产品 质量 水 平 大 大 提高 。 

天 水 长 城 控制 电器 有 限 公 司 一 分 厂 不 断 完善 与 提升 新 
型 CCZ38 系列 直流 接触 器 的 工艺 .图 纸 审核 .工装 等 技术 标 
准 , 获 取 “3C” 认 证 证 书 。 

湘潭 市 电机 厂 有 限 公 司 加 强 产品 现场 服务 , 自 推出 新 
型 30t 架 线 式 变频 调 速 电机 车 产品 以 来 ,着 力 打造 防爆 斩 波 
司 控 \ 架 线 式 斩 波 司 控 , 隔 爆 充 电机 和 容量 指示 仪 等 为 电机 
车 配套 的 零 部 件 ,并 着 力 建立 售后 服务 和 质量 反馈 制度 , 明 
确 专人 和 责任 人 ,小 的 质量 问题 8h 内 处 理 完毕 ,大 的 质量 
问题 原则 上 不 超过 24h。 

标准 化 ”牵引 电气 设备 分 会 归口 牵引 标准 制定 、 修 订 
工作 ,组织 制定 .修订 的 《牵引 电动 机 额定 电压 》 国 家 标准 ， 
于 2009 年 正式 由 国家 标准 化 管理 委员 会 和 国家 质量 监督 检 
验 检疫 总 局 正式 出 版 发 行 。《4 旋 转 率 引 电机 技术 条 件 》 和 
《牵引 用 电 控 接触 器 技术 条 件 》 两 项 行业 标准 将 在 2010 年 
上 报 审 批 。2009 年 ,分 会 向 各 行业 厂家 无 偿 提供 各 类 标准 
300 余 个 ,有 力 地 推动 了 牵引 电气 产品 质量 的 提高 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 奉 引 电气 设备 分 会 黄 必 明 

审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 牵引 电气 设备 分 会 郭 灯塔] 


2009 年 ,我 国电 焊 机 行业 经 济 运 行 保持 平稳 增长 的 势 
头 ,虽然 产量 有 所 回落 ,但 行业 企业 积极 研发 新 技术 .新 产 
品 和 调整 产品 结构 ,工业 总 产值 .工业 销售 产值 .电焊 机 产 
值 . 主 营业 务 收 入 和 利润 总 额 均 有 不 同 幅 度 的 上 升 。2009 
年 电焊 机 行业 的 发 展 历程 ,可 以 用 “勇敢 面 对 挑 战 ,化 E 
为 ‘机 ' ;峰回路转 ,柳暗花明 ”来 概括 。 

生产 发 展 情况 ”截至 2009 年 12 月 31 日 ,电焊 机 分 会 
共有 119 家 会 员 ,其 中 生产 型 企业 115 家 。2009 年 ,全 国 和 4 
家 主要 电焊 机 .切割 机 和 兼 业 制 造 厂 . 大 型 焊接 辅 机 具 厂 共 
完成 工业 总 产值 768 657. 43 万 元 ,同比 增长 8. 33% ;电焊 机 
产值 占 工业 总 产值 的 74.62% , 占 比较 上 年 的 61.66% 升 高 
近 13 个 百分点 。2009 年 电焊 机 行业 (44 家 企业 ) 主 要 经 济 
指标 完成 情况 见 表 1 。 
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表 1 2009 年 电焊 机 行业 (44 家 企业 ) 
主要 经 济 指标 完成 情况 

















工业 总 产值 768 657. 43 


其 中 :电焊 机 产值 573 578. 33 . 
电焊 机 产量 | 2 195 210 -255. 06 
工业 增加 值 195 907. 89 -26. 18 
主 营 业务 收入 705 985. 69 -0.76 
利润 总 额 85 873. 97 -4,49 
营业 费用 44 785. 98 10. 14 
利息 支出 3 352. 33 -80. 38 
全 员 劳 动 生产 率 * 131 231. 97 -66.61 
年 末 资 产 总 额 694 142. 24 4. 06 
流动 资产 年 平均 余额 407 848. 79 -12.48 

. 年 末 人 负债 总 额 288 276. 06 3. 04 
年 末 所 有 者 权益 403 515. 18 5.5 





主 营业 务 成 本 494 881.7 


注 : "为 35 家 企业 统计 结果 。 


44 家 电焊 机 企业 大 体 分 为 四 种 经 济 类 型 , 即 民营 企业 、 
外 商 独 资 企 业 、 中 外 合资 企业 和 股份 制 企 业 。2009 年 ,股份 
制 企 业 在 电焊 机 行业 中 仍 占据 重要 的 位 置 。24 家 股份 制 企 
业 完成 工业 总 产值 422 310 万 元 , 占 44 家 企业 工业 总 产值 的 
54. 94 % ,与 上 年 基本 持平 ;工业 销售 产值 624 662 万 元 , 占 
44 家 企业 工业 销售 产值 的 79. 80% , 占 比 较 上 年 的 48. 42% 
增加 31.4 个 百分点 ,销售 能 力 明显 增强 。2009 年 不 同 经 济 
类 型 企业 经 济 指标 完成 情况 见 表 2。 


表 2 2009 年 不 同 经 济 类 型 企业 经 济 指标 完成 情况 







企业 数 | 占 比 
(K) | (%) 
















Sit 782 748 


民营 企业 26 256| 3.35 
外 商 独 资 企 业 59 977 | 7.67 
股份 制 企业 624 662 | 79. 80 





中 外 合资 企业 71 853 


2009 年 ,44 家 企业 职工 年 末 人 数 为 13 543 人 ,全 年 从 业 
人 员 平 均 人 数 比 上 年 略 有 增加 。 其 中 ,工人 占 职 工 年 末 总 
人 数 的 65.30% ,技术 人 员 占 20.70% ,管理 人 员 占 13. 99% 。 
2009 年 平均 每 家 (此 项 有 效 数据 为 35 家 ) 企 业 全 员 劳 动 生 
产 率 为 13. 12 万 元 /人 。2009 年 电焊 机 行业 人 员 情 况 见 
表 3。 


表 3 2009 年 电焊 机 行业 人 员 情 况 





指标 名 称 | 单位 | ”数值 

企业 数 家 | 4 

人 13 543 

人 8 844 

全 部 职工 年 末 人 数 

人 2 804 

. 1 895 

全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 人 14 089 
“ 全 年 从 业 人 员 平均 人 数 同比 增长 % 15. 12 
工资 总 额 万 元 | 800 220. 01 


产品 产销 情况 ”2009 年 主要 产品 产销 情况 见 表 4。 


表 4 2009 年 主要 产品 产销 情况 


单位 交流 直流 自动 半自动 电阻 特种 专用 及 | ”电焊 机 | 辅 机 具 配 套件 
弧 焊 机 OF BL 焊 机 焊 机 ”| 成 套 焊 接 设备 | 产品 合计 元 器 ( 件 ) 





产量 台 ( 套 )| 943 190 623 905 376 372 234 275 17 468 2 195 210 2 804 058 
占 焊 机 总 产量 的 比例 42. 97 28. 42 17. 14 10. 67 0. 80 

产值 元 | 69377.59 | 134 349.98 | 190 678.50 | 57253.80 | 121 918.46 | 573 578.33| 44 865.46 
占 爆 机 总 产值 的 比例 12. 10 23. 42 33. 24 9.98 21. 26 

销量 936 916 606 377 344 019 229 539 17 862 2 134 713 2 794 056 
占 焊 机 总 销量 的 比例 43. 99 28. 47 16. 15 10. 78 0. 84 

销售 额 67 942.63 | 128 633.71 | 159 610.50 | 55 562.20 | 126 707.91 | 538 456.95| 43 191.84 
占 焊 机 总 销售 额 的 比例 12. 62 23. 89 29. 64 10. 32 23. 53 

出 口 量 211 726 204 399 200 707 1 491 1 637 570 664 945 

出 口 额 39 001.00 | 46117.39 | 21160.09 | 17813.00 | 10569.00 | 134 660. 48 7 815 
占 焊 机 出 口 总 额 的 比例 27. 94 33. 04 15. 16 12. 76 7.57 

同比 增长 273. 20 44. 56 -46.81 1 115. 43 35. 78 14. 75 26. 83 


2009 年 38 家 电焊 机 企业 的 电焊 机 产量 达到 2 195 210 
台 , 同 比 下 降 14. 58% ,增幅 比 上 年 减少 255 个 百分点 。 

(1) 交 流 弧 焊 机 。 产 量 943 190 万 台 , 同比 下 降 
20. 98% ;产量 占 总 产量 的 42.97% , 占 比 较 上 年 减少 14. 76 
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个 百分点 。 销 售 额 67 942. 63 万 元 , 占 总 销售 额 的 12. 62% 。 
(2) 直流 弧 焊 机 。 产 量 623 905 台 ,同比 增长 70. 22% ; 

产量 占 总 产量 的 28. 42% , 占 比较 上 年 提高 10.69 个 百 分 

点 , 占 比 持续 土 升 。 销 售 额 128 633.71 万 元 , 占 总 销售 额 


的 23. 89% 。 

(3) 自动 半自动 焊 机 。 产 量 同比 下 降 21.25% , 占 总 产 
BH 17.14%, 占 比 较 上 年 减少 3.1 个 百分点 。 销 售 额 
159 610. 5 万 元 , 占 总 销售 额 的 29. 64% 。 | 

(4) 电 阻 焊 机 。 产 量 234 275 台 ,同比 增长 778.3% ; 产 
量 占 总 产量 的 10.67% , 占 比 较 上 年 提高 9.38 个 百分点 。 
销售 额 55 562. 2 万 元 , 占 总 销售 额 的 10. 32% 。 

(5) 特 种 专用 及 成 套 焊 接 设 备 和 其 他 焊 机 产量 占 总 产 
量 的 比重 较 上 年 减少 16. 44 个 百分点 。 但 成 套 焊 接 设备 和 
其 他 焊 机 的 产值 大 幅 上 升 , 占 比较 上 年 的 12.05% 提高 9. 21 
个 百分点 , 达 21. 26% ;销售 额 126 707.91 万 元 , 占 总 销售 额 
的 23.53% 。 

44 家 企业 中 ,6 成 以 上 的 企业 有 对 外 出 口 业 务 ,2009 年 
实现 出 口交 货 值 123 897. 76 万 元 ,同比 下 降 3. 84% , 增 速 较 
上 年 减少 22.73 个 百分点 。 除 自动 半自动 焊 机 外 ,其 他 各 类 
焊 机 的 出 口 额 均 有 不 同 幅度 的 增长 。 焊 接 设 备 的 出 口 档次 
有 较 大 提高 ,部 分 技术 含量 较 高 的 产品 逐步 打 入 国际 
市 场 。 

2009 年 电焊 机 产品 出 口 到 法 国 、 菲 律 宾 、 埃 及 、 沙 特 阿 


行业 概况 


拉 伯 马来西亚、 泰国 .越南 .印度 .美国 保加利亚、 比利时 、 
MERK 西班牙 .也门 ,人 氢 利 亚 、 新 加 坡 、 俄 罗斯 日本、 韩国 、 
印度 尼 西 亚 、 缅 甸 南非、 德国、 澳大利亚 .伊朗 .智利 、 乌 死 
= .巴基斯坦 .墨西哥 .尼日利亚 .阿拉 伯 联 合 疯长 国 . 哈 萨 
克 斯 坦 等 国家 和 中 国 香 港 . 中 国 台湾 。 

技术 进步 ”2009 年 ,更 多 的 企业 把 重点 放 在 调整 产品 
结构 .研发 新 产品 新 技术 上 。2009 年 电焊 机 行业 (44 家 企 
业 ) 科 技 研 发 情况 见 表 5。 


表 5 2009 年 电焊 机 行业 (44 家 企业 ) 科 技 研 发 情况 


全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 
年 末 科 技 活动 人 员 合计 
年 末 研 究 与 试验 发 展 人 员 
科技 活动 经 费 筹集 总 额 
研究 与 试验 发 展 经 费 支 出 | 万 元 





19 433. 20 
21 880. 85 


2009 年 ,44 家 电焊 机 企业 195 项 产品 获 国家 知识 产权 
局 专利 证 书 。2009 年 获 国 家 专利 局 专利 证 书 的 项 目 见 表 6。 


6 2009 年 获 国家 专利 局 专利 证 书 的 项 目 


单位 名 称 
上 海 沪 工 电焊 机 (集团 ) 有 限 公司 








项 目 名 称 数量 (项 ) 


脉冲 变压器 .高 频 耦 合 电抗 器 , 节 电 型 焊 机 \ 焊 机 性 能 实时 记录 装置 .电焊 机 内 部 的 | 数 十 项 


模 向 驱动 机 构 .组 合式 滚轮 架 结构 .移动 不 回转 操作 机 中 立柱 微调 机 构 .电焊 机 面板 5 


实用 新 型 专利 2 项 ,外 观 设计 专利 2 项 4 
实用 新 型 专利 :智能 点 焊 机 集中 控制 联网 管理 系统 .一 种 电阻 焊 控制 器 的 数据 存储 8 


方法 .电阻 焊 控制 器 的 编程 监视 器 .电阻 焊 机 晶闸管 触发 电路 .点 焊 机 焊 点 计数 控制 
AE , 拉 绳 式 巧 挂 电阻 焊 变压器 水 路 冷却 装置 .可 同时 同步 开关 进出 水 交 的 点 焊 机 水 路 


立时 隔离 机 构 等 
山东 奥 太 电气 有 限 公司 2009 年 内 授权 专利 16 项 
无 锡 汉 神 电 气 有 限 公 司 
拨 码 器 电路 结构 
凯 尔 达 电焊 机 有 限 公司 
天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 
冷却 装置 冷却 水 循环 系统 水 流 指示 仪 等 
无 锡 华 联 焊 割 设备 厂 


深圳 市 佳 士 科技 股份 有 限 公司 


授权 4 项 发 明 专 利 ,23 项 实用 新 型 专利 ,32 项 外 观 设计 专利 59 
实用 新 型 专利 :MOSFET 逆 变 弧 焊 机 .人 带 VRD 功能 MOSFET 逆 变 式 强 焊 机 、 带 防 粘 9 


及 提升 引 弧 功 能 的 MOSFET W EIRO ,低频 维 弧 MOSFET 逆 变 等 离子 切割 机 . 防 触 
电 多 功能 道 变 焊 割 机 . 交 直 流 逆 变 脉 冲 伺 弧 焊 机 、 四 功能 逆 变 焊 割 机 .熔化 极 气体 保护 


强 焊 机 ,外 观 设 计 专 利 : 道 变 式 焊 机 


北京 时 代 科技 股份 有 限 公司 WS 一 400 焊接 设备 .NB 一 630 焊接 设备 2 
武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 实用 新 型 专利 :具有 焊接 定位 装置 的 带 钢 连续 生产 线 焊 接 机 (专利 号 : 4 
公司 200920229516. 8) ,焊接 机 活动 机 架 油 饶 推进 位 置 调 整 机 构 ( 专利 号 :200920229515. 3) 等 

浙江 星火 机 电 有 限 公司 按 生 效 日 计 ,2009 年 共 获 得 ZX7 外 观 、. 压 缩 机 PLASMA 一 体外 观 等 3 项 外 观 设计 专 4 

利和 1 项 多 功能 电焊 机 实用 新 型 专利 
成 都 焊 研 威 达 科技 股份 有 限 公司 带 极 堆 焊 机 头 一 种 带 极 堆 焊 的 磁 控 装置 .升降 螺母 副 、 自 调式 焊接 滚轮 架 4 
上 海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公司 道 变 直 流 埋 弧 焊 机 、 逆 变 气体 保护 焊 机 、 逆 变 直流 强 焊 机 3 
昆山 华 恒 焊 接 股份 有 限 公司 新 获 授 权 发 明 专 利 7 项 .授权 实用 新 型 专利 6 项 13 
无 锡 威 华电 焊 机 制造 有 限 公司 外 观 设 计 专 利 5 项 实用 新 型 专利 28 项 33 


常州 泛 洋 电 气 设备 有 限 公 司 
离子 割 炬 
南通 三 九 焊接 机 天 制 造 有 限 公 司 





实用 新 型 专利 :一 种 等 离子 喷枪 一 种 等 离子 加 热带 .一 种 等 离子 割 炬 .一 种 高 精 等 4 


随 动 点 焊 机 构 等 项 目 获 6 项 实用 新 型 专利 ,1 项 外 观 设 计 专 利 7 
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单位 名 称 
成 都 焊 研 科技 有 限 责 任 会 司 


后 桥墩 壳 纵 锋 四 焊 枪 水 平 横向 焊接 技术 ,焊接 中 搅拌 焊接 炊 池 的 方法 及 电磁 摆动 装 


置 . 立 式 双 面 弧 等 离子 对 称 焊 接 技术 . 变 位 目 动 纵 缝 焊接 机 


浙江 肯 得 机 电 股份 有 限 公司 


获 省 级 以 上 立项 .资助 的 项 目 : 

(1) 无 锡 汉 神 电 气 有 限 公司 :大 功率 精细 等 离子 数控 切 
割 机 创新 基金 立项 .数字 化 控制 高 功率 因数 等 离子 弧 割 机 
立项 。 

(2) 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公司 :承担 基于 IGBT 应 用 
的 管道 半自动 焊接 设备 产业 化 项 目 ,该 项 目 获 国家 发 展 和 
改革 委员 会 新 型 电力 电子 器 件 产业 化 专项 资金 支持 。 

(3) 成 都 焊 研 威 达 科 技 股份 有 限 公司 : 防 窗 深 轮 架 
KT 一 F 的 研制 项 目 已 生产 出 成 熟 的 商用 产品 ,并 取得 相应 
实用 新 型 专利 。 

(4) 昆 山 华 恒 焊接 股份 有 限 公司 :焊接 机 器 人 成 套装 
备 .PTM 纵 颖 焊接 系统 ,模块 化 机 器 人 产业 化 、 江 苏 省 焊接 
自动 化 装备 高 技术 重点 实验 室 项 目 按 计划 完成 阶段 性 考核 
目标 。 

(5) 南 通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 : 门 架 式 激光 跟踪 
自动 焊接 工作 站 列 人 国家 重点 新 产品 ,NBMD 焊 机 获 国家 
火炬 计划 立项 。 

(6) 山东 奥 太 电气 有 限 公司 :高 速 列车 中 铝 及 其 合金 的 
自动 焊 设备 获 山东 省 科技 创新 项 目 立项 。 

获得 省 级 以 上 新 产品 奖 或 通过 省 级 以 上 鉴定 的 
项 目 : | 

(1) 凯 尔 达 电焊 机 有 限 公 司 :KE 系列 CO, 气体 保护 焊 
机 被 评 为 国内 首 台 ( 套 )。 

(2) 昆 山 华 便 焊接 股份 有 限 公司 :基于 视觉 监控 的 管道 
预制 组 对 ,焊接 工作 站 等 4 项 新 产品 .新 技术 通过 了 省 级 技 
术 鉴 定 ,达到 国内 领先 水 平 。 

(3) 南 通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 ;NBC 一 3 智能 
软 开 关 焊 机 等 项 目 试制 成 功 ,并 获 江苏 省 高 新 技术 产品 
称号 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 荣 欣 】 


一 种 焊 机 变压器 , 弧 焊 机 风扇 限 流 保护 电路 . 数 显 无 级 调节 弧 焊 机 、 道 变 弧 焊 机 温度 
控制 电路 , 焊 机 电流 调节 器 . 焊 机 散热 风扇 固定 结构 








生产 发 展 情况 2009 年 ,由 于 电炉 及 工业 炉 行业 企业 
生产 经 营 规模 比较 小 ,抵御 国际 金融 危机 的 能 力 比较 弱 ,所 
受 冲击 很 大 ,各 企业 经 济 发 展 ,生产 经 营 受到 一 定 影响 。 但 
随 着 我 国 经 济 结构 的 调整 和 中 央 振 兴 经 济 的 一 揽 子 计划 措 
施 的 实施 ,电炉 及 工业 炉 行 业经 济 形势 有 所 好 转 ,生产 经 营 
逐渐 步 人 正轨 ,主机 行业 主要 经 济 指标 继续 保持 两 位 数 增 
长 ,其 中 主 营业 务 收入 同比 增长 近 40% ,利润 总 额 增 幅 傅 
50% 。2009 年 ,西安 电炉 研究 所 有 限 公司 .苏州 振 匡 电炉 有 限 
公司 ,哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 等 企业 工业 总 产值 . 工 
业 销 售 值 等 经 济 指标 均 创 历 史 新 高 ,企业 进入 良性 发 展 阶段 。 
据 对 全 国 35 家 电炉 和 工业 炉 制造 企业 、 配 套件 企业 的 
调查 统计 ,电炉 及 工业 炉 行业 通过 产权 体制 改革 ,已 经 建立 
适应 市 场 经 济 的 新 机 制 。 此 次 统计 的 35 家 企业 中 ,国企 3 
家 ,集体 企业 2 家 ,股份 制 企业 24 家 ,私企 5 家 ,企业 集团 1 
家 ,股份 制 企业 已 经 成 为 电炉 及 工业 炉 行 业 的 中 坚 力量 。26 
家 电炉 及 工业 炉 制 造 企业 年 末 职 工人 数 4 002 人 ,其 中 科技 人 
员 600 人 (15 家 企业 ) ;6 家 配套 件 企业 年 末 职工 人 数 2 843 
人 ,其 中 科技 人 员 537 Ao 2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 20 家 企 
业 共 生产 电炉 及 工业 炉 装 置 ( 包 括 电阻 炉 .感应 炉 .电弧 炉 、 
顽 料 炉 )2 331 台 ( 套 ) ,加 热 生产 线 24 条 (6 家 单位 ) ,电炉 配 
件 及 电器 元 件 1 545 台 / 套 (2 家 企业 ) ,高 频 , 中 频 等 电炉 电源 
443 套 (2 家 企业 ) , 炉 用 耐火 砖 等 材料 10 000t(2 家 企业 ) , 记 
录 仪表 10 700 台 (1 家 单位 ) ,电器 器 件 65.57 万 件 (2 家 企 
业 ) 。2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业主 要 经 济 指标 


指标 名 称 
工业 总 产值 
其 中 :新 产品 产值 20 212 
工业 销售 产值 117 160 
其 中 :出 口交 货 值 5 053 
工业 增加 值 
主 营业 务 收入 


133 173 


23 338 
121 891 
利润 总 额 6 402 
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电炉 及 工业 类 制造 企业 
金额 (万 元 ) 同比 增长 (%) ae 金额 (万 元 ) 同比 增长 (%) a 


电炉 配套 件 企 业 


134 725 
4 366 3 
133 756 ， 6 


31 252 ， 4 
127 903 . 6 
4 738 ， 6 





指标 名 称 


产品 销售 税金 及 附加 
固定 资产 合计 
年 末 资 产 合计 总 额 
流动 资产 年 平均 余额 
年 末 负 债 总 额 
年 来 所 有 者 权益 
工业 中 间 投 入 










85 067 


2009 年 ,电炉 及 工业 炉 行 业 有 5 家 企业 的 工业 总 产值 
超 亿 元 ,其 中 电炉 制造 企业 3 家 ,苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 和 
了 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 工业 总 产值 超 2 亿 元 , 西 
安 电 炉 研 究 所 有 限 公 司 超 1 亿 元 ;电炉 配套 件 企业 2 家 , 佛 
山 市 斯 隆 电 气 有 限 公 司 工业 总 产值 超 1 亿 元 ,上 海 自动 化 
仪表 股份 有 限 公 司 超 10 亿 元 。2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 
工业 总 产值 前 10 名 企业 (主机 企业 ) 见 表 2。2009 年 电炉 
及 工业 炉 行 业主 营业 务 收 入 前 10 名 企业 (主机 企业 ) 见 表 
3。2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 增加 值 前 10 名 企业 ( 主 
机 企业 ) 见 表 4。2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业经 济 效 益 综合 
指数 前 10 名 企业 (主机 企业 ) 见 表 S. 2009 年 电炉 及 工业 
炉 行 业 全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 (主机 企业 ) 见 表 6。 

2009 年 ,对 6 家 电炉 及 工业 炉 行 业 配 套件 企业 的 调查 
统计 显示 ,虽然 受 国 际 经 济 危 机 的 影响 ,但 经 济 形势 仍 略 好 
于 上 年 ,多 数 企业 主要 指标 保持 小 幅 增 长 。2009 年 电炉 及 
工业 炉 行 业 配 套件 企业 主要 经 济 指标 见 表 7。 


表 2 2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 
总 产值 前 10 名 企业 ( 主机 企业 ) 


2009 年 |2008 年 | 同比 增长 
Ae y i 


















1 | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 _ 

2 | 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公 司 |20 013 11. 36 
3 | 西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 46. 94 
4 | AWA LW APRA wl -5. 00 
5 | 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 0. 97 
6 | 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 14. 60 
7 | 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 2. 67 
8 | 无 锡 电炉 有 限 责任 公司 -4.81 
9 | 锦州 电炉 有 限 责任 公司 -16. 65 





me 
© 


Lig RE IPA RZ al 





RI 2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 
主 营 业务 收入 前 10 名 企业 ( 主机 企业 ) 





苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公司 
南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公司 


23 033 |25 017 
18 891 | 17 723 
8 375; 7 950 








电炉 及 工业 炉 制 造 企业 
金额 (万 元 ) 同比 增长 (%) 企业 数 ( 家 ) 金额 (万 元 ) 同比 增长 (多 ) 企业 数 (家 ) 
683 27 


行业 概况 


( 续 ) 
电炉 配套 件 企 业 


1 214 6 










99 519 5 
144 008 6 
99 519 5 
113 791 6 
30 217 6 
95 033 5 
( 续 ) 
2009 年 |2008 年 | 同比 增长 
4 | KW AR LWA RA al 7 989 | 
5 | 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 20. 01 
6 | 西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 4. 55 
7 | 无 锡 电炉 有 限 责任 公司 -28. 67 
8 | 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 2. 45 
9 | 保定 红星 高 频 设备 有 限 公 司 52.71 


锦州 电炉 有 限 责 任 公司 





表 4 2009 年 电炉 及 工业 
炉 行 业 工业 增加 值 前 10 名 企业 (主机 企业 ) 


2009 年 |2008 年 | 同比 增长 
个 vi . 
企业 名 称 (万 元 )|( 万 元 ) 










1 | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

2 | 哈 尔 洗 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 226. 40 
3 | 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 2.78 
4 | 无 锡 电 炉 有 限 责 任 公 司 -1.09 
5 | 陕西 安 中 机 械 有 限 责 任 公 司 -15. 34 
6 | 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 10. 85 
7 | 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 -21.48 
8 | 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 43.75 
9 | 重庆 工业 炉 股份 有 限 公 司 -49. 56 
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奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 


表 5 2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 
经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 ( 主机 企业 ) 






经 济 效益 综合 指数 














南京 摄 炉 ( 集团) 有限 公 司 
长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 
苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 
哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 
洛阳 秦 南 工业 炉 有 限 公司 
天 津 市 天 骄 工业 有 限 公 司 
陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 
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表 6 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 ( 主机 企业 ) 






全 员 劳 动 生产 率 
(T/A) 


































1 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 193 571. 43 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 97 733. 33 
2 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 193 095. 24 洛阳 秦 南 工业 炉 有 限 公司 93 600. 00 
3 | 哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 166 390. 98 无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 77 590. 76 
4 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 134 827. 95 TARA IFA es A BR ZS 67 911. 39 
5 苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 122 352. 94 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 67 666. 67 








注 : 全 国标 准 值 为 16 500 元 /人 。 


表 7 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 配 套件 企业 主要 经 济 指标 























同比 | 主 营 | 同比 | 工业 | 同比 
增长 “| 业务 收入 | 增长 | 增加 值 | 增长 
| (%) | (万 元 | (%) | (万 元 ) | (%) 
107 094 101 312 125 661 


全 员 劳 动 
生产 率 
(元 /人 ) 


经 济 效益 
综合 指数 






序号 














上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公司 


















| 

2 | 佛山 市 斯 隆 电 气 有 限 公司 12 331 11 210 

3 西安 神 电 电器 有 限 公司 9 700 9 581 106 093 
4 江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 3 250 3 500 l 52 842 
5 宜兴 市 双喜 炉 业 材料 有 限 公司 1 350 1 300 35 294 
6 | 宜兴 市 华 嘉 耐火 电瓷 材料 有 限 公司 1 000 1 000 


市 场 及 销售 2009 年 ,国家 发 布 了 一 系列 节能 减 排 政 ”及 配套 件 出 口 企业 有 6 家 ,实现 出 口交 货 值 5 053 万 元 。 哈 
策 ,淘汰 了 一 批 耗 能 高 污染 大 的 落后 产品 ,其 中 包括 部 分 。 和 尔 滨 松 江 电 炉 厂 有 限 责任 公 司 .无锡 电炉 有 限 责任 公司 , 苏 
电炉 及 工业 炉 产 品 。 全 球 金融 经 济 危 机 造成 我 国电 炉 及 工 RRP AIRS) 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 .重庆 工业 
业 炉 行业 产品 国内 外 市 场 疲 软 , 用 户 不 能 如 期 提货 ,产品 订 ” 炉 股 份 有 限 公司 均 有 产品 出 口 并 持 有 中 华人 民 共 和 国 进出 
单 下 降 ,经 济 效 益 下 滑 ,市 场 况 争 依 然 激 烈 。 口 企业 资格 证 书 。2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 工业 销售 产值 

在 统计 的 35 家 企业 中 ,出 口 企业 数 和 产品 出 口 量 有 所 前 10 名 企业 见 表 8。2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 企业 出 口 情 
减少 ,出 口交 货 值 也 有 所 下 降 。2009 年 电炉 及 工业 炉 装 置 MAKI., 


表 8 2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 工业 销售 产值 前 10 名 企业 


sm EA) | OF 














同比 增长 (和 ) 





l 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 12. 26 
2 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 会 司 4.27 
3 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 2. 98 
4 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 19. 99 
5 西安 电炉 研究 所 有 限 公司 4. 55 
6 无 锡 电炉 有 限 责任 公司 ”一 34. 82 
7 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 3. 70 
8 锦州 电炉 有 限 责 任 公司 14. 13 
9 上 海 晨 华电 炉 有 限 公 司 
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保定 红星 高 频 设 备 有 限 公 司 
注 :不 包括 配套 件 企业 。 | 
表 9 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 企 业 出 口 情况 


单位 名 称 产品 名 称 





出 口 额 (万 元 ) 


1 哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 燃气 加 热 炉 及 备件 2 373 
2 重庆 工业 炉 股份 有 限 公司 HXL 一 3 型 炼 钢 炉 2 套 .电阻 炉 O 1 120 
3 无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 中 频 电 源 .高 频 电 源 .电阻 加 热 炉 783 
4 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 密封 箱 式 多 用 炉 RP BOSE AP 391 
5 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 KGPS 一 DX 变频 感应 熔炼 炉 387 
6 


天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 | 20t 铝 材 炉 14( 万 欧元 ) 
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科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,行业 企业 不 断 进 行 技 术 
升级 ,研制 节能 、 环 保 、 技 术 含量 高 ,质量 高 .适应 面 广 的 加 
热 装 置 ,产品 更 加 安全 、 环 保 、 节 能 ,品种 规格 更 加 齐全 , 覆 
盖 面 越 来 越 大 ,能 满足 各 个 行业 的 生产 需求 。 

西安 电炉 研究 所 有 限 公司 承担 的 国家 级 项 目 一 一 方形 
钢坯 在 线 感应 加 热 技术 及 设备 ,主要 研发 连 铸 连 轧 生 产 线 
中 方 坯 的 感应 加 热 设备 及 其 关键 技术 。 该 设备 生产 能 力 为 
100 ~ 120th ,加 热 温 度 为 室温 至 1 250C (钢坯 为 室温 状态 
下 进行 加 热 ) 和 750 ~ 1 250°C (钢坯 为 在 线 状态 下 进行 加 
热 ) , 控 温 精度 +0.5T ,氧化 损耗 小 于 0.2% , 方 坏 尺寸 
150mm x 150mm x 12 000mm ( 最 大 可 达 240mm x 240mm x 
12 000mm) ,解决 了 目前 使 用 的 方 坯 燃 料 加 热 炉 存在 的 体积 
大 ,污染 大 .能 耗 高 .费用 高 .氧化 损耗 大 等 问题 。 

该 公司 正在 研制 开发 的 省 级 项 目 有 : 

(1) 大 吨位 废钢 预 热 型 电弧 炉 相关 技术 的 研发 。 该 项 
目 主要 研发 冶金 行业 电炉 钢 冶炼 需要 的 大 吨位 (110 ~ 200t 
废钢 预 热 型 , 电 耗 340kW - hvt, 电 极 消耗 1. Ske/t) 电弧 炉 。 
以 废钢 为 主要 原料 的 电 统 炉 炼 钢 生 产 线 ,通过 提高 电弧 炉 
输入 功率 .扩大 炉 体 容量 、 应 用 辅助 能 源 , 以 连续 废钢 进 料 
的 方式 ,利用 高 温 炉 气 余热 对 废钢 进行 预 热 ,采用 提高 电弧 
炉 整 体 热效率 的 节能 降 耗 技术 和 减 小 废气 中 的 白 烟 、 恶 自 
等 二 次 公害 的 除尘 环保 技术 ,最终 达 到 电炉 炼 钢 高 效 .节能 
降 耗 .环保 的 目的 。 该 产品 性 能 达到 国内 外 先进 水 平 。 

(2) 银 锭 感应 加 热 炉 项 目 。 该 项 目 主要 研究 银 金属 加 
热 系 统 的 各 项 最 佳 设计 参数 ,在 银 合金 基本 参数 的 偏差 影 
响 下 ,获得 感应 加 热 炉 设计 参数 ,并 最 终 设 计 出 成 型 银 金属 
加 热 系 统 产品 ,填补 了 国内 空白 。 

该 公司 的 公司 级 科研 项 目 有 : 

(1) it 真空 感应 熔炼 炉 与 200kg 真空 感应 熔 硅 炉 (正在 
进行 )。 通 过 试验 获取 大 型 真空 感应 熔炼 炉 的 主要 性 能 参 
数 ,以 掌握 大 型 真空 感应 熔炼 设备 与 真空 感应 熔 硅 炉 的 核 
心 技术 。 

(2) 板 坏 感 应 加 热 系统 (正在 进行 )。 该 产品 是 针对 鞭 
热 式 加 热 炉 体 积 大 ,污染 大 、 耗 能 高 .费用 高 .氧化 损耗 大 、 
热 效 低 等 缺点 开发 的 。 

(3 ) 铜 钢 复合 导电 横 臂 的 设计 与 制造 (已 完成 ) FH 
横 臂 作为 炼 钢 电 弧 炉 、 钢 包 精 炼 炉 大 电流 回路 的 重要 组 成 
部 分 ,具有 传输 电能 与 夹 持 电极 的 双重 作用 ,是 炼 钢 电 弧 
炉 . 钢 包 精 炼 炉 的 核心 部 件 之 一 。 该 产品 的 研制 成 功 填补 
了 公司 在 铜 钢 复 合 导电 横 臂 制造 领域 的 空白 。 

(4) 大 截面 水 冷 电 缆 及 软 补偿 器 的 设计 与 制造 (已 完 
成 ) 。 大 截面 水 冷 电缆 及 软 补 偿 器 作为 治 金 电炉 大 电流 回 
路 的 重要 组 成 部 分 ,是 炼 钢 电 弧 炉 , 钢 包 精炼 炉 的 核心 部 件 
之 一 。 该 项 目 填补 了 公司 在 大 截面 水 冷 电缆 及 软 补 偿 器 制 
造 领 域 的 空白 。 

(5) 为 武汉 海王 机 电工 程 技术 公司 中 石油 项 目 研 制 的 
RJF@80 x 100 高 温 高 压 答 加热 装置 (正在 进行 )。 该 产品 可 
提高 釜 体 加 热 .冷却 速度 , 低 碳 环保 ,节约 能 源 。 
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(6) 攀 钢 碳 化 炉 成 套 设备 。 为 废渣 循环 利用 提供 配套 
设备 ,具有 结构 简洁 、 炉 型 新 颖 .操作 方便 的 特点 。 该 公司 
在 行业 首次 采用 三 维 CAD 技术 可 视 化 设计 ,对 设计 装置 进 
行 分 析 与 运动 仿真 ,在 计算 机 上 实现 预 装配 、 动 画 模拟 演 
示 、 受 力 分 析 、 结 构 优化 及 各 种 干涉 检查 和 测量 ,优化 了 设 
计 结 构 , 可 及 早 发 现 和 解决 设计 过 程 中 和 设备 安装 过 程 中 
才能 发 现 的 结构 碰撞 ,设计 失误 等 问题 ,已 完成 50t 电弧 炉 、 
60t 精炼 炉 和 燃气 炉 等 机 械 部 分 的 部 件 及 外 围 主要 辅助 部 
件 的 三 维 建 模 。 

苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 制造 的 GWL 一 K 大 型 
单 锭 工 频 感应 透 热 炉 采用 单 锭 加 热 ,减少 进出 料 时 的 表面 
磨损 ;采用 特定 工艺 ,加 大 功率 密度 ,快速 并 梯度 可 调 加 热 ， 
避免 表面 氧化 .过 烧 ;采用 高 功率 快速 加 热 , 时 间 短 散热 少 ， 
无 能 耗 均 热 ,达到 了 节能 的 目的 。 正 在 研制 的 钢管 棒 材 球 
化 和 再 结晶 退火 用 的 大 型 辊 底 炉 , 辊 棒 可 前 旋 后 转 , 受 热 均 
5 ,很 适合 半 连 续 生 产 的 热处理 工艺 ;可 通 保护 气氛 ,分 为 
多 路 , 供 工艺 要 求 进行 选择 使 用 ; 炉 壳 设计 为 圆 形 ,强度 好 ， 
温度 均匀 ,具有 节能 的 特点 ,可 实现 全 自动 控制 。 

苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 研制 的 500 ~ 12 000kW 1 ~ 60t 
多 供电 变频 感应 熔炼 成 套 设备 ,首创 一 台 变频 装置 同时 向 
多 台电 炉 供电 ,实现 了 自动 化 .数字 化 .智能 化 .程序 化 控制 
技术 。 该 公司 制造 的 半 连 续 式 高 功率 、 大 容量 真空 感应 熔 
炼 炉 吨位 达到 13t, 已 投入 南通 特 钢 厂 用 于 冶炼 核电 站 的 特 
钢 钢管 。 该 公司 制造 的 GR 系列 钢管 .石油 专用 管 中 频 电磁 
感应 热处理 自动 线 , 采 用 电磁 感应 加 热 法 替代 燃油 .燃气 等 
火焰 加 热 法 , 调 质 效果 好 ,速度 快 ,具有 高 效 节 能 环保 的 突 
出 优点 。 | 

北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公 司 生 产 的 多 功能 气体 氨 化 炉 
ETAR .废气 燃烧 .真空 脉冲 于 一 体 ,实现 了 精密 控制 。 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 研 制 的 新 型 渗 气 炉 采用 全 纤 
维 \ 众 渗 , 快 冷 技术 ,达到 节能 减 排 目的 ;大 型 无 炉 底板 台 车 
电阻 炉 采 用 新 型 结构 ,减少 炉 体 蓄 热 量 ,具有 节能 增 效 的 
特点 。 

天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公司 生产 的 脱 蜡 加 于 烧结 真空 
炉 , 适 用 于 粉末 冶金 领域 ,特别 是 硬 质 合金 烧结 工艺 ,是 集 
脱 蜡 .烧结 及 热处理 于 一 体 的 高 效 节能 设备 。 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 生 产 的 不 锈 钢 件 网 带 
光亮 退火 炉 ,主要 用 于 水 槽 等 大 型 不 锈 钢 件 固 熔 处 理 ,可 节 
能 15% ; 带 钢 铅 浴 淳 火 回 火热 处 理 生 产 线 , 设 计 了 多 条 带 钢 
在 同一 炉 运行 生产 ,效率 高 节能、 环保 ;内 热 式 高 真空 炉 是 
国内 首 台大 型 纯 钛 卷 料 真空 退火 炉 ,生产 效率 高 。 

山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 生产 的 节能 型 IGBT 中 频 
成 套 设 备 , 具 有 节能 .环保 . 谐 波 少 .运行 稳定 等 特点 。 

沈阳 市 工业 电炉 厂 生 产 的 RJ2 一 75 一 6 全 纤维 井 式 炉 ， 
具有 升温 快 ,节能 、 保 温 性 能 好 的 特点 。 气 动 干燥 箱 可 实现 
炉 门 自动 开启 ,操作 方便 。 

上 海 华晨 电炉 有 限 公司 制造 的 2T 一 160 一 16 型 多 晶 硅 
真空 铸造 炉 , 采 用 集 多 晶 硅 熔化 一 结晶 一 铸造 为 一 体 的 新 
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型 结构 ,已 经 推广 使 用 ;2T 一 40 一 20X 真空 热 压 烧结 炉 可 实 特点 。 该 公司 制造 的 KGPS300 一 JY 型 铜 包 铝 专用 透 热 设 

现 区 自动 控制 ,动态 真空 密封 无 泄漏 ,位 移 精 度 高 ;SPS 等 离 。 备 ,解决 了 有 色 金 属 材 料 中 频 感 应 加 热 的 效率 问题 。 

子 热 压 炉 具有 快速 烧结 .节能 的 特点 ,已 推广 使 用 。 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 重大 生产 任务 完成 情况 见 
辽宁 电子 设备 厂 制造 的 TG400 一 25 型 IGBT 全 固态 高 #10, 

频 设 备用 于 高 频 淳 火 及 人 工 宝石 的 熔炼 ,具有 高 效 、 节 能 的 


表 10 2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 重大 生产 任务 完成 情况 


a | 数量 ee, 


西安 电炉 研究 所 有 限 公司 HX3 一 30t 电弧 炉 热 调 完成 、 待 验收 
LFV 一 40t 钢 包 精炼 炉 热 调 完成 . 待 验收 
LFV 一 60t 钢 包 精炼 炉 热 调 完成 、 待 验收 
ZRSL9—¢40 x 70 真空 烧结 炉 已 验收 
RT9—250 x 110 x75 台 车 炉 已 验收 
ZC15 一 $930 x 1200—EFI 电阻 CVI 炉 已 验收 
RT6 一 -1250 x250 x 130、RT9 一 1250 x250 x 130 高 漫 正 . 回 火热 处 理 电 阻 炉 |- 已 验收 
25 500kV + A H 已 验收 
100t 一 EAF 超 高 功率 电弧 炉 已 验收 
土 海中 加 电炉 有 限 公司 Fg 一 600 一 1 大 型 回转 炉 生 产 线 完 
R8—360 大 型 台 车 式 电炉 完 
Rw 一 260 一 4n 低温 活性 炭 网 带 式 炉 生 产 线 完 
Fx 一 1760 一 4 型 大 型 燃气 热风 循环 炉 完成 
. 天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公司 脱 蜡 加 压 烧 结 热 处 理 真 空 炉 完成 
南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公 司 无 炉 底 板 台 车 炉 完成 
全 纤维 台 车 炉 完成 
PABA, 进行 
奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 | 不锈钢 件 网 带 光 亮 退火 炉 完 
带 钢 铅 浴 淳 火 回 火热 处 理 生产 线 完 
内 热 式 高 真空 炉 完 
山东 荣 泰 电 炉 制造 有 限 公 司 一 拖 二 串联 可 控 硅 中 频 电源 完成 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 JGRC 系列 全 固态 高 频 电 源 完 
GCJ 系列 热处理 机 床 完 
KGPS 系列 中 频 电 源 | 完成 
细 钢 丝 连续 退火 线 工业 调试 
保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 固态 超 音频 感应 加 热 设备 完 
固态 高 频 感应 炉 完成 
中 频 感 应 炉 完成 
重庆 电炉 股份 有 限 公司 DXL APN BEE BA Tr 完成 
RT 系列 全 纤维 台 车 炉 完 
HXL 系列 电弧 炼 钢 炉 完成 
辽宁 电子 设备 三 KGPS300—JY 铜 包 铝 专用 透 热 设备 完 
CCG80 一 2 一 A 高 频 感 应 加 热 设 备 完成 
TG400—25 型 IGBT 全 固态 高 频 设备 完成 
无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 镁 合金 熔炼 炉 完 
6 000kW 中 频 感应 熔炼 炉 完 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 ”| 感应 电炉 及 适 锭 线 完成 


自动 堆 码 线 完 

| 10 万 Va 锌 生产 线 调试 
6t AANA 调试 
KEER 完成 
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( 续 ) 
me ch oh he 数量 . 
陕西 三 秦 工 业 电 炉 有 限 公 司 HX 一 3 型 100t II 12 完成 
LF 型 100t 精炼 炉 8 完成 
苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 | GWL 一 K 大 型 单 锭 工 频 感应 透 热 炉 4 完成 
钢管 棒 材 球 化 和 再 结晶 退火 用 的 大 型 辊 底 炉 l 正在 进行 
GWL 系列 大 直径 双 工 位 铝 锭 工 频 感应 加 热 炉 18 投入 使 用 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 500 ~12 000kW 1 ~ 60t 多 供电 变频 感应 熔炼 成 套 设 备 74 全 部 投入 使 用 










高 功率 、 大 容量 真空 感应 熔炼 炉 


DZ RJE E B A 


锦州 电炉 有 限 责 任 公 司 ZGTL 3t 真空 感应 熔炼 炉 


质量 及 标准 ”2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 各 企业 面 对 经 
济 危 机 ,及 时 调整 经 营 思 路 ,注重 产品 质量 。 哈 尔 滨 松江 电 
炉 厂 有 限 责 任 公司 的 HLQZ—165/405—7 燃气 单 式 光亮 退 
火炉 .株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 的 GYX—600—40 热 外 
锌 合金 工 频 有 心 炉 、 上 海中 加 电炉 有 限 公司 的 RD 一 120 一 
40 型 热风 循环 炉 获 得 2009 年 度 中 国电 器 工业 协会 质量 可 
信 推 介 产 品 证 书 。 锦 州 电炉 有 限 责任 公司 的 IGCI—S00— 
11A 大 型 真空 感应 化 学 气相 沉积 炉 获 锦州 市 科技 攻关 奖 一 
等 奖 ,ZGIL0. 25 一 250 一 1 立 甲 结合 真空 感应 炉 获 锦州 市 科 
技 攻关 奖 二 等 奖 。 

山东 荣 泰 电 炉 制 造 有 限 公司 被 评 为 山东 铸造 材料 排头 
兵 ; 西 安神 电 电 器 有 限 公 司 被 西安 市 人 民政 府 评 为 ^ 守 合同 
重信 用 ”企业 ,电器 产品 被 评 为 西安 市 名 牌 产品 。 

统计 显示 ,2008 年 电炉 及 工业 炉 行 业 通过 ISO 9000 或 
ISO 9001 质保 体系 认证 .ISO 14000 环保 体系 认证 的 企业 39 
家 ,2009 年 统计 时 增加 6 家 。2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 通 
过 质保 体系 ,环保 体系 认证 的 新 增 企业 见 表 11。 


表 11 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 通 过 
















质保 体系 、 环 保 体系 认证 的 新 增 企 业 
质保 体系 / 
Ay ' wg ct Ht 
保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 ISO 9000 
苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公 司 | 1SO 9000 2007 





ISO 9000 
ISO 9000 
ISO 9000 
ISO 9000 


上 海 实 研 电 炉 有 限 公 司 
包头 市 宝 丰 电炉 有 限 公司 
锦州 电炉 有 限 责任 公司 
北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公司 


2009 年 ,全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 (简称 
TC121 ) 完 成 《燃料 加 热 装 置 安全 》4 项 国家 标准 送审 稿 和 
《工业 燃料 炉 热 平衡 测定 与 计算 基本 规则 》1 项 国家 标准 送 
审 稿 的 编号 ;完成 116 项 能 耗 分 等 行业 标准 和 40 项 国家 标 


2007 
2008. 8 
2007.2 








= 





GR 系列 中 频 电 磁感应 热处理 自动 线 


DX 一 600kW/AGW 一 1 高 速 列车 车 轮 热 处 理 电 磁感应 加 热 试验 装置 


IGXFI0. 005 一 250 一 8 真空 感应 冷 霸 塌 悬 泽 熔炼 炉 
IGCCI 一 500 一 11A 大 型 真空 感应 化 学 气相 沉积 炉 


10 全 部 投入 使 用 
8 全 部 投入 使 用 
1 调试 

l 调试 

1 完成 

l a 

l 


JG 


my 
4u 


准 清理 复审 的 复审 结论 上 报 ; 完 成 40 项 国家 标准 .39 项 行 
业 标 准 内 容 摘要 汇总 和 电热 标 委 会 委员 信息 统计 上 报 工 
作 ; 组 织 完 成 红外 2 项 IEC 标准 草案 的 前 期 准备 工作 和 草案 
审查 工作 ;完成 红外 国际 标准 立项 阶段 的 公益 项 目 子 课题 
申报 书 的 编写 (已 批 ) ;完成 工业 电热 设备 标准 体系 143 项 
的 编制 .说 明和 上 报 ;完成 1 项 企业 标准 审查 ;下 载 EC 和 
IEC/TC27 工作 文件 82 份 ,专家 系统 中 工作 组 及 维护 组 文件 
57 份 ;完成 11 份 IEC/TC27 文件 投票 ,提出 4 条 意见 和 建 
议 ,采纳 3 条 ,投票 率 100% ;书面 答复 国家 征求 对 IEC 总 局 
2 份 文件 的 意见 ;完成 2009 ER 还 C/TC27 北京 国际 标准 会 
议 的 全 部 协办 工作 ;组 织 提交 会 议 的 2 项 红外 国际 标准 草 
案 被 列 人 TEC/TC27 战略 计划 ,同意 作为 NP 文件 在 各 国 交 
流 后 表决 立项 ;核对 更 新 EC/TC27 中 国 10 名 专家 的 IEC 
系统 信息 ,审查 更 换 IEC/TC27/MT23 专家 1 名 ;完成 IEC 
TC27 国际 标准 化 技术 对 口 工 作 材 料 的 编写 和 汇报 ;完成 国 
家 科技 部 课题 子 项 目 电子 束 国际 标准 研制 总 结 报告 和 项 目 
季报 编写 ;完成 与 西安 交通 大 学 国家 科技 部 课题 子 项 目 电 
子 束 国 际 标准 合同 书 的 编制 和 签约 工作 ;完成 电热 标 委 会 
2007 年 标准 经 费 执 行情 况 的 自 查 工作 ,配合 完成 SAC 对 该 
项 工作 的 检查 。 | 

2009 年 1 月 6 日 ,中 国 合格 评定 国家 认可 委员 会 
(CNAS) 授予 西 安 电 炉 研究 所 有 限 公 司 电炉 检验 实验 室 
CNAS 认可 资格 。2009 年 ,国家 电炉 质量 监督 检验 中 心 再 次 
获得 国家 认证 认可 监督 管理 委员 会 的 授权 和 计量 认证 , 正 
式 对 外 承接 电炉 产品 质量 监督 检验 业务 ,完成 电炉 生产 企 
业 、 使 用 单位 和 仲裁 委 委托 的 检验 任务 22 项 。 

技术 交流 ”2009 年 ,全 国 第 十 二 届 红 外 加 热 暨 红外 医 
学 发 展 研讨 会 在 南京 大 学 召开 ,燕山 大 学 红外 光纤 与 传 感 
研究 所 所 长 侯 蓝 田 教 授 .天 津 大 学 热能 工程 系 褚 治 德 教授 
等 12 位 作者 分 别 作 题 为 “我 国 能 源 结构 及 其 未 来 严重 形 
势 " “高 效 节 能 减 排 理 论 与 工程 " 的 报告 ,会 议 征 集 论文 
32 篇 。 
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2009 年 10 月 17~21 日 ,第 七 届 工 业 炉 学 术 交 流 暨 著 
热 燃烧 技术 研讨 会 在 南昌 召开 。 工 业 炉 学 会 主任 委员 苍 大 
强 教授 作 “ 中 国 工业 炉 面 临 的 新 形势 和 新 课题 ”的 专题 报 
告 ,燃料 炉 委员 会 副 主任 委员 温 治 教授 介绍 了 工业 炉 数学 
模型 数字 模拟 技术 在 多 种 炉 型 中 应 用 的 情况 。 

中 国 机械 工 程 学 会 工业 炉 分 会 热 载体 加 热 技 术 委员 会 
四 届 三 次 全 委 扩 大 会 暨 第 十 六 届 全 国 热 载 体 加 热 技术 研讨 
会 在 江苏 省 常州 市 召开 ,会 议 讨 论 了 技术 委员 会 工作 内 容 
及 任务 。 

2009 年 编辑 出 版 了 《工业 加 热 》6 期 ,发 表 专 业 论文 130 
篇 ,发 布 信息 约 400 条 。 中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 


表 12 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 部 分 企业 科技 研发 经 费 和 工业 中 间 投 入 经 费 


科技 活动 经 费 筹 集 额 HR SRR MET 新 产品 开发 经 费 | 工业 中 间 投 入 经 费 


















序号 
TO 

南京 摄 炉 ( 集团) 有限 公 司 
西安 电炉 研究 所 有 限 公司 

株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 
上 海中 加 电炉 有 限 公司 

苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公 司 
了 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 
上 海 晨 华 电炉 有 限 公司 

山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 
天津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 
宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 
重庆 工业 炉 股份 有 限 公司 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 


© © SH DBD tra A W N = 


注 ; 本 表 仅 统计 电炉 及 工业 炉 制造 企业 。 
2009 年 ,国家 颁布 了 一 系列 保护 知识 产权 的 政策 ,电炉 


会 与 全 国 工业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 共同 编辑 出 版 
《电炉 及 工业 炉 信息 》6 期 ,刊登 各 类 文章 120 篇 。 

技术 开发 与 改造 2009 年 ,电炉 及 工业 炉 行业 各 企业 
增加 新 产品 开发 经 费 和 工业 中 间 投 和 ,加强 技术 改造 和 技 
术 开 发 ,注重 开发 节能 .环保 .安全 的 新 产品 。35 家 企业 中 ， 
18 家 企业 科技 活动 经 费 筹集 总 额 8 402 万 元 ,15 家 企业 投入 
研究 与 试验 发 展 经 费 8 294 万 元 ,17 家 企业 投入 新 产品 开发 
经 费 6 970 万 元 ,20 家 企业 工业 中 间 投 入 总 额 160 012 万 元 。 
2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 部 分 企业 科技 研发 经 费 和 工业 中 
间 投 入 经 费 见 表 12。 


(单位 :万 元 ) 


18 426 
5 978 


2 796 


15 752 


2 197 


2 742 
2 832 


5 项 专利 ,其 中 西安 电炉 研究 所 有 限 公司 申请 专利 20 项 ， 


及 工业 炉 行 业 各 企业 也 加 大 知识 产权 保护 力度 ,对 新 技术 、 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 申请 专利 11 项 。2009 年 电炉 及 工 
科研 成 果 科学 发 明 申 报 专利 。35 家 企业 中 ,7 家 企业 申报 。” 业 炉 行业 专利 申报 情况 见 表 13。 
表 13 2009 年 电炉 及 工业 炉 行 业 专 利 申报 情况 
序号 申请 或 批准 日 期 
西安 电炉 研究 所 有 限 公司 
1 | 手动 可 旋转 式 炉 门 碳 氧 枪 Z1200820222491. 4/200810232301.1 | 实用 新 型 /发 明 | 2009-11-04/ 
2008-11-17 
2 | 一 种 有 心 感应 铸铁 保温 炉 的 空心 熔 沟 模具 ZL200820222492. 9 实用 新 型 2009-08-26 
3 | 一 种 可 自 润滑 的 支撑 装置 ZL200820222493. 3 实用 新 型 2009-11-04 
4 | 一 种 电流 汇流 管 71.200820222494. 8 实用 新 型 2009-08-26 
5 | 一 种 节 材 汇流 排 ZL200820222495. 2 实用 新 型 2009-08-26 
6 | 感应 电炉 用 水 管 动 密封 连接 装置 ZL2008 2 0228201. 7/200810232599.6 “| 实用 新 型 /发 明 | 2009-11-04/ 
2008-12-05 
7 | 废钢 收集 装置 200920033645.-X/200910023030. 3 实用 新 型 /发 明 | 2009-06-23 
8 | 电弧 炉 废钢 预 热 装置 200920033646. 4 实用 新 型 2009-06-23 
9 | 一 种 台 车 电阻 炉 自 压 紧密 封装 置 200920033647. 9 实用 新 型 2009-06-23 
10 | 一 种 电极 分 布 圆 直径 的 调整 装置 200920033648. 3 实用 新 型 2009-06-23 
11 _ 种 铅 合 金管 样 梯度 感应 加 热 炉 200920033649. 8 实用 新 型 2009-06-23 
一 种 炉 盖 提升 及 旋转 锁定 装置 200920033686.9 — 实用 新 型 2009-06-26 
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行业 概况 




























































( 续 ) 
Re; 专利 名 称 | 专利 号 | 专利 类 型 | 申请 或 批准 日 其 

13 | 一 种 电弧 炉 导 电 横 璧 与 电极 升降 立柱 的 绝缘 连接 结构 “| 200920033687. 3 实用 新 型 2009-06-26 
14 | 高 温 高 压 签 风 加 热 装置 200920034734. 6/200910024042. 8 实用 新 型 /发 明 | 2009-09-25 
15 一 种 可 移动 的 水 冷 密封 导 问 装置 200920034864. X 实用 新 型 2009-09-30 
16 | 一 种 冷却 及 通风 设备 风力 失 压 保护 器 200920244825. 2 实用 新 型 2009-10-23 
17 | 一 种 精炼 炉 漏 钢 报 警 装置 200920245013. X 实用 新 型 2009-10-30 
18 | 一 种 固定 式 的 保温 炉 炉 型 200920245860. 6 实用 新 型 2009-12-18 
19 | 一 种 带 浇 铸 前 室 的 无 心 炉 炉 型 200920245861.0 实用 新 型 2009-12-18 

一 种 电炉 感应 测 温 装置 200920245947, 3 实用 新 型 2009-12-23 













双 供 电感 应 熔炼 系统 ZL200410065519. 4 2009-05-13 






























22 | 24 脉 波 整流 的 大 功率 变频 感应 熔炼 系统 ZL200410065520.7 2009-06-17 
23 | 钢管 ,石油 油井 管 和 钻 杆 中 频 感 应 加 热 热 处 理 系统 Z1.2007 10024746. 6 2009-06-28 
24 | 钢管 ,石油 油井 管 和 钻 杆 中 频 感 应 加 热 热处理 设备 ZL200820009390.9 2009-01-21 
25 | 钢管 . 右 油 油井 管 和 钴 杆 中 频 热处理 系统 中 的 加 热 辊 道 | 2200710024744. 7 2009-06-17 
26 | 钢管 .石油 油井 管 和 钻 杆 中 频 热 处 理 系 统 中 的 沥水 台 ZL200710024747.0 2009-06-17 
27 | 辊 轮 旋转 式 冷 床 ZL200820214830. 4 2009-09-23 
28 | 电磁 感应 加 热 钢 包 电 磁 流 量 阀 铸造 装置 ZL200820237638. 7 2009-10-28 
29 | BREE (iP R SCF PAE EP Z1.200920038738. 1 2009-10-28 
30 | 水 冷 式 电流 互感 器 ZL200920038048. 6 2009-10-28 

超 低 频 异型 工件 电磁 感应 加 热 器 ZL200920038049. 0 2009-10-28 


天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 

32 

ARRIRA) 有 限 公司 
井 式 炉 冷 却 风 套 2009202315852 2009-09-01 
链条 料 盘 脱钩 装置 2009202315797 2009-09-01 
多 功能 氮 化 炉 2009202315848 2009-09-01 
渗 氮 炉 2009202308581 2009-09-09 















棍棒 炉 的 链 传动 机 构 





ZL200820184869. 6 2009-05-27 














大 风量 强风 压 热风 循环 的 时 效 炉 ZL200820185871. 5 2009-06-03 
39 | 感应 透 热 炉 ZL200820184870. 9 2009-06-03 
40 | RRA TE PF a R BD TK ZL200710026123. 2 2009-02-19 
41 | 钢管 辊 底 式 连续 光亮 退火 炉 ZL200710132236. 0 2009-03-04 







工 频 感 应 梯度 温度 加 热 炉 ZL200710026122. 8 2009-05-27 
上 海 华晨 电炉 有 限 公司 
ZL200720069725 实用 新 型 2008-03-05 


江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公司 


全 | Ach IE amea | aoan 


管理 及 改革 2009 年 中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 。” 军 和 赵 延 奉 两 位 技术 专家 分 别 作 了 题 为 “燃料 炉 在 工业 中 
分 会 召开 了 第 四 届 四 次 理事 会 扩大 会 议 ,通过 了 将 中 国电 ”的 应 用 及 发 展 趋势 "和 “ 热 饶 锌 带 钢 连续 退火 技术 ”的 技术 
炉 及 工业 炉 行 业内 名 牌 推荐 产品 更 改 为 中 国电 炉 及 工业 炉 告 ,组 织 32 家 电炉 及 工业 炉 配 套 厂家 现场 进行 了 产品 
行业 内 品牌 推荐 产品 的 决议 ;审议 批准 了 长 期 不 履行 职责 、 ER. 
义务 和 失去 活力 的 7 名 会 员 单位 , 视 为 自动 退会 予以 除名 ， 中 国电 工 技术 学 会 电热 专业 委员 会 荣获 中 国电 工 技术 
2009 年 发 展 新 会 员 单位 4 家 。12 月 在 南京 召开 中 国电 器 工学 会 第 六 届 理 事 会 (2004. 11 ~ 2009. 12 ) 先进 集体 三 等 奖 ， 
业 协 会 电炉 及 工业 炉 分 会 第 八 次 会 员 大 会 ,会 议 邀 请 了 吕 王 书 玉 和 张 文 怡 同志 荣获 2009 年 度 学 会 先进 个 人 称号 ;中 
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国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 席 永 旗 获 中 国电 器 工业 

协会 2009 年 统计 先进 工作 者 和 协会 先进 工作 者 称号 。 
[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 席 永 

旗 审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 刘 西 萍 ] 





生产 发 展 情况 “十 一 五 ”期 间 , 电 碳 制品 行业 总 体 发 
展 向 好 ,行业 优势 明显 ,行业 整体 技术 水 平 比 “ 十 五 ”期 间 有 
所 提高 ,企业 规模 逐渐 扩大 ,经 济 指标 逐渐 增长 ,主要 产品 
产量 和 市 场 占有 率 也 逐渐 提高 。 国 际 金融 危机 虽然 对 电 碳 
制品 行业 造成 一 定 的 影响 (尤其 是 对 中 小 企业 ) ,出 口 同比 
下 降 60% ,但 随 着 国际 经 济 环境 的 变 瞬 , 出 口 基本 恢复 正 
常 。2005 ~ 2009 年 电 碳 制品 行业 (部 分 企业 ) 主要 经 济 指标 
完成 情况 见 表 1。 


表 1 2005 ~ 2009 年 电 碳 制品 行业 ( 部 分 企业 ) 主要 经 济 
指标 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 
工业 销售 产值 











合 H 624 320 597 303 
2005 年 85 402 78 394 
2006 年 104 754 98 940 
2007 年 124 994 125 533 
2008 年 149 605 140 816 


159 565 





153 620 


2009 年 , 电 碳 制品 行业 28 家 企业 完成 工业 总 产值 
159 565 万 元 , 比 上 年 增长 9% 。2009 年 电 碳 制品 行业 28 家 
企业 完成 工业 总 产值 见 表 2。2009 年 电 碳 制品 行业 28 家 企 


业 完 成 工业 销售 产值 见 表 3。2009 年 电 碳 制 品行 业 28 ZE 
业 完 成 主 营 业务 收入 见 表 4。 


表 2 2009 年 电 碳 制品 行业 28 家 企业 完成 工业 总 产值 





序号 企业 名 称 aie 
(万 元 ) 
1 | 株洲 新 方圆 电 碳 有 限 公司 587 
2 | 锦 生 炭素 有 限 公司 3 500 
3 | 辉 县 四 海 商贸 有 限 公司 1 293 
4 | 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 410 
5 | MAAR BHT | 5506 
6 | 成 都 中 超 碳 素 有 限 公 司 1 100 
7 | 上 上海 摩 根 碳 制品 有 限 公司 19 577 
8 | 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 4 013 
9 | 沈阳 北 碳 制 造 有 限 公司 | 2439 
10 | 成 都 市 龙泉 路 光电 碳 制 品 厂 825 





oOo 人 


序号 






13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


R3 


EFARARR ARE a 
南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 
南通 电 碳 厂 

江苏 东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公司 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 

无 锡 中 强 电 碳 有 限 公司 

神奇 电 瑞 集 团 有 限 公司 

BRA RR tell ob A BR 

东 新 电 碳 股份 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 研究 所 

苏州 东南 碳 制品 有 限 公 司 

浙江 长 征 电影 碳 樟 有 限 公司 - 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 

重庆 市 河 海 碳 素 制 品 有 限 公司 
上 海牛 达 电 左 有 限 公司 

实 徽 徽 光 碳 制品 有 限 公司 
乐清 市 紫 荣 电 碳 制品 有 限 公司 
上 海 东 洋 嵌 率 有 限 公司 


a 


( 续 ) 







(万 元 ) 


3 200 
1 050 
1 060 
1 550 
21 851 
4 500 
4 230 
428 
12 810 
5 448 
3 800 
6 075 
252 

1 180 
602 





















2009 年 电 碳 制 品行 业 28 家 企业 完成 工业 销售 产值 





株洲 新 方圆 电 碳 有 限 公司 
锦 生 淡 素 有 限 公司 

辉 县 四 海 商贸 有 限 公司 

兴 和 县 宏 远 电 碳 三 
哈尔滨 电 碳 厂 

成 都 中 超 碳 素 有 限 公司 

上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
沈阳 北 碳 制造 有 限 公司 

成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 
宝 丰县 洁 石 碳 素 有 限 公司 
南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 
南通 电 碳 厂 

江苏 东台 市 双 萎 电 碳 制 品 有 限 公司 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 

无 锡 中 强 电 碳 有 限 公司 
神奇 电 碳 集团 有 限 公司 

重庆 力 源 碳 素 制 品 有 限 公司 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 研究 所 

苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 
浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公司 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 


工业 销售 产值 


(万 元 ) 


工业 总 产值 


( BE) 








工业 销售 产值 
(万 元 ) 





重庆 市 河 海 碳 素 制品 有 限 公司 
上 海 申 达 电 碳 有 限 公 司 
安徽 微 光 碳 制品 有 限 公 司 
乐清 市 繁荣 电 碳 制品 有 限 公 司 
LTE AR TERRA BRA 


26 
27 


1 120 
565 


表 4 2009 年 电 碳 行业 28 家 企业 完成 主 营业 务 收入 


主 营业 务 收入 
re (万 元 ) 
1 | 株洲 新 方圆 电 碳 有 限 公司 698 
2 | FERRARA A 2 901 
3 | EEL Da Ra A PR 1 191 
4 | 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 300 
5 | 哈尔滨 电 碳 厂 4 808 
6 | 成 都 中 超 碳 素 有 限 公 司 940 
7 | 上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 19 906 
8 | 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公 司 3 812 
9 | 沈阳 北 碳 制 造 有 限 公司 2 034 
10 | 成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 542 
1 | 宝 丰 县 洁 石 碳 素 有 限 公 司 4 216 
12 | 南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 2 243 
13 | 南通 电 磋 厂 3 150 
14 | 江苏 东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公司 1 060 
IS | 自贡 凯迪 碳 素 有 限 公 司 809 
16 | 无 锡 中 强 电 碳 有 限 公 司 1 430 
17 | 神奇 电 碳 集团 有 限 公司 20 317 
18 | 重庆 力 源 磋 素 制品 有 限 公司 4 000 


19 | 东 新 电 碳 股 份 有 限 公 司 29 160 
20 | ERRERA 357 


21 | 苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 12 106 
22 | 浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公司 5 303 
23 | 青岛 西 特 瑞 素 有 限 公司 3 200 
24 | 重庆 市 河 海 碳 素 制品 有 限 公司 5 947 
25 | 上 海 申 达 电 碳 有 限 公 司 310 
26 | 安徽 徽 光 碳 制品 有 限 公司 1 050 
27 | 乐清 市 繁荣 电 碳 制品 有 限 公司 565 





上 海 东洋 炭素 有 限 公司 


我 国电 碳 制品 企业 生产 的 大 部 分 电 碳 制品 属于 中 低档 
产品 ,产能 严重 过 剩 ,竞争 异常 激烈 ,产品 品种 和 质量 .科技 
含量 和 工艺 装备 等 方面 与 国外 同类 企业 相 比 尚 有 较 大 差 
距 , 高 科技 含量 、 高 附加 值 和 大 规格 电 碳 制品 ,如 大 功率 发 
电机 用 电 刷 、 电 动 轮 自 卸车 用 牵引 电机 电 刷 ,海上 石油 钻井 
平台 直流 驱动 电机 用 电 刷 .吸尘器 电 刷 和 大 功率 电动 工具 
电 刷 直 拉 硅 单 唱 炉 用 热 场 .半导体 材料 用 超 高 纯 石 墨 制 
品 .大 规格 高 档 机 械 用 几 .干线 铁路 电力 机 车 受 电 号 用 整体 


行业 概况 


纯 炭 滑板 和 大 规格 三 高 等 静 压 石墨 及 各 种 用 途 炭 / 炭 复合 
材料 等 特种 电 碳 制 品 大 部 分 依赖 进口 或 依靠 外 资 (或 合资 ) 
企业 供 货 。 

2009 年 ,在 电机 用 电 刷 类 、 炭 棱 类 、 机 械 用 炭 类 、 触 点 
类 , 送 话 器 用 炭 砂 和 石墨 粉 类 、 特 种 石墨 类 BAG BK A 
压 器 用 炭 电阻 片 类 ,石墨 制品 类 .青铜 石墨 含油 轴承 类 等 老 
产品 产量 稳步 增长 的 同时 ,新 产品 产量 不 断 增加 。 部 分 企 
业 把 目光 投向 了 汽车 电机 用 电 刷 ,电动 工具 电 刷 ,风电 、 水 
电 设备 电 刷 , 单 晶 硅 ,电力 机 车 炭 滑板 ,等 静 压 石墨 等 碳 复 
合 高 端 产品 制品 的 开发 研制 。 

2009 年 , 电 碳 制品 的 销售 量 和 销售 额 均 比 上 年 有 一 定 
增长 ,28 家 企业 完成 销售 产值 153 620 万 元 , 比 上 年 增长 
9% ;完成 出 口交 货 信 25 048 万 元 , 比 上 年 增长 1. 5% 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”哈尔滨 电 碳 厂 和 哈尔滨 电 碳 研究 
所 2009 年 顺利 通过 了 耐 高 温 机 械 密 封 用 石墨 材料 研制 项 目 
的 验收 和 鉴定 ,产品 达到 国内 领先 技术 水 平 。 铁 路 受 电 马 
用 长 支 碳 滑板 研制 取得 阶段 性 成 功 ,并 获得 一 定 的 市 场 效 
益 。 高 性 能 等 静 压 石墨 制品 正在 研制 和 生产 ,为 特种 石墨 
材料 向 尖端 领域 的 发 展 提供 了 有 利 的 条 件 和 可 靠 的 保证 。 
此 外 ,在 航空 航天 石墨 .航空 电 刷 、 密 封 石墨 等 方面 的 研究 
也 均 取 得 了 可 喜 成 绩 。 

成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 正 研制 和 开发 集成 电路 、 
硅 太阳 能 电池 用 单 晶 硅 生 长 石墨 加 热 系统 。 该 项 目 属于 单 
唱 硅 高 速生 长 热 场 ,性 能 指标 达到 国际 上 先进 的 第 三 代 唱 
体 生 长 热 场 水 平 ,有 很 高 的 成 果 转 化 显示 度 。 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公 司 自 主 研发 的 多 层 粘 结 洗 
衣 机 电 刷 通过 了 河北 省 科技 厅 主 持 的 科技 成 果 鉴 定 。 该 产 
品 历时 3 年 ,研发 投入 312 万 元 ,使 用 寿命 达 3 000 个 循环 以 
上 ,技术 指标 达 同 类 产品 国际 先进 水 平 ,已 申报 9 项 专利 。 
利用 多 层 粘 结 电 刷 技术 ,开发 的 800W 风能 发 电机 组 用 电 
刷 ,已 进入 装机 试用 阶段 。 

神奇 电 碳 集团 有 限 公司 开发 研制 的 T 系 列 燃料 电池 用 
类 -石墨 板 , 已 被 国内 几 大 科研 单位 采用 。 产 品 试销 加 拿 大 、 
美国 ,销量 很 好 。 

东 新 电 碳 股份 有 限 公司 完成 了 3 项 军工 项 目的 研制 ， 
成 功 申报 1 项 研制 合同 和 资金 指标 ,签订 了 4 项 意向 性 军工 
项 目 合同 。 

标准 ”2009 年 11 月 ,机 械 工 业 电 碳 标准 化 技术 委员 会 
在 海南 召开 了 三 届 三 次 会 议 ,审查 通过 了 《金属 石墨 制品 的 
电阻 率 试验 方法 》 《人造 石墨 的 点 阵 参 数 测定 方法 》2 项 行 
业 标准 的 修订 送审 稿 ,已 报批 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”哈尔滨 电 碳 厂 进 行 优化 重组 ， 
力争 在 短期 内 (2010 ~2011 年 6 月 前 ) 完 成 工厂 搬迁 改造 。 
搬迁 改造 后 ,新 厂 生 产能 力 将 达到 年 产 各 类 电 碳 制品 
1 440t ,产值 17 000 万 元 。 

行业 活动 ”中 国电 器 工业 协会 电 碳 分 会 七 届 一 次 理事 
换届 大 会 暨 全 体会 员工 作 会 议 于 2009 年 12 月 19 ~26 日 在 
深圳 市 召开 ,29 家 企业 的 40 余 位 代表 参加 。 会 议 选 举 产生 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


了 新 一 届 理 事 单位 和 正 、 副 理事 长 单位 ,针对 特种 石墨 .等 
静 压 石墨 .电力 机 车 庶 滑 板 的 技术 问题 进行 了 深入 探讨 ,把 
“节能 减 排列 人 行业 的 发 展 战略 中 。 

2010 £5 H 25 -26 H, FHEALL MS RAS 
“十 二 五 "规划 编制 会 议 在 河北 任 丘 召 开 , 形 成 了 电 碳 制品 
行业 “十 二 五 ”规划 的 初稿 。 

[ 撰 稿 人 :哈尔滨 电 碳 研究 所 张 爱 民 审 稿 人 :哈尔滨 
He EOE, AT Ke Re | 


i OT REPT 


生产 发 展 情况 ”2009 年 ,电工 专用 设备 行业 11 家 企业 





实现 工业 总 产值 174 796 万 元 ,同比 下 降 6.6% ,降幅 比 2008 
年 减少 35.8 个 百分点 ;销售 收入 163 868 万 元 ,同比 下 降 
8.8% ,降幅 比 2008 年 减少 30.9 个 百分点 ;出 口交 货 值 
21 388 万 元 ,同比 下 降 37. 6% 。2009 年 产销 率 为 93.7% , 比 
2008 年 减少 0.3 个 百分点 。 销 售 收 人 降幅 大 于 工业 总 产值 
降幅 导致 产销 出 现 不 平衡 ,企业 产品 大 量 库存 ,影响 企业 健 
康 发 展 。 

企业 没有 积极 开展 与 科研 院 所 、 大 专 院 校 的 合作 与 联 
系 , 在 产品 技术 改造 和 技术 创新 等 方面 的 投入 不 够 ,缺乏 高 
附加 值 产品 ,产品 升级 换代 步伐 不 够 快 ;: 人 员 知 识 结构 不 尽 
合理 ,尤其 是 缺少 真正 掌握 产品 核心 技术 的 人 才 ; 企 业 发 展 
融资 困难 ,融资 渠道 较 罕 , 这 些 都 是 导致 企业 产销 下 降 , 面 
临 困 境 的 原因 。 

2009 年 11 家 主要 企业 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。2009 
年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主要 产品 产量 完成 情况 见 
表 2。2009 年 电线 电缆 专用 设备 出 口 情况 见 表 3。 


表 1 2009 年 11 家 主要 企业 经 济 指标 完成 情况 


163 868 
36 248 
43 850 
30 531 
12 675 


TS 
江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 

合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 
南京 艺 工 电工 设备 有 限 公司 
上 海南 洋 电 工 器 材 有 限 公 司 11 080 
中 出 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 10 208 
白城 天 奇 设备 机 械 有 限 公 司 4 446 
德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公 司 7 100 
德 东 电 工 机 械 制 造 有 限 公司 3 200 
马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 公 司 1 561 
安徽 省 湖滨 机 械 三 2 969 





co co uu A th A ù N ë e 


和 
"m & 


aie 销售 收入 同比 增长 出 口交 货 值 从 事 电工 专 用 
(HI) (% ) om (万 元 ) 设备 人 员 ( 人 ) 


174 796 3 318 
36 500 650 
47 993 678 
33 463 643 
14 765 284 
11 080 128 
10 530 148 

4 500 199 
7 587 240 
3 400 140 
1 811 93 
3 167 115 


R2 2009 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主要 产品 产量 


序号 单位 名 称 


无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 
江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 













漆 包 机 88 台 


合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 
.上 海南 洋 电 工 器 材 有 限 公 司 

中 出 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 
台 ,真空 机 组 3 台 





主要 产品 产量 


PBB110 一 3100 一 3C 61 台 ,HPH 一 3044 一 26CA2 18 f ,HP2 一 3048 一 36CA2 26 台 ,WEH 一 
110/3100 58 台 ,QC12Y 一 6X2500 76 台 

管 绞 机 13 台 , 框 绞 机 17 MALS 台 , 盘 绞 机 15 台 , 拉 丝 机 9 台 

GSB 一 1A 高 速 编织 机 1170 台 ,GSB 一 2 型 高 速 编织 机 209 台 ,BSJ 一 3 并 丝 机 343 台 

变 压 法 干燥 设备 17 台 , 煤 油气 相干 燥 设备 5 台 ,浇注 设备 12 台 , 真 空 压 力 浸 涡 设备 2 


6 南京 艺 工 电 工 设备 有 限 公司 挤 出 机 399 台 ,电工 机 械 457 台 , 塑 机 配件 544 台 

7 德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公司 拉线 机 20 台 , 轧 机 16 台 , 管 绞 灿 27 台 , 框 绞 机 7 台 ,第 绞 机 2 台 

8 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公 司 拉丝 机 9 台 , 管 绞 机 4 台 

9 马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 公司 RAILL 台 , 拉 丝 机 5 台 , 框 绞 机 12 台 , 笼 绞 机 3 合 , 管 绞 机 12 台 , 叉 绞 机 1 台 ,150 挤 
塑 机 1 台 

10 框 绞 机 8 全 , 钢 带 装 铠 机 7 台 ,钢丝 屏蔽 机 1 台 ,钢丝 装 铠 机 4 台 , 笼 绞 机 23 台 , 管 绞 机 9 






安徽 省 湖滨 机 械 厂 
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台 ,成 缆 机 11 台 ,又 绞 机 3 台 


行业 概况 


RI 2009 年 电线 电缆 专用 设备 出 口 情况 





合肥 神 马 科技 股份 有 限 


公司 




















(万 元 ) 










出 口交 货 值 
占 总 产值 比例 (%) 


管 绞 机 , 框 绞 机 RAO PB 22.1 



































2 南京 艺 工 电 工 设备 有 限 德国 .马来西亚 电工 机 械 产品 . 挤 出 机 9.5 
公司 

3 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 印度 尼 西 亚 . 伊朗. 巴 基 铀 轧机 、 钢 线 大 拉 机 、 铝 线 大 60.0 
公司 斯 坦 .乌兹别克 斯 坦 拉 机 

4 德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 伊朗 .巴西 拉线 机 , 框 绞 机 3.4 
限 公 司 

5 江苏 亚 威 机 床 有 限 公 司 欧洲 .澳大利亚 .加拿大 、 PBB110 一 3100 一 3C、 HPH 一 10.9 

美国 ,以色列 3044 一 26CA2 .HP2 一 3048 一 36CA2 

6 中 出 凯旋 真空 技术 工程 澳大利亚 ,阿曼 、 印 度 尼 变 压 法 干燥 ,煤油 气相 干燥 、 真 23.0 
有 限 公司 西亚 .巴西 .缅甸 空 压力 浸渍 设备 ,真空 机 组 

7 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 印度 等 漆包线 4.4 









限 公司 
马鞍 山 市 天 力 机 械 有 限 
公司 


越南 


【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 亢 荣 ] 





生产 发 展 情况 ”截至 2009 年 底 , 全 国共 有 具有 一 定 规 














框 绞 机 , 挤 塑 机 


模 的 热 缩 材料 及 制品 生产 企业 179 家 ,其 中 国有 企业 11 家 ， 
外 资 企 业 9 家 ,合资 企业 103 家 ,民营 企业 56 家 。2009 年 
完成 工业 总 产值 74.77 亿 元 ,工业 增加 值 20.75 亿 元 ,实现 
销售 收入 71. 48 亿 元 ,总 资产 达到 113 亿 元 ,企业 年 末 从 业 
人 员 总 数 36 528 人。2009 年 热 缩 材料 行业 前 10 名 企业 主要 
经 济 指标 见 表 1 。 


R1 2009 年 热 缩 材 料 行业 前 10 名 企业 主要 经 济 指标 (单位 :万 元 ) 





1 | 长 园 集团 股份 有 限 公司 

永 固 集团 股份 有 限 公司 

深圳 长 园 电子 材料 有 限 公司 

深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公司 
凤凰 科技 集团 有 限 公司 

上 海 瑞 侃 电缆 附件 有 限 公司 

四 川 天 邑 信息 科技 股份 有 限 公司 
深圳 市 宏 商 材料 科技 股份 有 限 公司 
无 锡 爱 邦 高 聚 物 有 限 公司 

成 都 电线 双流 热 缩 制 品 厂 





Oo CO 上 hb 


jam) 


2009 年 ,国家 宏观 政策 利好 ,家 电 下 乡 推 动 了 电子 类 产 
品 产量 的 大 幅 增 长 ,国家 对 高 铁 项 目的 高 投入 以 及 国际 电 
子 .电器 产品 生产 能 力 向 国内 转移 ,给 热 缩 材料 行业 带 来 了 
极 大 的 商机 , 热 缩 材料 行业 产销 量 开始 上 升 ,下 半年 增 辐 较 
大 ,企业 的 效益 利润 回升 幅度 高 于 产值 增幅 。2009 年 , 热 缩 


236 269 
60 348 
42 305 
65 075 
31 260 
32 110 
27 752 
36 136 

| 19 890 - 
21 238 


材料 行业 上 报 统计 年 报 的 会 员 企 业 15 家 ,其 中 中 外 合资 企 
业 3 家 ,股份 制 企 业 6 家 ,民营 企业 2 RK. 15 家 企业 的 工业 
总 产值 .工业 销售 产值 . 主 营 业务 收入 .利润 总 额 仍 保 持 增 
长 的 态势 ,增幅 分 别 为 11.8% 、10. 4% 、14.8% 和 23.3%, 
其 中 工业 总 产值 超 亿 元 的 企业 有 3 家 ,2 000 万 ~ 1 亿 元 的 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


有 9 家 。15 家 企业 年 末 资 产 总 额 385 179 万 元 ,年 末 从 业 人 ”材料 行业 15 家 上 报 企业 经 济 指标 见 表 3。2009 年 热 缩 材料 
员 平 均 数 5 489 人 ,经 济 效益 综合 指数 2.11, 2009 EREA ”行业 15 家 上 报 企业 经 济 指标 与 全 国标 准 值 对 照 见 表 4。 
料 行业 主要 经 济 指标 (15 家 上 报 企业 ) 见 表 2。2009 年 热 缩 


R2 2009 年 热 缩 材料 行业 主要 经 济 指 标 (15 家 上 报 企业 ) 















主要 经 济 指标 


~] 

同比 

| 单位 | 2009 年 | 2008 年 | 增长 主要 经 济 指标 单位 | 2009 年 | 2008 年 
(% ) 












































1 257 960 | 230 798 主 营 业务 成 本 152 401 | 139 281 

2 229 062 | 207 450 出 口交 货 值 17 353 | 16 328 

3 84 500 | 51 426 全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 5489| 5271| 4.1 
4 227 636 | 198 328 全 员 劳 动 生产 率 126 654 | 87505 | 44.7 
5 





35 872 | 29 083 


表 3 2009 年 热 缩 材料 行业 15 家 上 报 企业 主要 经 济 指标 (单位 :万 元 ) 







































1 长 园 集团 股份 有 限 公司 19 344 
2 永 固 集团 股份 有 限 公司 6 462 
3 深圳 长 园 电子 材料 有 限 公 司 7 231 
4 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公 司 1 051 
5 强 阳 市 振 华 科技 有 限 公 司 726 
6 广州 科 塑 热 缩 材料 有 限 公 司 708 
7 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 590 
8 吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责任 公司 93 
9 扬州 辐 照 中 心 186 
10 | 上 海 先 锋 辐 照 制 品 三 有 限 公司 120 
11 | 成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公司 370 
12 | 北京 众 净利 隆 科 技 发 展 有 限 公司 120 
13 | 苏州 新 区 章 业 特种 电缆 材料 三 425 186 
14 上 海 长 沪 辐 射 化 工 材料 厂 426 262 


































































乐清 市 华 仪 电缆 附件 有 限 公 司 465 
资本 保值 增值 率 | 总 资产 贡献 率 | 全 员 劳 动 生产 率 经 济 效益 

1 长 园 集团 股份 有 限 公司 114 14 137 340 

2 | 永 固 集团 股份 有 限 公司 20 182 618 2. 68 
3 深圳 长 园 电 子 材 料 有 限 公司 445 644 4.70 
4 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 275 893 3. 08 
5 编 阳 市 振 华 科技 有 限 公司 152 754 3. 01 
6 广州 科 塑 热 缩 材料 有 限 公 司 13 230 1. 40 
7 | 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 71 458 1. 84 
8 吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责 任 公 司 81 481 1.31 
9 扬州 辐 照 中 心 38 462 1. 19 
10 | 上 海 先锋 辆 照 制 品 三 有 限 公司 168 273 1. 52 
11 成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公司 99 625 1. 82 
12 | JER BARRERA AIR al 47 895 1. 34 
13 | 苏州 新 区 意 业 特种 电缆 材料 厂 30 797 1. 60 
14 | 上 海 长 沪 辐 射 化 工 材料 厂 53 250 1. 52 

l. 


乐清 市 华 仪 电缆 附件 有 限 公司 101 087 


表 4 2009 年 热 编 材料 行业 15 家 上 报 企业 经 济 指标 
与 全 国标 准 值 对 照 






热 缩 材料 分 会 
统计 平均 值 
17.0 
121.0 
47.0 
1, 96 
12.0 
126 654 
95.0 














总 资产 贡献 率 
资产 保值 增值 率 
资产 负债 率 

流动 资金 周转 率 
成 本 费用 利润 率 
全 员 劳 动 生产 率 
产品 销售 率 
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科技 成 果 及 新 产品 2009 年 ,众多 企业 加 大 了 新 产品 、 
新 技术 、 新 工艺 的 开发 和 应 用 投入 力度 并 取得 了 显著 效果 。 
2009 年 ,15 家 上 报 企业 基建 及 更 新 改造 项 目 投 资 总 额 771 
万 元 ,科技 活动 经 费 支 出 15 327 万 元 ,研究 与 发 展 经 费 支出 
17 078 万 元 。 

管道 运输 业 的 发 展 为 热 缩 材料 行业 提供 了 新 的 增长 动 
力 ,钢管 防腐 用 热 缩 套 及 管道 包 履 片 主 要 用 于 对 金属 管道 
敷设 过 程 中 对 接 部 位 进行 保护 和 防腐 处 理 , 在 国内 属于 成 
长 初期 的 新 产品 。 

长 园 集 团 股份 有 限 公 司 届 我 国 热 纱 材料 a T PTC, 
电力 电缆 附件 .合成 绝缘 子 和 变电站 母线 保护 5 个 行业 产 
销 第 一 、 变 电站 微机 五 防 行业 产销 第 二 。 该 集团 热 缩 材料 
订单 从 二 季度 开始 见 底 反弹 ,全 年 热 缩 材料 收入 同比 增长 
14% 。 高 速 铁路 用 热 缩 材料 是 2009 年 新 的 业绩 增长 点 。 核 
电站 的 热 缩 材料 利润 丰厚 ,但 主要 由 国外 厂商 提供 ,该 集团 
热 缩 材料 博士 后 工作 站 正在 积极 研制 核 岛 用 热 缩 材料 ,在 
突破 这 一 产品 的 生产 技术 后 ,将 形成 核电 领域 的 热 缩 材料 
进口 替代 。 

2009 年 7 月 5 日 ,深圳 长 园 电 力 技 术 有 限 公 司 为 我 国 
电气 化 铁路 开发 的 27.5/48kV 电压 等 级 的 冷 缩 电缆 附件 及 
GIS 终端 通过 国家 铁道 部 产品 质量 监督 检验 中 心 的 检测 ,各 
项 性 能 指标 均 高 于 标准 要 求 。 

深圳 市 长 通 热 缩 材料 有 限 公 司 开 发 的 用 于 修复 破损 电 
缆 护 套 的 产品 ,是 一 种 包 有 履 型 护 套 修复 套 管 ,施工 简单 , 太 
十 选择 范围 广 ,各 种 场合 均 适 用 , 配 以 热 粹 胶 能 简单 迅速 地 
将 受 损 的 电缆 外 护 套 密封 并 绝缘 ,可 达到 完整 电费 的 绝缘 
水 平 。 

江苏 达 胜 热 缩 材料 有 限 公司 开发 生产 的 DRS 系列 低温 
收缩 阻 燃 型 套 管 .SBG 系列 三 倍 热 缩 套 管 .DT 半 导 / 绝 缘 双 
壁 热 缩 套 管 等 十 几 个 系列 产品 。 电 力 产 品 通过 了 武汉 高 压 
研究 所 的 检测 ,电子 用 热 缩 管 通过 了 美国 UL 和 加 拿 大 CSA 
TALE , 低 烟 无 卤 及 环保 型 热 缩 管 通过 了 SGS 检测 并 符合 索 
Æ SS 一 00259 技术 标准 和 RoHS 环保 指令 。 该 公司 的 另 一 
主导 产品 是 钢 质 管道 防腐 用 热 缩 材料 ,产品 通过 了 中 国 石 
油 天 然 气 集团 公司 防腐 保温 产品 质量 监督 检验 中 心 和 中 国 
石油 管道 公司 管道 科技 研究 中 心 综合 试验 室 的 检测 ,可 根 
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据 SY/T 0413—2002 .EN12068 或 NACE RP0303 一 2003 设计 
制造 。 

深圳 市 宏 商 材料 科技 股份 有 限 公司 生产 的 Hongshang 
系列 热 缩 材料 产品 分 别 通过 了 美国 UL 加拿大 CSA .美国 
ABS 船 级 社 等 国际 认证 和 国家 高 压 电器 质量 监督 检验 中 心 
认证 。 该 公司 主要 产品 是 高 温 热 缩 管 系列 : 氟 塑 料 管 H 一 
175K, WRA 175°C ; 气 橡 胶管 H 一 200FE, 耐 高 温 200T 。 产 
品 阻 燃 性 能 符合 YW 一 1 标准 。 透 明 阻 燃 热 缩 管 H 一 150K 
是 国内 首 家 通过 美国 UL 认证 的 产品 ,具有 良好 的 阻 燃 性 能 
和 透明 性 。H 一 2(Z) 环 保 型 低温 热 缩 套 管 和 H 一 2(HF) 无 
卤 低 温 热 缩 套 管 系列 产品 ,符合 索尼 SS 一 00259 技术 标准 和 
欧盟 RoHS 环保 指令 。 

深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公 司 的 WOER TUBE(H) 系 
列 了 环保 热 收 缩 套 管 采 用 优质 高 聚合 物 ,经 科学 配方 机械 
共 混 成 高 聚合 物 后 连续 扩张 而 成 ,产品 具有 柔软、 阻 燃 、 收 
缩 快 性 能 稳定 等 优点 。 

广州 科 塑 热 缩 材料 有 限 公司 是 国内 首 家 生产 军工 用 热 
缩 套 管 的 企业 ,3 年 内 研发 新 产品 16 项 ,申请 国家 专利 10 
项 ,其 中 低 烟 无 卤 产 品 更 是 同行 业 的 技术 第 一 。 该 公司 的 主 
要 产品 有 耐 高 温 热 缩 套 管 、 铁 氟 龙 热 缩 套 管 、 氟 橡胶 热 缩 套 
管 、. 双 壁 含 胶管 . 超 薄 壁 热 缩 套 管 和 加 厚 热 缩 套 管 等 。 产 品 
通过 了 UL、SGS .CSA VDE 认证 ,企业 通过 了 德国 TÜV 认证 。 

上 海 泰 科 电 子 有 限 公司 推 出 全 新 TMS—90—SCE 热 缩 
标识 系列 产品 。 该 系列 产品 能 够 充分 满足 航空 .国防 、 船 
舶 、 铁 路 .公共 交通 、 工 业 及 电子 等 各 行业 对 高 性 能 电缆 及 
线 缆 标 记 的 要 求 。TMS 一 90 一 SCE 热 缩 标识 系列 采用 辐射 
交 联 热 缩聚 烯烃 ,适用 温度 - 55 ~ 135°C, 重 量 轻 ,收缩 率 
2: 1 ,具备 极速 收缩 特性 并 可 支持 更 多 直径 规格 的 线 缆 ,人 简 
化 了 库存 管理 。 该 产品 符合 SAE—ASM—DTL—23053/5 — 
级 标准 ,并 通过 了 UL 及 CSA 认证 。 

四 川 省 西 普 企业 有 限 责任 公司 生产 的 CEP 一 1 热 收 缩 
套 广泛 应 用 在 数 万 公里 管线 上 ,如 西 气 东 输 工程 近 3000km 
( 占 工程 总 量 的 70% ) 、 湿 宁 兰 工程 700km( 占 工程 总 量 的 
70% ) 苏丹 富 拉 油 田 外 给 工程 .伊拉克 及 中 东 地 区 ,哈萨克 
斯 坦 、 大 庆 油 田 等 数 十 个 输 气 工程 ,以 及 众多 江河 沼泽 的 穿 
越 管线 ,如 松花 江 、 黄 河 , 江 南 水 网 地 区 数 十 条 穿越 工程 及 
轮 南 盐 碱 沼 泽 穿越 工程 等 。CEP 一 1 热 收缩 套 具有 现场 安 
装 施工 操作 简便 快捷 ,易于 保证 安装 质量 的 特点 。 采 用 独 


特 结构 的 热 缩 套 管 ,收缩 前 与 收缩 后 有 明显 的 形态 变化 , 安 


装 人 员 可 通过 肉眼 观察 判断 是 否 安装 正确 。 在 补 口 时 配 用 
该 公司 的 无 溶剂 环 氧 底 漆 只 需 预 热 到 55 ~ 60C ETRA, 
可 即时 安装 收缩 。 

水 固 集 团 股 份 有 限 公司 根据 国家 电网 公司 建设 “以 百 
万 伏 级 交流 和 800kYV 级 直流 系统 组 成 的 特 高 压 国家 骨干 输 
电网 架 ” 的 目标 ,自主 研制 开发 了 800kVY 系列 特 高 压 直流 输 
变 电 配 套 金 具 , 并 顺利 通过 了 所 有 机 械 性 能 试验 ,试验 结果 
完全 满足 设计 要 求 。 该 公司 自主 研制 开发 的 特 高 压 直 流 输 
变 电 配 套 金具 ,成 功 中 标 向 家 坝 一 上 海 800kV 特 高 压 直 流 
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输电 线路 工程 ,合同 总 金额 近 1 200 万 元 。 

质量 及 标准 ”2009 年 ,众多 企业 加 大 了 质量 管理 体系 
认证 力度 。 深 圳 长 园 电 子 材 料 有 限 公 司 的 ISO/TS 
16949: 2009 汽 车 生产 件 及 相关 服务 件 的 质量 管理 体系 顺利 
通过 了 TOV 莱茵 公司 的 现场 正式 审核 认证 。 

成 都 华 益 热 缩 材料 有 限 公司 通过 了 ISO 9001 质量 体系 
认证 (证 书号 :00107Q110383R2M/5100) 和 泰 尔 认证 (证 书 
Æ :030064630755R1 M) , 是 工业 与 信息 化 部 ( 原 信 息 产 业 
BB) 进 网 优秀 企业 ( 进 网 证 号 :27 一 1330 一 992596 , 27— 


1330 一 021905 .27 一 1330 一 032330 ) 。 

2009 年 ,全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 电工 用 热 缩 
材料 分 技术 委员 会 秘书 处 分 别 组 织 长 园 集团 股份 有 限 公 
司 ,深圳 市 宏 商 材料 科技 股份 有 限 公司 KERAHE A R 
公司 .吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责 任 公司 等 起 草 了 9 项 行业 
标准 ,于 7 月 初 分 两 批 上 报 全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 
会 ,2009 年 10 月 被 工业 和 信息 化 部 列 入 2009 年 第 二 批 工 
业 行业 标准 制 修订 计划 任务 书 。2009 年 第 二 批 工业 行业 标 
准 制 修订 计划 任务 书 ( 热 缩 材 料 部 分 ) 见 表 5。 


表 5 2009 年 第 二 批 工 业 行业 标准 制 修订 计划 任务 书 ( 热 缩 材料 部 分 ) 








计划 号 
JBCPZT0754 
JBCPZT0755 
JBCPZ10756 
JBCPZT0757 
JBCPZT0758 
JBCPZT0759 
JBCPZT0760 
JBCPZ10761 
JBCPZT0762 


项 目 名 称 
10 ~ 36k V 电缆 终端 用 热 收缩 耐 电 炭 痕 管 

10 ~ 36K V 电缆 终端 用 热 收缩 耐 电 炭 痕 雨 裙 
半 导 电 热 收 缩 管 

辐射 交 联 热 缩 内 绝缘 管 

核电 站 用 1E 级 低压 热 收 缩 套 管 

热 收 缩 应 力 控制 管 

热 收缩 户 内 /外 绝缘 管 

热 收缩 分 支 套 

热 缩 息 距 增长 器 
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2009 年 9 月 中 旬 , 电 工 用 热 缩 材 料 分 标 委 会 秘书 处 在 
吉林 市 召开 了 《核电 站 用 1E 级 低压 热 收缩 套 管 》 标 准 讨论 
会 。 长 园 集团 股份 有 限 公司 .桂林 电器 科学 研究 所 、 长 春 热 
缩 材 料 有 限 公 司 .中 科 院 长 春 应 用 化 学 研究 所 、 江 苏 达 胜 热 
缩 材料 有 限 公 司 .长 春 理工 大 学 、 国 家 电力 科学 研究 院 、 临 
海 市 亚 东 特种 电缆 料 厂 .吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责任 公司 
等 单位 参加 ,会 后 形成 了 征求 意见 稿 。 

管理 及 改革 2009 中 国 上 海 国际 热 缩 材料 及 技术 设备 
展览 会 于 12 月 15~17 日 在 上 海光 大 会 展 中 心 举办 。 

吴江 达 胜 热 缩 材料 有 限 公司 在 与 同济 大 学 纳米 与 生物 
高 分 子 材料 研究 所 签订 了 合作 协议 后 ,已 研制 出 替代 热 收 
缩 材料 同类 进口 产品 的 配方 ,正在 参加 西 气 东 输 二 线 、 陕 京 
三 线 . 秦 沈 线 等 天 然 气管 道 防腐 材料 工程 项 目的 投标 。 公 司 
聘请 6 位 享受 国务 院 津贴 的 高 级 专家 作为 顾问 ,与 同济 大 学 
的 科研 人 员 进行 合作 ,研发 出 国内 首创 的 4 MeV 电子 加 速 
器 ,在 公司 内 部 应 用 ,鉴定 后 ,将 申请 科技 成 果 转 换 项 目 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 热 缩 材料 分 会 王 连 杰 Y 
稿 人 :长 园 集团 股份 有 限 公 司 许 晓 文 】 


生产 发 展 情况 ” 据 对 变频 器 行业 18 家 较 大 规模 企业 
的 统计 ,2009 年 工业 总 产值 和 工业 销售 产值 同比 分 别 增 长 
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主要 起 草 单位 
深圳 市 宏 商 材料 科技 股份 有 限 公司 
深圳 市 宏 商 材料 科技 股份 有 限 公 司 
长 春 热 缩 材料 有 限 公司 

吉林 市 吉 福 新 材料 有 限 责任 公司 
长 园 集团 股份 有 限 公司 
长 园 集团 股份 有 限 公司 
长 园 集团 股份 有 限 公司 
长 园 集团 股份 有 限 公司 
长 园 集团 股份 有 限 公司 


推荐 


推荐 












0. 07% 和 5.78% ;利润 总 额 同比 增 长 15. 57% ;工业 增加 值 
同比 下 降 2. 10% 。18 家 企业 的 资产 总 额 为 60.09 亿 元 , 同 
比 增长 22. 66% 。 其 中 ,固定 资产 净值 余额 8. 40 亿 元 ,同比 
下 降 7.28% ;流动 资产 平均 余额 50.35 亿 元 ,同比 增长 
29. 47% 。 从 业 人 员 5 549 人 ,同比 增长 2. 5% 。2009 年 变频 
器 分 会 重点 企业 (部 分 ) 工 业 总 产值 排序 见 表 1。 


表 1 2009 年 变频 器 分 会 重点 企业 (部 分 ) 工 业 总 产值 排序 





ne SS ees 
1 | 北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公司 69 974 
2 | 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公 司 54 932 
3 | 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公司 46 313 
4 | 唐山 开 诚 电 控 设备 集团 有 限 公 司 46 011 
5 | 广州 智光 电气 股份 有 限 公司 43 909 
6 | 北京 合 康 亿 盛 科技 有 限 公司 33 737 
7 |， 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公司 32 314 
8 | 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 20 410 
9 | GH BRL ARE Al 16 969 
10 | 大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 9 530 
11 | 上 海 科 达 机 电 控 制 有 限 公司 8 908 
12 | 德 力 西 (杭州 ) 变 频 器 有 限 公 司 8 541 
13 | 天 津 华 云 自 控股 份 有 限 公 司 8 500 
14 | 上 海 雷 诺尔 电气 有 限 公司 8 319 
15 | 山东 泰 开 目 动 化 有 限 公司 6 945 
16 | 深圳 微 能 科技 有 限 公司 5 036 
17 | 上 海 艾 帕 电 力 电 子 有 限 公司 2 860 
18 | 上 海 格 力 特 电力 电子 有 限 公 司 2 071 


注 : 以 上 厂商 提供 的 总 产值 数据 ,包含 非 变频 器 产值 部 分 。 


经 济 运行 特点 

L 产销 同步 稳定 增长 ,衔接 良好 

2009 年 受 国家 节能 减 排 政 策 等 利好 因素 的 影响 ,18 家 
企业 的 工业 总 产值 工业 销售 产值 和 主 营业 务 收 入 分 别 实 
现 42. 53 亿 元 、39. 98 亿 元 和 38. 40 亿 元 。 


随 者 国内 工业 的 发 展 ,国产 变频 器 的 产量 ,质量 和 市 场 占 


有 率 都 有 了 很 大 提高 。 主 要 原因 为 :中 变频 器 市 场 扩 大 ,刺激 
了 国产 变频 器 企业 研发 生产 的 积极 性 。@@ 国 内 有 一 批 企业 在 
生产 其 他 产品 的 过 程 中 有 了 一 定 的 积累 。 这 些 企业 有 资金 . 肯 
投入 ,建立 了 现代 企业 管理 体系 和 质量 保证 体系 ,有 自己 的 进 
出 口 和 营销 渠道 以 及 先进 的 工艺 设备 。@ 经 过 20 年 的 摸索 和 
发 展 ,我 国 拥 有 了 一 支 具 有 一 定 实力 的 变频 器 研发 队伍 。@ 国 
内 专业 化 配套 企业 已 具有 相当 的 规模 ,协作 加 工 方便 ,质量 也 
不 错 。 久 元 器 件 质量 得 到 提高 ,改善 了 产品 质量 。 

我 国 低压 变频 器 市 场 年 销售 额 超 10 亿 元 ,从 2005 年 至 
今 ,低压 变频 器 市 场 年 均 销 售 增 速 保持 在 20% 以 上 。 

我 国 高 压 变 频 器 市 场 近 几 年 保持 爆发 性 增长 的 态势 。 
参与 变频 器 行业 统计 的 部 分 企业 数据 显示 ,2006 年 我 国 高 
压 变 频 岩 新 增订 单 1 200 台 ,金额 10. 2 亿 元 ;2007 年 新 增订 
单 2 000 台 ,金额 16. 5 亿 元 ;2008 年 .2009 年 分 别 销售 27. 2 
亿 元 和 27. 60 亿 元 。 利 德 华 福 、 东 方 日 立 等 国内 高 压 变频 器 
厂家 的 崛起 ,打破 了 由 国外 广 商 进 口 产品 芍 断 市 场 的 格局 ， 
市 场 份额 也 集中 到 利 德 华 福 西门子 等 少数 几 个 领先 厂家 
手中 。 随 着 本 地 化 生产 .规模 效应 的 显现 和 技术 的 日 益 成 
熟 ,整个 行业 的 产品 制造 成 本 大 幅 下 降 ,高 压 变 频 器 的 性 价 
比 明显 上 升 。 终 端 用 户 购买 高 压 变频 器 后 ,通过 节能 实现 
的 经 济 效益 非常 显著 ,直接 刺激 了 需求 量 。 

2 新 产品 增长 迅速 ,技术 创新 成 效 显 著 ,产品 结构 调整 
取得 突破 性 进展 

具有 一 定 规 模 和 实力 的 变频 器 厂家 开始 在 产品 核心 技 
本 方面 加 大 投入 ,进行 自主 研发 和 创新 ,并 按照 国际 标准 生 
产 ,国产 变频 器 的 整体 技术 水 平 得 到 大 幅 提 高 。 如 ,希望 森 
兰 科 技 股份 有 限 公 司 率先 自行 研发 的 高 性 能 矢量 控制 变频 
器 ,采用 了 拟 超 导 矢量 控制 变频 技术 等 多 项 专利 . 专 有 技 
AR ,产品 多 项 指标 达到 国际 先进 水 平 。 同 时 ,国内 变频 器 厂 
家 对 市 场 进行 了 细 分 ,在 专用 变频 器 的 开发 和 应 用 推广 上 
取得 一 定 的 成 绩 ,实现 了 与 国外 产品 的 差异 化 。 

3. 行业 经 济 效益 稳步 提高 

企业 注重 控 气 自身 潜力 ,通过 提高 技术 水 平 改进 工艺 .加 
强 管理 .节约 降 耗 等 措施 积极 应 对 原材料 涨 价 等 不 利 影响 ;加 
强 与 客户 的 沟通 ,合理 调整 原材料 涨 价 后 的 产品 销售 价格 。 

4. 市 场 竞争 激烈 

内 资 品牌 的 市 场 份 额 已 从 2002 年 的 8% HK Bi] 2009 
年 的 40% ,但 仍 有 60% 的 市 场 为 外 资 品牌 占据 。 从 品牌 数 
量 看 ,内 资 品牌 数量 最 多 , 约 占 70% 。 我 国 的 变频 器 制造 企 
WY ,如 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 .希望 森 兰 科技 股份 
有 限 公 司 等 的 品牌 效应 正在 逐渐 显现 ,但 整体 实力 尚 不 足 
以 和 国际 顶级 品牌 抗衡 。 


行业 概况 


市 场 ”2009 年 ,哈尔滨 九 洲 电 气 股 份 有 限 公司 签订 高 
压 变 频 器 合同 411 台 ( 套 ) ,合同 金额 35 940 万 元 。 

希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 在 大 客户 开发 及 中 高 端 市 
场 转型 方面 取得 了 突破 性 进展 ,成 功 与 欧洲 客户 签订 经 销 
协议 ,与 阿里 已 巴 展开 合作 筹建 森 兰 英文 网 站 。 

天 津 华 云 自控 股份 有 限 公 司 的 风机 、 汞 专用 变频 调 速 
装置 2009 年 实现 销售 收入 8 900 万 元 ,同比 增长 16% ,各 项 
经 济 指标 完成 较 好 ,经 济 效益 和 社会 效益 继续 攀升 。 

上 市 2009 年 是 变频 器 行业 高 速 发 展 的 时 期 ,在 经 过 
前 期 的 准备 后 ,2010 年 有 3 家 企业 陆续 上 市 。 

2010 年 1 月 7 日 , 合 康 亿 盛 科 技 有 限 公 司 在 深交 所 创 
业 板 发 行 3 000 万 股 普 通 股 股票 。 

1 月 8 日 ,哈尔滨 九 洲 电 气 股 份 有 限 公司 在 深圳 证 券 交 
易 所 创业 板 正式 挂牌 上 市 。 

1 月 13 日 , 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 登 陆 A 股市 场 。 

科技 成 果 及 新 产品 2009 年 , 合 康 亿 盛 科 技 有 限 公司 
实现 了 同步 电机 矢量 控制 变频 器 带 载运 行 , 完 成 了 矢量 控 
制 变频 器 一 拖 二 的 现场 投 运 生 产 ,6kV 系列 能 量 回馈 变频 器 
形成 了 系列 化 。 

哈 尔 洲 九 洲 电 气 股份 有 限 公 司 年 产 200 套 兆 瓦 级 风力 
发 电 变频 器 产业 化 项 目 被 列 为 新 增 中 央 投 资 重 点 产业 振兴 
和 技术 改造 专项 ; 兆 瓦 级 风力 发 电 变 流 器 试验 平台 建成 投 
运 , 直 驱 式 和 双 馈 型 兆 瓦 级 风力 发 电 变 流 器 产品 成 功 下 线 。 

希望 木兰 科技 股份 有 限 公 司 建立 了 北京 研发 技术 中 
心 ,初步 形成 了 “中 高 并 举 , 两 经 齐 飞 ”的 研发 格局 ,成 功 推 
出 了 SB200 EPS 专用 机 .中频 加 热电 源 .能 量 回馈 单 元 、. 张 
力 控 制 专 用 机 .十 二 脉冲 整流 高 低 式 变 频 器 等 新 产品 。 

上 海 艾 帕 电 力 电 子 有 限 公 司 成 功 开 发 了 有 源 电 力 滤 波 
at . 西 气 东 输 20MW 高 压 变 频 器 .风电 变频 器 。IPER 有 源 
电力 滤波 器 监控 软件 V1.0 于 2009 年 6 月 获得 计算 机 软件 
著作 权 登 记 证 书 。 

山东 泰 开 自动 化 有 限 公司 2009 年 成 功 研发 了 基于 C 语言 
的 矢量 控制 变频 系统 ,4 250kW 高 压 变 频 器 在 荣 阳 钢 厂 运行 。 

西门 子 电气 传动 有 限 公 司 2009 年 实现 销售 收入 21. 26 
亿 元 ,开发 了 SINAMICS V50 单机 传动 变频 调 速 柜 ,SI- 
NAMICS G130 .SINAMICS G150 和 SINAMICS S120 变频 器 ， 
风力 变频 器 ,CRH3 牵引 变频 需 及 高 速 牵 引 电 机 ,A- compact 
PLUS Motor 箱 式 电机 8 个 系列 新 品 。 

北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 2008 年 和 2009 年 分 
别 完 成 了 二 期 及 三 期 工厂 扩建 工程 ,引进 了 两 条 国际 领先 
的 变频 器 生产 线 , 主 要 进行 中 压 传动 产品 和 风电 变频 器 产 
品 的 本 地 化 生产 。 推 出 的 全 新 系列 的 通用 型 中 压 变频 器 
ACS 2000 ,适用 于 水 泥 .矿山 与 采矿 、 治 金 、. 制 浆 与 造纸 .水 
Al .电力 以 及 化 工 .石油 天 然 气 等 多 种 行业 。 

2009 年 , 受 统计 的 18 家 企业 中 还 有 大 部 分 企业 研究 与 
试验 发 展 经 费 支 出 总 额 .科技 活动 经 费 筹 集 总 额 投 人 不 足 。 
企业 还 须 加 大 科技 活动 经 费 的 投入 ,添置 新 型 设备 .工艺 装 
备 ,充实 检验 测试 手段 ,以 提高 工艺 装备 水 平 ,改善 现场 生 
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产 条 件 , 进 一 步 提 高 产品 的 质量 档次 。 

产品 发 展 方向 

L 向 大 功率 产品 发 展 的 趋势 明显 

变频 器 技术 本 身 就 存在 从 低压 向 高 压 、 从 小 功率 向 大 
功率 转变 的 技术 发 展 过 程 ,体现 在 产品 发 展 趋势 上 就 是 变 
频 器 产品 的 功率 越 来 越 大 ,以 适用 于 更 大 规模 电机 的 节能 
调 速 要 求 。 大 功率 变频 器 市 场 份额 最 早 基本 掌握 在 国外 厂 
商 手 中 , 随 着 国内 企业 技术 水 平 的 提高 ,国产 变频 器 的 功率 
也 逐渐 提高 ,大 功率 变频 器 产量 逐渐 增多 ,市 场 向 大 功率 产 
品 发 展 的 趋势 明显 。 

2. 高压 变频 技术 的 成 熟 将 大 幅 拓展 工艺 控制 对 于 变频 
调 速 的 要 求 

随 着 高 压 变频 技术 中 矢量 控制 和 能 量 回馈 等 功能 的 开 
发 和 成 熟 运用 ,高压 变频 器 正 被 快速 地 运用 于 节能 调 速 外 
的 精密 工艺 控制 领域 ,如 轧钢 机 、 矿 井 提升 机 、 电 气 机 车 牵 
引 系 统 等 工业 用 途 和 高 端 军事 用 途 ,进一步 拓展 了 高 压 变 
频 调 速 技术 的 适用 范围 。 

质量 及 标准 ”变频 调 速 设备 还 没有 独立 可 执行 的 生 
产 .检测 ,验收 等 方面 的 标准 。 全 国电 力 电子 学 调 速 电 气 传 
动 系统 半导体 电力 变 流 器 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 挂靠 在 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 ,虽然 已 制定 3 个 大 的 传动 设备 
系统 标准 ,但 变频 调 速 设备 仅 作为 一 个 部 件 出 现 。 

根据 《关于 批准 筹建 全 国 林 业 有 害 生物 防治 标准 化 技 
术 委 员 会 等 98 个 全 国 专业 标准 化 技术 委员 会 的 通知 》( 国 
标 委 综合 函 [2009]110 5) 的 有 关 要 求 ,成 立 全 国 变频 调 速 
设备 标准 化 技术 委员 会 的 相关 材料 已 上 报国 家 标准 管理 委 
员 会 ,变频 调 速 设 备 标准 的 制定 、 修 订 工 作 也 将 启动 ,逐步 
构建 变频 调 速 设备 通用 标准 .各 行业 特性 标准 .技术 标准 、 
产品 标准 方法 标准 相配 套 的 标准 体系 。 

行业 活动 ”中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 一 届 四 次 理 
事 会 2009 年 6 月 在 常州 召开 。 会 议 授予 西门 子 电气 传动 有 
限 公司 师 新 利 .哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 赵 晓 红 .大 连 
普 传 科技 股份 有 限 公司 董建华 ,天津 华 云 自控 股份 有 限 公 
司 王 斯 贤 、 深 圳 市 微 能 科技 有 限 公 司 刘 成 勇 中 国电 器 工业 
协会 变频 器 分 会 2008 年 度 先 进 协会 工作 者 称号 。 

分 会 秘书 处 还 征集 、 整 理 了 利 德 华 福 、 风 光电 子 ABB, 
合 康 、 九 洲 电 气 .东方 日 立 PR I ERS GE 
科技 艾默生 . 富 凌 .三星 力 达 等 品牌 的 型 号 .规格 及 其 典型 
详细 应 用 等 资料 ,出 版 了 《中 国 变频 器 行业 品牌 选 型 手册 》。 

[供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 ] 





2009 年 , 集 自 动 化 技术 、 髓 人 式 技术 和 通信 技术 于 一 体 
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的 现场 总 线 技术 快速 发 展 ,包括 智能 开关 设备 和 控制 设备 
在 内 的 基于 现场 总 线 通信 技术 的 电气 设备 在 我 国 得 到 高 速 
发 展 , 并 迅速 成 为 世界 范围 电力 目 动 化 技术 发 展 的 热点 。 
采用 现场 总 线 技 术 的 智能 化 电网 的 监控 .保护 与 信息 网 络 
系统 应 用 越 来 越 广泛 。 随 着 配 电 设备 智能 化 能 力 不 断 提 
高 ,设备 具有 的 数据 越 来 越 丰富 ,以 智能 电网 应 用 为 基础 的 
网 络 化 集成 控制 通信 设备 正成 为 工业 自动 化 领域 关注 的 

重点 应 用 情况 ”截至 2009 年 ,我 国 网 络 化 集成 控制 技 
术 已 经 广泛 应 用 在 电力 自动 化 .轨道 交通 等 多 个 领域 ,并 县 
迅速 成 长 起 一 批 成 熟 的 国内 企业 。PLC 产业 主要 有 北京 和 
利 时 自动 化 驱动 技术 有 限 公 司 、 上 海 电 器 科学 研究 所 ( 集 
MARSE ,浙江 浙大 中 控 技术 有 限 公 司 等 ;电力 仪表 产 
业主 要 有 江苏 斯 非 尔 电气 股份 有 限 公 司 `、 上 海安 科 瑞 电气 
股份 有 限 公 司 ,珠海 派 诺 电子 有 限 公司 等 ;中 低压 配 电 产业 
主要 有 正泰 集团 .常熟 开关 制造 有 限 公 司 、 上 海 电 器 科学 研 
究 所 (集团 ) 有 限 公 司 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 、 天 
津 百 利 .宁波 奇 乐 电器 实业 总 公司 ,苏州 未 来 电气 有 限 公 司 
等 企业 。 国 际 品 牌 在 国内 有 影响 力 的 主要 为 法 国 施耐德 、 
瑞士 ABB ,德国 西门 子 。 国 内 产品 主要 在 中 、 低 端 市 场 占 据 
优势 ,在 石化 .烟草 等 央企 投资 项 目 中 ,以 国际 品牌 为 主 。 
目前 ,以 现场 总 线 为 基础 的 网 络 化 集成 控制 技术 在 我 国 还 
处 于 发 展期 ,特别 是 在 高 端 领域 ,大 部 分 生产 装备 还 停留 在 
单机 自动 控制 阶段 ,无 法 进入 先进 的 集成 制造 系统 ,国内 汽 
车 装配 线 钢铁 生产 线 .核能 电站 主要 控制 设备 等 基本 依赖 
进口 ,大 型 原水 .污水 .高速 公 路 隧道 工程 的 控制 设备 因为 
有 远 距 离 的 网 络 功能 要 求 而 只 能 采用 进口 设备 ,使 建设 成 
本 大 大 提高 。 

1. 工业 PLC 网 络 化 控制 系统 

在 工业 网 络 化 控制 方面 ,PLC 的 应 用 已 经 相当 成 熟 。 
长 期 以 来 ,PLC 为 各 种 自动 化 控制 设备 提供 非常 可 靠 的 控 
制 方案 ,与 DCS 和 工业 PC 形成 三 足 易 立 之 势 。 同 时 ,也 承 
受 着 其 他 技术 产品 ,尤其 是 工业 PC 的 冲击 。 

由 于 广泛 应 用 于 各 个 工业 领域 ,PLC 市 场 基 本 随 经 济 
走势 而 波动 。 由 于 经 济 低迷 导致 需求 下 降 ,PLC 在 电梯 、 纺 
织 机 械 、 建 筑 机 械 . 电 源 设备 .造纸 机 械 . 电 子 制造 设备 、 物 
料 搬运 LR SAV AC .塑料 机 械 、 橡 胶 机 械 等 行业 中 的 应 用 
呈 负 增长 态势 。 治 金 行业 是 应 用 PLC 最 多 的 项 目 型 市 场 ， 
以 大 .中 型 PLC 为 主 , 由 于 产能 过 剩 .需求 闭 缩 和 价格 下 降 ， 
也 使 得 PLC 在 该 行业 继续 保持 低迷 的 态势 。2009 年 , PLC 
在 大 部 分 OEM 行业 的 应 用 维持 低迷 态势 ,只 有 少数 如 食品 
机 械 和 包装 机 械 等 受 经 济 周期 影响 不 大 的 行业 仍 能 保持 一 
定 的 增长 。 但 是 ,一 些 行业 ,如 汽车 ,公共 设施 .矿业 .市政 
等 直接 受 国家 政策 的 拉动 ,PLC 需求 不 减 。2009 年 PLC 市 
场 同比 下 降 8. 9% 。 市 场 需求 的 下 降 主要 发 生 在 2008 年 第 
四 季度 和 2009 年 上 半年 ,2009 年 下 半年 复苏 明显 。 

2009 4F, PLC 的 市 场 格局 并 未 改变 。 西 门 子 . 罗 殉 圳 
尔 .施耐德 在 大 型 PLC 市 场 三 分 天 下 ;中 型 PLC 市 场 西门 子 


独 秀 ;小 型 PLC 则 是 日 系 领 衔 ,西门 子 紧 追 。 虽 然 目前 用 户 
仍然 热衷 于 使 用 小 型 PLC 的 改进 型 ,但 随 着 经 济 的 发 展 ,在 
我 国 自 动 化 水 平 明 显 上 升 后 ,中 型 PLC 是 最 值得 关注 的 产 
品 , 因 此 ,中 型 PLC 也 是 各 企业 的 战略 重点 。 而 在 小 型 PLC 
市 场 , 则 需要 关注 国产 本 土 力量 。 

2. 智能 家 居 与 楼 宇 控 制 系统 

随 着 社会 经 济 的 不 断 发 展 和 技术 的 不 断 进步 ,人 们 对 
于 传统 的 居住 理念 有 了 新 的 认识 ,在 家 庭 智能 化 .物业 管理 
现代 化 和 社区 服务 信息 化 等 方面 提出 了 更 高 的 要 求 ,促使 
“智能 家 居 "概念 的 诞生 。 利 用 计算 机 及 其 网 络 技术 .自动 
控制 技术 和 通信 技术 构建 的 高 度 自动 化 的 综合 管理 和 控制 
系统 ,将 各 个 分 散 的 子 系统 连接 到 同一 个 控制 网 络 上 ,对 其 
进行 综合 控制 和 管理 。 这 些 系统 包括 楼 宇 可 视 对 讲 系统 、 
家 庭 智 能 化 系统 .楼 宇 周 界 系统 ,楼宇 设备 监控 系统 等 。 

智能 家 居 系 统 普 遍 采 用 无 线 通 信 技 术 , 如 Lonworks 、 
Zigbee 等 ,并 在 应 用 中 结合 现场 总 线 系统 形成 解决 方案 。 知 
能 家 居 系 统 集成 了 灯光 ,窗帘 空调 .电扇 .插座 等 一 些 家 用 
电器 设备 以 及 与 家 庭 环境 相关 的 照度 . 温 湿度 传感器 设备 
和 与 安防 相关 的 红外 移动 .烟雾 传感器 和 门 磁 / 窗 磁 设 备 。 
该 系统 有 多 种 运行 方式 ,包括 对 单个 设备 的 控制 到 情景 控 
制 ( 多 个 设备 联动 ) .时间 表 控制 (家 庭 内 各 设备 按照 预先 设 
定 的 时 间 点 进行 动作 ) 和 自动 模式 (家 庭 内 的 各 种 受 控 设备 
按照 各 类 传感器 采集 的 室内 环境 信息 进行 动作 响应 )。 同 
时 ,还 可 以 利用 电话 短信 方式 控制 家 庭 设备 ,当家 庭 出 现 火 
灾 、 盗 锚 等 危急 情况 时 ,智能 家 拓 系 统 会 自动 发 送 短 信和 通知 
主人 ;还 可 通过 Internet 利用 网 页 浏览 方式 监控 家 庭 设备 。 
此 外 ,该 智能 家 居 系 统 还 具有 自学 习 功 能 ,通过 学 习 家 电 设 
备 的 红外 鞍 控 器 码 ,实现 对 家 庭 内 任意 带 有 红外 区 控 器 的 
家 电 设 备 的 集中 控制 。 

但 由 于 智能 家 居 还 没有 统一 的 国家 认证 标准 ,产品 性 
能 和 质量 良 蒋 不 齐 。 很 多 产品 虽然 功能 很 多 ,但 大 多 不 实 
用 ,操作 复杂 ,产品 稳定 性 欠缺 ,价格 昂贵 。 此 外 ,有 需求 的 
用 户 把 家 庭 安 防 放 在 了 首要 位 置 ,比较 关心 安防 报警 对 
讲 .灯光 控制 和 空调 控制 等 功能 ,而 对 超前 的 控制 功能 并 没 
有 广泛 的 兴趣 。 

因此 ,国内 的 智能 家 居 产 品 需 要 具有 便捷 操作 、 低 成 
本 ,高 稳定 性 .贴近 用 户 实际 需求 的 特点 ,远程 智能 抄 表 、 录 
音 留 言 , 小 区 公共 信息 发 布 . 商 业 信息 远程 发 布 . 远 程 简 单 
家 电 控 制 .单元 门口 与 室内 可 视 对 讲 、. 单 元 门 开 锁 、 管 理 中 
心 与 住户 室内 通话 以 及 室内 住户 监视 单元 门口 等 ,都 是 发 
展 的 方向 。 同 时 ,在 发 展 中 还 需要 同 相 关 的 安防 、 家电 JIT 
和 系统 集成 商 进 行 沟通 和 合作 ,了 解 市 场 的 接受 水 平 , 稳 中 
求 进 , 才 能 共同 推动 智能 家 居 市 场 的 繁荣 和 发 展 。 

3. 智能 电网 能 源 管理 系统 

电网 的 智能 化 发 展 ,要 求 用 户 端 与 电网 双向 互动 ,能 够 
接 入 分 布 式 储 能 和 可 再 生 能 源 设备 ,可 双向 电流 、 浮 动 电 
价 , 同 时 ,传统 低压 电器 、 电 机 控制 行业 的 提升 也 需要 网 络 
化 信息 化 的 支持 ,这 也 必 将 依靠 智能 电网 用 户 端 网 络 化 集 
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成 控制 系统 来 实施 。 我 国 对 智能 电网 的 研究 刚刚 起 步 ,用 
户 端 的 集成 控制 技术 尚 处 于 空白 。 但 用 户 端 技术 的 发 展 以 
及 分 布 式 可 再 生 能 源 的 利用 成 为 可 能 , 必 将 促进 智能 电网 
用 户 端 能 源 管理 技术 的 发 展 。 目 前 研究 的 能 源 管理 技术 主 
要 包括 3 个 方面 : 

(1) 企 业 / 楼 衬 电能 监测 与 节能 优化 :用 网 络 化 集成 控 
制 技术 对 用 电 系 统 各 个 环节 特别 是 重点 耗 能 设备 用 电 情 况 
进行 实时 检测 .数据 采集 .汇总 分 析 、 纵 横 比 较 等 ,发 现 电能 
使 用 不 合理 ,通过 人 工 干 预 或 自动 控制 的 方法 进行 改进 , 优 
化 用 能 设备 ,提高 电能 的 使 用 效率 。 

(2) 企 业 / 楼 宇 能 源 系 统 与 电网 公司 管理 系统 的 互动 : 
智能 电网 中 ,电网 公司 将 通过 经 济 杠杆 来 调节 负荷 ,这 就 要 
求 企业 的 某 些 设备 (如 储 能 设备 .充电 设备 .热水器 等 ) 能 够 
实现 需求 响应 (DR) ,尽量 避 开 用 电 高 峰 ,降低 生产 成 本 。 
网 络 化 集成 控制 技术 采集 实时 数据 ,通过 网 络 传输 到 数据 
库 , 数 据 管 理 分 析 软 件 归 类 分 析 数 据 , 在 达到 一 定 的 条 件 时 
发 出 决策 指令 ,通过 现场 执行 系统 将 设备 切 人 或 切除 。 整 
个 过 程 是 自动 的 ,电网 与 用 电 设备 之 间 互 动 的 。 

(3) 管 理 分 布 式 能 源 设备 的 接 入 :用 户 端 储 能 设备 、 电 
动 汽车 .可 再 生 能 源 设 备 接 人 电网 以 及 向 电网 输送 电能 ,都 
需要 一 个 良好 的 能 效 管 理 系统 进行 管理 。 网 络 化 集成 控制 
系统 接手 或 检测 电网 数据 ,包括 浮动 电价 . 峰 谷 时 间 等 ,在 
用 电 低谷 电价 较 低 的 时 候 让 储 能 设备 和 电动 汽车 充电 , 反 
之 则 向 电网 供电 ,帮助 电网 平衡 峰 谷 ,同时 也 在 峰 谷 电价 差 
中 间 获 取经 济 利益 。 

现场 总 线 技术 在 上 海 世博 会 应 用 2010 年 上 海 世博 会 
应 用 各 种 现代 自动 化 控制 通信 技术 ,实现 了 社区 设施 设备 
的 高 效 运行 ,降低 了 磋 排 放 , 为 创造 便捷 舒适 的 社区 居住 环 
境 提供 技术 保障 。 构 建 高 效 的 住宅 设施 与 家 庭 日 程 事 务 的 
管理 系统 ,提升 家 居 的 安全 性 ,便利 性 和 千 适 性 ,实现 环保 
节能 的 居住 环境 。 

全 球 青年 创新 之 旅馆 :“ 未 来 手机 ”可 通过 家 庭 能 源 管 
家 选项 ,对 家 用 电器 进行 控制 。 信 息 通 信人 馆 :从 写字 楼 到 每 
户 的 家 用 电器 ,都 有 各 自 的 IP 地 址 ,能 够 随时 对 电器 设备 进 
行 远 程控 制 。 世 博 轴 :采用 智能 踊 散 照明 系统 , 即 参照 消防 
性 能 化 研究 可 能 出 现 的 各 种 逃生 方 同 ,编制 不 同 的 逃生 预 
案 , 引 导 人 员 快 速 撤离 。 天 下 一 家 馆 : 集 合 了 太阳 能 、 风 能 、 
沼气 和 核能 , 电 的 使 用 有 了 智能 总 调度 ,可 以 自由 调配 。 供 
电 任 务 分 散 到 每 个 家 庭 。 国 家 电网 馆 : 建 设 了 中 国 首 个 “ 智 
能 电网 示范 区 ” ,包括 9 个 示范 工程 和 4 个 演示 工程 ,不 仅 
实现 了 智能 变电站 的 数字 化 , 而且 通 过 网 络 化 控制 手段 使 
得 电网 成 为 聪明 的 “ 电 管 家 ”。 用 电 高 峰 时 ,住宅 小 区 里 不 
急用 的 公告 设施 会 暂时 停电 ;每 户 家 庭 都 成 为 一 个 电能 交 
易 站 ,可 在 用 电 低 谷 时 储备 家 庭 风 电 或 太阳 能 发 电 设备 产 
生 的 多 余 能 量 并 传 至 电网 ,还 可 用 于 电动 汽车 充电 。 在 智 
能 家 拓展 区 ,用 户 只 需 按 一 个 按钮 , 便 能 控制 窗帘 .灯光 、 空 
调 、 微 波 炉 等 家 用 电器 。 出 门 忘记 关 电 器 ,不 必 急 人 忙 赶 回 
家 ,远程 网 络 或 手机 操作 也 能 关闭 电源 。 城 市 未 来 馆 :展示 
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的 物 联网 智能 冰箱 , 轻 点 触摸 屏 上 的 牛奶 或 者 青菜 标志 ,就 
会 出 现 该 食品 的 出 产地 保质期 等 信息 ,甚至 还 可 以 通过 远 
程 摄像 看 到 牧场 .农场 的 情况 。 某 种 食品 储备 不 足 时 ,还 可 
提醒 主人 购买 。 

现场 总 线 技术 推广 和 发 展 2009 年 ,在 结合 智能 电网 、 
物 联网 等 多 个 新 兴 应 用 领域 后 , 自动 化 通信 控制 技术 面临 
着 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 和 挑战 , 迈 回 了 一 个 更 高 的 发 展 
水 平 。 

现场 总 线 行 业 要 攻关 网 络 化 集成 控制 的 核心 领域 , 形 
成 具有 自主 知识 产权 和 独 具 特 色 的 网 络 化 集成 控制 系统 解 
决 方案 。 围 绕 网 络 化 集成 控制 领域 ,跟踪 与 研究 国内 外 先 
进 技术 ,结合 不 同行 业 及 不 同 需求 ,致力 于 工业 通信 控制 的 
关键 技术 研究 ,提出 具有 目 主 知识 产权 的 .具有 较 强 市 场 竞 
争 力 的 网 络 化 集成 控制 系统 解决 方案 。 通 过 自主 研发 产品 
的 系统 方案 推广 ,降低 产品 制造 成 本 和 市 场 营 销 成 本 ,降低 
传统 产业 进入 信息 化 的 门槛 和 成 本 。 

同时 ,实现 网 络 化 集成 控制 技术 研究 与 产业 化 相 结合 ， 
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贯彻 “ 产 \ 学 \ 研 、 用 ”的 一 体 化 发 展 思路 。 做 好 技术 研究 的 
产业 化 孵化 。 通 过 资源 优化 配置 ,逐步 形成 自主 知识 产权 
的 公共 管理 服务 平台 系统 ,将 关键 技术 研发 .人 才 队 伍 建设 
和 产品 产业 化 推广 有 效 地 集合 在 一 起 ,形成 集 生产 企业 、 高 
校 科研 院 所 为 一 体 的 “ 产 、 学 、 研 、 用 "合作 模式 ,加 速 研 究 
成 果 的 产业 化 市场 化 和 用 户 的 应 用 。 

推行 网 络 化 控制 技术 研究 与 实际 应 用 相 结 合 , 促 进 传 
统 产业 与 现代 科技 的 快速 融合 ,加 速 信 息 化 技术 与 传统 装 
备 产 业 的 融合 ,提升 传统 产业 的 信息 化 水 平 。 通 过 带动 低 
压 电器 、 电 能 表 计 控制 设备 的 智能 化 网 络 化 发 展 ,积极 拓 
展现 场 总 线 在 智能 电网 、 物 联网 等 新 兴 产 业 中 的 应 用 。 通 
过 研发 自主 知识 产权 的 工业 通信 产品 ,形成 自己 特色 的 多 
协议 通信 网 络 架构 解决 方案 ,为 国内 企业 从 事 网 络 化 控制 
技术 的 开发 和 应 用 提供 有 力 的 技术 支撑 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 设备 网 现场 总 线 分 会 莉 
超 j 





分 析 2009 年 电器 工业 中 的 上 市 企业 ， 了 解 其 在 次 
本 市 场 的 运作 情况 ， 回 顾 特约 顾问 单位 的 发 展 历程， 
介绍 部 分 特约 顾问 单位 的 品牌 建设 情况 


Analyzing the listed companies in the electri 一 
cal equipment industry in 2009, understanding 
their operation situation in the capital market, 
reviewing the development history of special CO 一 
sultant enterprises, and introducing the brand 
construction of a part of them 
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2009 年 在 国家 保 增长 . 扩 内 需 \ 调 结构 的 各 项 措施 拉动 
下 ,全 国电 力 生 产 和 消费 加 速 回升 ,电力 投资 增幅 加 大 , 结 


构 有 所 优化 , 非 化 石 能 源 发 电 发 展 速度 加 快 ,新 增 装 机 容量 


继续 保持 较 大 规模 增加 ,全 国 供电 能 力 充足 ,发 电 设备 利用 
小 时 降幅 收 窗 。 总 体 来 看 ,全 国电 力 供需 总 体 平衡 ， 个 别 省 
KRH ER 

2009 年 ,全 国 全 口径 发 电量 36 63942 kW - h, HEK 
6.2% 。 其 中 ,水 电 5 747 亿 kW .hh ,同比 增长 1.6% ;火电 
29 92247, kW + h, 同 比 增长 6.7% ;核电 700 亿 kWW.h, 同 比 
增长 1.1% ; 并 网 风电 发 电量 269 亿 kW - h, fel bb 
K 105.9%, 

2009 年 ,全 国 全 社会 用 电量 36 430 亿 kW: h, 同 比 增长 
5.96% , 增 速 比 上 年 提高 0.47 个 百分点 。 其 中 ,第 一 产业 
用 电量 947 12, kW - Ph, 同比 增长 7.86% ;第 二 产业 用 电量 
26 99347, kW .hh ,同比 增长 4. 15% ;第 三 产业 用 电量 3 921 亿 
kW .hh, 同 比 增长 12. 11% 。 城 乡 居民 生活 用 电量 4 571 亿 
kW - h ,同比 增长 11. 87% ,农村 居民 用 电 增 速 略 高 于 城镇 
居民 。 

2009 年 ,全 国电 力 建设 完成 投资 7 558 亿 元 ,同比 增长 
19.93% 。 其 中 ,电源 投资 3 711 亿 元 , 占 全 部 电力 投资 的 
49. 10% ,同比 增长 8.92% , 增 速 比 上 年 提高 3.31 个 百 分 
点 ;电网 投资 3 847 亿 元 ,同比 增长 32. 89% , 占 全 部 电力 投 
资 的 50.90% 。 电 源 基 本 建设 投资 继续 加 快 结构 调整 ,水 
E 核电、 风电 基 本 建设 投资 完成 额 同 比分 别 增 长 2. 33% 、 
74.91% 和 43.90% ,火电 基本 建设 投资 完成 额 同 比 下 
降 11.11% 。 

2009 年 ,全 国电 源 新 增生 产能 力 8 970. 87 万 kW, 其 中 
水 电 1 989 万 kW, 火 电 6 083 万 kW, 风 电 897 万 kW, 太 阳 能 
1. 87 万 kW。 新 增 能 源 结构 继续 优化 ,可 再 生 能 源 投产 规 
模 逐 步 扩大 ,风电 新 增 容量 翻 倍增 长 ;新 投产 百 万 千瓦 级 火 
电机 组 10 台 ,新 投产 单机 容量 60 万 kW 及 以 上 火电 机 组 容 
量 占 比 高 达 55. 03% ,30 万 kW 及 以 下 机 组 ( 占 新 增 火电 机 
组 的 7.8% ) 基 本 都 是 热电 联 产 机 组 .资源 综合 利用 机 组 。 
核电 新 开工 规模 850 万 kW ,在 建 规模 2 180 万 kW ,位 居 世 
界 首位 ;“ 上 大 压 小 ”继续 推进 ,全 年 关 停 小 火电 机 组 容量 
2 617 万 kW。 

截至 2009 年 底 , 全 国 全 口径 发 电 设备 装机 容量 87 407 
万 kW, 比 上 年 底 净 增加 8 13077 kW, 同比 增长 10. 23%。 其 
中 ,水 电 19 679 万 kW, 同 比 增 长 14.01% ;火电 65 205 万 kW， 
同比 增长 8. 16% ;核电 908 万 kW; 并 网 风电 1 613 万 kW, W] 
比 增长 92. 26% 。 发 电机 组 结构 逐步 优化 , 非 化 石 能 源 装 机 


容量 占 比 有 所 上 升 ,水 电 、 风 电 比 重 分 别提 高 0.74 .0.78 个 
百分点 ;火电 设备 容量 占 总 容量 的 比重 比 上 年 减少 1.45 个 
百分点 ;核电 没有 新 投产 机 组 , 占 比 略 有 下 降 。 

2009 年 ,各 级 电网 建设 取得 重大 进展 ,1 000kV FARK 
南 一 荆门 特 高 压 交流 试验 示范 工程 顺利 投产 ,已 稳定 运行 
一 周年 ,发 挥 了 显著 的 综合 效益 ;11 月 ,世界 第 一 个 +800 
kV 特 高 压 直 流 输 电工 程 一 一 云南 一 广东 特 高 压 直 流 输 电 
工程 单 极 成 功 送 电 , 向 家 坝 一 上 海 特 高 压 直 流 示 范 工 程 成 
功 实现 800kV 全 线 带 电 ,标志 着 我 国 输电 电压 等 级 3S 
输电 技术 .装备 制造 以 及 电网 建设 管理 进入 世界 领先 行列 。 
SOOkV 海南 联网 工程 正式 投 运 ,全 国联 网 继续 推进 。 一 批 
500kV 输 变 电工 程 建成 投产 ,网 架 结 构 得 到 加 强 。 大 力 实 
施 农 网 完善 工程 ,继续 推进 新 农村 电气 化 县 建设 和 “ 户 户 通 
电 ” 工 程 。 电 网 智能 化 研究 和 试点 示范 工程 扎实 推进 。 

2009 年 底 , 全 国电 网 35kV 及 以 上 输电 线路 回路 长 度 
125. 40 万 km, 同比 增长 7.23% ;35kV 及 以 上 公用 变 电 设 备 
容量 28.2 亿 kV.' A, 同比 增 长 16. 03% 。 

2010 年 ,我 国 能 源 结构 必须 充分 重视 洁净 煤 燃 烧 技 术 
的 发 展 与 推广 。 要 继续 “上 大 压 小 ” ,积极 合理 发 展 热 电 联 
产 , 提 高 综合 能 源 利用 效率 。 要 继续 加 快 水 电 核电、 风电 、 
太阳 能 发 电 等 清洁 能 源 发 展 ,努力 提高 非 化 石 能 源 发 电 在 
总 装机 容量 中 的 比重 。 

要 加 快 建设 坚强 的 智能 电网 ,继续 增强 “ 西 电 东 送 ”、 跨 
区 跨 省 电网 输电 能 力 建设 ,大 力 推 进 特 高 压 、 大 煤 电 、 大 水 
电 、 大 核电 、 大 型 可 再 生 能 源 基 地 的 建设 ,优化 电源 结构 和 
布局 ， 促进 能 源 资源 在 更 大 范围 的 优化 配置 ， 提高 电网 平衡 
能 力 。 

2009 年 ,国家 电网 公司 完成 国定 资产 投资 3 111 亿 元 ， 
其 中 电网 投资 达到 3 058. 6 亿 元 ,首次 突破 3 000 亿 元 。 一 年 
来 ,国家 电网 规划 不 断 完 善 :完成 国家 电网 总 体 规划 的 滚动 
优化 以 及 蒙 东 新 肚 等 电网 规划 ,初步 完成 国家 智能 电网 规 
划 , 各 地 以 电力 为 中 心 的 能 源 规划 研究 进一步 深化 ,启动 了 
国家 电网 “十 二 五 ”发 展 规 划 编 制 工 作 。 

国家 电网 发 展 和 经 营 目 标 显 示 ,2010 年 固定 资产 投资 
将 完成 2 641 亿 元 ,其 中 电网 投资 完成 2 274 亿 元 。 开 工 建设 
110(66)kV 及 以 上 交流 输电 线路 4.8 万 km, 直流 输电 线路 
3 128km; 投 产 110(66) kV 及 以 上 交流 输电 线路 4.7 万 km, 
直流 线路 4 118km, 

国 网 公司 以 2010 年 1 号 文件 的 形式 公布 了 今后 10 年 
坚强 智能 电网 的 建设 意见 。 意 见 提出 ,2010 年 “两 纵 两 
横 ” 特 高 压 交流 后 续 工 程 将 开工 建设 , 跨 区 直流 工程 投产 规 





255 


中 国电 器 工业 年 鉴 


模 达 到 1 290 万 kW;2015 年 ,以 特 高 压 为 核心 的 坚强 国家 电 
网 初步 形成 ;到 2020 年 ,我 国 将 基本 建成 坚强 智能 电网 , 构 
建 以 华北 .华东 .华中 特 高 压 同 步 电 网 为 接受 端 ,东北 ,西北 
电网 为 输送 端 ,连接 全 国 各 大 煤 电 、 水电、 核电 和 可 再 生 能 
源 发 电 基 地 的 坚强 电网 结构 。 届 时 , 特 高 压 及 跨 区 电网 的 
输送 能 力 超过 4 亿 kW, 可 满足 全 国 各 个 电力 负荷 中 心 的 用 
电 需 求 。 

2009 年 ， 南 网 完成 固定 资产 投资 1 025 亿 元 。2010 年 ， 
南 网 将 继续 保持 电网 投资 水 平 ,推动 电网 科学 发 展 。2010 
年 , 南 网 建设 投资 880 亿 元 ,其 中 616 亿 元 用 于 加 大 城 网 改 
造 和 农 网 改造 升级 。2010 年 , 南 网 共 安 排 重 点 工程 21 M, 
年 内 投产 15 项 ; 云 广 特 高 压 直 流 工程 于 2010 年 6 月 竣工 投 
产 ;开工 建设 溪洛渡 MILESE KAMLI. 

除了 全 力 推 动 各 级 电网 建设 外 , 南 网 还 特别 重视 提高 
配 电 网 和 终端 负荷 侧 的 智能 化 水 平 , 其 研究 中 心 获 批 成 为 
国家 能 源 大 电网 技术 研发 (实验 ) 中 心 。2010 年 , 南 网 将 积 
极 申请 直流 输电 . 配 网 智能 化 .区 域 大 电网 调度 关键 技术 等 
重大 课题 ,力争 纳入 “十 二 五 "国家 科技 支撑 计划 ,完成 了 南 
网 关键 技术 领域 3 ~5 年 的 创新 路 线 图 。 

在 电源 环节 , 南 网 将 逐步 提高 水 电 、 核 电 、 风 电 、 太 阳 能 
等 装机 比重 ,争取 到 2020 年 合计 占 比 达到 总 装机 容量 的 
51. 4% ;节能 发 电 调度 中 优先 安排 清洁 能 源 .新 能 源 并 网 发 
电 ; 通 过 “上 大 压 小 ” ,促进 大 容量 .高 效率 、 低 排放 的 火电 项 
目 发 展 。 

在 电网 环节 , 南 网 将 提高 电网 智能 化 水 平 ,支持 风电 、 
太阳 能 等 新 能 源 快速 灵活 接 入 电网 ;继续 挖掘 降 损 潜力 , 优 
化 各 级 电网 结构 ,推广 应 用 节能 低 损 设备 ,加 强 线 损 “ 四 分 ” 
管理 ,降低 电网 损耗 ;开展 低 碳 经 济 相 关 政 策 和 技术 的 研 
究 , 近 期 将 抓紧 推动 风电 、 太 阳 能 等 新 能 源 上 网 标准 的 研究 
制定 。 

在 用 户 环节 , 南 网 将 继续 加 强 需求 侧 管 理 ,继续 帮 助 客 
户 开展 节能 诊断 ,引导 用 户 使 用 高 效 节 电 设 备 。 同 时 密切 
| 关注 大 规模 储 能 技术 .电动 汽车 等 新 技术 的 发 展 , 开 展 分 布 
式 能 源 利用 ,智能 社区 建设 等 相关 课题 人 研究 ,探索 充电 站 运 
营 模 式 。 

鉴于 电力 行业 的 持续 快速 发 展 ， 电力 设备 行业 2010 年 
依然 能 够 保持 2003 年 以 来 的 快速 发 展 势 头 。 本 文 将 电气 
设备 行业 上 市 公司 分 为 发 电 设备 行业 、 输 变 电 一 次 设备 行 
业 . 输 变 电 二 次 设备 行业 进行 探讨 。 

一 、2009 年 年 报 业 绩 评述 

2009 年 大 量 新股 上 市 ,截至 2010 年 3 月 ,电气 设备 行 





业 上 市 公司 从 40 家 发 展 到 58 家 ,平均 总 股本 59 220 万 股 ， 
属于 中 等 规模 。 

与 沪 深 上 市 公司 相 比 ,发 电 设备 上 市 公司 的 各 项 指标 
远 超过 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 ;一 次 设备 上 市 公司 各 项 
指标 除 2008 年 与 沪 深 上 市 公司 持平 外 , 均 持 续 高 于 沪 深 上 
市 公司 的 平均 水 平 ;而 二 次 设备 上 市 公司 各 项 指标 则 继续 
低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 。 值 得 关注 的 是 ,二 次 设备 
上 市 公司 2009 年 净 资 产 收 益 率 达 6.09% ,高 于 2008 年 的 
3. 08% ,经 济 效益 向 好 。 

2009 年 ,电气 设备 行业 上 市 公司 营业 收入 同比 增长 
7.55% ,营业 利润 同比 增长 19. 99% 。 其 中 ,营业 收入 增长 
的 37 家 , 占 上 市 公司 总 数 的 63.79% ;营业 利润 增长 的 特 


家 , 占 上 市 公司 总 数 的 75. 86% ;实现 净利 润 增长 的 47 家， 


占 上 市 公司 总 数 的 81. 03% ,净利 润 同比 增长 47. 15% 。 

2002 年 ,电气 设备 行业 净利 润 扭亏 为 全 后 ,2003 ~ 2005 
年 净利 润 有 较 大 幅度 增长 ,2006 ~ 2008 年 净利 润 逐 年 下 降 ， 
2009 年 电气 设备 行业 净利 润 又 重新 开始 大 幅 增长 。 

2009 年 ,电气 设备 行业 上 市 公司 平均 营业 收入 324 728 
万 元 ,净利 润 25 304 万 元 ,股东 权益 186 326 万 元 ,每 股 收 益 
0. 43 元 , 净 资 产 收益 率 13. 58% ,超过 沪 深 上 市 公司 净 资 产 收 
益 率 12. 90% 的 平均 水 平 。 平 均 总 资产 559 941 万 元 ,资产 负 
债 率 66. 72% ,流动 资产 424 365 万 元 ,流动 负债 332 587 万 元 ， 
流动 比率 1. 28, 速 动 比率 0. 88。 由 于 新 股 发 行 融 资 ,整个 行 
业 资 产 负债 率 比 2008 年 有 所 下 降 ,流动 比率 和 速 动 比率 与 
2008 年 差异 不 大 ,整个 行业 财务 指标 处 在 合理 范围 内 。 

二 ,发 电 设备 行业 :风电 设备 仍 处 于 高 速 发 展期 

生产 发 电 设备 的 上 市 公司 有 湘 电 股份 (600416 ) 、 华 光 
股份 (600475) . hip Je Ha ( 600580 ) 东方 电气 (600875 ) 、 江 
特 电 机 (002176) 金 风 科技 (002202) . 浙 富 股份 (002266 )7 
家 。 生 产 综合 大 型 发 电 设备 的 是 东方 电气 ,生产 中 型 发 电 
设备 的 是 浙 富 股份 ,生产 中 型 电机 的 是 湘 电 股份 和 金 风 科 
技 ,生产 小 型 电机 的 是 卧龙 电气 和 江 特 电机 ,生产 中 大 型 锅 
炉 的 是 华 光 股份 ,平均 营业 收入 为 786 375 万 元 ,净利 润 为 
55 735 万 元 ,股东 权益 为 291 529 万 元 ,每 股 收益 1. 14 元 , 净 
资产 收益 率 19. 12% ,超过 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 。 但 是 
与 2007 年 相 比 ,发 电 设备 行业 效益 开始 下 降 。 平 均 总 资产 
1 490 799 万 元 ,资产 负债 率 80. 44% ,流动 比率 1.12, Rah 
比率 0. 67 ,资产 负债 率 较 高 主要 是 因为 东方 电气 订单 很 多 ， 
预收 账 款 高 达 4 399 180 万 元 。 排 除 这 一 现象 后 ,发 电 设备 
行业 财务 指标 处 于 正常 状况 。 发 电 设备 行业 上 市 公司 经 营 
情况 见 表 1。 


R1 发 电 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 









总 股本 | 营业 收入 | 同比 增长 | FANA 
CHB) | CHJ) 元 


10 845 32 091 905 
1 073 836 174 558 
83 202 12 727 
511 706 | 13 220 







金 风 科技 
浙 富 股份 
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同比 增长 | 每 股 收益 | 净 资 产 收益 率 | 资产 负债 率 流动 
(% ) (元 ) (% ) (% ) a“ 


258 242 
223 225 
3 322 325 
786 375 


11 826 
19 740 
157 166 
55 735 







卧龙 电气 
东方 电气 











大 型 发 电 设备 企业 主 营 业务 收入 仍 在 提高 ,但 是 火力 
发 电 设备 需求 已 开始 回落 ;风电 设备 需求 旺盛 ,以 制造 风电 
设备 的 金 风 科技 为 代表 ,东方 电气 , 湘 电 股份 业绩 继续 保持 
大 幅 增 长 。 

湘 电 股份 :风力 发 电 系统 收入 大 幅 增 加 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 511 705. 58 万 元 ,同比 增长 
53. 13% ;利润 总 额 20 481. 63 万 元 ,同比 增长 112. 13% ;净利 
润 13 219. 60 万 元 ,同比 增长 124. 79% 。 

公司 以 风电 设备 产业 为 重点 , 兆 瓦 级 风力 发 电机 组 中 
标 国家 风电 特许 权 招 标 项 目 , 风 电 整 机 订货 大 幅 增 长 。 实 
现 XES 直 驱 式 风 力 发 电机 规模 化 生产 ; 双 馈 异步 风力 发 电 
机 形成 系列 化 供应 能 力 , 全 年 实现 订货 近 3 和 亿 元 ;1. SMW 双 
馈 异 步 风 力 发 电机 市 场 占有 率 大 幅 上 升 。 积 极 实施 国际 化 
战略 ,成功 收购 荷兰 达尔 文公 司 海上 5MW 风电 机 组 项 目 ， 
加 快 大 型 风电 机 组 和 5MW 海上 风电 机 组 的 研发 进程 ,增强 
风电 产品 海外 拓展 能 力 。 

湘 电 集团 (长 小) 水泵 厂 有 限 公司 搬 迁 改制 项 目 积极 、 
稳 受 推进 ,完成 了 宁 乡 铸造 基地 扫尾 工作 ,实施 了 药 谷 基地 
的 整体 搬迁 。 

公司 全 年 完成 新 产品 开发 100 余 项 ,创新 产品 产值 35 
亿 元 , 占 工业 总 产值 的 60% 以 上 。 重 大 科技 项 目 研 制 步伐 
加 快 , 兆 瓦 级 直 驱 式 风 力 发 电机 组 及 关键 部 件 的 设计 和 制 
造 技术 . 串 并 联 电动 汽车 用 驱动 电机 系统 研发 2MW 及 以 上 
风力 发 电机 组 和 关键 部 件 研制 及 产业 化 等 项 目 先后 通过 国 
家 和 省 级 鉴定 ;超前 预 研 高 端 .新 颖 产品 技术 , 永 磁 吊 舱 推 
进 电机 等 重大 新 产品 试制 成 功 。 公 司 被 认定 为 国家 创新 型 
企业 ,国家 唯一 的 风力 发 电机 重点 实验 室 落 户 公 司 。 

2010 年 主要 经 营 目 标 是 : 主 营业 务 收 入 768 000 万 元 ， 
净利 润 17 200 万 元 。 

华 光 股 份 : 主 营 业务 收入 下 降 

2009 年 ,公司 主 车 业务 收入 25. 82 ZIG, 比 2008 年 的 
27. 79 亿 元 减少 1.97 亿 元 ,下 降 7.09% 。 公 司 科技 专项 资 
金 贷 款 贴 息 .秸秆 护 项 目 拨款 转 和 人 长 期 应 付 未 付 的 款项 ,以 
及 控股 子 公司 无 锡 惠 联 垃圾 热电 有 限 公 司 获 得 的 财政 补贴 
大 幅 增 加 ,公司 实现 净利 润 1. 18 亿 元 , 比 2008 年 的 1.03 亿 
元 增加 0. 15 亿 元 ,增长 15. 3192 。 

公司 紧 紧 围绕 国家 产业 政策 和 发 展 方向 ,明确 以 循环 
流 化 床 锅炉 及 热电 联 产 锅炉 ,垃圾 焚烧 锅炉 及 生物 质 能 锅 
炉 、 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 、 气 化 炉 及 合成 气 冷 却 器 为 主 的 
4 大 产品 系列 ,并 先后 与 日 立 造船 比利时 CMI 公司 签署 了 
技术 引进 合同 ,与 荷兰 壳牌 公司 签署 了 IGCC 技术 服务 协 


总 股本 | 营业 收入 | 同比 增长 | 净利 润 | 同比 增长 | 每 股 收益 | 净 资 产 收益 率 | 资产 负债 率 流动 
(CAR) | CA) (%) 《万 元 ) (H) (30) (m) (% ) 比率 


企业 概况 


( 续 ) 


1.21 
0. 57 


议 。 公 司 在 国外 市 场 实现 了 15 万 kW PASH RR, HR 
焚烧 锅炉 订单 大 幅 增长 , 创 历史 最 好 成 绩 。 

2010 年 ,国家 重视 环境 保护 .节能 减 排 ,为 公司 发 展 垃 
圾 焚烧 锅炉 余热 锅炉 IGCC 气 化 炉 提 供 了 很 好 的 契机 。 

卧龙 电气 :收购 兼并 企业 毛利 率 提升 

2009 年 ,全 公司 实现 营业 收入 223 224. 65 万 元 ,同比 增 


“长 4.46% ,归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 为 19 740. 20 万 元 ， 


同比 52. 72% , 

近年 来 ,公司 通过 一 系列 的 收购 兼并 逐步 完成 了 公司 
业务 在 电气 行业 的 整合 :2002 年 收购 卧龙 灯塔 ,从 电机 产业 
延伸 到 电源 电池 产业 ;2003 年 收购 武汉 卧龙 ,从 低压 电机 业 
务 拓展 到 中 高 压 电 机 领域 ;2005 年 收购 银川 变压器 厂 ,完成 
了 从 电机 到 电气 设备 的 产业 升级 ,业务 范围 拓展 到 输 变 电 
领域 ;2009 年 收购 北京 华泰 ,利用 其 城市 轨道 交通 成 套 整 流 
牵引 设备 优势 ,进一步 完善 了 公司 的 变压器 业务 结构 。 

公司 已 掌握 伺服 控制 和 变频 驱动 技术 .同步 水 磁 电 机 
技术 .高 电压 等 级 牵引 变压器 制造 技术 .直线 电机 长 定子 及 
其 绕组 技术 等 高 端 技 术 。 公 司 部 分 技术 如 铅 襄 配方 、 板 机 
合金 及 极 柱 密封 技术 达到 国际 先进 水 平 。 

2009 年 ,公司 开发 的 高 速 客运 专线 铁路 用 牵引 变压器 
填补 了 国内 空白 ,通信 基站 用 大 容量 阀 控 蓄电池 技术 得 到 
了 突破 ,大 功率 高 压 变 频 器 实现 了 批量 化 生产 ,全 数字 化 通 
用 交流 伺服 系统 TPF 烟叶 烘 烤 风机 专用 电机 Y800 AEE 
机 等 相继 推 向 市 场 并 实现 销售 ,全 年 新 产品 实现 销售 3.5 亿 
元 , 占 总 销售 额 的 15. 68% 。 同 时 , 随 着 新 品 开发 力度 的 增 
强 以 及 产业 化 的 推进 ,多 数 产 品 材 料 成 本 率 大 幅 降 低 ,毛利 
率 进 一 步 提升 ,企业 市 场 竞争 能 力 和 盈利 能 力 显著 提高 。 

2009 年 国务 院 出 台 了 《装备 制造 业 调 整 和 振兴 规划 》 及 
其 实施 细则 ,其 中 规定 :“ 提 高 国产 装备 质量 水 平 ,扩大 国内 
市 场 ,国产 装 甸 国内 市 场 满足 率 稳定 在 70% 左右 ,巩固 出 口 
产品 竞争 优势 ,稳定 出 口 市 场 。 以 在 建 的 京 沪 MS AW, 
沪 昆 等 约 1 万 km 高 速 铁路 客运 专线 ,以 及 西部 于 线 铁路 、 
煤 运通 道 建设 项 目 为 依托 ,组织 实施 铁路 交通 设备 自主 化 ， 
实现 高 速 动 车 组 .大 功率 交流 传动 电力 /内 燃 机 车 、 重 载 货 
车 .大 型 养护 机 械 等 装备 的 国内 制造 。 以 北京 、 上 海 .广州 、 
深圳 等 17 个 城市 近 70 条 线路 工程 项 目 为 依托 ,重点 实施 城 
市 轨道 交通 车 辆 .信和 号 系统 .列车 网 络 控制 系统 Ho A BE 
主 辅 逆 变 器 等 机 电 设 备 自主 化 ”受益 于 国家 政策 ,公司 产 
品 如 部 分 高 端 电 机 .铁路 牵引 变压器 .地 铁 牵引 变压器 带 来 
了 发 展 机 遇 。 

公司 在 铁路 和 城市 轨道 交通 变压器 等 特种 变压器 市 场 
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占有 较 高 份额 。 在 铁路 牵引 变压器 方面 ,银川 卧龙 、 云 变 股 
份 ,长沙 顺 特 3 家 企业 合计 约 占 牵引 变压器 80% 以 上 的 市 
场 份额 。 公 司 控股 子 公司 北京 华泰 不 仅 是 城市 轨道 交通 牵 
引 变压器 的 主要 生产 厂家 之 一 ,同时 也 是 目前 国内 唯一 能 
够 生产 成 套 奉 引 整 流 设 备 的 企业 。 

.东方 电气 :风电 产品 销售 收入 大 幅 提 升 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 332.23 亿 元 ,同比 增长 
16.58% , 主要 得 益 于 公司 风电 产品 销售 收入 的 大 幅 提升 。 
2009 年 风电 产品 的 销售 收入 达 62.79 亿 元 ,同比 增长 
139. 9% ;核电 产品 的 销售 收入 也 在 逐步 提升 。 公 司 主 营业 
务 综合 毛利 率 由 15.79% 上 升 到 16.91% 。 

2009 年 ,公司 发 电 设备 产量 达到 2 903. 38 万 kW ,其 中 
水 轮 发 电机 组 33 台 /494. 95 万 kW , 汽 轮 发 电机 45 台 /2 228 
万 kW ,风电 机 组 1 203 台 /180. 43 万 kW, HE PER aR 49 
台 /2 215. 1 万 kW ,电站 汽轮机 67 台 /2 716. 7577 kW, 

2009 年 ,东方 电气 新 增订 货 $68 亿 元 ,其 中 国际 合同 约 
21 亿美 元 。 新 增设 备 订单 中 ,火电 占 46.3% ,核电 占 
25.5% ,风电 占 14.6% ,水 电 占 5.1% ,其 他 占 8. 5% ,订单 结 
构 进 一 步 优化 。 截 至 2009 年 末 , 公 司 在 手 设备 订单 达 1 300 
亿 元 ,其 中 火电 占 52% ,水 电 占 8% ,风电 占 7% ,核电 占 
29% ,其 他 占 4% 。 在 手 设备 订单 中 ,出 口 项 目 占 15%。 

国际 市 场 上 ,东方 电气 首次 进入 巴西 沙特 阿拉 但 和 博 
茨 瓦 纳 等 国家 电力 市 场 。 其 中 巴西 杰 瑞 项 目 为 我 国 水 电 成 
套 设备 出 口 单 笔 合同 金额 最 大 的 订单 ,沙特 阿拉 伯 拉 比 格 
火电 项 目 是 中 国 60Hz 火力 发 电 设备 首次 进入 中 东 高 端 
市 场 。 

国内 市 场 上 , 获得 世界 首 台 最 大 容量 的 四 川 白 马 
600MW 超 临 界 CFB 示范 工程 等 一 批 重要 合同 。 核 电 市场 
也 取得 新 的 突破 ,一 举 获 得 桃花 江 百 万 千瓦 级 第 三 代 
AP1000 项 目 、 台 山 EPR 部 分 核 岛 主 设备 分 包 合 同 。 签 订 
CPR1000 大 项 目 两 台 机 组 堆 内 构件 及 控制 棒 驱 动机 构 供 货 
协议 ,签订 宁德 .防城港 机 组 高 低 加 、STR 供 货 合同 ,正式 进 
人 核电 常规 岛 辅 机 制造 领域 ,核电 设备 制造 布局 进一步 完 
善 。 东 方 电气 成 为 首 家 同时 承担 CPR1000 ERP 和 AP1000 
核 岛 和 常规 岛 设 备 制造 的 企业 。 

2009 年 ,我 国 首 人 台 百 万 千瓦 级 核反应 推 压力 容器 成 功 

”制造 并 发 运 。 和 东方 电气 (广州 ) 重 型 机 器 有 限 公司 年 内 产 出 

2 台 燕 汽 发 生 器 ,初步 形成 批量 生产 能 力 。 东 方 阿 海 球 核 泵 
有 限 责 任 公司 完成 岭 澳 4 号 机 组 第 一 台 主 泵 试验 并 发 运 。 
岭 省 二 期 红 沿 河 . 宁 德 . 方 家 山 ,福清 等 项 目 常规 岛 汽 轮 发 
电机 组 投入 生产 制造 。 

2010 年 ,东方 电气 发 电 设备 计划 产量 3 010 万 kW ,积极 
扩大 火电 设备 水电 设备 、 老 机 组 改造 及 环保 产品 市 场 占有 
率 , 巩 固 并 扩大 核电 设备 .风电 设备 市 场 的 优势 地 位 , 进 一 
步 做 大 做 强 核 电 和 风电 设备 产业 。 

江 特 电机 :起 重 冶金 电机 市 场 低迷 

2009 年 , 受 国 际 金融 危机 和 钢铁 行业 产能 过 剩 等 因素 
的 影响 ,公司 主导 产品 起 重 冶金 电机 的 市 场 需 求全 年 持续 
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低迷 ,销售 订单 大 幅 下 滑 , 主 营业 务 收 入 同比 大 幅 下 降 , 经 
济 效 益 受 到 严重 影响 。 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 32 091.25 万 元 ,同比 下 降 
22. 30% ;实现 营业 利润 530. 64 万 元 ,同比 下 降 77. 20% ; 利 
润 总 额 1079.41 万 元 ,同比 下 降 62.35% ;实现 净利 润 
890. 18 万 元 ,同比 下 降 63.43% ;归属 于 母 公司 所 有 者 的 综 
合 收 益 总 额 904. 68 万 元 ,同比 下 降 63. 32% 。 

公司 电动 机 实现 销售 31 644 万 元 ,其 中 起 重治 金 电机 
19 492 万 元 ,同比 下 降 17. 18% ;其 他 低压 电机 1 146 万 元 , 同 
tE F RE 60.11%; 中 型 高 压 电 机 5577 万 元 ,同比 下 降 
42. 47% ;电梯 扶梯 电机 1 586 万 元 ,同比 增长 36. 89% ;风力 
发 电 配 套 电机 430 万 元 ,同比 下 降 52. 55% ;公司 机 械 产 品 
齿轮 减速 机 ,液压 油 氏 等 实现 销售 3413 万 元 ,同比 增 
长 127. 09% 。 

公司 投资 设立 的 锂电 池 材 料 项 目 已 投产 , 富 锂 锰 基 正 
极 材 料 已 送 往 用 户 试用 ;防爆 电机 进入 办 证 阶段 ,部 分 证 件 
已 在 报告 期 内 取得 ;电动 汽车 驱动 电机 正在 研发 之 中 。 

金 风 科技 :销售 保持 稳步 增长 

2009 年 公司 完成 营业 收入 1 073 835. 52 万 元 , 较 上 年 增 
加 428 054. 55 万 元 , 同比 增长 66.28% ;实现 营业 利润 
194 692.02 万 元 , 较 上 年 增加 82 087.77 万 元 ,同比 增长 
72. 90% ;实现 净利 润 179 060. 25 万 元 , 较 上 年 增加 76 540. 67 
万 元 ,同比 增长 74. 66% ;实现 归属 母 公 司 净利 润 174 557.95 
万 元 , 较 上 年 增加 83 917. 21 万 元 ,同比 增长 92. 58% 。 

2009 年 ,公司 已 拥有 6 个 制造 基地 , 即 北京 亦庄 .新 疆 
GERA .内 蒙古 包头 .甘肃 酒泉 .德国 Neunkirchen 及 陕西 
西安 , 另 有 以 联营 及 委托 加 工 方式 成 立 的 河北 承德 及 宁夏 
银川 两 个 总 装 基地 。 其 中 ,酒泉 基地 德国 Neunkirchen 基地 
正式 投产 ,西安 基地 实现 试 生产 。2010 年 ,公司 1. SMW 机 
组 产能 将 超过 3 000 台 。 

公司 现 有 的 1. SMW 机 组 基地 产能 基本 能 满足 2. SMW 
机 组 的 生产 要 求 ,可 由 1.5MW 机 组 产能 直接 转换 为 2. SMW 
机 组 产能 。1. SMW 机 组 已 成 为 风电 市 场 的 主流 机 型 ,2009 
年 公司 完成 了 主要 产品 由 750kW.、1. 5MW 机 组 并 重 向 以 
1. 5MW 机 组 为 主 的 过 渡 ,并 推出 了 2. SMW 永 磁 直 驱 机 组 、 
3.0MW 混合 传动 机 组 。 全 年 生产 1.5MW 机 组 1 391 台 ， 
750kW 机 组 782 台 。 公 司 持续 优化 1. 5MW 机 组 ,已 经 推出 
适应 高 低温 .高 海拔 、 低 风速 .沿海 及 海上 等 不 同 运行 环境 
的 系列 化 机 组 。 

2009 年 公司 销售 稳步 增长 , 订单 充裕 ,新 增订 单 
2 915.25MW。 截 至 2009 年 底 ,公司 待 执 行 订单 总 量 为 
2 217. 75MW , 尚 有 已 中 标 未 签 合同 订单 657MW 。 

2010 年 , 金 风 科技 加 大 研发 投入 ,加 快 新 产品 的 研发 速 
度 , 推 出 系列 化 2.5MW 直 驱 永 磁 风电 机 组 ,并 实现 批量 化 
生产 ;继续 完成 3. 0MW 混合 传动 风电 机 组 的 样机 制造 . 试 
运 ; 完 成 5.0MW 风电 机 组 关键 零 部 件 的 详细 设计 。 

浙 富 股份 :订单 大 幅 下 降 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 83 202 万 元 ,同比 增长 


10.35% 。 由 于 钢材 价格 在 上 半年 低位 徘徊 ,给 公司 采购 材 
料 带 来 了 较 好 的 机 会 ,使 得 公司 销售 的 产品 毛利 率 得 到 一 
定 的 提升 。 全 年 实现 利润 总 额 14 283 万 元 ,同比 增长 
9. 00% ,实现 净利 润 12 725 万 元 ,同比 增长 5.95% 。 

2009 年 ,由 于 国家 对 水 电站 项 目的 审批 和 建设 进行 了 
宏观 调控 ,公司 跟踪 的 原 计划 在 2009 年 招标 开工 的 项 目 大 
量 推迟 招标 ,使 得 全 年 的 水 电站 设备 招标 项 目 大 幅 减 少 , 浙 
富 股 份 签署 的 订单 大 幅 下 降 。 

公司 募 投 项 目 建设 已 基本 完成 ,产能 进一步 扩大 。 

国内 市 场 中 主要 的 6 家 大 中 型 水 轮 发 电机 组 制造 商 
中 , 浙 富 股份 作为 大 型 民营 企业 ,在 贯 流 式 机 组 、 轴 流 式 机 
组 上 已 取得 业内 一 流 业 绩 。 

综 上 所 述 , 从 7 家 上 市 公司 经 营 状况 来 看 ,2009 年 生产 
锅炉 .大 型 发 电机 的 东方 电气 、 华 光 股 份 . 浙 富 股份 受 国 家 
宏观 调控 的 影响 较 大 ,而 从 事 风电 设备 的 金 风 科技 、 东 方 电 
气 、 湘 电 股份 盈利 能 力 很 强 ,增长 性 很 好 。 江 特 电 机 的 电机 
产品 盘 利 能 力 大 幅 下 降 。 

2009 年 12 月 ,全球 气 候 变 化 大 会 在 丹麦 召开 ,中 国政 
府 提出 到 2020 年 全 国 单位 国内 生产 总 值 二 氧化 碳 排放 比 
2005 年 下 降 40% ~ 45% ,2020 年 可 再 生 能 源 在 能 源 结构 中 
的 比例 争取 达到 16% 等 一 系列 目标 。 

2009 年 12 月 ,十 一 届 全 国人 大 常委 会 第 十 二 次 会 议 表 
决 通过 了 关于 修改 《中 华人 民 共 和 国 可 再 生 能 源 法 》 的 决 
定 。 新 修订 部 分 骨 在 重点 解决 电网 规划 和 建设 不 适应 可 再 
生 能 源 发 电 发 展 、 可 再 生 能 源 发 电 上 网 电价 与 费用 分 挫 机 
制 不 完善 以 及 配套 优惠 财税 政策 未 能 有 效 落 实 等 突出 问题 ， 
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并 规定 对 可 再 生 能 源 实 施 全 人 额 保障 性 收购 制度 。 

2009 年 ,全 球 及 中 国 风电 市 场 继续 保持 高 速 增长 ,而 在 
我 国 取消 了 风电 设备 国产 化 率 达 到 70% 以 上 的 要 求 后 , 国 
际 风电 设备 制造 企业 将 加 剧 对 中 国 风 电 市 场 的 争夺 ,风电 
设备 市 场 竞争 将 日 趋 激烈 。 

三 .电气 一 次 设备 行业 :电压 等 级 提高 提升 产品 性 能 

以 提供 和 输 变 电 一 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 特 变 电 工 
(600089 ) .长征 电气 (600112) .长城 电工 (600192) FAH 
气 (600312) JB IEA At (600353 ) 、 宝 光 股 份 (600379) .置信 
电气 (600517) .中 天 科技 (600522) 、 天 威 保 变 (600550) 、 精 


” 达 股 份 (600577) 、 宝 胜 股 份 (600793)、 中 国 西 电 (601179)、 


上 海 电 气 (601727) 正泰 电器 (601877) 79 BK AR (000533 ) 
东北 电气 (000585 )、 思 源 电 气 (002028)、 东 源 电 器 
(002074) .三 变 科 技 (002112) .来 信和 股份 (002123 ) Ae ER 
微 (002141) .深圳 惠 程 (002168 ) .南洋 股份 (002212) 、 奥 特 
迅 (002227) .万 马 电缆 (002276) . EE E BS (002298 ) 太阳 
电缆 (002300) .中 利 科 技 (002309) . 英 威 腾 (002334) PHE 
恒 盛 (002335) .北京 科 锐 (002350) . PE UR HA (002358 ) .中 
恒 电 气 (002364) 、 特 锐 德 (300001 ) . 南 风 股份 (300004) Ju 
洲 电 气 (300040) 、 合 康 变频 (300048) .中 能 电气 (300062 ) 38 
家 公司 。 一 次 设备 行业 平均 营业 收入 为 351 820 万 元 ,净利 
润 为 26 387 万 元 ,股东 权益 为 198 370 万 元 ,每 股 收 益 为 0. 37 
元 , 净 资 产 收 益 率 为 13. 30% ,超过 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 
平 。 平均 总 资产 515 658 万 元 ,资产 负债 率 61. 53% ,流动 比 
率 1.36, 速 动 比 率 0.99, 财 务 指标 处 于 正常 状况 。 电 气 一 次 
设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 见 表 2。 


表 2 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 








万 家 乐 
东北 电气 


57 568 275 276 


42 374 


-1.59 19 332 





思源 电气 188 861 
AR U at 39 902 
三 变 科技 108 951 
荣 信和 股份 92 220 
X HERE IA 51 084 
PRUNE 31 434 
南洋 股份 126 253 
R 特 R 14 103 
万 马 电缆 148 342 
BEEJ 51 285 
太阳 电缆 153 860 
中 利 科技 169 543 
英 威 腾 32 122 
科 华 恒 盛 46 645 
ALR BL 56 054 
森 源 电气 40 643 


HERA 25 786 


总 股本 | 营业 收入 | 同比 增长 | 净利 润 | 同比 增长 | 每 股 收益 | 净 资 产 收益 率 | 资产 负债 率 流动 
(HBR) | (AT) (%) (万 元 ) (% ) (元 ) (% ) (% ) 比率 





















1. 22 
1.19 
2. 85 
1. 21 
0. 74 
2.51 
0. 96 
1.98 
2. 52 
7. 04 
1. 86 
1. 07 
2. 26 
3. 86 
2. 82 
1. 47 
1.59 
1. 47 
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中 国电 器 工业 年 鉴 





13 360 
9 400 
6 945 
9 000 
5 700 
179 738 
32 287 
28 479 
68 247 
11 324 
21 442 
61 871 
32 080 
116 800 
29 448 
15 600 
305 000 
1 250 769 
90 000 
70 441 


39 133 8 333 
28 619 4 840 
37 699 4 679 
29 566 7 038 
18 719 4 088 
1 475 429 | 152 867 
40 477 9 696 
132 607 2 498 
234 047 14 205 
31 410 1 790 
50 552 2 148 
129 616 25 546 
372 400 33 498 
600 969 58 616 
402 962 6 639 
387 898 10 515 
1 403 137 115 508 
5 779 039 250 127 
480 152 52 234 
351 820 26 387 





南 风 股份 
九 洲 电 气 
合 康 变频 
中 能 电气 
特 变 电 工 
长 征 电气 
长 城 电工 
平 高 电气 
旭光 股份 
宝 光 股份 
置信 电气 
中 天 科技 
天 威 保 变 
精 达 股份 
宝 胜 股份 
中 国 西 电 
上 海 电气 
正泰 电器 
































































从 表 2 可 以 看 到 ,一 次 设备 行业 营业 收入 同比 增长 
2. 17% ,净利 润 同 比 增长 23.02% ,一 次 设备 行业 业绩 增长 
态势 与 2009 年 全 国 特 高 压 、 超 高 压 电 网 以 及 跨 区 送 电 规模 
加 快 发 展 有 关 。 

电网 建设 与 电源 建设 所 用 资金 比例 基本 持平 ,将 大 大 
带动 输 变 电 设备 及 原材料 的 市 场 需求 。 随 着 电网 电压 等 级 
的 提高 , 输 变 电 设备 对 发 电 设备 的 配套 定额 旦 增加 之 势 , 这 
种 增长 不 仅 是 产量 的 增长 ,还 有 电压 等 级 的 提高 .产品 品种 
的 更 新 和 水 平 的 提升 。 

根据 国家 电网 公司 2009 年 5 月 21 日 公布 的 智能 电网 
发 展 路 径 ,其 智能 电网 的 范畴 主要 内 容 有 :坚强 智能 电网 以 
坚强 网 架 为 基础 ,以 通信 信息 平台 为 支撑 ,以 智能 控制 为 手 
段 ,包含 电力 系统 的 发 电 、 输 电 、 变 电 、 配 电 、 用 电 和 调度 各 
个 环节 ,覆盖 所 有 电压 等 级 ,实现 “电力 流 、 信 息 流 、 业 务 流 ” 
”高度 一 体 化 融合 ,是 坚强 可 靠 .经 济 高 效 、 清 洁 环 保 、 透 明 开 
放 、 友 好 互动 的 现代 电网 。 

根据 国家 电网 公司 的 规划 ,2009 ~ 2010 年 为 规划 试点 
阶段 ,重点 编制 坚强 智能 电网 发 展 规划 ,制定 技术 和 管理 标 
准 , 开 展 关键 技术 研发 和 设备 研制 ,开展 各 环节 的 试点 工 
作 ;2011 ~2015 年 为 全 面 建设 阶段 ,初步 形成 智能 电网 运行 
控制 和 互动 服务 体系 ,关键 技术 和 装备 实现 重大 突破 和 广 
泛 应 用 。 

未 来 ,在 我 国 发 展 低 碳 经 济 和 新 能 源 的 大 背景 下 ,电动 
车 将 成 为 其 中 的 重点 发 展 方向 ,而 电动 车 充电 站 市 场 必 将 
先 于 电动 车 市 场 的 发 展 。 国 家 电网 计划 2010 年 12 月 前 在 
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全 国 27 个 城市 开 建 电 动 汽车 充电 站 。 南 方 电 网 也 将 电动 
汽车 充电 站 作为 战略 重点 。 随 着 全 社会 工业 生产 要 求 的 不 
断 提 高 ,高 压 变 频 器 逐渐 成 为 工业 企业 的 标准 配置 。 

综 上 所 述 ,2010 年 是 落实 “十 一 五 ”规划 ,扩大 内 需 保 增 
长 的 最 后 一 年 。 在 既定 国策 下 , 低 碳 循环 经 济 的 提出 ,智能 
电网 的 建设 都 为 输 变 电 设备 企业 提供 了 和 良好 的 发 展 空间 。 

万 家 乐 :与 阿 海 丢 输 配 电 控股 公司 合资 

公司 控股 子 公 司 顺 特 电气 有 限 公 司 实现 营业 收入 
167 737. 14 万 元 ,同比 下 降 10. 58% ;实现 净利 润 16 585. 28 
万 元 ,同比 增长 73. 52% 。 

公司 控股 子 公司 广东 万 家 乐 燃气 具有 限 公司 实现 营业 
收入 104 698. 69 H JG, 同比 增长 .19.40% ;实现 净利 润 
1 715. 70 万 元 ,同比 增长 141. 26% 。 

变压器 业务 营业 收入 同比 减少 1 964. 60 万 元 ,原因 是 国 
内 销售 的 增加 抵消 不 了 出 口 销售 减少 的 份额 ;燃气 具 业 务 
营业 收入 同比 增加 17 052. 33 万 元 。 产 品 的 主要 原材料 价格 
下 降 使 营业 利润 率 同 比 上 升 。 

公司 控股 子 公 司 顺 特 电 气 有 限 公司 与 阿 海 球 输 配 电 控 
股 公司 的 合资 不 仅 从 根本 上 解决 了 制约 公司 输 配 电 产 业 进 
一 步 发 展 的 资金 瓶颈 ,还 为 公司 发 展 厨 卫 电 器 创造 了 有 利 
的 条 件 。 在 于 式 变压器 领域 内 ,一些 细 分 市 场 将 处 于 快速 
发 展 时 期 ,如 地 铁 等 轨道 交通 项 目 、 核 电 领 域 。 而 顺 特 电气 
在 地 铁 、 核 电 领 域 均 处 于 国内 领先 地 位 ,面临 着 较 好 的 发 展 
机 遇 。 


思源 电气 :市 场 竞 争 日 趋 激烈 

公司 主要 产品 为 高 压 开关 、 电 力 自 动 化 设备 、 高 压 互感 
锅 . 电 力 电容 器 .电抗 器 等 。2009 年 公司 新 增 销售 订单 
25. 07 亿 元 ,同比 增长 9. 85% ;实现 营业 收入 188 861 万 元 ， 
同比 增长 23. 46% ;实现 净利 润 95 018 万 元 ,同比 增长 


174. 31% ;实现 扣除 非 经 常 性 损益 后 的 净利 润 31 744 万 元 ，. 


同比 增长 20. 28% 。 

2009 年 ,公司 培育 的 GIS( 封闭 式 组 合 电 器 ) .电力 电子 
和 数字 化 变电站 三 块 业务 取得 了 阶段 性 的 成 果 。GIS 厂房 
于 2009 年 4 月 基本 竣工 ,2009 年 7 月 完成 生产 设备 调试 ， 
进入 批量 生产 。7 月 ,145ky CS 已 取得 世界 性 电力 试验 认 
证 机 关 KEMA High Power Laboratory 的 开 断 证 书 , 经 专家 组 
织 的 技术 鉴定 ,性 能 处 于 国际 先进 水 平 。GIS 产品 推 向 市 场 


以 来 ,已 获得 200 多 个 间隔 的 订单 ,在 电力 系统 内 11 个 


(网 ) 省 局 市 场 取 得 业绩 。 
下 属 子 公司 上 海 思 弘 瑞 电 力 控制 技术 有 限 公 司 研 发 的 
应 用 于 数字 化 变电站 的 一 系列 产品 包括 UDA 一 501 数字 化 
变电站 自动 控制 装置 `、 UDC 一 501 数字 化 测控 装置 、UDT 一 
531 数字 化 变压器 保护 装置 .UDM 一 502 合并 单元 、UDI 一 
551 数字 化 线路 保护 测控 装置 UDQ 一 551 数字 化 电容 器 保 
护 测控 装置 等 硕 利通 过 了 KEMA 一 致 性 测试 认证 和 中 国电 
力 企业 联合 会 组 织 的 技术 鉴定 。 产 品 性 能 达到 国际 同类 产 
号 的 先进 水 平 ,关键 技术 达到 国际 领先 水 平 。 公 司 获得 
110kV 数字 化 变电站 订单 ,标志 着 公司 在 二 次 产品 方面 已 经 
取得 重大 突破 。 
下 属 子 公司 思源 清 能 电气 电子 有 限 公 司 在 2009 年 实现 
了 SVGc( 静 止 型 无 功 发 生 器 ) 产 品 的 规模 化 投 运 , 现 场 运行 
产品 超过 30 套 , 其 中 上 海 世 博 会 蒙 目 智 能 化 变电站 SVG 项 
H .神华 集团 神 东 煤 炭 基 地 项 目 等 示范 工程 先后 成 功 投 运 ， 
取得 了 良好 效果 ;35kV 直 挂 式 SVG 铁路 27. SkV SVG 等 战 
路 性 产品 也 者 成功 实 现 挂 网 运行 。 思 源 清 能 电气 电子 有 限 
公司 在 2009 年 首 度 实现 盈利 ,顺利 实现 了 阶段 性 的 财务 
目标 。 
公司 主要 客户 为 国家 电网 公司 和 南方 电网 公司 ,各 电 
网 公司 普遍 采用 集中 招 投标 制 采购 ,行业 集中 度 不 断 提高 。 
而 消 强 线 图 ,高 压 开 关 , 电 力 电 容器 ,互感 器 等 产品 经 过 十 
余年 的 发 展 ,技术 和 市 场 均 已 十 分 成 熟 。 但 行业 市 场 竞 争 
日 趋 激 烈 , 整 体毛 利率 持续 下 降 , 这 种 态势 仍 将 持续 。 
特 变 电 工 ;净利 润 大 帆 增 长 
2009 年 ,公司 实现 营业 收入 147.54 亿 元 ,营业 利润 
17. 40 元 ,利润 总 额 18. 27 亿 元 ,净利 润 15. 79 亿 元 ,归属 于 
上 市 公司 股东 的 净利 润 15. 29 亿 元 ,归属 于 上 市 公司 股东 的 
扣除 非 经 常 性 损益 后 的 净利 润 14. 65 亿 元 ,同比 分 别 增长 
17. 86% .46. 56% .50. 35% .46. 39% .58. 80% .67. 24% 。 
2009 年 ,公司 在 国家 电网 .南方 电网 公司 招标 项 目 中 的 
中 标 率 大 幅 提 升 :中 标 溪 洛 渡 等 大 型 水 电 项 目 , 水 电 市 场 占 
有 率 居 行 业 之 首 ;成 为 国内 核电 、 大 型 火电 输 变 电 设 备 产品 
的 主要 供应 商 ;在 风电 、 铁 路 ,石油 石化 等 新 兴 市 场 取 得 新 


企业 概况 


的 突破 ; 输 变 电 设 备 国际 市 场 的 党 业 收 入 同比 增 
K 18.05% 。 

2009 年 ,公司 研发 的 世界 首 台 云 广 +800ky 特 高 压 直 
流 变压器 一 次 研制 及 投 运 成 功 ;世界 容量 最 大 的 向 家 坝 一 
上 海 特 高 压 直 流 换 流 变压器 研制 成 功 ;成 功 研发 红 沿 河 核 
电工 程 500kV 主 变压器 、 国 内 首 台 330kV AT 供电 方式 牵引 
变压器 等 国家 重大 项 目 产品 ; 高端 直流 换 流 变 压 器 内侧 出 
线装 置 及 500kV 变压器 套 管 等 关键 设备 装置 研发 取得 较 好 
成 果 , 自 主创 新 能 力 不 断 加 强 。 

长 城 电 工 : 实 施 电 工 电器 循环 经 济 产 业 链 建设 项 目 

2009 年 ,公司 完成 营业 收入 132 606. 53 万 元 ,同比 下 降 
4. 98% ;实现 利润 总 额 3 821. 32 万 元 ,同比 增长 210. 37% ; 归 
属于 母 公 司 股东 净利 润 2 497. 83 万 元 。 利 润 总 额 的 大 幅 增 
长 ,主要 是 公司 对 前 期 财务 指标 差错 进行 了 更 正 ,使 得 2008 
年 利润 总 额 调整 减少 3 438. 43 万 元 。 

公司 加 大 对 国家 鼓励 投资 的 电网 ,新 能 源 , 交 通 、 水 利 、 
通信 、 环 保 等 行业 的 市 场 开 发 力度 ,在 成 套 电气 设备 营销 体 
系 中 实现 市 场 开 发 与 销售 业务 的 分 离 与 统一 ,在 电器 元 件 
营销 体系 中 全 面 推行 “开发 .配送 + 代理 ”的 营销 模式 。 

以 适应 市 场 变化 为 中 心 ,重点 开发 智能 型 .数字 化 、 小 
型 化 .高 可 靠 性 电工 电器 产品 ,完成 了 公司 中 低压 电器 产品 
的 技术 升级 换代 ;开发 了 应 用 于 风电 核电 铁路 等 领域 的 
个 性 化 产品 ,进一步 延伸 了 产业 链 。 

2009 年 ,i 一 AT2 系列 金属 封闭 中 压 开关 设备 、CSC3 一 
09 系列 交流 接触 器 等 14 项 已 通过 鉴定 的 新 产品 中 ,有 2 项 
达到 国际 领先 水 平 ,1 项 达到 国际 先进 水 平 ,11 项 达到 国内 
领先 水 平 。 

未 来 2 ~3 年 ,公司 预计 投入 5 亿 元 左右 的 资金 进行 新 
产品 研发 和 技术 改造 , 拟 重点 实施 高 压 开关 设备 产业 化 项 
A .智能 环保 型 工业 控制 电器 技术 改造 项 目 .国产 大 容量 系 
列 节能 变频 调 速 装置 产业 基地 建设 项 目 、 脱 色 果 汁 生产 线 
技术 改造 项 目 等 。 

东 源 电器 :从 事 高 .低压 开关 传统 电网 产品 

2009 年 , 输 配 电 设备 市 场 需求 下 滑 , 新 增 合同 减缓 , 行 
业内 竞争 加 剧 。2009 年 公司 实现 营业 收入 39 901. 55 万 元 ， 
同比 下 降 14.11% ;营业 利润 3686.79 F 7G, lal th T Be 
24. 99% ;归属 于 母 公司 的 净利 润 3 382.51 万 元 ,同比 下 
降 14. 20% 。 

公司 巩固 和 发 展 了 江苏 .安徽 .河北 .贵州 广西、 内蒙 
古 等 主导 市 场 , 成 功 开发 了 新 疆 .河南 AR TE A 
龙 江 等 新 地 区 市 场 及 铁路 ,水 利 等 新 领域 市 场 ,加 强 与 南 
非 .古巴 西班牙 .澳大利亚 等 国家 重要 机 构 的 沟通 。 

公司 主要 从 事 高 .低压 开关 及 成 套 设备 ,由 于 传统 电网 
产品 竞争 加 剧 及 需求 减少 ,公司 产品 销量 出 现下 滑 。 公 司 
通过 开拓 国内 外 新 的 市 场 领域 ,加快 技术 升级 速度 以 及 新 
产品 产业 化 进程 ,保证 了 市 场 竞 争 力 及 占有 率 。 

平 高 电气 :市 场 占 有 率 下 降 

2009 年 ,公司 新 签 合 同 25 亿 元 ,同比 下 降 24% ;实现 营 
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业 收 入 23.4 亿 元 ,同比 下 降 10. 67% ;实现 净利 润 14 090. 55 
万 元 ,同比 下 降 32.41% ;实现 归属 于 上 市 公司 普通 股东 的 
净利 润 14 204. 79 万 元 ,同比 下 降 31. 49% 。 

公司 利润 构成 中 ,来 自 于 合营 公司 平 高 东芝 高 压 开关 
有 限 公司 的 为 12 771 万 元 。 平 高 东芝 公司 实现 营业 收入 
19. 26 亿 元 ,净利 润 2 5542 万 元 ,继续 保持 较 好 的 盘 利 水 平 。 

市 场 方面 ,800kV 饶 式 断路 器 在 大 坝 电厂 .贺兰山 变 电 
站 线路 成 功 送 电 。 公 司 参 与 建设 的 1 000kV 晋 东南 一 南 
阳 一 荆门 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 被 评 为 新 中 国 成 立 60 
周年 百 项 经 典 既 精品 工程 。 新 产品 市 场 推 广 较为 顺利 ， 
ZF12B—126 小 型 化 组 合 电 器 .LW55 一 550 i PS BE LW55— 
252 把 式 断 路 器 获得 市 场 的 进一步 认可 ;800kV 产品 累计 新 
签 合同 5 亿 多 元 ,中 标 率 40% 左右, 合同 额 占 全 年 新 增 合同 
额 的 20% 左右 ;产品 平均 降价 幅度 为 20% ~30% , 受 产品 设 
备 价格 大 幅 下 降 等 因素 的 影响 ,公司 总 投标 金额 .新 增 合同 
金额 有 明显 下 降 。 在 国家 电网 集中 招标 范围 内 , 平 高 电气 
本 部 及 平 高 东芝 市 场 占 有 率 合计 为 22. 55% , 比 2008 年 的 
30. 96% ,下 降 8. 41 个 百分点 。 

随 着 公司 控股 股东 平 高 集团 国有 股权 划 转 完毕 ,公司 
的 实际 控制 人 也 相应 变更 为 国家 电网 。 公 司 将 抓 住 国 家 建 
设 特 高 压 和 智能 电网 的 机 遇 ,加 快 规划 以 特 ( 超 ) 高 压 开关 
为 重点 ,具备 交 直 流 、 全 系列 .全 电压 等 级 的 中 高 压 开 关 设 
备 的 成 套 生产 能 力 ,加 大 一 次 .二 次 设备 产能 的 整合 。 

置信 息 气 :日 港 置信 非 晶 合金 铁心 提升 毛利 率 

公司 非 晶 合 金 变压器 的 技术 .性 能 和 产量 均 处 于 全 球 
领先 水 平 。2009 年 ,公司 主要 的 区 域 市 场 之 一 江苏 市 场 的 
需求 出 现 调整 ,使 公司 的 销售 收入 有 所 下 降 。 但 是 ,2008 年 
收购 的 上 海 日 港 置 信 非 晶体 金属 有 限 公 司 使 公司 的 经 营 范 
围 扩 展 至 非 晶 合金 铁心 ,提升 了 公司 销售 产品 的 毛利 率 
水 平 。 

2009 年 公司 实现 营业 收入 129 616 万 元 ,同比 下 降 
18. 77% ;但 归属 于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 达到 25 546 万 元 ， 
同比 增长 20. 81% 。 

公司 与 江苏 帕 威 尔 电 气 有 限 公 司 合资 成 立 江苏 帕 威 尔 
置信 非 晶 合 金 变 压 器 有 限 公司 后 ,在 江苏 地 区 的 市 场 占有 
率 迅速 提高 。 此 后 ,公司 相继 与 福建 山东 、 上 海山 西 等 的 
电力 系统 优势 企业 组 建 合资 公 司 ,生产 和 销售 非 唱 合金 变 
” 压 器 。 上 述 合资 公司 均 已 正式 投产 ,并 成 为 公司 的 利润 增 
长 点 。 

2009 年 8 月 ,公司 与 郑州 电力 机 械 厂 、 驻 马 店 市 华宇 电 
力 实业 有 限 公 司 签订 了 合资 协议 ,在 河南 省 成 立 合资 公司 ， 
共同 开拓 河南 省 非 晶 合金 变压器 市 场 ,合资 企业 已 于 2010 
年 3 月 正式 投产 。 

苇 胜 超 微 :掌握 微细 漆包线 核心 技术 

2009 年 , 公司 实现 营业 收入 51 084 万 元 ,同比 下 降 
21.70% ;归属 于 母 公 司 净 利润 319 万 元 ,同比 增 
长 135. 09% 。 

公司 是 国内 极 少 数 掌 握 微细 漆包线 核心 技术 ,并 能 与 
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国际 先进 企业 进行 规模 化 抗衡 的 本 土 企业 之 一 。 公 司 推动 
并 直接 参与 了 中 国 微 细 漆 包 线 技术 标准 的 制定 ,在 微细 漆 
包 线 生产 的 极限 制造 .装备 及 工艺 .质量 高 度 稳 定 、 一 致 及 
耐 加 工 等 方面 ,具有 多 项 自主 核心 技术 及 明显 优势 ,拥有 5 
项 专利 ,其 中 1 项 为 发 明 专 利 。 公 司 自主 开发 了 自 精 型 漆 
包 线 继电器 专用 漆包线 ,微型 变压器 专用 线 , 微 电机 专用 
线 .计算 机 专用 线 等 ,产品 向 超 细 型 . 耐 高 温 型 和 复合 涂 层 
的 方向 发 展 。 

AREH: PRAM BAA E 

2009 年 ,三 大 运营 商 加 快 3G 通信 基础 建设 及 国家 电信 
行业 的 重组 ,给 公司 光纤 .光缆 及 射频 电缆 等 通信 产品 提供 
了 良好 机 遇 ; 公 司 电 网 产品 则 得 益 于 城市 电网 改造 和 农村 
电网 建设 的 重大 投入 ,上 述 产品 均 呈 现 产销 两 旺 的 态势 。 

公司 实现 各 类 产品 销售 收入 372 400. 18 万 元 ,同比 增长 
27. 88% ;营业 利润 46 215. 23 万 元 ,同比 增长 124. 41% ;净利 
润 38 331. 24 万 元 ,同比 增长 123. 48% ;每 股 收益 1. 087 元 ， 
同比 增长 101. 67% 。 

伴随 国家 电网 建设 以 及 城市 电网 改造 和 农村 电网 建设 
纳入 国务 院 4 万 亿 元 投资 计划 ,公司 适时 将 电网 产品 链条 
进行 了 上 下 延伸 ,已 形成 海底 光电 复合 缆 海底 电缆 导线 、 
复合 架空 地 线 等 系列 产品 ,不 断 向 高 端 领域 持续 发 展 ,电网 
系列 产品 已 成 为 公司 重要 的 利润 来 源 。 

三 变 科技 :销售 毛利 率 上 升 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 108 951 万 元 ,同比 下 降 
0.95% ;实现 营业 利润 4 153 万 元 ,同比 增长 27. 15% ;实现 利 
润 总 额 4 752 万 元 ,同比 增长 52.91% ;实现 净利 润 3 981 万 
元 ,同比 增长 69. 08% 。 归 属于 上 市 公司 股东 的 净利 润 大 幅 
度 增加 ,是 本 期 收 到 政府 补助 较 多 以 及 销售 毛利 率 上 升 
所 致 。 

公司 典型 产品 SFSZ10-—150000/220 , SSZ10—180000/ 
220 在 2009 年 1 月 通过 了 国家 级 鉴定 ,后 续 研 发 的 SSZ10 一 
240000/220 电力 变压器 已 通过 电力 工业 电气 设备 质量 检验 
测试 中 心 试验 ,标志 着 公司 220kV 电力 变压器 设计 ,制造 技 
术 已 趋 成 熟 , 目 前 已 申请 2 项 实用 新 型 专利 。 编 制 完成 核 
级 变压器 的 产品 标准 .试验 方法 和 制造 质保 体系 ,已 委托 上 
海 电 器 设备 检测 所 对 SCB10 一 IE. K3 一 630/6、SCB10 一 
IE. K3—800/6 核 级 干 式 变 压 器 进行 40 年 寿命 等 效 热 老 化 
试验 。 针 对 高 铁 市 场 ,开发 的 电气 化 铁路 用 牵引 变压器 典 
型 产品 DQY 一 40000/220 ,采用 全 绝缘 结构 ,满足 了 达到 高 
抗 短路 能 力 的 要 求 ,产品 处 于 试制 阶段 。 初 步 完成 和 浙江 
大 学 合作 的 2008 年 浙江 省 第 2 批 重 大 专项 项 目 一 一 特 高 压 
变压器 在 线 状态 监测 与 预警 系统 研制 的 前 期 研究 与 浙江 
大 学 达成 协议 合作 研究 大 型 变压器 三 维 场 ,将 建立 三 维 .三 
场 分 析 模 型 ,进一步 提高 设计 的 可 靠 性 。 

天 威 保 变 : 新 能 源 企 业 和 盈利 较 上 年 大 幅 下 降 

2009 年 ,实现 营业 收入 600969 万 元 , 同比 增长 
37. 56% 。 公 司 参 股 的 新 能 源 企业 由 于 受 国际 经 济 危 机 影 
响 ,利润 下 降 ,影响 了 公司 投资 收益 ,实现 归属 于 母 公 司 的 
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净利 润 58 616 万 元 ,同比 下 降 37. 86% 。 

受 电力 设备 市 场 供 大 于 求 及 市 场 竞争 日 趋 激 烈 的 影 
响 ,2009 年 公司 适时 转变 产品 结构 与 销售 策略 ,确立 以 变 电 
产品 为 主 , 发 电 产 品 为 辅 的 发 展 战略 ,发 电 产品 侧重 优势 产 
品 核电 设备 及 大 型 火电 \ 水 电 设备 ,加 大 500kV 、800kV 交流 
以 及 +200 ~ +800kV 直流 项 目 等 高 端 产品 的 科技 研发 力 
度 , 最 大 限度 提高 公司 产品 的 中 标 率 。 

公司 中 标 万 洲 坝 一 上 海 直 流 综 合 改 造 ( 三 峡 一 上 海 II 
回 直流 ) 工程 共计 28 台 换 流 变 压 器 的 供 货 合同 ,中标 回 家 
坝 水 电站 和 溪洛渡 水 电站 右岸 电站 20 台 SOOKV 变压器 的 
供 货 合同 。 

公司 利用 技术 和 产品 优势 ,积极 开拓 俄罗斯 .印度 等 海 
外 市 场 ,2010 年 2 月 在 印度 国家 电网 公司 输 变 电工 程 项 目 
竞标 中 中 标 ,合同 共计 17 台 750kV 级 单 相 目 耦 有 载 调 压 变 
压 器 ,金额 达到 3.5 亿 元 。2009 年 公司 变压器 营业 收入 同 
比 增长 5. 92% 。 

保定 天 威 薄膜 光伏 有 限 公司 一 期 工程 已 基本 建成 ， 
2009 年 6 月 25 日 顺 利 产 出 第 一 批 非 晶 硅 单 结 薄膜 太阳 能 
电池 组 件 ,已 达到 量 产 标准 。 该 公司 光伏 系统 示范 电站 已 
经 完成 组 件 安装 工作 ,进入 后 期 调试 阶段 。11 月 18 日 ,天 
威 薄膜 研发 检测 中 心 正式 揭牌 。 二 期 工程 建设 已 完成 可 行 
性 研究 报告 的 编制 .项 目 备案 、 招 标 文件 的 编制 等 前 期 工 
作 。 天 威 四 川 硅 业 有 限 责任 公司 和 乐山 乐 电 天 威 硅 业 科技 
有 限 责任 公司 3 000t/a 多 唱 硅 项 目 进 展 顺 利 ,2009 年 9 月 
23 日 成 功 试 生产 出 第 一 炉 合 格 产 品 。 

2009 年 7 月 ,保定 天 威风 电 科 技 有 限 公司 整 机 项 目 二 
期 工程 厂房 及 办 公 楼 主体 基本 完工 ,并 投入 生产 ,具备 年 产 
500 台 1. 5MW 整 机 的 生产 能 力 。 保 定 天 威风 电 叶 片 有 限 公 
司 一 期 主 厂 房 钢 结构 已 完成 ,发 运 至 内 蒙古 君 达 晶 资 风 场 
的 首 批 2 套 (6 片 )1. 5MW 34m 叶片 ,与 天 威风 电 整 机 顺利 
实现 对 接 。 

在 重大 新 产品 研发 上 ,为 广东 惠 来 SFP—1140000 
kV < A/500kV 发 电机 变压器 一 次 研制 成 功 , 创 国 内 单 台 容 
量 之 最 ;云南 一 广东 +800kV 特 高 压 换 流 变压器 一 次 试制 成 
功 ,历时 仅 135 天 ;完成 世界 首 条 投入 商业 运行 的 晋 东 南 一 
南阳 一 荆门 1 000kV 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 用 6 台 1 000 
kV 特 高 压 变压器 的 生产 制造 ;首次 应 用 新 技术 自主 设计 完 
成 国内 首 套 1 000kV 出 线装 置 ,实现 了 国产 化 ; 自主 研发 设 
计 240Mvav1 OOOkV 特 高 压 心 式 并 联 电 抗 器 并 一 次 通过 全 
部 试验 项 目 考核 ;完成 +800kV 直流 特 高 压 4 种 规格 换 流 变 
压 器 技术 的 消化 吸收 和 图 纸 、 材 料 的 转化 工作 ;自主 开发 设 
计 葛 洲 坝 一 上 海 + 500kV 换 流 变压器 ,实现 了 从 消化 吸收 到 
自主 设计 的 重要 转折 。 

精 达 股份 :上 半年 下 游 家 电 产 品 影响 严重 

上 半年 市 场 低迷 ,下 半年 逐步 回升 ,国际 金融 危机 对 公 
司 所 处 行业 的 影响 程度 远 高 于 其 他 行业 。 公 司 产品 生产 和 
销售 总 量 分 别 为 100 239t 和 100 649t, 其 中 特种 电磁 线 产品 
产量 84 613t、 销 量 84 841 t, 同比 分 别 增 长 8.75% 6. 92% 。 


公司 全 年 实现 主 营业 务 收入 395 620 万 元 .营业 利润 13 836 
万 元 、 净 利润 6638.75 万 元 , 同比 分 别 下 降 20.45% 、 
5.59% .31.57% 。 

2009 年 上 半年 , 受 国际 金融 危机 影响 ,家 电 产 品 出 口 下 
E ,国内 需求 不 旺 ,市 场 需 求 急 剧 获 缩 , 下 游客 户 大 多 处 于 
停产 或 半 停 产 状态 ,导致 广东 公司 、 天 津 公司 开工 不 足 , 公 
司 产 能 部 分 闲置 ,经 济 效益 严重 滑坡 。 

2010 年 ,公司 在 稳固 电磁 线 产品 产销 规模 全 国 领先 地 
位 的 同时 ,争取 世界 排名 第 三 。 

荣 信 股 份 : 余 热 余 压 节 能 发 电 系统 业务 订单 增长 迅速 

2009 年 公司 实现 营业 收入 92 219. 65 万 元 , 同比 增长 
58. 28% ;实现 营业 利润 14 866. 38 万 元 ,同比 增长 57.02%， 
实现 净利 润 18 541. 17 万 元 ,同比 增长 42. 38% 。 

公司 及 控股 子 公 司 凭借 变频 器 余热 余 压 节能 发 电 系 
统 及 无 功 补偿 产品 在 电网 领域 销售 的 快速 增长 ,签订 订单 
150 855. 96 万 元 ,同比 增长 61.21% ,公司 未 执行 合同 
111 134. 93 万 元 转 人 2010 年 度 执 行 。 公 司 本 部 签订 订单 
97 583. 18 万 元 ,控股 子 公司 签订 订单 53 272.78 万 元 ,控股 
子 公司 订单 均 为 冶金 行业 的 余热 余 压 节 能 发 电 系统 合同 。 

公司 主导 产品 SVC 市 场 份 额 继续 保持 国内 领先 。 在 传 
统领 域 受 国际 经 济 危 机 影响 销售 下 挫 时 ,公司 开始 开拓 电 
网 无 功 补偿 的 串 补 业务 (FSC) 领域 ,收益 颇 丰 。2009 年 
SVC 和 FSC 在 电网 签订 的 订单 同比 增长 348. 84% ,并 有 望 
在 2010 年 继续 保持 快速 增长 ;SVC 在 冶金 .煤炭 等 传统 行业 
订单 预计 2010 年 将 恢复 增长 。 

受 国家 节能 政策 推动 ,变频 类 产品 订单 增长 迅速 ,其 中 
HVC 同比 增长 132. 96% ,MABZ 同比 增长 22. 33% , VFS 同 
比 增长 157. 67% 。 变 频 类 产品 立足 高 端 ,并 实现 了 功率 单 
元 标准 化 ,成 本 显著 降低 ,市 场 竞 争 力 大 幅 提 升 ,获得 较 高 
的 毛利 水 平 ,收入 .订单 将 继续 保持 快速 增长 。 

国际 业务 开始 复苏 ,报告 期 内 SVC 和 VFS 产品 国外 新 
签 合同 6 538. 93 万 元 。 

控股 子 公司 北京 信 力 筑 正 新 能 源 技术 有 限 公 司 的 余热 
余 压 节能 发 电 设备 具有 投资 回收 期 短 .客户 可 大 幅 噬 低 使 
用 成 本 等 优势 。 国 家 进一步 要 求 钢 铁石 化 等 行业 加 大 节 
能 减 排 的 政策 ,为 该 公司 产品 提供 了 新 的 市 场 机 过 。 信 力 
筑 正 公司 订单 饱满 ,市场 增长 空间 大 ,将 为 荣 信 股份 收入 和 
利润 增长 提供 有 力 的 支撑 。 

深圳 惠 程 :投资 聚 酰 亚 胺 纤维 扩 产 项 目 

公司 加 大 市 场 营 销 力度 ,加 之 国家 电网 改造 使 得 产品 
需求 增加 ,成 本 控制 初 见 成 效 , 毛 利率 增加 。2009 年 实现 营 
业 收 入 3.14 亿 元 ,同比 增长 30. 14% ;实现 净利 润 7 386 万 
元 ,同比 增长 60. 08% 。 

公司 作为 城乡 配 电 网 络 高 可 靠 性 装备 供应 商 和 综合 解 
决 方案 提供 商 ,以 新 型 高 分 子 电气 绝缘 材料 技术 为 特色 和 
核心 优势 ,主要 从 事 全 密闭 全 绝缘 中 压 电 缆 分 支 箱 、 中 压 电 
缆 对 接 箱 低压 电缆 分 支 箱 等 电缆 分 支 箱 类 产品 , 硅 橡 胶 电 
缆 附 件 .电缆 插头 等 高 性 能 硅 橡胶 绝缘 制品 ,SMC 电气 设备 
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箱 体 等 高 性 能 复合 材料 绝缘 制品 以 及 相关 电力 配 网 设备 产 
品 的 研发 .生产 和 销售 。 

公司 将 新 型 高 分 子 材料 应 用 于 配 电 设 备 , 实 现 全 密闭 、 
全 绝缘 ,可 以 在 户外 全 天 候 运 作 , 符 合 城乡 配 网 设备 智能 
化 .小 型 化 、 环 保 型 的 发 展 趋势 。 

先进 材料 领域 沟 力 巨大 。 聚 栈 亚 胺 材料 在 航空 .航天 、 
微 电 子 纳米. 液晶、 分离 膜 .激光 等 领域 有 着 广阔 的 应 用 前 
景 。 公 司 现 阶段 的 开发 重点 是 耐 高 温 聚 栈 亚 胺 纤维 ,特别 
是 用 于 高 温 过 滤 材 料 的 纤维 ,对 节能 降 耗 环境 保护 意义 
重大 。 

深圳 惠 程 加 大 先进 材料 领域 的 投资 力度 ,其 控股 子 公 
司 长 春 高 琦 聚 酰 亚 肪 材料 有 限 公 司 尽 快 实现 聚 酰 亚 胺 原料 
及 纤维 的 规模 化 量 产 ;公司 拟 通 过 非 公开 发 行 方式 募集 资 
金 , 投 入 聚 酰 亚 胺 纤维 大 规模 扩 产 项 目 ; 同 时 在 纳米 纤维 制 
品 .热塑性 聚 酰 亚 胺 材料 等 方面 开展 产品 研发 和 市 场 推广 
工作 ,充实 上 下 游 产 业 链 的 项 目 储 备 。 

奥 特 迅 :电动 汽车 智能 充电 系统 试 运行 

受 国 际 金融 危机 影响 ,用 电 需 求 下 降 ,客户 建设 投资 进 
度 放 慢 ,导致 公司 产品 在 生产 .发 做、 验收 环节 均 出 现 庇 后 。 
第 四 季度 , 随 着 经 济 形势 好 转 ,生产 经 营 已 恢复 正常 ,但 因 
受 前 三 季度 的 较 大 影响 ,全 年 营业 收入 下 降 ; 市 场 竞 争 加 
剧 ,全 面 招标 制度 导致 设备 供应 商 压价 竞争 ,造成 公司 销售 
价格 持续 下 滑 ,毛利 率 同 比 下 降 , 营业 利润 下 降幅 度 较 大 。 
2009 年 ,公司 营业 收入 14 102. 58 万 元 ,营业 利润 1 876. 44 万 
元 ,利润 总 额 2 800. 55 万 元 ,归属 于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 
2 422.23 万 元 , 同比 分 别 下 降 16.09% 、53.41% 、 
45. 30% 49. 09% , 

公司 主 营 产品 之 一 微机 控制 高 频 开关 直流 电源 系统 通 
过 技术 改造 ,已 可 运用 于 电动 汽车 智能 充电 系统 。2009 年 
12 月 28 日 ,在 深圳 建设 的 首 批 电 动 汽 车 充电 站 ( 桩 ) 试 运 
47 ,公司 作为 主要 制造 商 为 该 充电 站 提供 充电 柜 及 充电 桩 。 

南洋 股份 :开发 特种 电线 

公司 生产 所 需 主 要 原材料 钢材 价格 较 上 年 同期 大 幅 下 
降 ,但 产品 售 价 也 相应 下 降 , 因 此 ,尽管 产量 获得 较 大 幅度 
增长 ,公司 营业 收入 却 同比 下 降 8. 28% , 仅 为 126 252. 6077 
元 。 但 是 通过 加 大 对 附加 值 较 高 产品 的 市 场 拓展 力度 , 且 
严格 控制 费用 ,利润 总 额 和 归属 上 市 公司 股东 净利 润 并 未 
下 滑 ,利润 总 额 18 771. 86 万 元 ,同比 增长 9.39% ; 归属 于 母 
公司 净利 润 12 797. 43 万 元 ,同比 增长 1.71% 。 

公司 目前 的 主要 产品 是 35kV 及 以 下 电力 电缆 和 110kV 
交 联 电力 电缆 。 公 司 IPO 项 目 一 一 环保 型 特种 高 压 交 联 电 
绕 项 目 由 广东 南洋 超 高 压 电缆 有 限 公司 实 施 ,已 建成 投产 。 
2010 年 ,其 生产 的 110kYV 等 级 产品 将 全 面 推 向 市 场 ,逐步 发 
挥 效益 。 

公司 在 做 精 .做 强 ,做 优 高 压 和 超 高 压 交 联 聚 乙烯 绝缘 
电力 电缆 的 基础 上 ,将 把 部 分 市 场 前 景 良好 、 经 济 效益 明显 
的 核电 站 用 电缆 .风力 发 电 用 特种 电缆 .船用 特种 电缆 , 交 
流 变 频 节 能 电机 用 特种 电线 作为 开发 的 重点 方向 ,提高 在 
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特种 电缆 领域 的 核心 竞争 力 。 

万 马 电缆 :巩固 超 高 压 电缆 市 场 

2009 年 ,公司 实物 量 销售 同比 增长 22. 14% ,有 力 抵消 
了 铜价 波动 的 不 利 影响 ,全 年 实现 营业 收入 148 342. 26 万 
元 ,同比 下 降 8. 22% ;实现 利润 总 额 10 054. 52 万 元 ,同比 增 
长 17. 63% ;归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 8 693. 43 万 元 , 同 
比 增长 16. 70% 。 

长 期 的 稳定 需求 和 短期 的 增 量 需求 ,是 电力 电缆 产业 
的 利好 消息 ,但 是 低产 业 集 中 度 和 二 元 分 化 的 竞争 格局 也 
给 公司 带 来 了 极 大 的 挑战 。 

未 来 几 年 内 ,公司 在 实施 募集 资金 项 目的 基础 上 继续 
巩固 超 高 压 市 场 ,以 新 产品 0.6/1kVY 及 以 下 风力 发 电 用 耐 
扭曲 软 电缆 和 乙 丙 橡胶 绝缘 轨道 交通 用 直流 牵引 电线 为 突 
破 口 ,加 大 对 特种 电缆 的 研发 力度 和 开拓 力度 ,争取 在 未 来 
几 年 内 形成 超 高 压 、 中 低压 、 特 种 电缆 齐头并进 的 产品 
格局 。 

完 龙 电器 :介入 铁路 电气 化 设备 领域 

2009 年 ,公司 实现 车 业 收入 51 285. 43 万 元 ,同比 增长 
22. 44% ;营业 利润 4 206. 62 万 元 ,同比 增长 30. 31% ;净利 润 
3 798. 65 万 元 ,同比 增长 36. 72% 。 

公司 12kV 和 40. 5kV 系列 开关 设备 产销 量 排名 全 国 前 
列 , 具 有 较 大 的 竞争 优势 。 

公司 自 介 人 铁路 电气 化 设备 领域 以 来 ,铁路 专用 输 配 
电 箱 式 变压器 .中 置 柜 设 备 相 继 中 标 甬 台 温 线 、 武 广 线 、 郑 
西 线 . 福 厦 线 和 广 珠 线 等 客运 专线 工程 项 目 ,业务 开 折 领域 
广泛 .战略 重点 清晰 。 

太阳 电缆 :福建 省 电线 电缆 龙头 企业 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 153 860. 46 万 元 , 较 2008 年 
减少 64 795. 13 万 元 ,降幅 29.63% ,其 中 主 营 业务 收入 较 上 
年 减少 65 624. 29 万 元 ,降幅 30. 12 ,其 他 收入 较 上 年 仍 有 
小 幅 增长 。 公 司 主 营业 务 收 入 下 降 的 主要 原因 是 主要 原 材 
料 铜 的 平均 采购 价格 同比 下 降 24. 49% ,但 产品 售 价 也 相应 
下 降 。 

公司 营业 利润 .利润 总 额 分 别 增加 3 787.43 万 元 、 
5 842. 15 万 元 ,同比 分 别 增长 79. 24% .80. 67% 。 主 要 原因 : 
一 是 毛利 率 上 升 ,毛利 同比 增加 4 013. 37 万 元 ;二 是 由 于 贷 
款 利 率 下 调 贷 款额 减少 ,节约 财务 费用 1 335.2 万 元 。 公 司 
实现 净利 润 10 874. 40 万 元 ,同比 增加 5 456. 43 万 元 ,增长 
100. 71% ,主要 原因 ;一 是 利润 总 额 增长 ;二 是 公司 成 为 高 新 
技术 企业 后 ,所 得 税 税率 由 25% 降 为 15% 。 

公司 抓 住 2009 年 国内 房地产 回暖 的 有 利 时 机 适度 提高 
了 建筑 用 线 缆 每 公里 产品 的 增值 额 ,毛利 率 大 幅度 提升 。 

随 着 福建 省 经 济 持续 快速 增长 ,以 及 “ 海 西 "经济 区 建 
设 的 加 快 ,福建 省 内 的 电网 建设 ,城市 建设 .交通 建设 .船舶 
制造 业 .汽车 工业 .石油 化 工 等 产业 迅速 发 展 ,由 此 形成 了 
福建 省 内 持续 旺盛 的 电线 电缆 市 场 。 作 为 福建 省 电线 电缆 
的 龙头 企业 ,公司 具有 了 明显 的 区 域 市 场 优 势 。 

中 利 科技 :收购 带 州 船用 电缆 有 限 足 任 公司 

2009 年 ,公司 在 继续 稳定 移动 市 场 的 基础 上 ,大 力 拓展 


中 国电 信 .中 国联 通 市 场 。 同 时 ,进一步 拓展 电信 设备 制造 
商 市 场 ,其 中 对 中 兴 通 讯 ,大 唐 移动 等 国内 知名 通信 设备 制 
造 商 的 销售 份额 均 取得 较 大 幅度 的 提升 。 

2009 年 ,实现 营业 收入 169 543 万 元 ,同比 增长 2. 6%， 
实现 利润 总 额 21 339 万 元 ,同比 增长 25. 83% ;归属 于 母 公司 
所 有 者 的 净利 润 18 263 万 元 ,同比 增长 22. 1% 。 

随 着 我 国 经 济 发 展 ,各 行业 对 电线 安全 性 能 的 要 求 不 
断 提高 ,特别 是 对 特种 电缆 提出 了 个 性 化 要 求 。 公 司 于 
2010 年 正式 收购 常州 船用 电线 有 限 责 任 会 司 , 将 其 在 船用 
电缆 领域 的 技术 积累 较 快 地 转移 到 产业 化 平台 ,增强 公司 
在 特种 电线 领域 的 竞争 实力 。 

公司 将 依托 设立 在 公司 的 博士 后 科研 流动 站 .江苏 省 
电缆 工程 研究 中 心 , 加 大 与 浙江 大 学 、 大 连理 工大 学 、 上 海 
电线 研究 所 等 科研 院 校 的 横 问 联合 ,重点 开发 光伏 电缆 、 厂 
用 电缆 、 高 阻 燃 数据 电缆 .电梯 用 电缆 、 薄 壁 机 车 车 辆 电缆 
等 特种 电缆 以 及 导电 塑料 ,高 阻 燃 塑料 等 特种 电缆 材料 。 

英 威 腾 : 变 频 器 行业 内 资 品牌 领军 企业 

公司 在 起 重 .冶金 .电梯 等 变频 器 高 端 应 用 领域 获得 技 
AR EK ,产品 市 场 空间 得 到 进一步 拓展 。2009 年 ,公司 实现 
营业 妆 入 32 121. 55 万 元 ,同比 增长 31. 12% ;实现 营业 利润 
6 585.03 万 元 ,同比 增长 47. 80% ;实现 净利 润 8 168. 30 万 
元 ,同比 增长 100. 65% 。 

科 华 恒 盛 :UPS 本 土 品牌 中 排名 第 一 

2009 年 一 二 季度 ,国内 UPS 市 场 仍 持续 低迷 ; 直到 三 
季度 ,市 场 需求 开始 回升 ;四 季度 随 着 经 济 复苏 以 及 用 户 行 
业 采 购 旺 季 的 到 来 ,市 场 销售 呈现 明显 回暖 现象 。 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 46 645. 43 万 元 ,同比 增长 
8. 15% ;实现 利润 总 额 8 151. 76 万 元 ,同比 增长 63. 55% ; 实 
现 净 利润 6 989. 25 万 元 ,同比 增长 68. 74% ;实现 归属 于 上 市 
公司 股东 的 净利 润 6 963. 5 万 元 。 

公司 UPS 销售 额 在 国内 市 场 份 额 进一步 提升 ,在 中 国 
市 场 销售 (包括 国外 品牌 在 内 ) 的 UPS 产品 销售 额 排名 中 ， 
位 居 第 四 ,连续 多 年 位 列 本 土 品 牌 第 一 , 稳 居 领 先 地 位 。 

北京 科 锐 :生产 智能 配 电网 产品 

2009 年 ,实现 营业 收入 56 054 万 元 ,同比 增长 16. 04% ; 
实现 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 6 999 万 元 ,同比 增长 
19. 65% ,公司 租 利 能 力 有 所 提高 。 

公司 的 主 营 业务 为 12kV 配 电 及 控制 设备 的 研发 .生产 
和 销售 。 方 回 有 两 个 ,一 是 配 电 网 故障 处 理 ,主要 产品 包括 
故障 指示 器 ,智能 型 环 网 柜 和 重合 器 ,这 些 产 品 都 是 智能 配 
电网 建设 的 主要 产品 ,将 为 公司 提供 新 的 市 场 空 间 ; 二 是 模 
. 块 化 变电站 ,主要 产品 包括 箱 式 变 电站 、 永 磁 机 构 真 空 开关 
设备 等 。 

森 源 电气 :加 强 新 产品 研发 

2009 年 ,公司 实现 主 营业 务 收 入 40 477. 27 万 元 ,同比 增 
长 22. 34% ;利润 总 额 7 165. 90 万 元 ,同比 增长 16.91% ; 净 
利润 5 702.62 万 元 (扣除 非 经 常 性 损益 后 ), 同比 增 
37.75% 。 


企业 概况 


公司 2009 年 进一步 加 强 了 新 产品 的 研发 ,适时 研发 出 
轨道 交通 专用 的 27. Sky 断路 器 ,高 庄 开 关 成 套装 置 , 城 网 
改造 专用 的 24kV 断路 器 和 成 套 开 关 装 置 ,为 公司 在 轨道 交 
通 ,高压 和 城 网 改造 领域 的 市 场 开拓 提供 了 有 力 支撑 。 

公司 依靠 传统 产品 销售 渠道 的 优势 ,着力 推动 以 SAPF 
有 源 滤波 装置 智能 电网 配套 设备 .轨道 交通 电器 产品 等 为 
代表 的 新 产品 的 市 场 拓 展 和 销售 工作 。 

特 锐 德 :铁路 箱 式 变电站 收入 大 幅 增 加 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 39 133. 08 万 元 ,同比 增长 
44.41% ;实现 营业 利润 9 508. 77 万 元 ,同比 增长 35. 99% ; 实 
现 净 利润 8 332. 71 万 元 ,同比 增长 36. 17% , 

公司 产品 以 户外 箱 式 电力 设备 为 主 。2009 年 ,中 国 高 
速 铁路 总 体 投入 迅速 增 大 ,煤炭 企业 安全 改造 加 速 推进 , 电 
网 建设 稳步 推进 ,这 些 因素 都 为 刚刚 上 市 的 特 锐 德 带 来 了 
更 多 的 发 展 机 遇 。 铁 路 市 场 方面 ,2009 年 公司 中 标的 客运 
专线 铁路 电力 远 动 箱 式 变电站 开始 陆续 交付 使 用 。 煤 炭 市 
场 方面 ,煤炭 行业 的 双 电 源 改 造 持续 稳定 发 展 ,对 35kV 智 
能 箱 式 变电站 .35/10kyV 移动 箱 式 变电站 的 需求 量 急速 增 
加 。 此 外 ,公司 在 东北 电力 市 场 和 华北 电力 市 场 的 开拓 也 
为 公司 带 来 新 的 业绩 增长 点 。 

九 洲 电气 :研发 风力 发 电 变 流 器 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 37 698. 80 万 元 ,同比 增长 
25. 94% ;营业 利润 5 459. 54 万 元 ,同比 增长 39% ; 归属 上 市 
公司 股东 的 净利 润 4 679. 24 万 元 ,同比 增长 29. 70% 。 

2009 年 ,公司 兆 瓦 级 风力 发 电 变 流 器 试验 平台 建成 投 
运 , 直 驱 型 和 双 馈 型 兆 瓦 级 风力 发 电 变 流 器 产品 顺利 下 线 ; 
年 产 500 £ (E) 高压 变频 器 扩建 项 目 和 年 产 200 套 兆 瓦 级 
风力 发 电 变 流 器 产业 化 项 目 被 列 人 国家 拉动 内 需 重点 建设 
项 目 ,并 获得 1 190 万 元 国家 资金 支持 。 

高 压 电 机 是 工业 领域 节能 工作 的 重点 ,电机 系统 节能 
列 和 人 了 "十 一 五 "十 大 重点 节能 工程 之 一 ,也 是 我 国 重点 鼓 
励 和 发 展 的 实现 节能 减 排 和 生态 环保 工作 的 重要 手段 之 
一 。2008 年 第 四 季度 起 ,国家 投入 4 万 亿 元 进行 铁路 、 公 
路 .机场 ,水 利 等 重大 基础 设施 建设 以 及 城市 电网 和 农村 电 
网 的 改造 。 这 些 项 目的 建设 实施 对 公司 的 高 压 变频 器 ,高 
频 开 关 直 流 电源 和 电气 控制 及 自动 化 产品 产生 有 效 需求 。 

同时 ,风力 和 太阳 能 等 可 再 生 能 源 的 利用 受到 越 来 越 
大 的 关注 ,也 必 将 为 公司 拟 批量 生产 的 风电 核心 部 件 一 一 
风力 发 电 变 流 器 提供 巨大 的 市 场 需求 。 

合 康 变频 :通用 高 压 变频 器 为 主 | 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 29 566. 07 万 元 ,同比 增长 
74. 139 ;营业 利润 7 044. 06 万 元 ,同比 增长 71. 27% ;归属 于 
上 市 公司 股东 的 净利 润 7 037. 57 万 元 ,同比 增长 83. 61% 。 

2009 年 ,公司 取得 订单 合同 607 台 , 同 比 增长 31. 1% ; 
订单 合同 金额 54 246. 55 万 元 ,同比 增长 49% 。 

合 康 变频 进入 高 压 变频 器 领域 较 早 ,在 高 压 变频 矢量 
控制 和 功率 单元 能 量 回馈 技术 的 研发 应 用 方面 处 于 领先 地 
位 。 公 司 是 高 压 变频 器 国家 标准 的 主要 参与 制定 单位 之 
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”中 国电 器 工业 年 鉴 


一 ,已 获得 9 项 实用 新 型 专利 , 另 有 9 项 发 明 专利 已 进入 实 
质 审 查 阶段 。 

公司 生产 的 高 压 变频 器 ,可 细 分 为 通用 高 压 变频 器 和 
高 性 能 高 压 变频 器 两 大 系列 ,但 是 高 性 能 高 压 变频 器 产品 
只 有 应 用 于 矿井 提升 机 牵引 的 变频 器 。 

中 国 西 电 : 输 配 电 一 次 设备 成 套 企业 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 140.3 亿 元 ,同比 增长 
7.8% ;实现 营业 利润 14. 04 亿 元 , 利 渔 总 额 14. 25 亿 元 , 净 
利润 11. 92 亿 元 ,归属 于 母 公司 股东 的 净利 润 11. 55 亿 元 ， 
同比 分 别 增长 16. 07% .18.019% 、13.31% 和 14. 66% 。 

成 功 研 制 800kV 特 高 压 工程 直流 换 流 阀 、+800kV 特 
高 压 干 式 空 心平 波 电 抗 器 .1 000kV 特 高 压 并 联 电抗 器 等 重 
大 关键 设备 ,研制 完成 超 高 压 直 流 输电 用 直流 开关 等 21 个 
超 高 压 直 流 输 电 换 流 站 直流 场 成 套 设 备 ,开发 成 功 交 流 可 
控 电抗 器 等 产品 ,研发 成 功 新 型 静止 无 功 补偿 成 套装 置 
(SVC) .固定 式 直流 融 冰 兼 SVC 成 套 设备 等 重点 成 套装 置 。 

超 高 压 直流 输电 重大 成 套 技术 装备 开发 及 产业 化 项 
目 . 超 ( 特 ) 高 压 大 容量 开关 实验 技术 开发 实验 室 建 设 项 目 
分 别 获得 2009 年 度 国 家 科技 进步 奖 一 等 奖 和 二 等 奖 ,1 100 
kV 交流 输 变 电 关键 技术 研究 .设备 研制 及 工程 应 用 项 目 获 
2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 特等 奖 。 

重点 提高 产品 的 安全 性 .可靠 性 和 智能 化 。 开 展 特 高 
压 关 键 设 备 与 关键 件 .核心 材料 .核心 工艺 的 研发 ;加 强 智 
能 化 电网 设备 的 研发 和 推广 应 用 ,包括 对 电网 一 次 设备 在 
线 监 测 和 综合 分 析 系 统 研发 在 内 的 二 次 控制 与 智能 化 系统 
设备 ;开展 交流 灵活 输电 和 柔性 直流 输电 成 套装 备 技术 的 
研究 ;研制 包括 高 压 变频 器 .高压 软 起 动 装置 在 内 的 新 型 电 
力 电子 装备 技术 。 


正泰 电器 :低压 电器 全 面 解 决 方案 提供 商 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 480 151. 74 万 元 ,同比 增长 
8. 09% ;实现 营业 利润 70 052. 37 万 元 ,同比 增长 18. 43% ; 实 
现 净 利润 57 196. 80 万 元 ,同比 增长 31.03% ; 实现 归属 母 公 
司 净利 润 52 234. 37 万 元 ,同比 增长 34. 46% 。 

2009 年 公司 致力 于 技术 创新 ,自主 开发 了 N 系列 产 
品 ,完成 了 NM8 `CJX1 等 13 项 产品 流程 的 再 造 与 DZ47 Gil 
触 点 自动 焊接 专机 N 系列 万 能 断路 器 自动 检测 线 等 23 项 
技术 改造 项 目 , 并 通过 了 验收 。 子 公司 上 海 诺 雅克 电气 有 
限 公司 配 电 类 产品 EX9 系列 已 取得 3C 认证 ,并 投入 小 批量 
生产 和 工业 试 运行 ;控制 类 产品 已 完成 生产 设备 的 安装 、 检 
测 和 调试 。 上 海 正泰 电源 系统 有 限 公司 完成 注册 ,组 建 了 
技术 和 管理 团队 ,开展 了 产品 研发 。 公 司 与 上 海 电 器 科学 
研究 所 (集团 ) 有限 公司 签署 合作 协议 ,成立 上 海 电 科 电器 
科技 有 限 公 司 。 - 

四 、 电 气 二 次 设备 行业 :价格 竞争 激烈 

以 提供 输 变 电 二 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 国电 南 自 
(600268 ) .国电 南 瑞 (600406) , 38 St BL FX (600590 ) 、 许 继 电 
fit (000400 ) .河南 思 达 (000676) 、 东方 电子 (000682) .银河 
科技 4000806) 、 阿 继电器 (000922) 、 金 智 科 技 (002090) F 
陆 电 子 (002121) .智光 电气 (002169) ,万 力 达 (002180) 、 理 
工 监测 (002322)13 家 公司 。 二 次 设备 行业 平均 营业 收入 为 
104 165 万 元 ,净利 润 3 754 万 元 ,股东 权益 94 474 万 元 ,每 股 
收益 0. 18 元 , 净 资 产 收益 率 6. 09% , 远 低 于 沪 深 上 市 公司 
的 平均 水 平 ,与 一 次 设备 行业 差距 开始 缩小 。 平 均 总 资产 
188 154 万 元 ,资产 负债 率 49.79% ,流动 比率 1.56, 速 动 比 
R 1.20 ,资产 流动 性 正常 。 电 气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 
营 情 况 见 表 3。 


表 3 电气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 


g g | 总 股本 | 营业 收入 | 同比 增长 净利 润 | 同比 增长 | 每 股 收益 | 净 资 产 收益 率 | 资产 负债 率 | 流动 | aa 
(万 股 ) | (万 元 ) | (%) | (万 元 ) | ce) | (元 ) (% ) (% ) 比率 “| 比率 





许 继 电 气 303 961 
* ST ik 77 807 
东方 电子 94 489 
银河 科技 101 934 
* ST 阿 继 12 547 
金 智 科 技 44 988 
科 陆 电子 43 474 
智光 电气 43 909 
万 力 达 12 079 
理工 监测 12 546 
电 南 自 189 614 
电 南 瑞 177 869 
RRB 238 928 
平均 104 165 








从 表 3 可 以 看 到 ,二 次 设备 行业 营业 收入 同比 增长 
5.35% ,净利 润 同比 增长 127. 57% , 净 资 产 收 益 率 6. 09% , 
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5. 76 44.96 1. 80 1. 30 
_28. 52 70. 45 0.92 | 0.58 
1.61 18. 42 3.23 | 283 
3.91 59. 64 1. 46 1.22 
-84.25 79.78 0.66 | 0.49 
10. 90 36. 19 1.96 1.41 
16. 10 48. 86 1.53 | 1.08 
11.64 52, 58 1. 48 1,15 
6.72 10.43 | 7.16 | 6.02 

8. 90 3.42 “| 26.75 | 26.03 
9.67 64.85 | 1.19 | 0.95 
23. 80 57, 18 1.42 | 0.89 
5, 86 51.92 1.49 1.22 
”6.09 49. 79 1. 56 1. 20 





获 利 再 次 低 于 一 次 设备 行业 , 远 低 于 发 电 设备 行业 。 这 说 
明 随 着 电力 行业 的 发 展 , 目 动 化 技术 不 断 问 软 硬件 集成 化 、 


规模 化 的 方向 转变 ,来 自 国 内 外 的 竞争 对 手数 量 持续 增加 ， 
能 力 不 断 提高 ,二 次 设备 行业 市 场 竞争 激烈 。 在 量 大 面 广 、 
技术 要 求 相对 较 低 的 低 端 市 场 上 ,由 于 参与 竞争 的 公司 较 
多 ,加 之 电力 行业 招 投标 规则 发 生变 化 ,毛利 率 大 大 低 于 
2002 年 前 水 平 ,但 开始 好 转 。 

2010 年 ,国家 加 大 经 济 结构 调整 力度 ,重视 发 展 低 碳 经 
济 ,大力 推广 清洁 能 源 , 电 网 发 展 进入 了 以 特 高 压 电 网 为 骨 
十 网 架 , 各 级 电网 协调 发 展 ,以 信息 化 ,自动化 .互动 化 为 特 
征 的 坚强 智能 电网 建设 的 新 时 期 , 输 配 电 设备 制造 二 次 设 
备 行业 将 迎 来 新 的 重大 机 过 。 

随 着 太阳 能 .风电 、 核 电 等 清洁 能 源 的 大 规模 开发 利 
用 ,清洁 能 源 产 业 及 接 和 人 系统 领域 快速 发 展 , 配 调 一 体 化 、 
小 区 用 电 智 能 化 .智能 电表 .智能 家 电 等 中 低压 智能 化 设备 
的 推广 应 用 ,电动 汽车 充 放 电站 等 新 增 电 力 增值 服务 ,也 为 
二 次 设备 产业 提供 了 巨大 的 市 场 空间 和 广阔 的 发 展 前 景 。 

我 国 轨道 交通 行业 正 处 于 跨越 式 发 展期 ,至 2015 年 前 
后 ,北京 上海 .广州 等 22 个 城市 将 建设 79 条 轨道 交通 线 
路 ,总 长 2 259. 84km, 总 投资 8 820.03 亿 元 。 轨 道 交 通 自动 
化 技术 是 保证 轨道 交通 安全 运行 .支撑 轨道 交通 快速 发 展 
的 必要 基础 ,市 场 前 景 广阔 。 

国电 南 瑞 :业绩 显著 提高 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 17.79 亿 元 ,同比 增长 
29. 21% ;实现 妇 属 于 上 市 公司 普通 股东 的 净利 润 2.50 亿 
元 ,同比 增长 44. 50% ;实现 基本 每 股 收益 0. 98 元 。 

公司 加 强 智能 电网 关键 技术 研究 与 关键 装备 研制 , 参 
与 试点 示范 工程 建设 ,提高 科研 成 果 转 化 率 , 引 领 电 网 技术 
发 展 ,促进 同 源 技术 发 展 。 进 一 步 整合 研发 资源 ,开展 智能 
电网 调度 .用 电信 息 采 集 .智能 变电站 智能 配 电 设备 及 调 
控 一 体 自动 化 等 重大 关键 技术 攻关 。 

完成 非 公 开 增 发 股票 ,募集 发 展 资 金 , 加速 实 现 公司 在 
智能 电网 .轨道 交通 自动 化 产业 的 扩张 。 巩 固 传 统 产业 优 
势 , 培 育 新 增长 点 ,通过 并 购 、 合 作 新 建 等 资本 运作 方式 , 扩 
大 经 济 规模 。 

2010 年 ,公司 计划 新 签 合 同 33 亿 元 ,计划 实现 销售 收 
入 22.3 亿 元 ,归属 于 上 市 公司 普通 股东 的 净利 润 3 24 
亿 元 。 

国电 南 自 :“ 三 足 鼎 立 ” 发 展 模式 

2009 年 ,实现 营业 收入 189 614.38 万 元 , 同比 增长 
12.94% ;实现 营业 利润 6 837. 62 万 元 ,同比 增长 46. 31% ; X 
现 利润 总 额 14 193. 79 万 元 ,同比 增长 18. 23% ;实现 净利 润 
11 388. 62 万 元 ,同比 增长 10. 46% , 其 中 归属 母 公司 的 净利 
润 达到 8 931. 02 万 元 ,同比 增长 10. 39% 。 

市 场 竞 争 进 一 步 加 剧 ,二 次 设备 价格 下 降 , 低 价 中 标 现 
象 时 有 发 生 。 公 司 一 方面 抓 住 国家 推进 电网 改造 ,发 展 新 
能 源 ( 风 电 ,太阳 能 ,核电 ) .轨道 交通 (高 速 铁路 .地铁 ,城市 
轻轨 ) 的 投资 机 遇 ,积极 拓展 市 场 ,加 大 产品 的 推广 力度 , 建 
立 完善 的 售后 服务 体系 ,增强 产品 竞争 力 。 另 一 方面 ,实施 
战略 调整 ,由 “1 +4+1” 的 发 展 模式 调整 为 "三 足 上 易 立 ” 的 发 
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展 模式 ,通过 大 力 发 展 电力 自动 化 产业 .新 能 源 节 能 减 排 自 
动 化 产业 .智能 化 一 次 设备 产业 ,增强 公司 竞争 力 ,应 对 新 
的 市 场 竞 争 环境 。 

理工 监测 :从事 电 力 高 压 设 备 在 线 监测 产品 开发 

公司 全 年 实现 营业 收入 12546 万 元 ,同比 增长 
11. 16% ;利润 总 额 8 258 万 元 ,同比 增长 62.03% ;净利 润 
7 610 万 元 ,同比 增长 61. 09% 。 

公司 主要 从 事 电力 高 压 设备 在 线 监 测 产品 的 开发 、. 生 
产 和 销售 。 主 导 产 品 变压器 色谱 在 线 监测 系统 (MGA ) 广泛 
应 用 于 国家 电网 公司 .南方 电网 公司 RARER RIG 
金 .石化 ,铁路 等 大 型 企业 。 

2009 年 7 月 ,国家 电网 公司 明确 提出 ,从 2010 年 起 全 
面 推 广 实施 设备 状态 检修 ,全 面 提升 设备 智能 化 水 平 ,推广 
应 用 智能 设备 和 技术 ,实现 电网 安全 在 线 预警 和 设备 智能 
化 监控 。 这 为 电力 在 线 监 测 产品 提供 了 广阔 的 市 场 空间 。 

许 继 电 气 :业绩 开始 恢复 

2009 年 ,公司 营业 收入 突破 30 亿 元 ,同比 增长 
16. 85% ;实现 净利 润 13 020 万 元 ,同比 增长 240. 77% 。 

在 国家 电网 公司 二 次 设备 4 次 集中 规模 招标 采购 中 ， 
公司 在 四 川 电 网 同 杆 并 架 线路 保护 .重庆 电网 220kV 监控 、 
华东 网 局 S00kYV 保护 项 目 中 实现 了 重大 突破 ,并 在 山东 电 
网 220kV 保护 和 甘肃 电网 7S0kV 保护 方面 获得 最 大 中 标 份 
额 ,取得 了 在 国家 电网 高 端 市 场 的 历史 最 好 成 绩 ,为 公司 新 
一 代 继 电 保 护 及 自动 化 系统 设备 在 全 国 主 网 的 全 面 . 合 理 
布局 莫 定 了 坚实 基础 。 

在 智能 化 变电站 市 场 开拓 方面 ,公司 一 举 中 标 广 东阳 
江 核 电站 升 压 变 电站 所 有 二 次 保护 、 监 控 系 统 等 设备 ;中 标 - 
辽宁 220ky 马 山 变 智 能 化 技术 研究 与 应 用 项 目 , 为 该 项 目 
提供 智能 化 的 保护 监控 设备 .过 程 层 网 络 设备 及 电子 式 互 
感 髓 等 设备 。 

公司 紧 抓 国家 铁路 建设 的 大 好 机 遇 , 先 后 中 标 郑 西 客 . 
运 专线 武汉 动车 段 、 广 州 动车 段 , 洛 湛 线 电气 化 改造 等 一 
大 批 国 家 重点 轨道 交通 工程 项 目 。 在 国家 重点 工程 配套 设 
施 建 设 方面 , 继 中 标 南 水 北 调 中 线 一 期 工程 总 干渠 黄河 
北 一 漳 河 南 电 气 设备 合同 后 ,再 次 中 标 东 线 山 东 干 线 工 程 
韩 庄 泵 站 电气 设备 合同 。 

在 直流 输电 控制 保护 方面 ,公司 中 标 葛 沪 直 流 综合 改 
造 和 西北 ( 宁 东 ) 一 华北 (山东 ) + 660kV 直流 输电 两 个 重点 
工程 控制 保护 设备 供 货 合同 ,继续 保持 公司 在 直流 输电 控 
制 保护 领域 的 领先 地 位 。 

金 智 科技 :研发 数字 化 变电站 系统 成 套 设 备 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 44 988. 20 万 元 ,同比 增长 
13. 97% ;实现 蔡 业 利润 3 749. 49 万 元 ,同比 增长 3.44% ; 实 
现 净利 润 5 025. 02 万 元 ,同比 增长 1. 97% 。 

公司 的 发 电 自 动 化 业务 以 ECMS 系统 (电气 监控 管理 
系统 ) 为 核心 ,继续 保持 国内 市 场 份额 第 一 的 领先 地 位 ,并 
在 发 电厂 NCS( 网 控 微 机 监控 系统 ) 等 产品 推广 上 取得 较 好 
业绩 ;在 风电 自动 化 系统 、 核 电站 及 工业 企业 电气 安全 自动 


267 


中 国电 器 工业 年 鉴 


装置 市 场 取得 进展 。 公 司 中 标 华 能 集团 .华电 集团 ARR 
团 .国电 集团 .中 电 投 集团 及 其 他 发 电 企业 所 属 大 型 发 电厂 
GG 300MW 及 以 上 机 组 的 大 型 发 电厂 电气 自动 化 系统 
及 保护 装置 等 。 

在 开 服 务 业 务 方面 ,成 为 国家 电网 公司 2009 ~ 2010 年 
信息 网 络 设 备 及 信息 安全 产品 集中 采购 及 国家 电网 公司 
SG186 协同 办 公 系 统 的 人 围 协 议 供 贷 商 。 除 在 大 型 电力 企 
业 的 信息 化 建设 .运行 维护 服务 方面 继续 保持 相当 规模 ,在 
江苏 烟草 行业 继续 保持 领先 优势 外 ,还 成 为 江苏 广电 CMTS 
及 城 域 网 的 协议 供 货 商 ,签署 北京 地 铁 大 兴 线 的 PIS 无 线 网 
络 系 统 等 项 目 。 

以 数字 化 变电站 系统 为 重点 ,完成 数字 化 变电站 系统 
成 套 设备 的 研发 ,形成 和 完善 了 全 套数 字 化 变电站 调试 、 维 
护 技术 和 产品 。 

智光 电气 :自主 生产 制造 模式 为 主 
2009 年 ,公司 营业 收入 43 909 万 元 ,同比 增长 17. 78%; 
归属 母 公司 净利 润 4 013 万 元 ,同比 增长 47. 50% 。 

公司 主 营 产品 消 弧 选 线 系统 2009 年 市 场 占有 率 可 达 
38% ;高 压 变频 产品 先后 中 标 武 汉 钢 铁 、 首 都 钢铁 、 南 方 水 
泥 . 蔓 东 水 泥 、 华 渔 电 力 、 中 石化 等 大 型 工业 集团 用 户 , 在 
600MW 大 型 电厂 .超大 容量 (10 000kV ' A、12 500kV - A) 
等 应 用 方面 继续 领先 国内 同行 业 厂 家 ;电力 信息 化 产品 在 
贵州 省 电力 公司 .重庆 市 电力 公司 、 浙 江 省 电力 公司 均 实 现 
突破 。 

2009 年 ,完成 高 压 变 频 器 的 变频 软 起 动 和 工 频 无 扰 切 
换 技 术 .同步 机 变频 调 速 技 术 .皮带 机 应 用 技术 .高 海拔 适 
用 高 压 变 频 器 产品 .四 象限 高 压 变 频 技 术 等 的 研发 ;完成 消 
弧 选 线 系统 新 型 于 控 制 器 的 技术 研发 和 产品 试制 ;与 清华 
大 学 就 高 压 静 止 无 功 补偿 装置 SVC 开展 产 学 研 联合 开发 。 

达到 公司 主 营 产 品 规划 的 产能 ,其 中 一 次 设备 ( 消 弧 线 
圈 接地 变压器 移 相 变压器 ) 的 产量 达到 131 万 kV + A, 较 
2008 年 的 48 万 kV : A 实现 较 大 增长 ,公司 实现 了 向 “自主 
生产 制造 模式 为 主 的 全 面 转型 。 

万 力 达 :厂矿 企业 自动 化 市 场 竞争 激烈 


由 于 原来 专业 从 事 网 外 自动 化 市 场 的 公司 以 及 电网 自 


动 化 市 场 行业 内 的 老牌 企业 及 其 子 企 业 的 加 入 ,厂矿 企业 
自动 化 市 场 竞争 日 趋 激烈 。2009 年 ,公司 实现 营业 收入 
12 079 万 元 ,同比 下 降 0. 48% ;营业 利润 1 203 万 元 ,同比 下 
降 28. 71% ;实现 归属 于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 2 248 万 元 ， 
同比 下 降 18. 70% 。 
公司 产品 平均 销售 毛利 率 同 比 下 降 7.27% ,变电站 综 
合 自动 化 系统 .高 频 开 关 和 直流 电源 产品 毛利 率 分 别 下 降 
11. 81% .26. 72% 。 芯 片 等 相关 主要 材料 价格 上 涨 导 致 产品 
成 本 上 升 ,公司 车 业 成 本 较 上 年 增长 16. 22% ,其 中 变电站 
综合 自动 化 系统 、 高 频 开关 直流 电源 产品 成 本 率 分 别 为 
53.95% .73. 39% ,分 别 较 上 年 增长 11. 81% .26. 72% 。 
公司 将 按照 招股 说 明 书 中 募集 资金 投资 项 目 建设 的 计 


划 ,积极 推进 产品 和 技术 研发 ,全 面 推进 募集 资金 项 目 中 
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IEC 61850 标准 的 新 型 厂矿 供 用 电 系 统 自动 化 项 目 和 低压 
电气 自动 化 产品 项 目 ,完成 数字 化 变电站 产品 等 研发 项 目 。 

银河 科技 :主打 产业 变压器 业务 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 101 934 万 元 ,同比 下 噬 
41. 91% ;实现 营业 利润 10 788 万 元 ,同比 增长 198. 05% ; H 
属于 母 公司 的 净利 润 4 609 万 元 ,同比 增长 123. 23% 。 

下 属 公司 江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 (以 下 简称 江 

变 ) 签 订 的 电力 变压器 合同 金额 占 合同 总 金额 的 近 1/3, 在 
内 蒙古 电网 取得 突破 ,并 承接 了 国内 220kV 级 别 最 大 容量 
(42 万 kV 'A) 的 电力 变压器 合同 ,提升 了 公司 电力 变压器 
的 档次 。 下 属 公司 广西 柳州 特种 变压器 有 限 责任 公司 (以 


“下 简称 柳 变 ) 充 分 发 挥 成 本 控制 较 好 ,产品 种 类 多 的 优势 ， 


2009 年 非 整 流 变 压 器 的 产品 销售 额 已 占 到 全 年 总 销售 额 的 
半壁 江山 ,显示 出 较 强 的 竞争 能 力 和 适应 能 力 。 随 着 产品 
结构 调整 的 深入 ,公司 将 逐渐 形成 整流 变压器 ,电力 变压器 
两 个 产品 市 场 相互 补充 、 相 互 促进 的 良好 格局 ,减少 行业 周 
期 性 波动 给 公司 带 来 的 冲击 ,促进 了 主 营 业务 的 持续 发 展 。 

下 属 公司 江 变 为 研制 超 高 电压 变 讨 器 启动 了 大 规模 技 
术 改 造 ,成 为 江西 省 机 械 行 业 为 数 不 多 的 产业 振兴 项 目 之 
一 。 改 造 完成 后 , 江 变 将 具有 生产 、 测 试 超 高 电压 变压器 的 
能 力 和 试验 手段 ,从 而 提升 江 变 的 市 场 优势 和 行业 地 位 。 

2009 年 柳 变 的 整体 搬迁 工作 也 取得 了 实质 性 进展 。 搬 
迁 完 毕 后 , 柳 变 将 达到 每 年 1 000 万 kV + A 的 产能 。 

江 变 应 加 大 风力 发 电机 配套 变压器 、 铁 路 电气 化 高 压 
座 引 变压器 等 新 产品 的 研发 力度 ,争取 在 新 兴 的 细 分 市 场 
上 占据 一 席 之 地 ,同时 高 质量 完成 试验 站 升级 改造 工程 , 解 
决 后 续 发 展 的 瓶 开 ,为 公司 进军 超 高 压 变 压 器 领域 做 好 
准备 。 

柳 变 应 加 快 推进 ZHSFPTB 一 720007132 整流 变压器 研 
发 . 非 晶 合金 变压器 优化 工作 ,巩固 原 有 的 技术 领先 优势 。 

科 陆 所 子 :产品 链 延 伸 至 一 次 设备 领域 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 4 473.77 万 元 ,同比 增长 
10. 19% ;实现 营业 利润 8 217. 70 万 元 ,同比 增长 60. 99% ; 实 
现 利润 总 额 9050.97 万 元 ,同比 增长 51.98% ;实现 净利 泣 
7 859. 17 万 元 ,同比 增长 41. 41% 。 

在 智能 电能 表 产 品 方面 ,公司 抓 住 国家 电网 公司 集中 
规模 招标 采购 的 契机 ,成 立国 网 项 目 攻关 小 组 ,第 一 批 招标 
过 程 中 一 举 中 标 。 随 着 国 网 集中 招标 的 大 规模 展开 ,公司 
智能 电能 表 的 市 场 占有 率 进 一 步 提升 。 同 时 ,国际 市 场 由 
亚洲 非洲 ,拉丁 美洲 等 发 展 中 国家 问 欧美 发 达 国 家 延伸 。 

电源 产品 已 进入 火电 水电、 风电 和 垃圾 发 电 领 域 , 正 
在 为 进入 核电 领域 做 准备 。 标 准 仪器 仪表 产品 在 巩固 原 有 
市 场 份额 的 基础 上 ,积极 开拓 海外 市 场 。 

智能 电网 规划 和 建设 中 应 用 的 新 技术 和 新 标准 将 极 大 
地 促进 电力 系统 一 次 .二 次 设备 的 快速 融合 ,并 向 光 机 电 一 
体 化 和 数字 化 方 癌 高 速 发 展 。 公 司 技术 中 心 已 着 手 智 能 变 
电站 的 研发 。 为 配合 智能 变电站 项 目的 实施 ,公司 参股 武 
汉 和 沐 电 气 有 限 公 司 ,将 产品 链 延 伸 至 一 次 设备 领域 。 


公司 将 加 大 用 电 自 动 化 ,电能 表 、 标 准 仪器 仪表 ,电力 
操作 电源 等 原 有 产品 的 研发 与 生产 ,积极 开发 智能 /网 络 电 
能 表 、 高 中 低压 变频 器 ,智能 变电站 、 电 力 操作 电源 、 无 功 补 
偿 与 谐 波 抑制 装置 配 电 自动 化 设备 .电子 互感 器 .风电 变 
流 器 等 产品 ,扩大 新 应 用 领域 的 市 场 份额 。 

素 豪 科技 :控股 深圳 卓 克 节能 科技 有 限 公司 

2009 年 ,公司 实现 营业 收入 238 928 万 元 ,同比 增长 
4.8% ;实现 营业 利润 10 999 万 元 ,同比 增长 17. 98% ;净利 润 
10 977 万 元 ,同比 增长 18.27% 。 智 能 建筑 电气 ,发 电机 及 电 
源 ,装备 信息 产品 分 别 实现 销售 收入 144 273 万 元 .37 837 万 
元 ,$1 367 万 元 。 

公司 是 国内 智能 建筑 电气 领域 为 数 不 多 的 同时 具备 
“三 甲 "资质 (建筑 智能 化 系统 集成 设计 甲 级 资质 ,建筑 智能 
化 工程 专业 承包 一 级 资质 ,计算 机 信息 系统 集成 一 级 资质 ) 
的 企业 之 一 ,也 是 目前 国内 唯一 能 生产 智能 建筑 电气 全 系 
列 产品 的 企业 。 公 司 的 经 营 策略 是 以 智能 电气 产品 促进 服 
务 品牌 ,以 服务 业务 带动 产品 销售 ,因而 在 行业 内 具有 很 强 
的 竞争 力 , 近 三 年 市 场 份额 一 直 保持 在 前 三 位 。 

2009 年 10 月 ,公司 投资 控股 深圳 卓 克 节能 科技 有 限 公 
司 , 以 合同 能 源 管理 的 模式 在 建筑 节能 领域 推广 发 展 。 卓 
克 公司 是 国内 能 源 合同 管理 模式 先行 者 之 一 ,其 推广 的 高 


周 年 


聚 神 于 西部 


企业 概况 


频 电 磁 灯 (俗称 无 极 灯 ) 产 品 已 在 城市 道路 .工业 建筑 物 等 
领域 有 多 项 成 功 案例 。 借 助 于 日 克 能 源 管 理 ,公司 将 在 智 
能 建筑 行业 率先 实现 由 电气 集成 向 “电气 集成 + 能源 服务 ” 
的 转型 。 同 时 ,合同 能 源 管理 业务 较 高 的 利润 率 也 有 助 于 
提升 公司 总 体 利润 率 水 平 。 

公司 抓 住 国家 在 电网 .电信 网 .铁路 网 以 及 基础 设施 方 
面 加 大 投入 的 市 场 机 过 ,重点 在 高 端 行业 拓展 发 电机 及 电 
源 市 场 。 应 急电 源 车 是 国家 电网 公司 为 应 对 自然 灾害 而 配 
备 的 移动 应 急 供电 设备 ,该 项 目 属国 家 级 采购 ,技术 要 求 
高 ,竞争 非常 激烈 ,公司 取得 该 项 目 35 台 400kW 应 急 移动 
电源 车 的 订单 。 首 批 应 急 移 动 电源 村 顺利 通过 验收 后 ,再 
次 获得 国家 电网 公司 SOOKW 应 急电 源 车 14 台 ,200kW 应 急 
电源 车 3 台 的 订单 。 同 时 ,公司 发 电机 及 电源 产品 还 成 功 
进入 高 速 铁路 高 压 发 电机 组 市 场 ,人 围 中 国电 信 .中 国 移动 
集中 采购 等 多 个 大 型 项 目 。 

2009 年 初 , 泰 豪 科 技 投 资 成 立 北 京 泰 豪 联 星 技术 有 限 
公司 ,致力 于 卫星 导航 产业 终端 设备 组 件 、 系 统 、 整 机 制造 
和 销售 ,具有 3 KA AEP GPS 卫星 信号 模拟 器 的 
设计 生产 能 力 。 

【 携 稿 人 ;中 信 建 投 证 券 研 究 所 自 亦 话 】 


ee 


立 形 于 五 洲 


一 一 天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公司 建 企 40 周年 巡礼 


1970 ~ 2010 年 ,在 40 年 的 风雨 发 展 历程 中 ,天 水 长 城 
开关 厂 有 限 公司 伴随 着 共和 国 发 展 的 步伐 , 聚 神 于 西部 , 立 
形 于 五 洲 , 用 “长 城 开关 ,装备 中 国 ” 的 辉煌 业绩 ,肩负 起 我 
国 输 变 电 开关 装备 制造 业 崛 起 的 使 命 ,见证 了 我 国电 力 工 
业 辉 煌 发 展 的 历史 进程 。 

一 .公司 概述 

天 水 长 城 开关 厂 有 限 公 司 是 我 国 输 配 电 设备 制造 行业 
的 大 型 专业 骨干 企业 ,是 兰州 长 城 电工 股份 有 限 公司 的 龙 
头子 公司 。 公 司 主要 生产 0.4 ~ 126kV 高 中 低压 开关 成 套 
设备 和 高 中 低压 电器 元 件 ,产品 广泛 应 用 于 大 型 电力 工程 
项 目 和 石化 ,冶金 有色 ,铁路 .煤炭 .建材 等 工业 项 目 ,并 应 
用 到 三 峡 工程 青藏 铁路 “ 神 五 "“ 神 六 "卫星 发 射 工程 . 南 
水 北 调 工程 .大亚湾 岭 澳 核 电工 程 等 国家 重点 工程 项 目 , 产 
BER 20 多 个 行业 ,并 远 销 46 个 国家 和 地 区 。 


公司 原名 天 水 长 城 开 关 厂 , 始 建 于 1970 年 。 经 过 40 年 
不 懈 的 努力 ,已 发 展 成 为 聚集 了 一 批 优 秀 专业 人 才 , 拥 有 雄 
厚 技 术 开发 能 力 、 现 代 化 管理 及 先进 装备 的 大 型 专业 化 企 
业 。 公 司 占 地 面积 15 万 m? ,拥有 资产 总 额 8. 5 亿 元 ,具备 
年 产 高 压 开 关 柜 10 000 面 .高压 断路 器 10 000 台 的 生产 能 
力 。 公 司 拥有 实力 雄厚 的 国家 级 企业 技术 中 心 和 省 级 高 压 
开关 工程 技术 研究 中 心 , 设 备 完 备 的 产品 试验 室 .信息 化 中 
心 , 具 备 独立 研究 .开发 各 类 高 .中 ,低压 开关 设备 的 实力 。 
在 全 国 1 800 余 家 开关 企业 中 ,公司 10kV 高 压 开关 柜 自主 产 
量 多 年 稳 居 三 甲 之 列 ;在 国内 火电 工程 项 目 和 石化 重点 工 
程 项 目 中 的 产品 选用 比例 居 行 业 前 茅 ;在 国内 火电 ,石化 、 
冶金 等 大 中 型 重点 工程 领域 的 市 场 占有 率 保 持 30% 以 上 ， 
部 分 领域 达到 70% 以 上 ,是 国内 多 个 重点 用 户 行业 指定 的 
优秀 供应 商 。 公 司 是 中 国电 器 工业 协会 第 四 届 常 务 理事 单 
位 和 中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 会 第 五 .第 六 届 副 理事 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


长 单位 。 

多 年 以 来 ,公司 坚持 “专业 铸就 品质 ,创新 决定 未 来 "的 
企业 理念 ,致力 于 建设 国内 一 流 的 开关 设备 研发 与 制造 基 
地 ,执著 追求 民族 品牌 的 发 展 与 独立 ,历经 40 年, 发展 成 为 
国内 中 压 开关 行业 的 旗舰 企业 。 公 司 在 同行 业 中 的 研发 能 
力 ,管理 水 平 工艺 装备 .生产 规模 和 市 场 占有 份额 均 处 于 
龙头 地 位 ,是 国内 中 压 开关 产品 技术 和 品质 的 引领 者 。 承 
载 两 代 长 开 人 心血 的 “长 城 ”开关 品牌 已 享誉 国内 外 市 场 ， 
2010 年 ,长城 "商标 被 国家 工商 行政 管理 总 局 正式 认定 为 
“中 国 驰名 商标 "。 公 司 先后 荣获 全 国 “ 五 一 劳动 奖状 ”、 
“科学 技术 创新 示范 企业 ” .全国 机 械 行业 “管理 进步 示范 企 
业 ” 全国“ 精神 文 明 建设 先进 单位 ”等 荣誉 称号 ,被 甘肃 省 
授予 “甘肃 省 百 强 企业 " 和 “最 具 竞 争 力 中 小 企业 ”。2007 


金额 (万 元 ) 


年 ,公司 被 中 国 机 械 工业 企业 管理 协会 评选 为 “中 国 机 械 工 
业 500 BR” ,被 中 国 机 械 工业 联合 会 评选 为 “中 国 机 械 工业 
优秀 企业 "和 “中 国 机 械 工业 最 具 影 响 力 品牌 ”, 同 时 被 中 国 
电器 工业 协会 评选 为 “中 国电 器 工业 最 具 竞争 力 企业 "; 
2008 年 ,公司 被 国家 科技 部 、 国 务 院 国有 资产 监督 管理 委员 
会 .中 华 全 国 总 工会 三 部 委 确 定 为 “国家 创新 试点 企业 ” ,被 
甘肃 省 授予 “甘肃 经 济 创新 杰出 企业 贡献 奖 "。1992 年 以 
来 ,江泽民 、 朱 詹 基 分 家 华 等 党 和 国家 领导 人 先后 到 公司 
视察 , 均 给 予 高 度 评价 。 

二 ,公司 发 展业 绩 

1970 ~ 2009 年 天 水 长 城 开关 厂 有 限 公司 工 业 总 产值 、 
销售 收入 见 图 1, 1970 ~ 2009 年 天 水 长 城 开关 厂 有 限 公司 
高 压 开关 柜 高 压 断 路 器 产量 见 图 2。 
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2 1970 ~ 2009 年 天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公司 高 压 开 关 柜 、 高 压 断 路 器 产量 


三 公司 发 展 回 顾 与 展望 

1. 以 管理 和 机 制 的 创新 为 基础 ,以 整合 重组 为 手段 , 促 
进 公 司 的 快速 发 展 

40 年 来 ,天 水 长 城 开关 三 有 限 公 司 面 对 不 断 发 展 变化 
的 内 外 部 经 营 环 境 , 坚 持 管 理 与 机 制 的 不 断 创 新 ,为 企业 的 
持续 快速 发 展 提供 了 不 懈 的 动力 。20 世纪 70 年 代 中 期 到 
80 年 代 中 后 期 ,伴随 着 国家 开始 步 人 以 经 济 建 设 为 中 心 的 
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发 展 轨 道 ,企业 的 经 营 模式 也 实现 了 从 单纯 的 生产 型 向 生 
产 经 营 型 的 转变 。1979 年 ,企业 依据 一 机 部 企业 整顿 12 项 
工作 要 求 ,进行 了 全 面 恢复 性 整顿 并 通过 验收 。1982 ~ 1984 
年 ,又 一 次 进行 了 企业 5 项 整顿 ,建立 健全 了 各 项 规章 制 
度 ,补充 和 完善 了 各 项 经 济南 任 制 ,加 强 了 企业 管理 的 基础 
工作 ,开始 推行 工厂 方针 目标 管理 。1984 年 ,作为 甘肃 省 机 
械 工业 的 试点 企业 ,开始 推行 三 长 负责 制 。1990 年 前 后 , 开 


展 “ 国 家 二 级 企业 ” 、 国 家 级 “安全 评价 ”、 机 电 部 “工艺 突破 
口 " 创 建 工 作 , 进 一 步 整 顿 规范 了 企业 的 专业 管理 水 平和 基 
础 管理 水 平 。1990 年 ,晋升 为 “国家 二 级 企业 ” ,并 荣获 “ 甘 
肃 省 质量 管理 奖 ”;1991 年 ,被 评 为 “国家 安全 级 企业 ”和 
“机 电 部 工艺 管理 先进 单位 ”。1992 年 ,在 补充 和 完善 各 项 
管理 制度 的 基础 上 ,编制 完善 了 各 项 管理 标准 , 步 人 了 标准 
化 和 制度 化 管理 的 轨道 ;同年 ,围绕 “市 场 一 现场 一 班组 ” 工 
作 思 路 开展 的 “以 市 场 促 现场 ,以 现场 保 市 场 ”的 现场 管理 
经 验 , 被 机 械 工 业 部 作为 经 典 案例 在 机 械 行 业 广泛 推广 。 
“1994 年 ,在 国内 同行 业 中 率先 建立 了 ISO 9000 质量 管理 体 
系 ,并 相继 建立 了 ISO 14000 环境 管理 体系 和 OHSAS 18000 
职业 健康 安全 管理 体系 ,成 为 行业 中 首 家 通过 “三 体系 ” 认 
证 的 企业 。 企 业 积 极 推进 数字 化 管理 模式 ,1999 年 以 来 相 
继 建立 了 ERP 资源 计划 管理 系统 和 CIMS 计算 机 集成 制造 
系统 ,并 成 功 应 用 于 科研 ,生产 和 经 营 管理 工作 ,1999 年 人 
选中 国 机 械 工 业 “ 管 理 进步 示范 企业 ” 。1998 年 , 原 天 水 长 
城 开 关 厂 通过 资产 重组 完成 了 股份 制 改造 ,以 企业 主 业 全 
部 经 营 性 资产 和 人 员 人 组 兰州 长 城 电工 股份 有 限 公司 ,成 
为 “长 城 电工 "的 龙头 子 公司 。 进 入 “十 一 五 ,企业 改制 工 
作 的 重心 转 为 重组 改制 主 业 资 产 。2008 年 3 月 ,企业 改制 
更 名 为 天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公司 ,按照 现代 企业 运行 模式 
对 原 企 业 进 行 了 公司 制 改 革 ,通过 完善 法 人 治理 结构 , 进 一 
步 建立 了 现代 企业 制度 ,进一步 优化 了 内 部 组 织 结构 、 产 品 
与 技术 结构 和 人 力 资源 结构 ,使 企业 的 运行 机 制 进一步 适 
应 全 球 化 市 场 竞争 发 展 的 要 求 。 

“十 二 五 期间, 公司 将 结合 天 水 一 关中 经 济 区 的 一 体 
化 建设 ,依据 长 城 电 工 “ 突 出 一 个 主 业 、 发 展 两 个 产业 .设立 
一 个 园区 建设 五 个 基地 "的 “十 二 五 "发 展 的 总 体 战略 , 转 
绕 总 部 “发 展 做 强 高 压 、 壮 大 做 精 中 压 整合 发 展 低压 、 系 统 
集成 服务 .突出 电工 主 业 、 两 翼 协 调 发 展 "的 产业 发 展 指导 
思想 ,结合 天 水 电器 产业 园 的 “人 园 ” 建 设 , 积 极 寻 求 与 区 域 
间 优 势 企 业 的 强 强 合作 ,打造 规模 技术 上 水 平 .产业 链 上 下 
完整 延伸 的 区 域 间 开关 电器 产业 集群 ,进一步 把 公司 做 强 
做 大 。 

2. 以 科技 创新 为 手段 ,不 断 自我 超越 ,实现 产品 技术 、 
研发 平台 和 队伍 建设 的 同步 发 展 

公司 以 "专业 铸就 品质 ,创新 决定 未 来 "为 企业 理念 , 始 
终 将 技术 创新 作为 企业 发 展 的 动力 之 源 。 在 40 年 的 发 展 


历程 中 ,公司 产品 技术 历经 了 自主 研发 初级 阶段 .引进 开发 ， 


与 自主 研发 相 结 合 阶段 .合作 开发 阶段 .完全 自主 研发 阶 
段 。 公 司 从 20 世纪 70 年 代 中 期 在 行业 首先 承担 新 产品 的 
研发 任务 起 ,到 产品 的 第 五 次 全 面 更 新 换代 ,先后 两 次 引领 
了 国内 中 压 开关 行业 产品 的 更 新 换代 ,在 产品 技术 方面 先 
后 填补 国内 空白 14 项 ,获得 授权 技术 专利 14 项 ,相继 承担 
了 国家 “七 五 ”攻关 项 目 、 国 家 “863” 计 划 、“ 火 炬 ”计划 和 国 
家 科技 合作 计划 。 特 别 是 进入 21 世纪 以 来 ,公司 紧 紧 抓 住 
西部 大 开发 的 难得 机 遇 , 结 合 国家 振兴 装备 制造 业 的 发 展 
思路 ,积极 引进 .消化 吸收 国外 先进 技术 ,按照 “一 全 三 化 ” 


企业 概况 


(全 系列 .充气 化 .智能 化 .差异 化 ) “一 大 三 高 (大 电流 、 高 
参数 .高 电压 、 高 海拔 ) ”的 思路 ,着 力 打造 中 压 开 关 行 业 旗 
舰 ,相继 推出 了 一 大 批 科技 含量 和 技术 水 平 较 高 的 开关 柜 、 
真空 断路 器 .数字 化 开关 设备 及 综合 自动 化 控制 系统 等 新 
产品 ,在 国内 同行 业 中 具有 明显 的 比较 优势 。 公 司 的 产品 
全 部 具有 完全 自主 知识 产权 ,新 产品 的 收入 占 公司 销售 收 
人 的 50 多 以 上 。 公 司 产品 畅销 国内 外 市 场 ,其 中 出 口 产品 
占 产 品 总 销售 额 的 30% ,并 在 多 项 载 人 航天 工程 三峡 工 
程 .青藏 铁路 .大亚湾 岭 澳 核电 工程 及 国防 建设 等 国家 重点 
工程 中 发 挥 着 重要 的 作用 。 

进入 “十 一 五 ”以 来 ,公司 进一步 构建 了 技术 创新 长 效 
机 制 和 创新 投入 长 效 机 制 ,按照 “主攻 高 压 、 壮 大 中 压 、 兼 顾 
低压 ”的 产品 多 元 化 发 展 战略 ,坚持 以 自主 创新 为 主 ,并 积 
极 开展 产 学 研 合 作 项 目 和 国际 合作 。 近 几 年 ,公司 科研 投 
入 达到 销售 收入 的 4% 以 上 ,期 间 共 完成 通过 省 级 以 上 鉴定 
的 新 产品 .新 技术 39 项 ,其 中 2 项 达到 国际 领先 水 平 ,17 项 
达到 国际 先进 水 平 ,7 项 达到 国内 领先 技术 水 平 ,13 项 达到 
国内 先进 技术 水 平 ;39 项 新 产品 中 有 3 项 被 国家 科技 部 列 
为 国家 级 重点 新 产品 。 公 司 中 压 开关 产品 已 实现 全 面 更 新 
换代 。 其 中 以 EVA) 为 代表 的 真空 断路 器 等 中 压 开关 电器 
元 件 完成 了 向 轻 量 化 .高 可 靠 性 和 固体 绝缘 化 方向 的 转型 ; 
以 i— AX i AY .i 一 AZ 型 为 代表 ,实现 了 成 套 开关 设备 产 
品 向 智能 化 .小 型 化 .气体 绝缘 和 节能 型 产品 的 转型 ,主导 
产品 具有 100% 自主 知识 产权 ,并 已 大 量 奉 代 进 口 及 合资 品 
牌 产 品 。 同 时 ,公司 与 俄罗斯 全 俄 电工 研究 院 合 作 开发 的 
126kV 高 压 开关 产品 已 成 功 投向 市 场 , 实 现 了 企业 产品 从 中 
压 向 高 压 的 成 功 跨 越 ,技术 达到 国内 领先 .国际 先进 的 
水 平 。 

经 过 多 年 的 沉淀 和 不 断 发 展 ,公司 在 研发 手段 的 先进 
性 .成 果 的 领先 性 方面 已 具有 行业 代表 性 。 信 息 化 建设 取 
得 令 人 瞩目 的 成 绩 ,已 建立 起 具有 行业 领先 水 平 的 虚拟 产 “ 
品 设计 平台 ,CAD CAE、CAPP CAT 技术 已 得 到 全 面 应 用 ， 
建立 起 产品 三 维 CAD .PDM2 系统 .TCS 一 ERP 系统 、CAD/ 
CAM 的 集成 环境 ,基本 实现 了 公司 管理 数字 化 、 制 造 装 备 数 
字 化 .研发 手段 数字 化 以 及 产品 数字 化 ,已 形成 企业 级 的 
CIMS 构架 。 同 时 ,三 维 产 品 设计 动力 学 、 结 构 应 用 力学 及 
电磁 场 等 领域 CAE 系统 的 普及 应 用 和 相关 专业 工程 师 队 伍 
的 建设 ,使 企业 技术 创新 能 力 获得 大 幅 提 升 ,新 产品 研发 周 
期 缩短 50% ,产品 制造 周期 缩短 20% ,管理 成 本 降低 10% 。 

技术 研发 团队 是 企业 技术 创新 的 核心 。 经 过 40 年 人 
才 和 技术 的 深厚 沉淀 ,公司 现 已 打造 出 一 支 拥有 220 RA, 
具备 丰富 理论 与 实践 经 验 的 技术 研发 团队 ,其 中 90% 以 上 
具备 中 高 级 技术 职称 ,研发 领域 涉及 0.4kV 及 以 上 开关 产 
品 及 相关 技术 , 集 基 础 技术 理论 研究 .新 品 开 发 及 工艺 研发 
为 一 体 , 是 国内 中 压 开关 行业 中 研发 实力 最 强 的 研发 团队 
之 一 。2009 年 ,公司 的 技术 中 心 被 国家 发 展 和 改革 委员 会 、 
科技 部 .财政 部 .税务 总 局 海关 总 署 认 定 为 国家 级 企业 技 
术 中 心 ,为 公司 进一步 提升 自主 创新 能 力 和 广泛 开展 技术 
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对 外 合作 构造 了 更 为 广阔 的 平台 。 

“十 二 五 期间, 公司 将 以 建设 完善 “国家 级 企业 技术 中 
心 "为 契机 ,依据 “人 无 我 有 ,人 有 我 优 ” 的 研发 原则 ,集中 优 
势 科研 资源 ,进一步 加 快 适 应 经 济 发 展 需要 的 新 产品 研发 
步伐 ,进一步 巩 国 中 压 产 品 的 技术 优势 和 市 场地 位 。 到 ”十 
二 五 " 末 , 以 研发 新 能 源 .新 领域 产品 为 方向 ,同时 完成 新 谱 
系 产品 的 系列 化 和 成 熟化 ,继续 保持 中 压 开关 柜 产 品 技术 、 
工艺 制造 水 平 在 国内 的 领军 地 位 和 市 场 优势 ,并 使 中 压 真 
空 断路 器 的 产品 技术 .工艺 制造 水 平和 市 场地 位 处 于 行业 
领先 水 平 ;在 高 压 产品 领域 ,将 进一步 发 展 产品 技术 ,完善 
并 拓展 126kV 高 压 产品 谱系 ,持续 实施 成 本 优化 并 形成 市 
场 规模 ,完成 252kV GIS 产品 走向 市 场 的 技术 准备 工作 ;在 
低压 产品 领域 ,结合 区 域 间 低压 产业 的 集群 化 整合 ,研发 新 
型 低压 智能 化 成 套 开关 设备 并 形成 市 场 规模 。 上 述 研发 目 
标的 有 效 实施 ,将 为 公司 开拓 市 场 新 领域 .拓展 新 的 经 济 增 
长 点 提供 高 新 产品 和 技术 支持 。 

3. 围绕 市 场 变化 ,创新 营销 模式 ,市 场 开 发 与 项 目 开 发 
并 重 ,实现 公司 的 科学 发 展 

20 世纪 90 年 代 初 ,为 适应 市 场 发 展 的 要 求 ,公司 在 行 
业 中 率先 构建 了 全 方位 多 体制 的 高 效 营 销 网 络 体系 。 同 
时 ,为 了 进一步 开拓 国际 市 场 ,还 建立 了 海外 经 理 部 及 进出 
口 公司 ,公司 产品 在 稳固 亚 非 市 场 的 前 提 下 ,开始 进入 欧洲 
和 澳大利亚 等 发 达 国 家 市 场 。 

进入 21 世纪 以 来 , 面 对 国际 化 的 全 方位 市 场 竞争 ,为 
进一步 满足 市 场 细 分 管理 的 需要 ,公司 销售 体系 建设 以 确 
立 现代 市 场 营 销 观念 为 目标 ,借鉴 吸收 跨国 公司 营销 体系 
建设 经 验 , 相 继 在 组 织 , 管 理 , 渠 道 ,机制 等 方面 实施 了 一 系 
列 变革 ,建立 了 销售 分 公司 管理 体制 ,形成 了 “以 销售 公司 
为 核心 ,以 销售 分 公司 为 主体 ,以 直销 机 构 为 骨干 ,以 代理 
或 代理 商 为 辅助 ”的 市 场 营销 网 络 体系 ,实现 了 对 市 场 资源 
的 有 效 整 合 。 通 过 发 挥 分 公司 在 区 域 市 场 的 开拓 组 织 和 市 
场 协 调 作用 ,有 效 实现 了 对 销售 机 构 在 市 场 策 划 、 运 营 状 态 
的 组 织 与 监控 ,推进 了 两 级 销售 机 构 的 健康 、 和 谐 发 展 。 公 
司 的 市 场 营 销 理念 已 从 单一 的 争取 项 目 订 单 向 争取 项 目 和 
经 营 市 场 并 重 的 方向 转变 。 | 


“十 二 五 "期 间 , 公 司 面 对 国 内 外 宏观 经 济 的 变化 ,以 适 


”应 市 场 结构 新 变化 为 目标 ,调整 销售 战略 ,关注 重点 从 传统 
的 目标 市 场 转向 新 的 市 场 领域 ,着 力 构建 和 拓展 新 市 场 和 
新 产品 的 销售 渠道 ;创新 营销 模式 ,围绕 目标 市 场 变化 调整 
资源 配置 ,积极 探索 在 新 的 销售 模式 下 的 销售 利益 分 配 机 
制 ,集中 人 力 .物力 ,凭借 公司 声誉 ,统一 策划 全面 布局 ,为 
进一步 开拓 国内 市 场 , 扩 大 国际 市 场 提供 坚实 的 机 制 保障 。 

4. 以 "合同 "为 主线 ,不 断 优 化 .变革 生产 组 织 模式 , 逐 
步 走 上 精细 化 生产 管理 轨道 

“ 八 五 ”以 来 ,公司 为 有 效 提升 产品 加 工 质量 、 适 应 市 场 
需求 ,有 效 提高 产能 的 需要 ,先后 从 国外 引进 了 60 余 台 
( 套 ) 先 进 的 数控 加 工 和 检测 设备 ,高 精 尖 关键 设备 已 占 设 
备 总 量 的 85% ,主要 生产 设备 已 实现 数控 化 。 现 代 化 的 装 
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备 技术 水 平和 检测 手段 有 效 保证 了 企业 产量 的 增长 ,使 企 
业 一 路 成 为 国内 制造 技术 和 检测 手段 最 先进 的 开关 设备 制 
造 企 业 之 一 。 

为 了 进一步 适应 当代 市 场 需 求 , 公 司 以 企业 资源 计划 
ERP 系统 建设 为 依托 ,实现 了 生产 管理 从 人 工 计 划 管 理 向 
信息 化 网 络 计划 管理 的 过 渡 , 在 强化 生产 计划 的 准确 率 、 提 
高 生产 效率 .优化 业务 流程 .控制 成 本 等 方面 收 到 了 良好 的 
效益 。 

“十 一 五 ”以 来 ,为 有 效 解决 合 批 生产 与 按期 交付 合同 
之 间 的 矛盾 ,公司 针对 中 低压 开关 产品 周期 短 .品种 多 、 批 
量 小 以 及 单个 订单 产品 组 成 复杂 等 特点 ,结合 PDM2 系统 在 
公司 ERP 资源 计划 管理 系统 的 上 线 运行 ,形成 了 以 “合同 ” 
为 主线 的 生产 模式 ,完成 了 从 按 “ 台 量 ”考核 为 核心 向 按 “ 合 
同 " 考 核 为 中 心 的 生产 组 织 模式 的 转变 。 通 过 建立 按 合 同 
开工 制度 ,灵活 组 织 合同 开工 批 次 ,结合 实施 生产 现场 的 物 
流 配 送 , 全 面 实 现 了 元 件 和 成 套 制造 部 门生 产 的 分 工序 流 
KELER, ,进一步 实现 了 高 效 、 低 耗 、 准 时 、 齐 套 的 生产 目 
标 。 这 种 生产 组 织 模式 ,有 效 提 高 了 生产 效率 和 合同 的 交 
付 质量 ,为 降低 生产 成 本 、 实 现 精细 化 生产 管理 目标 葛 定 了 
坚实 的 基础 。 

5. 坚持 以 人 为 本 ,有 效 实施 人 才 战 略 , 不 断 提升 公司 的 
核心 竞争 实力 | 

公司 在 40 年 的 发 展 历程 中 , 始终 视 人 才 为 企业 发 展 的 
核心 动力 ,非常 注重 人 才 的 引进 .培养 和 发 展 。“ 十 一 五 ”期 
间 , 公 司 启动 了 “32111” 人才 工 程 。 在 人 才 的 引进 和 培养 方 
面 ,在 招聘 重点 院 校 专业 对 口 学 生 进行 培养 的 同时 ,按照 
“不 求 所 有 ,但 求 所 用 ”的 原则 ,通过 聘请 、 兼 职 . 项 目 参 与 等 
方式 ,从 社会 上 聘请 具备 较 高 理论 水 平和 实践 经 验 的 高 层 
次 人 才 。 公 司 还 根据 企业 实际 制定 了 中 长 期 人 才 培 养 计 
划 , 并 先后 与 清华 大 学 ,北京 大 学 ,西安 交大 等 重点 院 校 建 
立 了 长 期 的 人 才 培 训 合作 关系 。 在 培养 高 技能 人 才 队 伍 方 
面 ,公司 努力 营造 学 技术 . 比 技能 .争先 创 优 的 环境 ,通过 建 
立 职工 职业 技能 大 赛 长 效 机 制 , 为 高 技能 人 才 的 脱颖而出 
搭建 了 理想 的 平台 。 公 司 对 一 线 员工 进行 了 职业 技能 鉴 
定 ,95% 以 上 的 一 线 员工 已 取得 了 高 级 工 的 职业 鉴定 证 书 。 
在 人 才 激 励 方面 ,公司 通过 每 四 年 举办 一 次 的 科技 大 会 , 表 
彰 和 重奖 在 各 阶段 为 公司 做 出 突出 贡献 的 科研 和 管理 人 
A ,在 第 七 届 技 术 创 新 大 会 上 ,公司 一 次 性 拿 出 100 万 元 进 
行 了 表彰 奖励 。 公 司 对 研发 人 员 .中层 以 上 管理 人 员 及 重 
要 岗位 管理 人 才 实 行 年 薪 制 ,并 努力 改善 三 类 人 才 的 工作 
生活 条 件 。 在 1263 人 的 在 职 职工 中 ,经 营 管理 人 才 BORG 
发 人 才 、 高 技能 人 才 占 到 900 余人 ,在 公司 各 个 部 门 和 主要 
岗位 正在 发 挥 着 巨大 的 作用 。 

6. 结合 经 济 合 作 和 市 场 全 球 化 的 发 展 趋势 ,采用 形式 
多 样 的 方式 ,进一步 做 大 做 强 企业 ,扩大 国内 市 场 .开拓 国 
际 市 场 ,在 对 外 合作 方面 取得 新 突破 

“十 一 五 ”以 来 ,公司 在 稳固 国内 市 场 的 前 提 下 ,通过 与 
国字 号 的 进出 口 公司 紧密 合作 ,利用 自 营 出 日 权 不 断 扩 大 


主导 产品 的 出 口 量 。 同 时 ,积极 开展 电子 商务 ,先后 中 标 欧 
洲 冰 岛 项 目 .澳大利亚 平 贾 拉 项 目 和 澳大利亚 奎 拉 拉 项 目 ， 
产品 成 功 打 入 西方 发 达 国 家 ,为 开拓 更 为 广阔 的 国际 市 场 
打下 了 坚实 的 基础 。 公 司 的 产品 已 远 销 亚洲 ,非洲 、 欧 洲 等 
地 区 以 及 澳大利亚 等 46 个 国家 ,使 公司 的 国际 化 经 营 取得 
了 良好 的 成 效 。 

“十 二 五 期间 ,公司 将 紧 紧 抓 住 国际 社会 加 大 对 发 展 
中 国家 特别 是 非洲 国家 的 经 济 项 目 援助 与 投资 力度 ,快速 
拓展 双边 贸易 的 机 遇 ,积极 与 国内 各 大 进出 口 公司 合作 ,不 
断 拓 展 本 公司 产品 随 项 目 主机 出 口 业务 ,在 保持 传统 亚 非 
市 场 的 前 提 下 ,重点 开发 非洲 市 场 。 在 自 曹 出口 方 面 ,公司 
将 积极 寻求 新 的 国际 商业 战略 合作 伙伴 ,不 断 探索 开拓 国 
际 市 场 的 渠道 和 方法 ,为 “十 二 五 ” 末 实 现 30% 的 出 口 销售 
贡献 率 葛 定 了 基础 。 

在 对 外 合作 方面 ,“ 十 二 五 "期间, 公司 将 结合 产品 差异 
化 的 发 展 战略 ,继续 对 外 合作 开发 具有 国际 先进 、 国 内 领先 
水 平 的 126kV 以 上 等 级 的 高 压 产 品 。 在 “双赢 ”的 前 提 下 ， 
进一步 积极 寻求 与 国际 知名 企业 在 技术 ,市场 和 品牌 方面 
的 多 方 合作 ,积极 开拓 国外 市 场 ,通过 与 国外 优势 企业 合 
作 , 境 外 投资 生产 中 压 开关 设备 ,利用 天 水 长 城 开关 厂 有 限 
公司 的 品牌 优势 .产品 技术 优势 及 外 方 的 资源 ,进一步 有 效 
拓展 境外 市 场 ,提升 “ 长城" 开关 品牌 的 市 场 知名 度 。 

7. 积极 实施 品牌 战略 ,创建 具有 “长 开 " 特色 的 企业 
文化 

在 多 元 化 的 现代 市 场 竞争 环境 中 ,企业 制定 和 实施 品 
牌 战略 是 立足 现代 市 场 的 必然 要 求 。 公 司 历来 重视 品牌 的 
培育 ,历经 40 年 精心 塑造 的 “长 城 ” 遇 有 牌 享有 较 高 的 知名 度 
和 美誉 度 。2004 年 , “长城 ”系列 真空 断路 器 被 中 国 品牌 与 
市 场 战略 推进 委员 会 评 为 “中 国 知 名 断路 器 十 佳品 牌 ”; 
2006 年 ， 长 城 " 商标 正式 人 选 “ 中 国 知名 商标 数据 库 ”; 
2007 年 , 末 获 “中 国 机 械 工 业 最 具 影 响 力 品牌 ”称号 ;2008 


五 年 绘 就 新 蓝图 


企业 概况 


年 , “长城 " 商 标 被 认定 为 “甘肃 省 著名 商标 ” ;2010 年 ， 长 
城 ” 品 牌 被 国家 工商 行政 管理 总 局 权威 认定 为 “中 国 驰名 商 
标 ,成 为 行业 国有 企业 中 首 家 有 这 获 此 殊 达 的 企业 。 公 司 的 
品牌 战略 从 此 迈 人 新 的 阶段 。 

21 世纪 以 来 ,公司 将 创建 具有 “长 开 特色 的 企业 文化 
作为 提高 核心 竞争 力 的 第 一 任务 。 坚 持 以 人 为 本 ,以 建立 
“四 个 平台 ”实现 “四 个 增强 ”为 载体 ,以 示范 活动 推动 整体 
工作 为 措施 ,把 企业 文化 建设 列 人 公司 中 长 期 发 展 战略 规 
划 , 编 制 了 “企业 文化 建设 实施 纲要 ”和 “企业 识别 系统 VIS 
手册 ”, 统 一 了 企业 文化 纲要 的 指导 思想 .原则 .总 体 目 标 和 
具体 实施 措施 。 

公司 依托 40 年 发 展 沉 演 的 深厚 文化 底蕴 ,确立 了 “ 团 
结 、 上 忠诚 .务实 创新 ”的 企业 精神 ,并 在 此 基础 上 进一步 创 
造 和 培育 出 "专业 铸就 品牌 .创新 决定 未 来 ”的 企业 经 营 理 
念 和 " 严 \ 细 \ 实 \ 快 的 工作 作风 ,形成 了 一 系列 在 实践 中 得 
到 充分 印证 ,并 被 公司 和 广大 员工 广泛 认同 的 共同 价值 理 
念 。 这 些 具 有 丰富 内 涵 和 时 代 特 征 的 企业 精神 及 理念 , 构 
成 了 个 性 鲜明 .与 时 俱 进 的 长 开 企业 文化 ,并 深 深 地 植 根 于 
员工 的 思想 意识 之 中 ,成 为 员工 日 常 工作 的 准则 。 

“十 二 五 期间, 公司 将 以 建设 学 习 型 企业 为 契机 ,按照 
长 城 电工 建设 "一 主 多 元 "文化 体系 模式 要 求 ,全 方位 挖掘 
和 提 烘 更 深层 面 的 企业 文化 精 骨 ,不断 充实 和 完善 企业 文 
化 的 包涵 ,使 先进 的 企业 文化 理念 与 员工 目 身 的 行为 和 发 
展 理念 融 为 一 体 ,共同 促进 公司 的 多 元 化 发 展 。 

四 、 结 语 

忧 则 兴 , 预 则 立 。40 年 ,企业 和 员工 同 荣 辱 te ati , R 
神 于 西部 . 立 形 于 五 洲 ,携手 走 过 了 一 段 漫长 发 展 的 成 功 之 
路 。 展 望 未 来 ,天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公司 将 以 振兴 中 国民 
族 工 业 为 己任 ,与 电器 装备 制造 企业 一 起 ,共同 走向 中 国 装 
备 制造 业 辉 煌 发 展 的 明天 。 

【供稿 单位 :天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公 司 ] 


风 好 正当 扬帆 时 


一 一 东芝 水 电 举行 五 周年 庆典 茎 重型 工场 .水 试 台 投 运 仪式 


2010 年 10 月 12 日 ,作为 日 本 东芝 集团 在 海外 唯一 的 
大 型 水 电 设备 制造 基地 一 一 东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公 司 
《以 下 简称 东芝 水 电 ) 迎 来 了 五 周年 庆典 。 同 日 ,扩建 完工 
的 重型 工场 及 新 建 的 水 力 机 械 研 究 所 也 正式 投入 运行 。 

扩建 后 的 重型 工场 总 长 度 为 4i0m, 总 面积 达 1.3 
万 m ,装备 了 20m 大 型 数控 立 式 车 床 及 14m 重型 数控 卧 式 
ER ,大 型 数控 铣 铠 床 等 一 批 重型 现代 化 加 工 设备 。 新 建 
的 水 力 机 械 研 究 所 装备 了 具有 世界 先进 水 平 的 水 力 机 械 模 
型 试验 设备 ,使 东芝 水 电 成 为 国内 首 家 拥有 该 类 研究 所 的 
中 外 合资 水 电 设备 制造 企业 。 

此 次 重型 工场 .水力 机 械 研 究 所 的 建成 投 运 ,是 东芝 水 
电 继 2008 年 11 月 完成 大 型 发 电机 制造 工厂 扩建 .引进 整套 


先进 发 电机 线 棒 生 产 线 后 的 又 一 大 手笔 。 至 此 ,该 公司 已 具 
备 了 单机 70 万 kW 级 水 轮 发 电机 组 的 制造 能 力 , 步 人 具有 独 
立 研 究 开发 .设计 制造 能 力 的 大 型 水 电 设备 供应 商行 列 。 
东芝 水 电 是 由 日 本 东芝 集团 和 中 国 水 利水 电 建 设 集 团 
公司 共同 出 资 创 办 的 中 日 合资 企业 ,主要 从 事 大 中 型 水 轮 
发 电机 组 的 开发 .设计 .制造 和 服务 。 日 本 东芝 公司 有 着 
110 多 年 水 力 发 电 设备 制造 经 验 , 在 抽水 蓄 能 机 组 方面 拥有 
丰富 的 业绩 ,设计 .制造 了 世界 上 最 大 单机 容量 47 万 kW 的 
神 流川 抽水 蕃 能 机 组 。 东 芝 集 团 已 回 全 世界 提供 了 72 6 
水 有 泵 水 轮机 (总 容量 1 800 万 kW) .62 台 发 电 电 动机 (总 容量 
1 600 万 kV . A)。 依 托 东 芝 抽 水 蓄 能 机 组 丰富 的 业绩 和 经 
验 及 全 面 的 支持 ,东芝 水 电 于 2010 年 成 功 中 标 中 国 单机 容 
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量 最 大 的 清远 抽水 攻 能 电站 4 x32 万 kW 车 能 机 组 合同 。 
公司 总 经 理 广 田 达 也 在 谈 到 未 来 五 年 来 发 展 和 今后 的 
目标 时 说 :“ 东 芝 水 电 开业 以 来 的 5 年 间 发 生 了 巨大 的 变 
化 ,设计 ,制造 的 机 种 增加 ,容量 变 大 ,中 标 额 .销售 额 也 大 
幅 增长 。5 年 来 ,公司 改善 诸多 体制 ,作为 继承 东芝 集团 在 
水 力 发 电 事业 领域 110 多 年 高 技术 ,高 品质 ,高 可 靠 性 发 展 
历史 的 公司 ,将 以 东芝 集团 丰富 的 业绩 和 经 验 为 依托 ,与 日 
本 东芝 公司 成 为 一 体 ,为 业主 提供 最 好 的 产品 和 服务 。” 
专程 前 来 出 席 庆 典 和 投 运 仪式 的 东芝 公司 总 裁 兼 首席 





”加 强 质 量 兴 企 








华 荣 集团 有 限 公 司 (以 下 简称 华 荣 集团 ) 连 续 10 年 6 
项 综合 指标 全 国 同行 排名 第 一 ,成 为 中 国防 爆 电 器 行业 名 
副 其 实 的 龙头 企业 。 

华 荣 集团 建立 了 “以 市 场 创新 为 根本 ,以 科技 创新 为 依 
托 , 以 产品 创新 为 方式 "的 经 营 模 式 , 积 极 引 进 和 培养 科技 
人 才 、 推 进 成 果 转 化 、 优 化 创新 机 制 ,多 次 参与 制订 防爆 行 
业 的 部 分 国际 标准 和 国家 标准 ,已 拥有 170 多 项 专利 ,400 
多 个 国家 防爆 证 书 ,100 多 个 国际 证 书 ,是 国内 最 先 接轨 国 
际 防爆 标 准 的 企业 。 公 司 已 有 多 项 具有 自主 知识 产权 的 产 
名 获得 ”上海 市 重点 新 产品 “上海 市 自主 创新 产品 ” “高 
新 技术 成 果 转 化 "称号 。 华 荣 集 团 技 术 中 心 被 认定 为 上 海 
市 企业 技术 中 心 ,“WAROM" 商 标 为 上 海 市 著名 商标 ,主导 产 
ua WAROM BAD 系列 防爆 灯具 是 上 海 市 名 牌 产 品 ,还 获得 
“上 海 市 高 新 技术 企业 “上海 市 科技 小 巨人 企业 " “上 海 市 
创新 型 企业 “上海 市 知识 产权 示范 企业 "等 荣誉 称号 。 

一 \ 加 强 质 量 兴 企 ,提高 公司 整体 管理 水 平 

质量 水 平 是 衡量 一 个 企业 综合 竞争 力 的 标志 。 近 年 
来 , 华 荣 集团 坚持 以 科学 发 展 观 统 揽 全 局 ,积极 树立 质量 振 
兴 理 念 ,全 面 提 高 产品 质量 和 服务 水 平 ,加 速 企业 发 展 ,大 
力 推进 “质量 兴 企 " 战 略 。 

从 20 世纪 90 年 代 初 开始 推行 全 面 质量 管理 ,把 质量 体 
系 的 推行 认证 作为 提升 管理 水 平 . 规 范 内 部 管理 ,提高 产品 
质量 的 自 机 ,不 断 完 善 和 健全 质量 保证 体系 。 先 后 通过 了 
ISO 9001 质量 体系 认证 ISO 10012 测量 体系 认证 ,并 在 国内 
同行 业 中 独家 通过 了 国际 权威 的 欧盟 ATEX 认证 .国际 
IECEX 认证 以 及 德国 PTB 认证 ,质量 管理 全 面 与 国际 先进 
水 平 接轨 ,被 长 城 认证 中 心 列 为 重点 培训 基地 。 
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执行 官 佐 优 木 则 夫 表 示 : ”今后 ,东芝 水 电 不 仅 要 向 中 国 国 
内 提供 设备 .服务 ,还 将 作为 向 日 本 及 海外 提供 设备 .服务 
的 供应 基地 ,持续 不 断 地 发 展 。 东 芝 水 电 作为 可 共享 东芝 
京 泌 事业 所 研发 的 先进 设计 、 制 造 、. 技 术 .品质 的 兄弟 工厂 ， 
将 是 东芝 集团 发 展 水 电 设备 事业 的 重要 基地 。 再 进一步 ， 
今后 的 东芝 水 电 不 仅仅 局 限于 水 电 设备 的 制造 ,在 火电 、 核 
电 设备 的 部 件 制 造 方 面 也 会 不 断 扩展 , 朝 着 成 为 世界 一 流 
工厂 的 目标 努力 发 展 。” 
[供稿 单位 :东芝 水 电 设备 ( 杭州) 有限 公司 ] 


实施 品牌 战略 ”打造 创新 型 华 荣 
华 荣 集团 有 限 公司 


公司 始终 遵循 “优质 高 效 制度 至 上 ”的 质量 管理 理念 ， 
夯实 基础 管理 ,深化 制度 改革 ,增强 企业 综合 管理 能 力 。 坚 
FE" ”市场 时 向、 结构 优化 .管理 科学 .创新 发 展 "的 方针 , 进 一 
步 细 化 了 集团 总 部 各 职能 部 门 以 及 各 事业 部 的 职责 与 权 
限 , 修 订 了 各 种 适应 企业 自身 发 展 的 明细 化 制度 体系 ,并 在 
制度 执行 过 程 中 不 断 完善 ,不 断 持 续 改 进 。 初 步 建立 了 具 
有 时 代 特 色 \ 华 荣 特 点 和 系统 特征 的 企业 制度 ,形成 了 一 个 
严谨 高 效 的 质量 管理 体系 。 

华 荣 集团 奉行 用 质量 保证 信誉 ,从 原材料 进 厂 到 产品 
出 三 ,每 道 工序 都 严格 把 关 。 为 改善 产品 试验 条 件 ,公司 投 
入 2 000 多 万 元 ,建成 了 华 荣 产 品 检测 中 心 ,购置 了 积分 球 光 
电 测 试 系统 光谱 分 析 仪 ,锂电 池 测 试 仪 高 精度 影像 测量 
仪 . 分 布 光度 计 . 越 雾 试验 箱 .高低 退 试验 箱 .湿热 试验 箱 、 
防 尘 试验 箱 、 防 水 试验 台 、 光 通 量 测 试 仪 等 一 大 批 先进 的 检 
测 设备 ,能 独立 完成 环境 ,光电 .机械 等 性 能 试验 ,是 被 国家 
权威 机 构 认 可 的 A 类 实验 室 。 产 品 研 发 .生产 制造 ,经 营 管 
E .用户 服 务 等 信息 完全 通过 自动 化 管理 平台 集成 处 理 , 极 
大 地 提高 了 公司 的 机 加 工 水 平和 生产 效率 ,成 为 世界 规模 
最 大 ,设施 最 先进 的 防爆 电气 制造 基地 之 一 。 

二 、 实 施 科 技 创新 战略 ,提升 企业 综合 竞争 力 

科技 创新 是 企业 发 展 的 原动力 。 华 荣 集团 始终 坚持 科 
技 与 市 场 的 完美 结合 ,将 市 场 作为 科技 创新 的 起 点 ,建立 了 
“以 市 场 创 新 为 根本 ,以 科技 创新 为 依托 ,以 产品 创新 为 方 
式 ” 的 经 营 模 式 。 

公司 积极 引进 和 培养 创新 人 才 ,推进 成 果 转 化 ,营造 创 
新 文化 ,优化 创新 体系 ,制定 创新 的 战略 规划 ,每 年 按 计划 
在 科研 和 技术 创新 方面 投入 大 量 的 研发 经 费 , 建 立 与 国际 、 


国内 各 大 型 知名 企业 及 科研 院 所 、 高 等 院 校 的 交流 与 合作 ， 
积极 开展 市 场 开 发 .新 产品 调研 .新 产品 研制 .新 产品 模具 
设计 ` 各 种 产品 的 工艺 攻关 研究 和 科技 成 果 管 理 . 知 识 产权 
保护 等 产品 创新 战略 和 品牌 战略 ,超前 研究 开发 有 市 场 前 
景 的 新 技术 .新 产品 、 新 工艺 .新 材料 。 与 国内 同行 业 企业 
的 产品 对 比 , 华 荣 集团 产品 具有 品种 齐全 ,质量 优良 、 环 保 
节能 等 特色 ,新 产品 研发 成 为 华 荣 成 长 发展、 延续 的 动力 。 
长 远 规划 的 科技 创新 战略 和 一 整套 完善 的 技术 创新 机 制 ， 
形成 了 强大 的 技术 创新 能 力 , 为 公司 的 持续 、 稳 定 发 展 打 下 
了 坚实 的 竞争 基础 。 

公司 瞄准 防爆 行业 的 前 没 技 术 ,重点 攻关 行业 前 胆 性 
课题 , 紧 紧 围绕 “自主 创新 .引领 防爆 ”的 技术 发 展 方针 , 坚 
持 “ 高 效 节能、 环保 .长 寿命 的 研发 让 位 ,以 超过 年 销售 总 
额 S% 的 新 产品 开发 经 费 连 续 投入 ,基本 保持 了 年 均 30 ~ 60 
个 新 产品 系列 的 开发 速度 ,取得 了 引 人 瞩 目的 成 果 , 基 本 做 
到 了 “人 无 我 有 和”“ 人 有 我 精 "“ 人 精 我 新 ” 。 同 时 ,公司 将 
总 投资 的 60% 用 于 节能 技 改 .综合 利用 项 目 , 购 置 和 新 建 了 
一 大 批 直 接 关系 到 原料 结构 .工艺 技术 结构 .节能 降 耗 、 资 
源 综 合 利用 的 关键 设备 和 项 目 ,显著 改善 了 各 项 技术 经 济 
指标 。 如 2009 年 研发 应 用 的 铝 合金 熔 解 节能 技术 改造 项 
目 ,采用 速效 集中 熔 解 炉 ( 含 高 温 空 气 预 热 占 ) 对 铝 合金 进 
行 集中 连续 熔 解 , 电 保 温 炉 进行 恒温 保持 ,热能 利用 率 好 ， 
热 消耗 少 ,被 列 为 上 海 市 技能 技 改 项 目 。 

为 实现 企业 发 展 战略 且 标 ,公司 每 年 都 要 投入 一 定 的 
AA ,物力 和 财力 ,建立 完善 的 企业 信息 化 系统 ,以 信息 化 
推动 公司 生产 过 程 的 自动 化 ,管理 手段 的 现代 化 、 营 销 模 式 
的 网 络 化 。 针 对 集团 的 需要 和 行业 的 特点 ,公司 采用 总 体 
规划 、 分 步 实施 、 层 层 推进 .步步为营 的 指导 思想 ,以 基础 网 
络 和 OA 系统 为 基础 加 强 企 业 各 事业 部 、 各 部 门 、 各 科室 的 
信息 沟通 与 协作 ,以 ERP 系统 为 核心 提升 集团 的 综合 竞争 
能 力 ,以 电子 商务 把 信息 系统 从 内 部 延伸 到 供应 链 的 各 个 
环节 ,从 而 通过 集团 的 影响 力 来 提高 整个 供应 链 的 管理 水 
平 。 信 息 化 的 投入 ,为 华 荣 集团 创新 发 展 注 人 了 新 的 活力 。 

三 .实施 品牌 战略 ,提升 华 荣 产品 档次 

华 薪 集团 自 创 建 以 来 , 紧 紧 围绕 经 济 发 展 的 大 局 ,以 提 
高 质量 整体 水 平和 综合 竞争 力 为 目标 ,突出 重点 ,不 断 提 高 
创建 工作 的 实效 性 。 

公司 十 分 重视 品牌 建设 。 一 方面 ,坚持 不 懈 抓 产品 实 
物品 质 及 服务 质量 ,把 “客户 满意 ”作为 检验 工作 好 坏 的 基 
本 标准 ,以 优质 的 产品 和 服务 赢得 市 场 ,销售 收入 及 市 场 占 
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有 率 均 持续 ,强劲 .快速 增长 。 另 一 方面 ,公司 立足 长 远 , 制 
定 了 中 长 期 品牌 战略 ,不 断 加 强 “WAROM” 品 牌 在 行业 消费 
者 心中 的 知名 度 和 美誉 度 。“ 华 荣 ” 商标 1997 年 开始 使 用 ， 
1999 年 分 别 注册 了 第 11 类 和 第 9 类 商标 ;2002 年 启动 了 全 
球 范围 内 的 “ 华 荣 "商标 注册 ,先后 在 埃及 、 朝 鲜 、 俄 罗斯 联 
邦 、 美 国 以 及 “马德里 协定 国 " 范 围 内 等 共计 27 个 国家 申请 
注册 了 * 华 荣 " 商标 。2009 E“ ER” 商标 被 认定 为 上 海 市 
著名 商标 。“WAROM” 品牌 在 相关 行业 领域 已 具有 广泛 的 
影响 力 ,品牌 建设 为 质量 兴 企 发 挥 了 重要 的 支撑 和 助 推 作 
用 。 华 荣 集 团 以 此 为 契机 ,继续 加 强 各 项 管理 工作 ,持续 提 
高 产品 质量 和 服务 水 平 , 进 一 步 加 大 新 产品 开发 和 品牌 宣传 
力度 ,提高 企业 核心 竞争 力 , 朝 争 创 世 界 名 牌 的 目标 迈进 。 

四 、 创 新 诚信 建设 和 文化 建设 ,提高 华 荣 品牌 美誉 度 

华 荣 集团 一 直 把 信用 建设 作为 公司 生存 和 发 展 的 根本 
点 和 立足 点 ,依法 经 营 、 诚 信 纳 税 。 先 后 荣获 “中 国电 器 工 
业 信用 等 级 AAA 级 企业 " “上 海 市 嘉定 区 财政 局 财务 会 计 
信用 等 级 B 类 单位 ”“ 中 国 农业 银行 嘉定 支行 AAA 级 信用 
企业 "等 称号 。 良 好 的 信誉 为 产品 行销 国内 外 市 场 打下 了 
良好 的 基础 ,产品 畅销 国内 31 个 省 市 以 及 美国 .俄罗斯 . 伊 
朗 澳 大 利 亚 新加坡, 科威特 等 30 多 个 国家 和 地 区 ,广泛 应 用 
于 石油 ,化工 , 煤 矿 .电力 .铁路 ,冶金 .军工 ,消防 .航运 等 行业 。 

文化 是 企业 发 展 的 灵魂 。 华 荣 集 团 始终 坚持 “以 人 为 
本 ”和 “学习 ,协作 竞争、 创新 ”的 企业 精神 ,把 全 体 员工 的 
个 体 价值 观 、 群 体 价值 观 汇 集成 “ 争 创 世 界 品牌 ,实现 产业 
报国 的 整体 价值 观 ,着 力 推行 民营 企业 的 精神 文明 建设 。 
公司 积极 创建 学 习 型 企业 ,建立 起 完善 的 学 习 机 制 和 知识 
共享 机 制 ,给 员工 提供 培训 学 习 的 机 会 .给 员工 创造 被 认可 
的 平台 .给 员工 创造 情绪 缓解 的 渠道 .给 员工 充实 业余 生活 
的 机 会 ,调动 和 发 挥 员工 的 积极 性 和 创造 性 ,确立 团队 精 
神 ,提高 公司 的 向 心力 和 凝聚 力 。 个 人 贡献 企业 ,企业 贡献 
社会 ,是 华 荣 集团 自觉 的 价值 实现 方式 。 公 司 通 过 积极 参 ， 
与 各 种 公益 活动 ,引领 员工 奉献 爱心 回报 社会 ,诠释 企业 的 
人 文 精神 。 近 年 来 , 华 荣 集团 被 上 海 市 各 级 政府 授予 文明 
单位 劳动 关系 和 谐 模 范 企业 ,模范 职工 之 家 ,社会 贡献 奖 、 
慈善 爱心 企业 等 荣誉 称号 。 

潮 平 两 岸 阐 , 风 正 一 帆 蚌 。 百 年 华 荣 的 目标 已 明 , 大 计 
已 定 ,意气 风 发 的 新 华 荣 ,已 经 强势 起 航 ,正当 提速 前 行 。 
任何 艰难 险阻 也 阻挡 不 了 前 进 的 步伐 , 华 荣 集团 一 定 能 够 
乘风破浪 ,达到 光辉 灿烂 的 胜利 彼岸 。 

[供稿 单位 : 华 荣 集团 有 限 公司 】 


“ 精 、 专 . 特 、 外 ”一 一 铸 民族 品牌 、 创 百年 老 店 
一 一 江苏 上 上 电缆 集团 


江苏 上 上 电缆 集团 (以 下 简称 上 上 集团 ) 是 一 家 集 科 、 
工 、 贸 于 一 体 的 国家 大 型 企业 ,是 国家 重点 高 新 技术 企业 ， 


拥有 国家 级 企业 技术 中 心 和 国家 博士 后 科研 工作 站 。 公 司 
创建 于 1967 年 ,专业 从 事 电线 电缆 研发 .制造 已 有 40 多 年 
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历史 。 集 团 资产 总 额 20 多 亿 元 , 占 地 面积 62 万 mw ,拥有 员 
T2 80% ,其 中 管理 技术 .科研 人 员 700 余人 。2009 年 , 集 
团 实现 销售 收入 60 多 亿 元 .利税 $ 亿 元 ,企业 经 济 效益 综合 
指数 在 电线 电缆 行业 名 列 前 苇 。 

一 、 坚 持 “ 精 、 专 、 特 、 外 ” ,着 眼 发 展 ,加 大 投入 ,实现 行 
业 领 军 | 

长 期 以 来 ,上 上 集团 始终 如 一 地 执行 “ 精 、 专 、 特 、 外” 战 
略 目标 ,产品 逐步 走向 “高 新、 尖 ”。“ 精 ”就 是 把 所 有 产品 
做 成 精品 ,精品 立 企 ;“ 专 ” 就 是 走 专业 化 生产 道路 ,三 大 厂 
区 形成 低压 电缆 .中 讨 电 线 . 超 高 压 电 缆 和 特种 电线 四 大 生 
产 基 地 ;“ 特 "就 是 开发 特种 产品 的 高 端 市 场 ,以 高 端 致胜 ; 
“外 "就 是 大 力 推 行 外 贸 出 口 。 

自 企 业 改 制 后 ,上 上 集团 投资 逾 1 亿 元 用 于 中 压 化 学 
交 联 电线 的 扩 能 改造 ,其 35kV 以 下 的 中 压 交 联 电缆 在 生产 
能 力 和 产品 质量 保证 能 力 方面 都 处 于 国内 同行 的 最 前 列 。 

2008 年 ,总 投资 23 亿 元 的 西 厂区 搬迁 扩 能 项 目 启 动 。2009 

年 6 月 ,一 期 特种 电缆 搬迁 扩 能 项 目 全 面 投产 ,厂房 面积 达 
9 万 m ;二 期 工程 特 、 控 缆车 间 于 2010 年 3 月 建成 ,投产 ; 超 
高 压 项 目 正 在 建设 ,预计 2011 年 初 建成 ,投产 。 全 部 项 目 完 
成 以 后 ,上 上 集团 各 厂区 生产 的 产品 将 形成 鲜明 的 专业 化 
特色 : 南 厂 区 生产 中 压 电缆 , 北 广 区 生产 低压 电费 , 西 厂 区 
35.2 万 m 分 成 特种 电缆 和 超 高 压 电 缆 两 块 。 届 时 ,上 上 电 
缆 年 生产 能 力 将 超过 120 亿 元 ,其 中 35kV REF BHA, 
橡 缆 、 核 电缆 生产 规模 位 居 全 国 第 一 ,特种 电缆 总 体 生 产 规 
模 及 生产 品种 也 为 国内 第 一 。 高 起 点 的 投入 使 上 上 集团 在 
生产 与 产品 质量 上 形成 了 独特 的 优势 ,推动 了 企业 的 快速 
发 展 , 增 强 了 企业 的 后 劲 。 

多 年 来 ,企业 引进 了 一 大 批 先进 的 进口 设备 , 现 已 拥有 
13 条 化 学 交 联 生产 线 , 还 引进 了 4 条 世界 最 先进 的 分 兰 麦 
ALAE AR 500kV 超 高 压 电线 立 塔 生产 线 以 及 法 国 波 迪 亚 框 、 
盘 绞 机 ,瑞士 哈弗 莱 局 放 等 设备 。 先 进 的 装备 \ 完 善 的 检测 
手段 为 上 上 集团 的 高 效率 、 高 质量 打下 了 扎实 的 基础 。 上 
上 集团 已 成 为 电线 电缆 行业 装备 最 齐全 、 最 先进 的 电线 生 
产 基地 ,一 大 批 高 技术 含量 、 高 附加 值 的 新 产品 已 全 面 进入 
电力 核电、 港 机 、 般 用、 矿 用 、 军 用 、 石 化、 铁路、 航空 等 领 
域 , 产 品 市 场 占有 率 显 著 上 升 。 近 年 来 ,公司 开发 的 1E 级 
Kl 核电 缆 机 场 助 航 灯光 电缆 . 卷 简 电缆 、 矿 用 移动 软 电线 
等 填补 了 国内 空白 ,技术 达到 国际 领先 。 

二 ,精益 管理 ,企业 实行 现代 化 生产 管理 

在 企业 规模 蒸蒸日上 的 同时 , 丁 山 华 董 事 长 提出 了 ”不 
求 规模 最 大 ,但 求 企业 综合 素质 最 佳 " 的 经 营 理念 。 上 上 集 
团 在 电线 电缆 行业 内 率先 实施 ERP 及 OA 信息 化 工程 , 量 
化 管理 .动态 控制 ,全 新 打造 科学 流程 ,改善 了 企业 管理 方 
法 ,提高 了 企业 管理 水 平和 决策 支持 能 力 ; 形 成 了 创新 开发 
体系 ,使 企业 进入 创新 优化 发 展 的 新 阶段 。 同 时 ,企业 综合 
素质 不 断 提高 ,市 场 竞 争 力 和 应 变 能 力 不 断 增强 ,质量 意识 
不 断 加 强 , 已 连续 6 年 被 评 为 “中 国企 业 信 息 化 500 强 ”。 
为 了 更 好 地 适应 企业 发 展 , 不 断 提高 企业 管理 水 平 ,2009 年 
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上 上 集团 对 ERP 进行 全 面 升级 换 版 ,使 上 上 式 ” 管 理 更 趋 
扁平 化 .精细 化 和 数字 化 。 在 产品 质量 方面 ,树立 “做 上 上 
精品 ; 创 世 界 名 牌 " 的 目标 ,持续 实施 精品 工程 , 扎 扎实 实 抓 
过 程 管理 , 潜 下 心 来 抓 产品 质量 及 企业 的 各 项 基础 管理 。 
公司 是 行业 内 首 批 荣获 “中 国名 牌 ” 和 “国家 免检 ”两 项 殊荣 
的 电缆 企业 ,“ 上 上 ”商标 被 评 为 “中 国 驰 名 商标 ”。 

三 .以 人 为 本 ,持续 发 展 

上 上 集团 始终 把 “人 ”作为 企业 最 宝贵 的 资源 和 财富 ， 
改制 后 致力 于 建立 尊重 知识 .尊重 人 才 、 竞 争 上 岗 .优胜 劣 
汰 .能 上 能 下 ,不拘 一 格 的 用 人 机 制 ,为 人 才 成 长 创造 良好 
环境 。 同 时 ,在 报酬 .住房 .福利 等 各 个 方面 加 大 了 投入 力 
度 。 为 解决 企业 人 才 住 房 问题 ,上 上 集团 斥资 千 万 元 建造 
了 住宿 楼 并 购买 了 22 套 商品 房 供 其 居住 ,到 合适 的 时 间 就 
赠送 产权 ;大 学 生 宿舍 内 空调 宽带、 液晶 电视 .热水器 一 应 
俱全 。 同 时 ,还 为 员工 设立 了 文体 活动 场所 ,乒乓 球 馆 、 台 
球 馆 ,篮球 场 等 都 已 逐步 到 位 。 

公司 培训 学 习 不 断 , 经 常 选送 员工 进行 电缆 培训 (上 海 
交大 ,西安 交大 、 哈 理工 .郑州 技工 学 校 等 )。 在 电线 电缆 行 
业 率 先 启动 开办 了 “网 上 大 学 " ,1 000 门 功课 任 大 家 选择 ， 
员工 通过 互联 网 可 以 足 不 出 户 聆听 各 类 专家 的 讲课 。 上 上 
集团 已 经 形成 了 “公正 、 公 平 . 公 开 " 的 竞争 机 制 ,全 年 销售 
A ,管理 岗位 .中层 干 部 招聘 接连 不 断 ,有 自信 、 有 能 力 的 员 
工 均 可 以 找到 合适 的 位 置 。 

四 、 致 富 思源 ,真诚 回报 社会 

上 上 集团 不 忘 回报 社会 , 大力 发 展 光彩 事业 。 企 业 招 
WT 200 多 名 残疾 人 1 000 多 名 农民 工 ,解决 了 大 量 地 方 就 
业 问题 和 地 方 弱势 群体 残疾 人 的 生活 、 工 作 问 题 。 近 年 来 ， 
上 上 和 集团 向 溧阳 市 慈善 总 会 捐款 1 000 万 元 ,向 江苏 省 慈善 
总 会 捐款 10 万 元 ,向 常州 市 光彩 事业 促进 会 捐款 10 万 元 ， 
向 溧阳 市 见义勇为 奖励 基金 捐款 20 万 元 ,向 汶川 地 震 灾 区 
一 次 性 捐款 200 万 元 等 ;每 年 还 向 部 分 学 业 优 秀 但 家 境 贫寒 
的 学 生发 放 助学金 ,在 生活 与 精神 上 给 予 支持 。 

“企业 强 .职工 富 "” 的 企业 目标 已 初步 实现 ,企业 蒸 燕 日 
上 ,员工 积极 性 日 益 高 涨 。2009 年 ,在 经 济 形势 极度 不 利 的 
情况 下 , 丁 山 华 董 事 长 斩钉截铁 地 告诉 员工 ;请 大 家 放心 ， 
形势 固然 严峻 ,但 上 上 一 不 减员 ,二 不 减 薪 , 同 时 还 要 添 人 
添 薪 。” 这 是 一 个 企业 “ 掌 门 人 ”经 过 27 年 经 营 累积 出 的 高 
度 社 会 责任 感 ,也 是 其 在 这 场 国际 金融 危机 面前 表现 出 的 
超人 信心 。 事 实证 明 ,2009 年 末 , 上 上 集团 员工 2 800 人 ,而 
人 均 收 入 比 2008 年 提高 10% 以 上 。 

在 锐意 进取 、 永 不 满足 的 丁 山 华 董事 长 及 公司 领导 团 
队 的 带领 下 ,上 上 集团 将 更 加 灿烂 辉煌 ,领航 民族 电缆 行业 
的 发 展 ,成 为 中 国电 缆 制 造 业 的 坚强 脊梁 。 

沉淀 上 上 文化 ,积聚 企业 精通 , 一 百年 之 后 , 上 上 更 
精彩 。 

[供稿 单位 :江苏 上 上 电缆 集团 ] 


企业 概况 


五 大 优势 助力 湘 电 集 团 


湘 电 集 团 有 限 公 司 经 过 70 多 年 的 发 展 壮 大 , 现 已 成 
为 我 国电 器 工业 综合 技术 优势 和 产品 配套 能 力 最 强 的 企 
业 之 一 ,机 电 一 体 化 成 套 设备 的 开发 研制 和 生产 制造 能 力 
在 国内 同行 业 处 于 领先 地 位 ,是 中 国电 工行 业 的 大 型 国有 
骨 于 企业 。 拥 有 产品 .技术 、 人 才 管理. 质量、 营销 等 众多 
优势 。 

一 产品 优势 

公司 依托 机 电 一 体 化 核心 优势 ,不 断 加 大 产品 “ 归 核 ” 
力度 ,重点 打造 风电 成 套装 备 HOMERS .车 辆 成 套装 
备 三 大 核心 产业 ,产品 主要 有 舰 船 电力 推进 设备 ,大 中 型 交 
直流 电机 、 新 型 永 磁 电 机 、 核 工业 及 舰艇 用 奈 、 焰 瓦 级 风力 
发 电 成 套装 备 .地 铁 .电机 电 控 设 备 .新 型 城市 轻轨 车 整 车 、 
大 型 矿山 运输 装备 、 无 机 房 电 梯 等 。 公 司 创造 了 上 上 百 个 全 
国 第 一 ,很 多 产品 填补 了 国内 空白 。 公 司 是 国内 唯一 的 舰 
船用 电力 推进 系统 (潜艇 电力 推进 设备 ) 制造 基地 ,国内 唯 
一 的 电 驱 动 轮 式 装甲 车 生产 厂家 ,国内 唯一 的 自主 成 套 大 
型 电动 轮 自 卸 车 生产 厂家 ,国内 唯一 的 大 型 矿 用 电力 机 车 
的 生产 厂家 ,国内 唯一 的 城市 轨道 交通 场 站 设备 生产 厂家 ， 
国内 唯一 的 舰 船 用 循环 泵 、 海 水泵、 空调 淡水 泵 、 潜 水 型 消 
防 泵 生产 厂家。 公司 是 国家 认定 的 地 铁 车 辆 用 成 套 牵 引 电 
气 设 备 和 城市 交通 轻轨 车 整 车 生产 厂家 ,是 国家 认定 的 兆 
瓦 级 风力 发 电 成 套装 备 生 产 基地 。 

公司 主导 产品 全 部 拥有 自主 知识 产权 ,先后 有 数 百 项 
技术 获得 国家 专利 ,目前 仍 维持 有 效 专利 100 RT, FEZ 
年 上 升 趋势 。 

二 ,技术 优势 

湘 电 集团 技术 实力 雄厚 。 现 拥有 科技 人 员 1 400 多 人 ， 
其 中 国家 级 专家 19 人 ,省 级 专家 6 人 ,省 市 学 科 带 头 人 13 
人 ,高 级 工程 师 81 人 ,高 中 级 职称 人 数 占 技术 中 心 总 人 数 
的 65%。 公 司 技 术 中 心 为 国家 认定 企业 技术 中 心 ,并 在 北 
京 等 地 设立 了 研发 中 心 。 公 司 在 舰 船 推进 系统 、 电 机 产品 
生产 .矿山 运输 车 辆 生产 城市 轨道 交通 车 辆 及 配套 产品 生 
产 、 直 交流 传动 技术 等 方面 技术 成 熟 ,在 国内 处 于 领先 
水 平 。 

湘 电 集 团 是 我 国 潜 艇 电力 推进 设备 唯一 的 制造 基地 。 
国防 装备 是 公司 高 新 技术 研发 和 应 用 最 集成 的 产品 ,公司 
军工 生产 技术 向 世界 科技 先进 水 平 已 经 近 出 了 坚实 的 

公司 的 大 型 直流 电机 在 国内 具有 重要 地 位 。 近 几 年 ， 
公司 开发 的 直流 转 钢 电机 一 举 打破 进口 产品 在 我 国 的 垄断 
地 位 ,目前 已 占据 国内 市 场 的 54% ,被 评 为 国家 十 佳 经 济 效 
益 专 利 产品 。 

公司 是 我 国 水 泵 行业 五 大 重点 骨干 企业 之 一 。 近 十 年 


来 ,水 京 科研 项 目 获 国家 级 科技 成 果 奖 4 项 , 获 国家 科技 进 
步 奖 15 项 。 

公司 在 国内 城 软 车 辆 电气 设备 市 场 处 于 领先 地 位 。 
1989 年 ,公司 自主 开发 我 国 第 一 台 6 轴 单 匀 接 轻轨 节 。 
2001 年 又 自主 开发 了 我 国 第 一 台 70% {Hh Be RL BR HE CL AE 
动 轻轨 车 。2004 年 ,公司 在 国内 率先 研制 .开发 成 功 城 市 混 
合 动力 电动 大 巴 ,形成 了 完整 的 新 型 城市 交通 车 辆 的 研发 、 
生产 体系 ,成 为 国内 少 有 的 几 个 具有 系列 城市 交通 车 辆 研 
发 .生产 能 力 的 企业 之 一 。 

公司 是 我 国 最 早生 产 矿 山 运输 车 辆 的 专业 生产 厂家 和 
领头 企业 ,是 矿山 运输 车 辆 品种 规格 最 齐全 的 生产 厂家 ,也 
是 我 国 矿山 运输 车 辆 国产 化 基地 。2008 年 10 月 ,公司 成 功 
研制 出 我 国 第 一 台 拥 有 完全 知识 产权 的 220t 交流 传动 电动 
轮 自 印 言 。 公 司 干 万 吨 级 大 型 露天 矿山 成 套 设备 ( 售 108t 
电动 轮 自 印 车 ,16m 和 23 m 电镜 电机 电 控 ) 获 国家 科技 进 
步 奖 特等 奖 、 国 家 质量 金奖 ,108t 电动 轮 自 纯 车 2005 年 被 认 
定 为 国家 级 重点 新 产品 。2007 年 ,拥有 完全 自主 知识 产权 
的 220t 电动 车 自 印 车 下 线 。 公 司 正在 研制 300t Hah A 
车 ,将 于 2010 Æ 12 月 下 线 。 

公司 风力 发 电 研制 起 步 早 .时间 长 , 兆 瓦 级 直 驱 式 永 磁 
风力 发 电机 组 技术 成 熟 , 拥 有 完全 自主 知识 产权 。2004 年 ， 
公司 成 功 制造 出 我 国 第 一 台 1 300kW 风力 发 电机 ;2007 年 
11 月 ,我 国 第 一 台 具 有 自主 知识 产权 的 2MW BKK E 
风力 发 电机 在 公司 成 功 下 线 。 公 司 是 国家 “863" 计划 确定 
的 兆 瓦 级 风电 产业 化 基地 ,是 国家 科技 部 兆 瓦 级 风电 重大 
科技 支撑 计划 承 制 单位 ,国家 认定 高 科技 (新 能 源 ) 特 色 产 
业 基 地 。 

公司 是 我 国 重 大 装备 标准 化 的 制定 单位 之 一 ,先后 制 
定 了 牵引 电气 设备 .并 网 风力 发 电机 .旋转 电机 、 旋 转 牵 引 
电机 车 电池 车 辆 用 直流 电机 等 国家 标准 。 

三 .管理 优势 

湘 电 集团 始终 坚持 “科技 兴 厂 、 人 才 强 厂 .质量 立 三” 战 
RE ,建立 了 完善 的 现代 企业 制度 ,内 部 按照 母子 公司 体制 进 
行 运作 ,实现 了 机 制 活 ,效率 高 的 运行 机 制 。 通 过 坚持 走 新 
型 工业 化 道路 ,调整 和 优化 产品 结构 ,综合 经 济 指标 保持 
40% 以 上 的 增长 率 。 

公司 监控 体系 完善 ,坚持 “质量 立 厂 .从 严 治 厂 " 方 针 ， 
始终 将 质量 管理 摆 在 企业 生存 ,发展 的 战略 高 度 , 紧密 跟踪 
ISO 9000 族 标准 的 最 新 发 展 ,通过 了 ISO 9001: 2008 版 质量 
管理 体系 认证 。 同 时 ,公司 较 早 建立 了 完善 的 军工 质保 体 
系 ,1995 年 即 成 为 国防 科 工 委 新 时 代 质 量 认 证 中 心 首 批 颁 
发 的 贯彻 ISO 9000 质量 认证 单位 之 一 。 

四 品牌 优势 

湘 电 集团 优良 的 产品 质量 获得 了 良好 的 市 场 信誉， 
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2004 年 中 小 电机 产品 获得 国家 产品 质量 免检 证 书 ;2004 
年 轧钢 电机 获 湖南 省 名 牌 产品 称号 ,“ 湘 电 ” 商标 获 湖南 省 
驰名 商标 称号 。 公 司 泵 类 产品 有 4 个 科研 项 目 获 国家 级 
科技 成 果 奖 ,15 个 项 日 获 国家 科技 进步 奖 ,9 个 产品 获 国 
家 优秀 节能 产品 奖 ,并 荣获 东 深 工程 “机 电 设 备 优秀 单位 ” 
称号 和 “机 电 设 备 质量 奖 ”、 宝 钢 三 期 工程 设备 制造 “质量 
最 佳 单位 ”称号 。“C. B” 商标 被 评 为 湖南 省 “消费 者 信 得 
过 品牌 ”, 立 式 斜 流 泵 被 授予 湖南 省 "名牌 产 品 ” 和 “优质 
产品 ”称号 。 

五 营销 优势 

湘 电 集团 营销 网 络 覆 盖 全 国 各 地 ,在 国内 30 个 省 区 、 
直辖 市 设 有 营销 机 构 , 在 国外 建立 了 多 个 销售 网 点 ,拥有 一 
批 稳定 的 客户 和 合作 伙伴 ,逐步 确立 了 自身 的 营销 优势 。 
公司 坚持 服务 营销 与 品牌 营销 相 结合 ,良好 的 服务 意识 和 
品牌 形象 赢得 了 国内 外 客户 的 广泛 认同 。 公 司 拥有 一 支 年 
轻 活跃 .知识 结构 合理 、 综 合 素质 较 高 .富有 战斗 力 的 营销 
人 才 队 伍 ; 建 立 了 客户 关系 管理 (CRM) 系统 ,借助 信息 化 手 
R ,进一步 完善 了 市 场 信息 收集 .监测 与 分 析 、 反 馈 系统 ,大 


思维 创造 价值 


大 提升 了 信息 集成 处 理 速度 ,增强 了 公司 的 市 场 响应 力 和 
营销 战斗 力 。 

未 来 3 -5 年 ,公司 将 紧密 结合 自身 技术 优势 .竞争 优 
势 ,加 快 结构 调整 ,加 快 技术 引进 步伐 ,加 大 自主 研发 的 力 
度 , 加 大 新 技术 .新 产品 研制 的 投入 ,加 大 装备 改造 更 新 的 
投入 ,尽快 实现 产品 的 升级 换代 和 装备 的 现代 化 ,使 公司 成 
为 我 国电 机 行业 的 引领 者 ,位 居 国际 电机 行业 的 前 列 。 公 
司 将 保持 和 巩固 水 下 .水 面 各 种 舰艇 和 民用 船舶 推进 系统 、 
充 发 电 系统 、 储 能 弹射 系统 等 方面 的 绝对 技术 优势 ;巩固 和 
保持 大 型 矿山 重型 运输 装备 (大 型 矿 用 动力 机 车 、 大 型 电动 
轮 自 卸 车 ) 国 内 独家 生产 的 地 位 ;发 展 成 为 国内 风力 发 电 威 
套装 备 研发 制造 的 核心 基地 ,力争 进入 国际 风力 发 电 成 套 
装备 制造 企业 前 列 , 成 为 极 具 国际 竞争 力 的 、 能 与 国际 同行 
业 知 名 企业 相 抗 衡 的 大 型 企业 集团 ,成 为 中 国 装备 制造 业 
的 旗舰 ,为 我 国 国防 事业 、 国 民 经 济 发 展 提供 更 强 的 保障 ， 
作出 更 大 的 贡献 ! 

[供稿 单位 : 湘 电 集团 有 限 公司 】 


创新 决定 未 来 


一 一 四 川 电器 集团 有 限 公司 


四 川 电器 集团 在 限 公 司 ( 原 四 川 电 器 厂 ) (以 下 简称 四 
川 电 器 ) 始 建 于 1965 年 ,经 过 40 多 年 的 不 懈 努 力 ,已 发 展 成 
为 总 资产 超过 4 亿 元 ,总 收入 突破 6 亿 元 ,拥有 12 家 全 资 、 
控股 .参股 及 OEM 公司 的 高 科技 型 集团 企业 。 集 团 本 部 坐 
落 在 成 都 市 高 新 西区 ,直面 成 灌 高 速 通道 ,近邻 成 一 灌 一 青 
轻轨 高 铁 ,交通 非常 便利 ;生产 基地 位 于 成 都 市 现代 田园 城 
市 建设 发 展 轴线 之 一 的 沙 西 线 终端 对 县 唐 昌 镇 。 公 司 的 股 
东 汇源 集团 实力 强大 ,是 四 川 省 大 集团 企业 、 全 国电 子 信息 
百 强 企业 之 一 。 四 川 电 器 拥有 6 万 多 w 的 生产 经 营 场 地 ， 
拥有 具有 行业 领先 水 平 的 饭 金 柔性 生产 线 、 柜 体 表面 涂 装 
生产 线 .互感 器 生产 线 .断路 器 生产 线 . 母 排 生产 线 等 硬件 
系统 ,是 省 级 技术 中 心 和 国家 二 级 企业 、 国 家 “863” 计划 
CMS 应 用 示范 企业 和 高 新 技术 企业 .中 国 优秀 民营 科技 企 
” 业 , 是 高 压 开关 行业 第 一 家 在 上 海 证 券 交易 所 上 市 的 股份 
制 企 业 。 四 川 电器 已 成 为 电气 开关 行业 的 知名 企业 ,在 海 
内 外 享有 很 高 的 声誉 。 

按照 "以 四 川 电器 为 核心 ,向 外 辐射 为 重点 ,延伸 产业 
链 , 拓 展业 务 范围 "的 原则 和 “公司 集团 化 .生产 专业 化 、 产 
品系 列 化 ”的 战略 思路 ,2008 年 四 川 电 器 开始 了 集团 化 规模 
运作 ,实施 产业 资源 整合 ,成 效 异常 显著 , 现 已 拥有 12 家 集 
团 成 员 企业 。 经 过 持续 不 断 的 技术 创新 和 管理 创新 ,2009 
年 公司 的 跨越 式 发 展 取 得 了 重大 实质 性 突破 ,订货 、 产 出 等 
经 济 规模 指标 均 全 面 完 成 经 营 目 标 任务 ,并 实现 100% 以 上 
的 增长 速度 ,大 幅 刷新 了 四 川 电器 的 历史 记录 ,为 公司 新 战 
略 规划 的 启动 实施 打下 了 坚实 的 基础 。 
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一 、 技 术 创 新 打造 核心 竞争 力 

公司 始终 以 “打造 核心 竞争 力 ,提升 品 牌价 值 ”为 目标 ， 
不 断 推 进 技术 创新 工作 ,锤炼 出 了 强大 的 技术 研发 队伍 , 创 
造 出 了 许多 技术 领先 和 极 具 市 场 竞 争 力 的 优秀 产品 。 

1. 技术 研发 力量 强 

从 事 技术 工作 的 人 员 占 公司 总 人 数 的 30% ,高 级 工程 
师 12 人 (其 中 享受 国务 院 政府 津贴 的 高 级 工程 师 2 A). 
参与 了 国家 开关 行业 技术 标准 化 委员 会 .中 国电 力行 业 开 
关 设 备 标 委 会 和 中 国 低压 成 套 开关 设备 标准 化 技术 委员 会 
的 工作 ,是 成 都 市 技术 创新 项 目 评审 委员 会 和 工程 师 评审 
委员 会 委员 。 

2. 产品 优秀 ,技术 水 平 高 

四 川 电器 为 国家 输 配 电 行业 产品 技术 发 展 作 出 了 重大 
贡献 ,缩短 了 我 国 中 压 开 关 和 开关 柜 同 发 达 国 家 的 差距 。 
通过 40 多 年 的 技术 创新 ,公司 拥有 包括 断路 器 .互感 器 、 开 
关 柜 等 取得 型 号 的 产品 系列 130 多 个 ,其 中 ,SN10 一 10I 高 
压 少 油 断 路 器 被 原 机 械 工业 部 授予 “优质 产品 ”, 被 国家 评 
为 “ 银 奖 产品 ” ;ZN42 一 27.5 铁道 专用 开关 ,获得 铁道 部 科 
技 成 果 奖 二 等 奖 ;KYN 系列 开关 柜 和 ZN42 单项 交流 高 压 真 
空 断路 器 产品 获得 “ 四川 省 名 牌 产品 "称号 。 单 相 电 动 隔离 
开关 、 新 型 电子 式 电流 传感器 、 铁 道 专用 单 相 双 极 开 关 设 
备 . 消 消 谐 选 线 及 过 电压 保护 装置 LZBJ1 一 27.5 电流 互 
gee 12 种 产品 获得 国家 专利 。 近 年 来 ,公司 相继 完成 了 
LN 口 一 27. 5/1600—25 铁道 六 氟 化 硫 断 路 器 及 高 海拔 
27. 5kV 开关 柜 ,ZN12 一 40. 5/3150—40 KYN60 一 40.5(S) 等 


新 产品 的 研制 工作 ;参与 完成 了 《电气 化 铁路 用 27. 5kV 和 
2x27. 5kV 交流 金属 封闭 开关 设备 和 控制 设备 》《3.6 ~ 
40. 5kV 环 氧 树脂 绝缘 件 技术 条 件 》 国 家 标准 的 制定 、 修 订 
工作 ;申请 的 “铁路 电气 化 电网 谐 波 治 理 及 节能 成 套 控制 装 
置 项 目 ”" 已 被 国家 发 展 和 改革 委员 会 列 和 人 2009 年 第 二 批 资 
源 节 约 和 环境 保护 中 央 预 算 内 备 选 项 目 。 公 司 在 积极 进行 
自主 研发 的 同时 大 力 推 进 对 外 技术 合作 ,先后 与 西南 交通 
大 学 、 西 华 大 学 等 高 校 ,铁道 部 第 二 设计 院 、 铁 道 部 第 四 设 
计 院 .西安 高 压 电器 研究 院 、 天 津 电气 传动 研究 所 等 研究 院 
By, ABB 公司 .韩国 INTEC .美国 GE 公司 等 国外 公司 建立 了 
稳定 牢固 的 技术 合作 关系 。 

3. 产品 市 场 竞争 力 强 

四 川 电器 于 20 世纪 80 年 代 末期 承接 单 笔 出 口 合同 金 
额 超 2 000 万 元 的 叙利亚 工程 ;90 年 代 中 期 在 南 昆 铁路 建设 
中 开创 了 电气 化 铁道 断路 器 产品 大 规模 国产 化 应 用 的 先 
河 ;2003 年 以 高 稳定 性 ,高 可 靠 性 成 为 国家 重大 航天 工程 的 
开关 设备 供应 商 ;2004 年 在 国家 第 一 批 轻 轨 建 设 项 目 中 , 公 
司 的 SIVACON 产品 成 功 地 进入 重庆 轻轨 建设 工程 ,并 获得 
RTH BUR RE 52005 年 在 京 沪 线 铁道 电气 化 改造 工程 
中 全 线 中 标 。 同 时 ,公司 还 针对 客户 的 个 性 化 需求 ,研发 派 
生出 高 海拔 .高 防护 等 级 产品 ,广泛 应 用 在 冶金 .煤矿 领域 。 
如 首都 钢铁 集团 公司 的 搬迁 和 改 扩建 工程 ,全 面 采 用 公司 
高 防护 等 级 的 35kV 高 压 开 关 柜 ;神华 集团 . 龙 蟒 集团 . 川 煤 
集团 . 平 煤 集 团 、. 河 煤 集团 等 均 广 泛 使 用 公司 特有 的 35kV 
双 和 母线 高 压 开 关 柜 ,并 出 口 乌兹别克 斯 坦 电 气 化 改造 、 俄 罗 
斯 MMK 工程 .巴基斯坦 真 纳 水 电站 ,沙特 钢 厂 、 印 度 布 山 、 
土耳其 三 期 阿尔 德 卡 等 国外 重大 工程 。 

公司 以 其 高 质量 、 高 技术 、 高 适应 性 的 产品 系列 和 优异 
的 售后 服务 保障 体系 , 深 得 用 户 的 好 评 和 厚爱 ,在 市 场 中 树 
立 了 “四 川 电器 ”品牌 。 

二 ,管理 创新 黄 定 发 展 基础 

四 川 电器 始终 以 “科学 规范 运作 ,打造 软 硬 实力 ”为 引 
© ,持续 推进 管理 创新 工作 ,全 面 启 动 了 “企业 再 造 、 升 级 扩 
容 " 经 济 转型 工作 ,大 大 提升 了 公司 形象 ,确保 了 企业 管理 
水 平 始终 处 在 行业 前 列 。 

L 抓 好 企业 形象 建设 ,增资 扩建 ,打造 现代 化 的 工业 生 
产 园 区 ,提升 公司 硬 实 力 | 

2009 年 ,公司 完成 了 对 生产 基地 的 工艺 布局 优化 和 厂 
房 规划 ,新 建成 5 000 多 m 钢 结构 成 套 总 装 车 间 , 更 新 升级 
了 生产 设备 ,全 面 改造 完善 了 公司 的 厂区 环境 道路 ,实施 了 
整体 绿化 工程 ,建成 了 环境 优雅 .道路 开阔 .厂区 清洁 、 办 公 
舒适 的 现代 化 工业 园区 基地 。 

2. 不 断 推进 管理 创新 

以 创新 带动 公司 的 经 济 转型 ,以 创新 带动 公司 的 科学 
规范 运作 ,提高 公司 整体 运作 效能 ,不 断 提升 公司 的 软 
实力 。 


企业 概况 


(1) 重 视 战 略 管理 ,以 战略 规划 指导 公司 发 展 。2009 年 
四 川 电器 启动 全 新 的 “二 次 创业 ” 发展 战略 ,结合 宏观 经 济 
形势 .行业 发 展 情况 和 实际 情况 ,从 产品 与 技术 .生产 与 建 
设 ,市场 与 营销 .资源 整合 、 管 理 与 财务 等 重大 方面 着 手 , 制 
定 出 台 了 《2009 ~2013 企业 战略 规划 》。 

(2) 创 新 营销 机 制 ,重点 市 场 成 效 巨 大 。 公 司 将 整个 萌 
销 市 场 按 重要 程度 .发 展 趋势 重新 划分 为 三 级 ,并 针对 各 级 
采取 相应 的 营销 对 策 , 已 在 一 级 目标 市 场 上 取得 了 重大 成 
果 。2009 年 ,四 川 电器 在 铁道 市 场 取得 了 突破 性 进展 ,中 标 
京 九 线 , 兰 新 线 . 洛 张 线 等 国家 重大 铁道 建设 项 目 , 全 年 铁 
道 市 场 订 货 量 比 上 年 翻 了 两 番 。 

(3) 坚持 客户 至 上 , 紧 紧 围绕 “合同 履约 率 ”, 提 高 生产 


效率 ,加 快 综合 进度 。 从 市 场 和 客户 的 需求 出 发 ,建立 了 提 


高 合同 履行 率 的 保障 机 制 ,加 强 对 合同 的 过 程控 制 和 考核 ， 
提高 了 合同 的 履约 效率 。 以 按时 、 按 质 、 按 量 完 成 生产 任务 
为 目的 ,建立 生产 提速 上 量 的 促进 机 制 ;变革 生产 组 织 模 
式 ,研究 实施 了 两 班 制 三 班 制 . 连 班 制 的 生产 模式 ,并 辅 以 
农民 工 ,布线 工 临时 用 工 储备 调节 制度 ;建立 了 工程 项 目 生 
产 组 织 负 责 制度 ,加 大 了 生产 责任 到 位 力度 。 

(4) 优 化 内 部 管理 ,加 强 成 本 控制 ,提高 管理 效率 。 公 
司 加 强 了 物资 进出 、 应 收 账 款 回收 、 财 务 核算 方面 的 管理 ， 
进一步 完善 和 规范 了 流程 ;加 强 了 设计 生产、 销售 服务 .外 
协 加 工 、 采 购 等 环节 的 成 本 控制 ,成 本 管理 成 效 显 闭 。 同 
时 ,加 强 了 质量 体系 BRO .开源 节 流 等 管理 工作 ,优化 
了 公司 的 内 部 流程 ,促进 了 工作 规范 .高 效率 的 运行 。 

秉承 深入 推进 “新 思路 、 心 创造 "全 面 经 济 转 型 的 新 理 
念 ,按照 “以 经 济 效益 为 中 心 ,以 技术 进步 为 先导 ,以 提升 企 
业 品 质 为 主题 ,坚持 相关 存量 产品 和 传统 业务 范围 ,谨慎 投 
资 整合 .稳健 提升 发 展 ,坚持 在 充分 利用 现 有 资产 的 基础 
上 ,横向 合作 社会 资源 ,切实 增强 公司 国内 目标 市 场 的 适应 
能 力 ,提高 四川 电器 " 品牌 影响 力 , 促 进 企 业 可 持续 发 展 ， 
实现 效益 最 优化 ,推进 公司 与 员工 协调 发 展 "的 指导 思想 ， 
四 川 电器 确定 了 5 年 目标 , 即 销售 收入 达 15 亿 元 以 上 ,经营 
规模 跨 入 同行 业 前 10 名 ,利润 率 保持 国内 同行 业 领 先 水 
平 ,成 为 创新 能 力 突出 .品牌 美誉 度 和 知名 度 大 幅 提升 E 
理科 学 .产品 链 完整 .横向 合作 广泛 的 旗舰 企业 之 一 。 

不 懈 地 创新 .不懈 地 拼 博 , 四 川 电器 为 社会 .为 国家 作 
出 了 巨大 贡献 。 四 川 电器 的 历史 辉 爆 醇厚、 悠长, 四川 电 
器 的 未 来 光明 .广阔 .无 限 。 踏 着 辉煌 , 载 着 希望 ,向 着 新 目 
标 ,乘风破浪 ,四 川 电 项 又 启 航 了 。 四 川 电 需 将 栗 承 “诚信 
敬业 ,务实 创新 ,服务 顾客 ,报效 社会 " 的 经 营 宗 旨 ,建立 高 
效 的 管理 运行 机 制 ,增强 核心 竞争 力 ,立志 成 为 “百年 老 店 、 
世界 一 流 ” 可 持续 发 展 的 高 科技 集团 企业 ,并 愿 与 各 界 有 识 
之 士 携手 共 进 ,挑战 自我 .挑战 明天 实现 愿望 .超越 期 望 ! 

[供稿 单位 :四川 电 器 集团 有 限 公 司 ] 
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倡导 科技 为 先 


铸就 兰 电 品牌 


一 一 兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 


兰州 兰 电 电机 有 限 公司 (以 下 简称 兰 电 公 司 ) 是 西北 地 
区 最 大 的 电机 和 发 电 设备 制造 企业 。 公 司 拥 有 国家 认定 的 
企业 技术 中 心 ;通过 了 ISO 9001 质量 管理 体系 、GJB 
9001A 一 2001 军工 质量 管理 体系 认证 ,通过 了 英国 皇家 认可 
委员 会 授权 的 UKAS 质量 管理 体系 认证 ;取得 了 国家 武器 装 
备 科 研 生 产 许 可 证 .二 级 保密 资格 认证 及 国家 武器 装备 承 
制 单 位 资格 。 企 业 拥有 大 中 型 电机 、 一 般 交 流 发 电机 、 风 力 
发 电机 风力 发 电机 组 .特种 专用 电动 机 交流 伺服 主轴 电 
动机 水 轮 发 电机 组 .移动 电站 .柴油 发 电机 组 .高 低压 控制 
柜 等 十 多 类 主导 产品 ,共计 88 个 系列 .331 个 品种 .2600 多 
个 规格 ,获得 2 项 国家 科技 进步 奖 \7 项 国家 重点 新 产品 奖 、 
35 项 省 部 级 科技 进步 奖 .3 项 国家 优质 产品 银 质 质量 奖 ,还 
获得 2 项 部 优 奖 和 13 项 省 优 奖 -。“ 兰 电 ?” 牌 交 直 流 电机 及 
控制 装置 产品 获 甘 肃 省 “ 陇 货 精品 "称号 ,中 小 型 发 电机 荣 
HRY 中 国名 牌 产品 ”称号 , 兆 瓦 级 变速 恒 频 双 馈 晃 步 风力 发 
电机 (0.75 ~2MW) 荣 获 国 家 级 重点 新 产品 证 书 。“ 兰 电 ” 
牌 发 电机 被 中 国 质量 协会 .全国 用 户 委 员 会 评 为 用 户 满意 
产品 ,“ 兰 电 ” 牌 被 甘肃 省 工商 局 认定 为 甘肃 省 著名 商标 ,并 
由 全 国 品 牌 推进 甘肃 委员 会 确定 为 2008 年 度 中 国 甘 肃 机 电 
自动 化 行业 十 大 品牌 之 列 。1MW .1.5MW 风力 发 电机 取得 
了 中 国 船 级 社 质量 认证 公司 颁发 的 产品 质量 认证 证 书 , 并 
外 Q 甘 肃 省 经 济 委员 会 .甘肃 省 科技 厅 .甘肃 省 质量 技术 监督 
局 认定 为 甘肃 省 技术 创新 优秀 产品 。 

兰 电 公司 始 建 于 1958 年 , 建 三 初期 ,技术 力量 比较 薄 
弱 , 只 能 依靠 外 来 的 图 纸 进行 生产 制造 ,产品 比较 单一 。20 
世纪 60 年 代 中 期 开始 ,公司 先后 组 织 技术 人 员 自 行 研制 出 
了 相 复 励 同 步 发 电机 无 刷 励 磁 发 电机 、 大 中 型 电机 、 拖 车 
电站 .控制 屏 等 产品 ,从 小 发 电机 发 展 到 大 中 型 电机 ,产品 
种 类 规格 日 益 增多 ,逐步 实现 了 自主 研发 .自主 生产 ,培育 
出 了 自主 产品 品牌 。 

“ 八 五 "期 间 ,公司 投入 1.3 亿 元 用 于 技术 引进 和 技术 
”改造 。 在 引进 德国 AEG 公司 及 西门 子 公司 先进 技术 的 同时 
进行 了 二 次 开发 , 即 先后 开发 了 紧 凌 型 高 低压 异步 电动 机 、 
Ba a FE AL, , 增 安 型 电机 等 产品 ,为 企业 保持 竞争 优势 .实现 
产品 多 元 化 葛 定 了 坚实 的 基础 。 

在 改革 发 展 的 大 潮 中 ,为 了 适应 市 场 经 济 形势 发 展 的 
需要 ,企业 探索 出 一 条 适合 自身 发 展 的 科技 创新 道路 ,在 国 
内 市 场 逐 步 树 立 起 “ 兰 电 ”品牌 的 良好 形象 。 公 司 生 产 的 用 
于 南极 中 国 长 城 考察 站 的 50kW 和 75kW 发 电机 ,被 誉 为 长 
城 站 的 “心脏 ”; 为 配套 国家 重点 项 目 ZJ45D 从 式 电 驱 动 外 
机 和 国家 “ 八 五 ”重大 技术 装备 科技 攻关 项 目 ZJ60DS 沙漠 
电 驱 动 钼 机 开发 的 立 式 空心 轴 顶 部 驱动 直流 电动 机 ,性 能 
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完全 满足 钻井 工 况 的 要 求 ,荣获 国家 科技 进步 奖 一 等 奖 和 和 
国家 “ 八 五 ”科技 攻关 重大 科技 成 果 证 书 。 

在 成 绩 的 鼓舞 下 企业 全 体 职工 再 接 再 厉 。1994 年 公司 
开发 研制 的 新 系列 交流 无 吊 同 步 发 电机 ,产品 结构 紧 凌 合 
理 , 体 积 小 ,重量 轻 , 加 工装 配方 便 ,技术 指标 、 工 艺 性 能 等 
完全 达到 国际 水 平 。 | 

兰 电 公司 始终 以 建立 现代 企业 制度 为 目标 ,优化 资本 
结构 ,扩大 发 展 规 模 ,同时 依靠 科技 进步 ,提高 市 场 竞 争 力 ， 
塑造 “ 兰 电 ”品牌 。 企 业 拥 有 主要 设备 756 台 , 先 后 从 国外 
引进 了 树脂 砂 铸造 生产 线 、 数 控 坐 标 磨 床 等 先进 设备 和 检 
测 仪器 ,在 加 工 条 件 方面 为 公司 的 产品 开发 提供 了 充分 的 
保障 ,大 大 提高 了 企业 的 生产 能 力 和 制造 水 平 。 

进入 21 世纪 , 兰 电 公司 呈现 出 从 未 有 过 的 发 展 强劲 势 
头 。 公 司 为 出 西海 请 钢铁 集团 研制 的 13 500kW 四 极 同 步 电 
动机 是 国内 容量 最 大 的 四 级 同步 电动 机 ,填补 了 国内 空白 ; 
承 制 了 当时 国内 最 大 的 12 000kW 电动 机 /发 电机 ;先后 完成 
了 育 海 黄河 源 电站 1 200K W 水 轮 发 电机 组 及 青石 出 电站 3 x 
4 000kW 水 轮机 发 电机 组 的 设计 、 生 产 和 制造 。 

为 了 顺应 市 场 变化 ,尽快 掌握 核心 技术 ,占领 市 场 制 高 
点 ,企业 加 大 风电 技术 研发 投入 力度 ,在 引进 先进 技术 的 同 
时 ,注重 消化 .吸收 .再 创新 ,提升 开发 能 力 ,塑造 兰 电 ” 
品牌 。 

企业 在 2004 年 自主 研制 了 国内 首 台 兆 瓦 级 变速 恒 频 双 
馈 异 步 风 力 发 电机 ,这 是 国内 目前 唯一 在 塔 架 上 运行 一 年 
以 上 的 兆 瓦 级 双 馈 异步 风力 发 电机 。 兆 瓦 级 双 馈 异步 风力 
发 电机 (0.75 ~2MW) 荣 获 了 国家 重点 新 产品 证 书 。 企 业 现 
已 具备 1MW 1.5MW 2MW 双 馈 异步 风力 发 电机 批量 生产 
能 力 ,3MW 双 馈 异步 风力 发 电机 正在 研制 中 。 在 提升 风力 
发 电机 产能 的 同时 ,企业 又 组 织 技术 人 员 致 力 于 风力 发 电 
机 组 的 成 套 研 发 。2008 年 3 月 , 印 有 “兰州 电机 ”字样 的 风 
力 发 电机 轿 然 挺立 在 玉 门 千里 戈壁 。 机 组 安装 调试 的 成 
功 , 翻 开 了 兰 电 公 司 科 技 发 展 史 的 新 篇 章 , 为 甘肃 省 建设 河 
西风 电 走 廊 .打造 西部 “ 陆 上 三 峡 " 作 出 了 积极 贡献 。 同 时 ， 
企业 已 争取 的 4.95 万 kW 试验 风 场 建设 项 目 ,对 于 提高 可 
再 生 能 源 利用 减少 温室 气体 排放 改善 电源 结构 和 促进 地 
区 经 济 可 持续 发 展 具 有 重要 意义 。 

为 了 加 快 企业 风电 技术 的 研发 进程 ,尽快 占领 风电 行 
业 技 术 制高点 ,企业 针对 甘肃 风 场 高 海拔 .高寒 .风沙 大 的 
特点 ,结合 国家 对 风电 场 并 网 接 人 的 技术 要 求 ,与 国外 公司 
联合 开发 新 型 同步 风力 发 电机 组 。 该 机 组 可 解决 现 有 双 馈 
机 组 并 网 接 人 的 诸多 问题 ,完全 适应 甘肃 的 风 场 环境 ,在 甘 
肃 省 风机 示范 风 场 项 目 实施 后 ,将 为 带动 地 方 经 济 和 风电 


产业 链 的 发 展 作出 积极 贡献 。 

21 世纪 初 是 兰 电 公司 实现 新 跨越 的 重要 战略 机 遇 期 。 
企业 领导 将 带领 全 体 职 工 认 清 形势 .坚定 信心 . 抢 抓 机 遇 、 
奋起 直 追 , 抓 住 电机 制造 这 一 主 业 不 放松 ,作为 提供 电机 解 


企业 概况 


决 方案 的 服务 商 ,把 兰 电 公 司 打 造成 国内 一 流 的 电机 及 成 
套 机 组 制造 企业 和 甘肃 风电 装备 制造 基地 ,为 振兴 甘肃 装 
备 制 造 业 作出 贡献 。 

[供稿 单位 :兰州 兰 电 电机 有 限 公司 ] 


常州 市 德 春 电器 有 限 公司 开发 成 功 24kV 六 氟 化 硫 负荷 开关 


一 、 前 言 

随 着 20kV 电网 项 目的 推广 采用 ,24kV 电压 等 级 开关 
设备 的 需求 将 不 断 增 长 。 在 24kV 电压 等 级 开关 设备 领域 ， 
国外 多 家 知名 企业 起 步 较 早 ,已 有 成 熟 产品 供应 ,但 技术 性 
能 和 很 多 技术 参数 不 符合 我 国 国家 标准 和 行业 标准 的 规 
定 。 而 国内 很 多 企业 已 经 或 正在 开发 的 新 产品 主要 集中 在 


断路 器 和 开关 柜 。 常 州 市 德 春 电器 有 限 公司 于 2008 年 3 
月 开始 ,自行 研制 开发 24kV 高 压 交流 六 气 化 硫 负 荷 开关 ， 
基本 型 号 为 DCFLN 一 24D 的 新 产品 已 研制 成 功 。 负 荷 开关 
及 机 构 外 形 见 图 1。DCFLN 一 24D 负荷 开关 技术 参数 
见 表 1。 




















图 1 负荷 开关 及 机 构 外 形 
表 1 DCFLN—24D 负荷 开关 技术 参数 





参数 指标 












额定 电压 
额定 电流 
额定 短 时 工 频 耐 受 电 压 (相间 及 对 地 /断口 间 ) 
额定 雷电 冲击 和 耐 受 电 压 ( 相间 及 对 地 /断口 间 ) 
额定 短 时 耐 电 流 

额定 峰值 耐 受 电 流 和 关 合 电流 

机 械 寿命 (人 负荷 开关 /接地 开关 ) 

额定 转移 电流 


24kV 
630A 
65kV/79kV 
W25kV/145kV 
20kA 
SOkA 
3 000/2 000 次 





1 400A 


试验 及 运行 实践 证 明 ,该 产品 技术 性 能 优良 ,各 项 技术 
参数 满足 国家 标准 和 行业 标准 规定 ,适应 电力 系统 的 运行 
要 求 。 该 产品 获得 一 项 授权 实用 新 型 专利 和 新 型 灭 弧 装置 
发 明 专 利 。 


二 产品 结构 特点 

产品 基本 型 式 为 环 氧 树脂 浇注 外 壳 充 低压 力 SFs 气体 ， 
研制 重点 是 灭 弧 结 构 . 导 电 回 路 、 环 氧 树脂 外 元 及 绝缘 
配置 。 

1. 采用 磁 吹 加 隔 弧 栅 的 双重 灭 弧 原 理 , 灭 弧 能 力 强 

由 钢 铀 合金 制作 成 隔绝 栅 , 并 在 静 触 头 处 设 有 永久 磁 
铁 。 开 断 回路 电流 时 , 随 着 动 触 头 的 运动 , 电 骂 被 拉 长 ,在 
HSA PE FRE e BR FPA Bi) BE, 
Ty BS PAE BR a) FB, HU A a tS EH, 同时 与 
陋 弧 栅 的 内 壁 紧 密 接 触 ,使 电弧 冷却 和 吸附 ,产生 强烈 的 去 
游离 作用 , 弧 隙 电阻 加 速 增 大 ,电弧 温度 下 降 ,电流 过 零 灭 
弧 后 ,间隙 的 介质 强度 迅速 恢复 ,从 而 能 可 靠 地 开 断 回路 电 
流 。 经 型 式 试验 验证 ,产品 灭 弧 性 能 强 , 稳 定性 好 ,能 正常 
开 断 负荷 电流 ,还 能 可 靠 开 断 1 400A 转 移 电 流 。 

2. 合理 选择 触 头 材料 ,导电 性 能 和 机 械 性 能 优良 

设计 选用 以 紫铜 作为 基本 触 头 材料 ,并 在 接触 面 处 焊 
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接 块 状 的 银 碳化 锅 石 墨 合 金 (AgWCC)。 银 碳化 铭 石 墨 硬度 
高 ,机 械 磨 损 小 , 熔 焊 倾向 小 ,接触 电阻 低 而 且 稳定 , 耐 弧 性 
能 好 。 

3. 外 壳 采 用 环 氧 树脂 整体 浇注 

产品 设计 为 环 氧 树 脂 整 体 浇注 外 这 ,采用 环 氧 树 脂 自 
动 压 力 凝 胶 工 艺 (APG) ,在 材质 、 外 元 厚度 、 加 强 盘 布局 \ 防 
爆 设置 ,动静 密封 面 等 方面 做 了 周密 的 设计 ,制订 了 相关 的 
工艺 流程 。APG 工艺 技术 消除 了 大 型 浇注 件 的 表面 缺陷 和 
内 应 力 , 提 高 了 材质 的 致密 性 ,机 电 性 能 及 其 化 学 稳定 性 。 
运用 此 技术 生产 的 环 氧 制品 尺寸 精度 高 ,表面 和 内 在 质量 
好 ,具有 优良 的 机 械 性 能 和 电气 性 能 ,外 充 整 体 浇注 具有 优 
质 高 效 . 节 能 . 节 材 .污染 小 .成 本 低 等 一 系列 优点 。 


接 入 高 压 24kV 


上 下 党 体 间 采用 多 层 口 的 M 型 扎 橡 胶 密 封 圈 , 产 品 密 
封 性 能 良好 ,使 用 寿命 长 。 

负荷 开关 主 回路 密封 在 环 氧 树脂 外 壳 内 ,并 充 有 相对 
压力 为 0.045MPa 的 SF, 气体 作为 绝缘 和 灭 弧 介质 。 

在 外 这 内 壁 设 有 吸附 剂 盒 装 置 ,吸收 剂 选用 KDHF 一 
03 ,并 制订 有 相应 的 干燥 和 组 装 工艺 规程 ,确保 开关 内 部 的 
干燥 状态 。 

4. 配合 主轴 转动 ,实现 负荷 开关 合 阐 隔离、 接地 三 工 
位 功能 

由 主轴 旋转 实现 主 开关 的 合 闻 、 隔 离 、 接 地 三 工 位 功 
能 ,从 而 具有 可 靠 的 机 械 防 误 操作 功能 。 负 荷 开关 内 部 结 
构 及 三 工 位 示意 图 见 图 2。 


材料 : 环 氧 树脂 
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a) 合 间 位 置 


b) 隔离 位 置 


图 2 负荷 开关 内 部 结构 及 三 工 位 示意 图 


主轴 选用 绝缘 性 能 极 佳 的 PC 料 , 并 在 原材料 中 添加 了 
阻 燃 剂 ; 选 定 特异 的 截面 结构 ,设计 有 合理 的 加 强 筋 ,保证 
其 优良 的 机 械 强度 ;优化 触 头 形状 ,合理 选择 触 头 开 距 ,有 断 
口 间 的 耐 压 水 平 满足 国家 标准 和 行业 标准 的 最 高 要 求 。 

5. 操 动机 构 设 计 精 巧 

操 动 机 构 常 规 为 手动 操作 ,也 可 按 用 户 要 求 供应 电动 
操作 机 构 。 操 作 方 便 灵 活 , 机 械 寿 命 长 ,保证 规定 的 分 、 合 
闸 速度 。 

三 .试验 验证 

研制 的 产品 在 西安 高 压 电 器 研究 院 有 限 责任 公司 实 
验 认证 中 心 按 有 关 标 准 一 次 性 顺利 通过 全 面 的 型 式 试验 


考核 , 共 取 得 4 份 型 式 试验 证 书 ( 证 书号 分 别 为 NO: 
090722G , NO: 090723G , NO; 090724G .NO;090725G) 。 绝 
缘 试 验 按 中 性 点 不 接地 系统 标准 进行 , 主 回路 相间 、 对 地 
以 及 斯 口 的 短 时 工 频 耐 压 和 和 震 电 冲击 耐 压 水 平分 别 为 65/ 
79kV( 有效 值 ) 和 1257145kV( 峰 值 ) ,组 合 电器 试验 方式 4 
(转移 电流 试验 ) 达 到 24kV 1 400A。 试 验 表明 ,产品 性 能 
处 于 国内 同类 产品 领先 水 平 ,主要 技术 性 能 超过 国外 同类 
产品 先进 水 平 。 

[拟稿 人 :常州 市 德 春 电 器 有 限 公 司 成 德 春 、 江 苏 省 电 
力 试验 研究 院 张 宗 九 ] 


技术 优势 葛 定 振动 电机 行业 龙头 地 位 





湖北 省 钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 有 限 公 司 ( 以 下 简称 钟祥 
BiH) 创建 于 1968 年 ,主要 生产 各 类 振动 电机 、 振 动机 械 和 
输送 机 械 ,是 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 理事 单位 、 
中 国 重型 机 械 工 业 协 会 洗 选 设备 专业 委员 会 理事 单位 。 企 
业 通 过 了 ISO 9001: 2008 质 量 管理 体系 认证 ,产品 获 CQC 认 
证 .CCC 认证 和 CE 认证 ,享有 外 贸 进 出 口 自 营 权 。 
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湖北 省 钟祥 市 新 宇宙 电 制 造 有 限 公司 


钟祥 新 宇 集 振动 电机 与 振动 设备 生产 基地 、 铸 造 基地 
和 电器 设备 基地 三 位 一 体 ,以 振动 电机 、 振 动机 械 为 主导 ， 
以 铸铁 . 铸 钢 产品 和 电器 . 电 控 产 品 为 支撑 ,是 全 国 最 大 的 
振动 电机 制造 企业 和 振动 机 械 骨 干 企业 。 公 司 生产 VB 系 
列 振动 电机 、VBE 系列 高 效 节能 振动 电机 、 VBH 系列 频繁 起 
动 振动 电机 、 VBL 立 式 振动 电机 、VBB 系列 隔 爆 振 动 电机 、 


VLB 系列 户外 隔 爆 振动 电机 、VBCB 侧 板式 振动 电机 、VLBL 
fase RAF Geo E OL, DA RF oe Bl te ob hi. E R Se oh i P 
Te . De 3h E OL HRD BSL He IK OL te OL Hr 
式 输送 机 等 产品 ,其 中 振动 电机 的 可 靠 性 和 技术 性 能 在 国 
内 属 领先 地 位 。 

钟祥 新 宇 具有 较 大 的 市 场 优势 。“ 宇 兴 ” 牌 振动 电机 占 
国内 振动 电机 市 场 份额 的 20% 以 上 ,市 场 占有 率 和 生产 规 
模 后 国内 振动 电机 行业 之 首 ,产品 畅销 全 国 各 地 并 进入 国 
际 市 场 。 公 司 被 中 国 重型 机 械 工 业 行业 洗 选 设备 专业 委员 
会 评 为 “重点 配套 企业 ”。 

钟祥 新 宇 具 有 强大 的 产品 研制 和 开发 能 力 , 是 湖北 省 
高 新 技术 企业 ,被 列 人 湖北 省 创新 型 企业 建成 试点 单位 , 获 
“湖北 省 科技 中 小 企业 重点 培育 企业 ”“ 湖 北 省 重点 培育 的 
100 家 有 发 展 潜 力 的 中 小 型 企业 ” “湖北 省 优秀 民营 科技 企 
My” “湖北 省 著名 企业 ”等 称号 , 获 “ 湖 北 省 科技 型 中 小 企业 


民品 立信 


企业 概况 


创新 奖 ”。 公 司 技术 中 心 是 湖北 省 省 级 企业 技术 中 心 ,38 名 
工程 技术 人 员 从 事 产品 研发 ,其 中 教授 级 高 级 工程 师 2 人 ， 
享受 国务 院 政府 津贴 专家 2 人 。 研 发 的 振动 电机 新 产品 技 
术 性 能 国内 领先 ,部 分 产品 替代 进口 ,被 列 人 “国家 火炬 计 
划 ”, 获 “国家 重点 新 产品 "证 书 ,并 申请 国家 知识 产权 专利 。 
其 中 ,VBE 系列 高 效 节能 振动 电机 是 国内 振动 电机 的 更 新 
换代 产品 ,具有 高 效 节能 、 体 型 小 .重量 轻 . 售 价 低 ,综合 
能 远 远 优 于 国内 现 有 产品 的 优势 。 研 发 的 应 用 于 煤炭 、 有 
色 矿 山 等 行业 的 平 动 椭圆 振动 第 属国 内 首创 ;给 料 第 分 拓 
动 料 斗 、 振 动 给 料 机 获得 煤炭 .钢铁 .矿山 .港口 用 户 的 
好 评 。 

钟祥 新 宇 还 作为 主要 起 草 单位 编制 和 修订 了 JB/T 
5330 一 2007《 三 相 异 步 振动 电机 技术 条 件 》, 为 全 国 振动 电 
机 的 设计 和 生产 单位 提供 了 指导 性 技术 文件 。* 

[供稿 单位 :湖北 省 钟祥 市 新 字 机 电 制造 有 限 公司 ] 


专注 创新 


一 一 上 海良 信 电 器 股份 有 限 公司 


上 海良 信 电 器 股份 有 限 公司 (以 下 简称 良 信 电 器 ) 创 建 
于 1999 年 ,是 由 一 批 多 年 从 事 技术 开发 .技术 管理 的 电器 
专业 人 员 联 合 组 建 的 民 背 股份 制 企业 。 公 司 坐落 于 上 海 清 
东 新 区 ,工业 园区 面积 达 26 000m ,年 发 展 速度 超过 100% , 
拓 行 业 首位 。 

公司 拥有 一 支 理 论 基 础 扎实 .实践 经 验 丰 富 .充满 热情 
的 专业 化 团队 ,员工 1 000 余 名 ,不 断 加 入 、 成 长 的 员工 也 为 
推动 良 信 电器 的 快速 发 展 注 人 新 的 活力 。 

公司 分 析 国 内 外 低压 电器 质量 状况 和 市 场 状 况 ,从 自 
身 的 相对 优势 出 发 ,凭借 尖端 的 技术 .先进 的 管理 和 一 流 的 
设备 ,为 用 户 提供 安全 可 靠 、 环 保 节 能 的 低压 电器 元 器 件 。 
自 2001 年 建立 质量 管理 体系 并 通过 CQC 审核 .取得 ISO 
9001 证 书 起 , 良 信 电 器 的 全 部 产品 都 已 获得 3C 证 书 并 通过 
CE 认证 .UL 认证 .TUV 认证 。2004 年 良 信和 电器 的 小 型 断路 
髓 接受 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 的 全 国 范围 质量 抽查 ， 
成 为 最 后 人 选 的 三 家 中 唯一 的 国产 品牌 。 公 司 产品 在 电 
力 . 通 信 ,建筑 .冶金 .石化 等 行业 中 广泛 应 用 ,成 为 华为 技 
ARS ,唐山 松下 ie BB 西安 高 压 . 中 兴 通 讯 等 众多 中 国 知 
名 企业 的 合作 伙伴 ,同时 也 被 美国 GE .艾默生 网 络 能 源 等 
诸多 国际 百 强 企业 认可 ,成 为 其 全 球 供应 商 。 

良 信和 电器 在 全 国 21 个 大 城市 设立 区 域 销售 服务 中 心 ， 
多 角度 ,全 方位 地 为 用 户 提供 优质 贴心 服务 。2008 年 3 H, 
良 信 电 澡 在 印度 首都 新 德里 成 立 首 个 海外 办 事 机 构 ,开始 
恨 信和 电器 海外 市 场 的 拓展 , 迈 出 走向 国际 市 场 的 重要 一 步 。 


服务 客户 ,技术 创新 :公司 定位 为 亲近 客户 型 企业 ,在 
市 场 营销 .设计 开发 及 公司 运营 过 程 中 皆 以 顾客 需求 为 导 
向 ,满足 并 争取 超越 顾客 的 需求 和 期 望 ,通过 技术 创新 创造 
价值 ,为 客户 提供 差异 化 的 产品 和 服务 。 

严格 控制 ,绿色 环保 :公司 严守 国家 及 地 方 环境 保护 法 
律 法 规 条 例 ,预防 并 减少 对 周围 环境 的 污染 ,节约 能 源 , 减 
少 资源 损耗 。 同 时 ,公司 遵守 国际 .国内 对 产品 有 害 物质 含 
量 要 求 的 法 律 法 规 条 例 ,以 超出 国际 标准 40% 的 比例 控制 
产品 中 有 害 物质 的 含量 ;不 断 完善 采购 和 生产 环节 , 减 小 或 
消除 有 害 物质 对 环境 的 污染 。 

质量 为 本 ,完善 突破 :质量 是 企业 竞争 取胜 的 关键 , 公 
司 全 体 员 工 在 优先 保证 产品 质量 的 基础 上 ,兼顾 效率 和 成 
本 。 通 过 不 断 完 善 和 技术 突破 ,提升 产品 质量 .环境 和 有 害 
物质 管理 体系 的 有 效 性 ,为 顾客 提供 优质 可 信赖 的 产品 
服务 。 

做 世博 用 电 守 护 人 : 良 信 电 囊 作 为 2010 年 上 海 世 博 会 
中 国民 企 联合 馆 首 家 技术 供应 商 及 唯一 低压 电 天 指定 赞助 
商 ,为 世博 用 电 的 安全 稳定 竭尽 全 力 ,打造 出 活力 无 限 的 绿 
色 世 博 。 城 市 ,让 生活 更 美好 ; 良 信 , 让 世博 更 环保 ! 

良品 立信 ,开创 未 来 : 良 信 电器 致力 于 加 强 与 海内 外 客 
商 的 合作 与 交流 ,携手 推动 我 国 帮 至 世界 低压 电 句 行业 的 
繁 末 与 发 展 。 

【供稿 单位 :上 海良 信 电 器 股份 有 限 公司 ] 


283 


中 国电 器 工业 年 鉴 


用 高 质量 产品 服务 电力 工业 
一 一 上 海 杨 行 铜 材 有 限 公 司 


上海 杨 行 铜 材 有 限 公 司 成 立 于 1989 年 ,是 一 家 专业 制 
造 电 磁 线 的 企业 。 新 厂区 于 2007 年 落成 ,完全 具备 了 专业 
制造 高 电压 、 大 容量 变压器 用 电磁 线 的 规模 和 能 力 。 公 司 
总 建筑 面积 67 000m ,其 中 生产 作业 面积 31 000m ,管理 与 
科研 区 域 面积 5 000m’ ,绿地 面积 31 000m’ 。 
生产 作业 区 域 按 生产 工序 一 体 化 ,全 封闭 , 超 洁净 .人 恒 
温 恒 湿 \ 高 效 物流 的 标准 设计 与 建设 ,采用 瑞典 Crawford 
Door 程序 化 开启 系统 .中 央 空 调 系 统 、 循 环 空气 净化 系统 、 
英国 Ingersoll Rand 压缩 空气 输送 系统 .自主 研发 制造 的 目 
动 程序 化 加 漆 系 统 .全 视角 的 生产 质量 监控 视频 网 络 系统 、 
- 环 氧 与 硬 质 耐 磨 材料 铺 涂 地 坪 .分 兰 KONECRANES 梁 式 起 
重 机 与 法 国 VERLINDE 悬臂 起 重 机 协同 电瓶 动力 叉车 的 组 
合式 物流 运输 系统 ,真正 实现 了 日 降尘 量 和 Smg/m 产品 
制造 过 程 100% 的 全 监控 与 可 追溯 性 以 及 北 进 南 出 单 向 无 
阻碍 的 高 效 物 流 。 
公司 唯一 拥有 业内 3 台 挤 压 后 钢 线 唱 相 结构 最 稳定 的 
英国 挤 压 设 备 ,6 台 配 备 西门 子 直流 伺服 电气 控制 系统 的 
换 位 导线 设备 。 具 备 年 产 20 000t 电磁 线 的 生产 能 力 ,在 国 
内 首 家 将 优质 品牌 电解 铜 作为 基 材 ,自行 完成 熔炼 、 铸 杆 、 
压制 GR BRE RE 、. 换 位 以 及 包 纸 等 全 过 程 的 生产 与 质 
量 控制 ,保证 了 产品 质量 的 可 靠 性 。 其 中 经 自主 研发 制造 、 
科技 含量 较 高 .电气 力学 性 能 俱 佳 的 自 粘 性 换 位 导线 ,是 行 
业内 唯一 通过 国家 部 级 鉴定 的 产品 ,其 产量 占 公 司 全 年 产 
量 的 一 半 以 上 ,满足 了 国内 外 大 型 变压器 用 户 的 基本 需求 。 
公司 先后 为 国内 30 个 省 市 和 中 国 香港 .中 国 澳门 地 区 
的 电力 用 户 提供 了 16 万 t 左 右 的 优质 电磁 线 。 产 品 大 量 应 
用 于 500kY 及 以 上 的 超 高 压 网 站 ,1998 ~ 2008 年 占 国内 该 
电压 等 级 挂 网 运行 变压器 的 70% 。 产 品 被 应 用 在 黄河 小 浪 
底 水 电站 ,秦山 核电 站 大亚湾 核 电站 .三 峡 水 电站 、 西 电 东 
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送 工程 .二 滩 水 电站 、 贵 广 二 回 直流 输电 工程 .西北 750kV 
级 输 变 电 工 程 .北京 奥运 会 变电站 .美国 西部 电网 改造 工程 
和 欧 亚 洲际 电网 工程 等 著名 工程 项 目 上 。2007 年 ,公司 独 
家 承担 制造 国家 电网 公司 1 000kV 吐 东南 一 南阳 一 荆门 特 
高 压 交 流 试验 示范 工程 中 全 部 变压器 与 电抗 器 用 电磁 线 。 
公司 长 期 肩负 着 国家 与 地 方 电 力 的 紧急 抢险 抢修 责任 , 先 
后 为 新 疆 阿 拉 山 口 电 站 .中 国 驻 南 斯 拉夫 大 使 馆 配 电站 、 上 
海外 高 桥 电 厂 和 浙江 嘉兴 市 主 变电站 等 项 目 抢修 制造 电磁 
KR SAP RR. 

多 年 来 ,公司 引进 和 培养 了 大 批 电磁 线 专 业 制 造 人 才 
和 具有 中 高 级 以 上 工程 师 职 称 的 人 才 , 先 后 研制 了 漆包线 
罕 面 相 接 纸 包 组 合 导线 、 多 根 数 并 列 组 合 导线 .组 合式 换 位 
导线 PET 至 酯 薄膜 绕 包 组 合 导线 \ 云 母 带 绕 包 导线 .多 节 
串联 换 位 导线 .网 带 捆绑 换 位 导线 多 节 阶 梯 换 位 导线 和 夹 
屏 组 合 换 位 导线 等 新 产品 ,技术 水 平行 业 领先 ,并 获得 十 余 
个 专利 。 

公司 以 “可靠 的 质量 满意 的 进度 优质 的 服务 ”为 发 展 
原则 ,于 1997 年 首 家 通过 ISO 9000 质量 体系 认证 ,2000 年 
通过 了 ISO 9001: 2000 体系 的 换 版 ,通过 2007 年 通过 了 ISO 
14001: 2004 环境 管理 体系 认证 与 OHSAS 18001: 1999 职业 
健康 安全 管理 体系 认证 。2003 年 首 家 获得 德国 西门 子 总 部 
颁发 的 “西门 子 全 球 放行 “证书 。2006 年 和 2009 年 获得 
“上 海 市 著名 商标 ”称号 ,2007 ~ 2008 年 连续 获得 上 海 市 
“高 新 技术 企业 ”称号 ,2009 年 锌 中 国电 郁 工 业 协 会 评选 为 
“中 国电 器 工业 最 具 影 响 力 品牌 ”。 

公司 秉承 “战略 合作 共 进 .和衷共济 双 廉 ”的 经 营 理念 ， 
以 “可靠 的 质量 ,满意 的 进度 .优质 的 服务 ”为 原则 ,为 促进 国 
家 电力 建设 的 发 展 与 电力 原材料 的 国产 化 作出 应 有 的 贡献 。 

【供稿 单位 :上 海 杨 行 铜 材 有 限 公司 ] 


介绍 电器 工业 在 2009 年 各 类 奖项 中 的 获奖 


Introducing the prize-winning situation 
of electrical equipment industry in various 
kinds of awards in 2009 
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2009 年 度 国家 科学 技术 进步 奖 获奖 项 目 
2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 
中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 ” 推 荐 名 单 





产品 与 项 目 


| 2009 年 度 国家 科学 技术 进步 奖 获 奖项 目 


编号 项 目 名 称 主要 完成 人 


J—237 一 1 一 01 


J—217—2—01 


J—217—2—O3 


J—217—2—04 


J—-220—2—09 


超 高 压 直 流 输 电 重 
大 成 套 技 术 装 备 开 发 
及 产业 化 


巨型 全 空冷 水 轮 发 
电机 组 关键 技术 突破 
及 工程 应 用 


超 特 高 压 大 容量 开 
关 试 验 技术 开发 及 实 
验 室 建设 

过 电压 防护 的 雷电 
流 测试 关键 技术 及 其 
系列 测试 设备 


大 型 水 电站 泵 站 高 
效 运行 优化 控制 与 成 
套 自 动 化 装置 及 其 工 
程 应 用 


密 传 龙 . 陆 剑 秋 、 姚 致 
HARR EE EX 
P HEE, ARR AA 
A EKE MEAS 
Me EEE UES AR 

FEE UPK ER 
i fd E RE, E 
WA EKI. A 
飞 , 朴 春光 


裴 振 江 、 姚 斯 立 、 郑 军 、 
会 高 . 杜 炜 BER EE 


姚 学 玲 . 陈 景 亮 , 孙 伟 、 
XU RL A ATER 
赵 铁 军 、 卫 康 


ERA ATE ER 
SRK KANE 
BDH REA RA 
B EAR 





主要 完成 单位 获奖 等 级 
中 国 西 电 集团 公司 ,西安 电力 电子 技术 研究 所 、| 一 等 奖 
许 继 集团 有 限 公司 , 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 
公司 ,保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 公 司 、 机 械 工业 
北京 电工 技术 经 济 研究 所 桂林 电力 电容 器 有 限 责 
任 公司 、 上 海 电 缆 研究 所 、 大 连 电 次 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 二 等 奖 
西安 高 讨 电 器 研究 所 有 限 责 任 公司 二 等 奖 
西安 交通 大 学 .西安 交通 大 学 电力 电子 专用 设备 | 二 等 奖 
研究 所 ,浙江 德 力 西 电 器 股份 有 限 公 司 
湖南 大 学 .北京 四 方 利 水 自动 化 设备 有 限 公 司 、| 二 等 奖 


湘 电 集团 有 限 公 司 .株洲 变 流 技 术 国 家 工程 研究 中 
心 有 限 公司 ,湖南 工业 大 学 


2009 年 度 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 
(电工 电 紫 项 目 ) 


2009 年 度 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 ( 电 工 电 骨 项目 ) 共 
评 出 特等 奖 2 项 .一 等 奖 4 项 .二 等 奖 17 项 .三 等 奖 27 项 。 
2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 特 等 奖 


研制 及 工程 应 用 


及 一 等 奖 见 表 1。2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 
工 电器 项 目 ) 二 等 奖 见 表 2。2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 
技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 三 等 奖 见 表 3。 


表 1 2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 絮 项 日 ) 特 等 奖 及 一 等 奖 
项 目 名 称 
1 000kV 交 流 输 变 电 关键 技术 研究 .设备 





单位 名 称 获奖 等 级 
中 国 西 电 集团 公司 ,西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 PHP a 特等 奖 


集团 有 限 公司 ,保定 天 威 集团 有 限 公司 ,西安 西 电 变 压 锅 有限 责 任 公司 , 西 
安 高 压 电 器 研究 院 有 限 责 任 公司 .河南 平 高 电气 股份 有 限 公司 .国家 电网 
公司 .新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 限 公司 , 特 变 电工 衡阳 变 讨 占有 限 公 
司 . 许 继 集团 有 限 公司 ,桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 .南通 市 神 马 电力 科 





技 有 限 公 司 .大 连 电瓷 集团 有 限 公司 .西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 , 西 
安西 电 避 雷 些 有 限 责任 会 司 西安 西 电 电力 电容 此 有 限 责 任 公司 .西安 西 
电 高 压 套 管 有 限 责任 公司 ,西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 .沈阳 变压器 


研究 院 
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( 续 ) 
项 目 名 称 单位 名 称 获奖 等 级 
超 超 临 界 1 000MW 火电 重大 装备 研制 | 。 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 .中 国 东方 电气 集团 有 限 公司 ` 上 海 电气 | 。 特等 奖 
与 产业 化 电站 设备 有 限 公司 ,哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 
限 公司 上海 锅炉 厂 有 限 公司 .中国 东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 . 哈 
尔 滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 上海 电 气 电站 设备 有 限 公司 上 海 汽轮机 厂 、 
上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 ,中国 东 方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 、 险 
尔 滨 电机 厂 有 限 责任 公司 .上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 发 电机 厂 、 机 
械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 ,无锡 透 平 叶片 有 限 公司 、 哈 电 集团 哈 尔 
滨 电 站 阀门 有 限 公司 
大 型 电站 综合 自动 化 系统 关键 技术 研发 | ”上 海 电气 集团 股份 有 限 公司 ` 上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公司 .上海 大 学 、| 。 一 等 奖 
及 应 用 上 海 交通 大 学 
弯 握 叶片 与 流 场 性 能 优化 理论 在 大 型 汽 | ”哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 .哈尔滨 工业 大 学 一 等 奖 
轮机 中 的 应 用 
高 储 能 密度 的 超 导 脉 冲 功率 技术 与 应 用 “| ”中 国 科 学 院 电 工 研究 所 .武汉 工程 大 学 一 等 奖 
交流 电机 节能 创新 技术 研究 与 应 用 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 ,上 海 电 科 电机 科技 有 限 公司 \ 河 | ”一 等 奖 
北 电机 股份 有 限 公司 .山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 .西安 西 玛 电 机 ( 集 
团 ) 股 份 有 限 公司 .北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 .浙江 金龙 电机 股份 有 限 公 
司 、 卧 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 .江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 广东 东莞 电 
机 股份 有 限 公司 
表 2 2009 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 二 等 奖 
项 目 名 称 O 单位 名 称 获奖 等 级 
高 温 超 导电 力 技术 的 研究 开发 及 其 示范 | ”中 国 科学 院 电工 研究 所 .中国 科 学 院 理化 技术 研究 所 .甘肃 长 通电 缆 科 | ”二 等 奖 
运行 技 股份 有 限 公司 . 特 变 电工 股份 有 限 公司 , 渤 南 省 电力 公司 试验 研究 院 . 宝 
丰 电缆 有 限 公司 ,深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公司 
CCK2 一 Z 智能 型 低压 成 套 开 关 设 备 天 津 电气 传动 设计 研究 所 .天津 天 传 电 控 配 电 有 限 公司 .常熟 开关 制造 | | 二 等 奖 
有 限 公司 .上 海 华 银 开关 厂 有 限 公司 .宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 、 上 
SERRE ARAI ,北京 电器 有 限 公司 
LW13A—550/Y4000—63 RASIM) ”西安 西 开 高 压 电气 股份 有 限 公 司 二 等 奖 
断路 器 
330kV AT 供电 方式 铁路 牵引 变压器 的 研发 | ” 特 变 电工 股份 有 限 公司 新 疆 变 压 器 厂 二 等 奖 
大 型 燃气 轮 发 电机 定子 线 棒 研 抽 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 二 等 奖 
220kV 高 原型 三 相 组 合式 电力 变压器 云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 二 等 奖 
基于 工业 以 太 网 的 集成 监控 系统 关键 技 | ”上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 ,上 海 轨道 交通 学 科 ( 专 项 技术 ) | 。 二 等 奖 
术 研究 及 产品 开发 研究 发 展 中 心 
基于 微机 控制 发 电机 原 动 系统 动态 仿真 | ”湖南 大 学 .南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 、 国 家 继 电 保护 及 自动 化 设备 质 | 。 二 等 奖 
关键 技术 及 其 应 用 量 监督 检验 中 心 ,中 国电 力 科学 研究 院 .长沙 电力 职业 技术 学 院 .株洲 市 凯 
瑞 达 变 流 电气 有 限 公司 
KGWE—3000/ + 125 高 压 直 流 输 电 背 靠背 | 。 西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 二 等 奖 
Fd Be | 
+500kV 直流 电压 互感 器 西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责任 公司 二 等 奖 
800kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 .河南 平 高 电气 股份 有 限 公司 .新 东北 电气 | ”二 等 奖 
(沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 
CY15 液压 弹簧 操 动 机 构 西安 西 开 高 压 电 气 役 份 有 限 公司 二 等 奖 
高 等 级 大 长 度 110kV 光电 复合 海底 电缆 | ”宁波 东方 集团 有 限 公司 二 等 奖 
关键 技术 研发 与 产业 化 
交流 特 高 压 800kV 油纸 电容 武 穿 墙 套 管 | ” 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 二 等 奖 
电子 产品 绿色 无 铅 烛 接应 用 技术 研究 | 广州 电器 科学 研究 院 一 等 奖 
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项 目 名 称 
地 铁 电 机 车 运行 杂 散 电流 监测 及 防护 技术 
核电 站 用 电气 贯穿 件 





产品 与 项 目 


单位 名 称 


中 国 矿业 大 学 
上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 ` 上 海 科 达 机 电 控制 有 限 公司 


RI 2009 年 度 中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电器 项 目 ) 三 等 奖 


项 目 名 称 

12/20kV 及 以 下 光纤 复合 卷 简 电缆 

全 数字 柴油 发 电机 组 控制 系统 

数据 电力 综合 型 载荷 探测 电缆 

110kV 级 SF, 气体 绝缘 电力 变压器 ( 系列 产品 ) 
变频 调 速 移 相 整流 变压器 

火电 厂 集成 生产 信息 系统 关键 技术 的 研究 与 
应 用 

小 型 化 新 冷媒 家 用 空调 电子 膨胀 阀 

TSACD 一 01 系列 低压 大 容量 变频 器 

带 真空 泵 的 可 控 整 流 稳 压 式 馈 铁 硼 永 磁 发 电 
装置 

多 功能 船舶 机 舱 智 能 监控 系统 

SF, 气体 在 特 高 压 电 气 产品 生产 中 可 重复 使 
用 的 研究 

基于 SEP3203 嵌 人 式微 处 理 器 电源 远程 控制 
系统 的 研究 

高 压 六 氟 化 硫 断 路 器 气流 控制 研究 及 应 用 
智能 高 压 固态 软 起 动 装 置 

VAU 型 高 压 组 合 互感 器 研发 与 制造 
JW8—800( W) J50—125 型 高 压 交流 接地 开关 
LW35—252/T4000—50 型 自 能 式 六 氟 化 硫 断 
路 器 

LW36—40. 5 型 自 能 式 高 压 六 氟 化 硫 断 路 器 
Wldrive 系列 高 压 变频 器 

NA8 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 

1. 5MW 变速 恒 频 风力 发 电机 组 

CM 系列 塑 壳 断 路 器 触 头 全 自动 焊接 工作 站 
420kN AGRE AIG BAIA 

中 俄 黑河 背靠背 项 目 电 容器 的 研制 

合 蕊 软 铝 绞 线 

480t/h 超 高 压 带 中 间 再 热 循环 流 化 床 锅炉 
分 体 相 变 加 热 炉 研制 


( 续 ) 






单位 名 称 获奖 等 级 
江苏 上 上 电线 集团 有 限 公司 三 等 奖 
天 水 电气 传动 研究 所 有 限 责任 公司 三 等 奖 
宝 胜 科技 创新 股份 有 限 公司 三 等 奖 
保定 天 威 集团 有 限 公司 保定 保 菱 变压器 有 限 公司 三 等 奖 
保定 天 威 集团 有 限 公司 .保定 天 威 顺 达 变压器 有 限 公司 三 等 奖 
上 海 交 通 大 学 .上 海 迪 吉 特 控制 系统 有 限 公司 ,宝山 钢铁 股份 有 限 | ”三 等 奖 

公司 
浙江 三 花 股份 有 限 公司 三 等 奖 
天 水 电气 传动 研究 所 有 限 责任 公司 三 等 奖 
山东 理工 大 学 三 等 奖 
江苏 科技 大 学 三 等 奖 
平 高 集团 有 限 公司 三 等 奖 
江苏 技术 师范 学 院 .江苏 工业 学 院 .常州 信息 职业 技术 学 院 .南京 博 | ”三 等 奖 
芯 电 子 技术 有 限 公司 

沈阳 工业 大 学 三 等 奖 
武汉 理工 大 学 .湖北 大 融 电 气 有 限 公司 .武汉 科 锐 尔 电气 有 限 公司 三 等 奖 
特 变 电工 康 嘉 (沈阳 ) 互感 器 有 限 责 任 公司 三 等 奖 
河南 平 高 电气 股份 有 限 公司 三 等 奖 
河南 平 高 电气 股份 有 限 公司 三 等 奖 
西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责任 公司 .江苏 省 如 高 高 压 电器 有 限 公司 | ”三 等 奖 
卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 杭州 卧龙 电气 研究 院 有 限 公司 三 等 奖 
浙江 正泰 电 器 股份 有 限 公司 三 等 奖 
浙江 运 达 风力 发 电工 程 有 限 公司 三 等 奖 
常熟 开关 制造 有 限 公司 三 等 奖 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 三 等 奖 
西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 二 等 奖 
远东 复合 技术 有 限 公司 三 等 奖 
无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 .中国 科学 院 工程 热 物理 研究 所 三 等 奖 
大 庆 油 田 装 备 制造 集团 三 等 奖 


1 000kV 交流 输 变 电 关 键 技 术 研 究 、 设 备 研制 及 工程 应 用 


我 国 目前 的 输电 骨干 网 织 主 要 为 550kV ,但 大 规模 的 
550kV 输电 网 架 的 建设 将 会 占用 大 量 宝贵 耕地 ,产生 大 量 传 
输 损耗 ,因此 建设 更 为 高 效 、 更 加 经 济 的 1 000kV 特 高 压 交 





流 输 变 电 系 统 ,实现 我 国 从 大 型 能 源 基 地 到 电力 急需 地 区 
的 跨 区 域 TER .大 容量 , 低 损 耗 \ 集 约 型 的 电力 输送 ,满足 
国民 经 济 发 展 的 需求 成 为 我 国 当前 能 源 建 设 的 重大 任务 。 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


在 该 项 目 实施 前 ,国际 上 的 特 高 压 交 流 输 变 电 设备 的 
研发 和 制造 技术 尚 不 成 熟 ,基本 处 于 人 研究 阶段 , 且 技 术 比 较 
陈旧 ,更 无 成 熟 的 商业 运行 经 验 。 

2006 ~ 2008 年 ,项 目 单位 开展 了 1 000kV 交流 输 变 电 关 
键 技术 研究 设备 研制 及 工程 应 用 的 工作 ,主要 科技 内 容 如 
下 :研制 开发 1 000kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) .高 
压 并 联 电抗 器 SF。 气体 绝缘 复合 套 管 油纸 电容 式 变压器 / 
电抗 器 用 套 管 .电流 互感 器 .电容 式 电 压 互 感 器 ,隔离 开关 
AUER SFT EB ah EE SER I EES AB 
绝缘 子 及 无 功 补偿 断路 器 等 设备 的 关键 技术 研究 和 设备 研 
制 ;研究 特 高 压 设 备 试验 技术 ,形成 了 全 套 特 高 压 设备 的 型 
式 试验 能 力 ; 为 特 高 压 交流 试验 示范 工程 提供 了 质量 优良 、 
性 能 可 靠 的 输 变 电 设 备 ,为 我 国 后 续 特 高 压 交 流 输 变 电 工 
程 建设 莫 定 了 坚实 基础 。 


该 项 目的 完成 使 项 目 单位 掌握 了 国际 上 最 先进 的 特 高 
压 设 备 的 研制 ,制造 和 试验 技术 ;成 功 研制 了 代表 世界 最 高 
水 平 的 全 套 特 高 压 交流 输 变 电 设 备 , 且 指 标 优异 ,性 能 稳 
定 ,并 投入 工程 应 用 ;建立 了 世界 最 先进 的 特 高 压 设备 型 式 
试验 系统 ;创造 了 一 大 批 国际 输 变 电 重 大 设备 制造 和 试验 
技术 领域 的 世界 纪录 ,在 国际 特 高 压 输 变 电 领 域 形成 了 显 
著 的 技术 优势 和 竞争 优势 ,培育 并 形成 了 核心 竞争 力 ,实现 
了 产业 升级 和 跨越 式 发 展 。 

该 项 目 已 趾 报 专利 21 项 ,其 中 发 明 专 利 7 项 ( 均 已 受 
理 ) ,实用 新 型 14 项 ,授权 9 项 ,受理 5 项 ;负责 起 草 和 参与 
起 草 国家 标准 11 项 ,行业 标准 1 项 。 

该 设备 已 成 功 应 用 于 我 国 晋 东南 一 南阳 一 荆门 ] 000kV 
特 高 压 交流 试验 示范 工程 和 武汉 特 高 压 试验 基地 ,经 过 了 全 
面 \ 严 格 的 试验 验证 和 运行 考核 。 


超 超 临界 1 000MW 火电 重大 闭 备 研制 与 产业 化 


本 项 目 属于 先进 制造 技术 领域 。 超 超 临 界 1 000MW K 
电站 重大 装备 是 效率 高 .煤耗 低 的 新 型 煤 电 设备 ,其 特点 是 
参数 高 ,容量 大 ,设计 与 制造 的 技术 难度 很 大 ,是 我 国 煤 电 
节能 降 耗 急需 的 火电 机 组 类 型 。 

该 项 目 研究 解决 了 超 超 临界 1 000MW 锅炉 汽轮机 ,发 
电机 及 凝 汽 器 的 设计 与 制造 的 共性 关键 技术 ,研制 出 超 超 临 
界 1 000MW 锅炉 .汽轮机 、 发 电机 及 北汽 器 并 实现 了 产业 化 。 

研究 掌握 了 超 超 临界 1 000MW 锅炉 的 水 冷 壁 设计 与 制 
E .启动 分 离 系 统 设计 与 制造 .高 温 部 件 设 计 与 制造 、 低 
NO, 燃烧 器 设计 与 制造 . 承 压 部 件 设 计 与 制造 等 关键 技术 ， 
研制 出 超 超 临 界 1 000MW 锅炉 并 实现 了 产业 化 。 

研究 掌握 了 超 超 临界 1 000MW 汽轮机 的 通 流 部 分 优 
”化 .高 温 部 件 设计 与 制造 .汽轮机 冷却 系统 设计 、. 轴 系 稳定 
性 设计 ,长 叶片 和 低压 缸 设计 与 制造 DEH 控制 系统 设计 与 
制造 . 凝 汽 器 设计 与 制造 等 关键 技术 ,研制 出 超 超 临 界 1 000 
MW 汽轮机 和 北汽 器 并 实现 了 产业 化 。 


研究 掌握 了 超 超 临界 1 000MW 机 组 发 电机 的 电磁 设 
计 ,冷却 通风 设计 与 氢 铀 水 系统 设计 .定子 线 圈 设 计 与 制 
造 .转子 设计 与 制造 .定子 机 座 设 计 与 制造 等 关键 技术 , 研 
制 出 超 超 临 界 1 000MW 机 组 发 电机 并 实现 了 产业 化 。 

超 超 临 界 1 000MW 锅炉 效率 达到 94% ,汽轮机 末 级 叶 
高 1 219. 2mm ,发 电机 效率 99% , 超 超 临 界 1 OOOMW 机 组 热 
电 联 供 , 主 蒸汽 压力 27MPa, 单 轴 机 组 额定 功率 达到 1 039 
MW ,技术 指标 达到 国际 领先 水 平 。 申 请 发 明 专 利 25 项 、 授 
权 实 用 新 型 专利 14 项 。 

超 超 临 界 1 000MW 火电 机 组 已 经 订货 几 十 套 ,合同 额 
达 876. 1 亿 元 。 投 运 11 套 ,每 年 节约 标准 煤 1 199 715t, CO, 
减 排 336. 42 万 +,SO, 减 排 9 735t,NO, 减 排 4474t。 

超 超 临界 1 000MW 火电 机 组 的 研制 和 产业 化 ,实现 了 
我 国 火电 设备 从 超 临 界 600MW 机 组 到 超 超 临 界 1 000MW 
机 组 的 升级 换代 , 全面 提升 了 我 国 发 电 设备 的 技术 水 平和 
市 场 竞争 力 。 


大 型 电站 综合 自动 化 系统 关键 技术 研发 及 应 用 


600MW 以 上 机 组 控制 系统 主要 是 ABB, Emerson, Sie- 
mens 等 国际 著名 控制 公司 的 产品 。DCS 控制 的 汽轮机 ,发 
电机 及 锅炉 等 关键 设备 的 性 能 指标 极 大 影响 系统 的 运行 效 
率 和 恒利 水 平 ,因此 ,只 有 与 设备 制造 厂家 结合 ,按照 用 户 
实际 需求 提供 稳定 的 控制 系统 和 专业 化 的 解决 方案 , 才 是 
最 优化 的 控制 系统 。 该 项 目 在 国家 高 技术 产业 发 展 项 目 等 
支持 下 ,通过 产 ,学研 的 协同 技术 攻关 ,加 强 原 始 和 集成 创 
新 ,取得 5 项 创新 成 果 。 
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1. 提出 网 络 学 习 控制 策略 ,开发 面向 电站 的 先进 控制 
软件 

提出 了 网 络 学 习 控 制 策略 ,研究 了 网 络 控制 系统 性 能 、 
稳定 性 .网 络 诱导 延 时 控制 策略 等 ;开发 了 针对 电站 对 象 的 
模糊 控制 系统 软件 包 。 

2. 提出 多 总 线 协 议 转换 方法 ,开发 异 构 集成 电站 网 络 

研究 了 多 种 现场 总 线 和 无 线 标准 ,提出 了 基于 数据 映 


射 的 多 协议 转换 模型 和 方法 ,自主 开发 了 多 总 线 协 议 转 换 
装置 .网络 化 现场 仪表 以 及 异 构 集 成 电站 网 络 系统 。 

3. 提出 并 开发 电站 专用 模拟 仿真 系统 和 新 型 三 维 虚拟 
监控 软件 | 

通过 高 精度 .虚拟 DPU 的 研究 与 开发 ,实现 了 超 临 界 机 
组 机 、 炉 、 电 ,控制 系统 的 1: 1 全 范围 仿真 和 一 机 多 模 切 换 运 
行 方 式 ; 开 发 了 面 阿 电站 对 象 的 三 维 虚拟 监控 软件 。 

4. 自主 研发 成 套 控 制 系统 ,建立 超 临界 火电 机 组 控制 
系统 

通过 对 炉 机 辅 机 顺序 控制 系统 、 炉 膛 安 全 监控 系统 、 
DEH 与 分 散 控制 系统 硬件 系统 一 体 化 开发 ,建立 了 超 临界 
火电 机 组 自动 化 控制 系统 。 

5. 实现 国内 首 套 600MW 机 组 控制 系统 运行 的 突破 


产品 与 项 目 


取得 了 华电 湖北 训 攀 电厂 2 x 600MW 超 临 界 机 组 DCS 
合 辐 ,解决 了 控制 .集成 等 关键 技术 难题 。 机 组 于 2007 年 1 
月 25 日 通过 168h 考核 移交 生产 ,实现 了 国内 首 套 600MW 
机 组 DCS 系统 投入 运行 的 重大 突破 。 

该 项 目 申请 国家 发 明 专 利 17 项 ,其 中 授权 5 项 ,申请 并 
授权 6 项 实用 新 型 专利 ,获得 9 项 软件 著作 权 授 权 。 发 表 论 
文 50 篇,SCIEI 收录 35 篇 。2006 ~ 2008 年 ,DCS 控制 系统 
已 销售 349 套 ,其 中 DCS 控制 系统 .汽轮机 DEH 系统 及 相 
关 控 制 器 实现 产值 7.1 亿 元 ,新 增 利润 1.8 亿 元 。600MW 
超 临 界 机 组 控制 系统 的 运行 ,实现 了 国有 企业 大 型 火电 超 
临界 机 组 控制 系统 的 工程 应 用 自主 化 ,打破 了 我 国 大 型 超 
临界 电站 综合 自动 化 系统 长 期 被 国外 公司 垄断 的 局 面 。 产 
品 达到 国际 先进 水 平 。 


弯 扭 叶片 与 流 场 性 能 优化 理论 在 大 型 汽轮机 中 的 应 用 


汽轮机 是 火力 及 核能 发 电厂 中 的 三 大 主力 设备 之 一 ， 
它 的 气动 性 能 好 坏 直接 关系 到 发 电 成 本 。 提 高 汽轮机 的 气 
动 性 能 ,归根 结 底 就 是 降低 由 动静 叶片 组 成 的 通 流 部 分 内 
在 能 量 转换 过 程 中 的 能 量 损失 以 及 进 汽 阀 和 排 气管 内 的 流 
动 损失 。 哈 尔 滨 工 业 大 学 于 20 世纪 60 年 代 初 提出 的 叶片 
沿 其 叶 高 沿 周 向 弯曲 ,给 设计 者 提供 了 一 个 新 的 设计 上 自由 
度 ,建立 了 适合 弯 扭 叶片 流动 特点 的 通 流 设计 方法 与 设计 
体系 。 该 设计 体系 已 经 成 功 地 应 用 到 近 1 000 台 汽轮机 的 设 
计 中 ,改变 了 汽轮机 行业 的 设计 理念 ,创造 了 数 百 亿 元 产值 
的 经 济 效益 。 

主要 研究 内 容 : 弯 扭 叶片 流 场 结构 数值 模拟 与 实验 研 
究 , 弯 扭 叶片 设计 体系 的 建立 研究 , 弯 扭 叶片 工程 设计 应 用 
研究 , 弯 扭 叶片 加 工 制 造 工 艺 研究 。 


主要 技术 创新 点 :边界 层 迁 移 理论 ,通道 涡 稳定 性 及 其 
损失 诱导 理论 , 弯 扭 联合 气动 成 型 理论 , 弯 扭 叶片 设计 体 
系 , 弯 扭 动 时 片 设计 。 

在 国内 首先 提出 弯 扭 叶片 与 流 场 性 能 优化 理论 ,并 首 
先 在 大 型 汽轮机 中 成 功 应 用 ,得 到 大 面积 推广 ,促进 了 我 国 
汽轮机 技术 的 更 新 换代 。 弯 扭 叶片 与 流 场 性 能 优化 理论 在 
大 型 汽轮机 中 的 应 用 达到 了 国际 先进 的 技术 水 平 , 可 在 地 
面 燃 气 轮机 . 舰 船 涡轮 机 等 相关 领域 推广 应 用 。 仅 2006 ~ 
2008 年 ,哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 生产 和 改造 的 采用 
弯 扭 叶片 的 300MW 及 以 上 机 组 共 105 台 ,总 功率 约 5 00077 
kW ,年 可 节约 标 煤 约 100 万 t。 采 用 弯 扭 叶片 的 改造 机 组 性 
能 考核 试验 表明 ,高 压 缸 效率 提高 5 ~6 个 百分点 ,中 压 仙 
效率 提高 1 ~1.5 个 百分点 。 


高 储 能 密度 的 超 导 脉冲 功率 技术 与 应 用 


该 项 目 研究 内 容 包 括 超 导 整 流 磁 通 录 、 沪 储 能 密度 、 极 
低 损 耗 的 高 稳定 紧 次 结构 超 导 磁 体 、 极 低 漏 热 低温 系统 实 
现 液 氮 的 零 挥发 .大 电流 的 恒 压 变 流 系统 以 及 大 功率 脉冲 

项 目的 特点 是 : 

(1) 将 太阳 能 电池 的 能 量 通过 超 导 磁 通 季 整流 将 其 能 
量 积累 到 超 导 磁 体内 ,形成 较 高 的 储 能 。 当 负载 需要 能 量 
时 通过 超 导 开关 , 变 流 系统 和 脉冲 功率 整形 将 储存 在 超 导 
磁体 内 的 能 量 以 较 快 的 方式 释放 出 来 ,从 而 形成 具有 大 电 
流 ,高 电压 波形 和 幅 值 可 调 ,系统 功率 可 调 的 高 功率 脉冲 电 
源 供 给 负载 或 其 他 需要 高 功率 脉冲 电源 的 场合 使 用 。 

(2) 有 较 好 电磁 兼容 特性 和 "二 极 磁 和 矩 NEN RE 


构 ,采用 透明 绕组 的 建造 工艺 . 低 电 阻 接头 ,机械 性 能 、 磁 热 
性 能 稳定 ,交流 损耗 特性 良好 ,具有 失 超 保护 , 适 于 空间 特 
种 应 用 。 

(3) 首 次 研制 成 功 基 于 制冷 机 提供 冷 源 , 使 用 低温 冷凝 
器 技术 实现 系统 的 零 挥 发 液 氨 运行 。 磁 体 在 较 高 功率 和 电 
流 变化 的 条 件 下 能 够 稳定 运行 ,系统 储存 的 能 量 1 ~2Mj, 储 
能 密度 1.1 ~2.7MJ/m 。 

(4) 首 次 研制 成 功 恒 压 取 能 实现 高 储 能 密度 磁体 的 保 
护 和 灵敏 失 超 检测 。 研 制 成 功 结构 紧凑 .高 功率 恒 压 大 电 
流 变 流 充电 装置 ,将 磁体 的 能 量 直 接 转化 为 脉冲 能 量 ,并 整 
波形 成 可 控 波形 提供 给 负载 使 用 。 

(5 ) 研 制 高 传 输电 流 的 超 导 变 流 磁 通 泵 和 高 温 超 导 电 
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流 复合 结构 ,传输 电流 1. 5kA ;研制 1kA 高 精度 纯 电感 供电 
超 导 磁 体 供电 电源 。 该 技术 在 我 国 首次 研制 成 功 ,具有 和 目 
主 知识 产权 ,整体 系统 性 能 具有 国际 先进 性 ,并 已 在 多 个 重 
要 领域 应 用 ,使 我 国 跻身 于 高 功率 源 技术 实用 化 的 国际 先 
进行 列 。 


该 项 目 发 表 论 文 411 篇 ,论文 他 人 引用 776 次 ,其 中 
SCI 他 引 692 次 ,CSCD 他 引 84 次 。 申 请 国家 发 明 专 利 29 
项 ,授权 16 项 ,出 版 专著 2 部 ,产生 了 3 000 万 元 经 济 效益 ， 
促进 了 多 个 行业 的 发 展 ， 在 科技 进步 、 国民 经 济 建设 中 发 挥 
了 重大 作用 。 


交流 电机 节能 创新 技术 研究 与 应 用 


该 项 目 是 国家 十 大 节能 工程 的 重点 项 目 ,项 目 研究 旨 
在 解决 电机 系统 节能 工程 实施 中 急需 的 共性 技术 和 关键 技 
A ,也 是 国内 电机 行业 急需 和 国家 重点 支持 的 项 目 。 涉 及 
电机 系统 节能 工程 中 提 到 的 高 效率 电机 ,变频 调 速 专用 三 
相 异 步 电 动机 ,低压 大 功率 电机 高效 永 磁 电 机 等 交流 电机 
”的 主要 产品 。 其 关键 技术 涉及 新 材料 .新 工艺 开发 及 应 用 
以 及 现代 设计 技术 .机电 一 体 化 .变频 技术 .空气 动力 学 . 纳 
米 技术 .测试 技术 等 多 专业 的 大 型 综合 性 技术 创新 研究 。 

通过 关键 技术 的 研究 及 反复 样机 试制 对 降低 交流 电动 
机 5 大 损耗 提出 了 改进 措施 。 以 节能 环保 的 冷 轧 硅钢 片 为 
电机 导 磁 材料 ,开发 的 电机 设计 软件 为 国内 首创 ,研究 的 新 
工艺 制造 参数 在 降低 铁 耗 、 杂 散 损 耗 方 面 效 果 显 著 。 全 新 
设计 风扇 及 通风 系统 ,以 30kW .2P 电机 为 例 可 提高 电机 效 
46 0.67% ,可 节约 铜 6% 、 铁 20% 。 创 新 的 绕组 型 式 ,降低 


绕组 损耗 效果 显著 。 开 发 的 变频 专用 电机 调 速 性 能 .噪声 
指标 优 于 国外 样机 水 平 ,有 良好 的 节能 效果 。 利 用 纳米 技 
术 开发 的 变频 专用 电磁 线 ,申请 了 国家 发 明 专 利 。 

该 项 目 形 成 了 多 项 自主 知识 产权 ,其 中 涉及 新 设计 、 新 
工艺 ,新 材料 等 方面 的 关键 技术 申请 了 23 项 专利 (发 明 9 
项 ,实用 新 型 14 项 ) 及 2 项 软件 著作 权 ,产品 的 总 体 水 平 达 
到 国际 同类 产品 先进 水 平 , 填 补 了 该 领域 国内 空白 。 

关键 技术 的 研究 具有 很 强 的 共性 , 不 仅 适用 于 上 述 产 
品 的 开发 ,也 适用 于 其 他 类 似 交 流 电机 产品 的 开发 ,对 推动 
整个 电机 行业 的 技术 进步 有 积极 作用 。 开 发 过 程 中 先后 组 
织 近 60 家 骨干 企业 共同 参与 ,使 得 研究 成 果 能 迅速 在 行业 
中 推广 ,对 推动 国家 电机 系统 节能 工程 有 极 大 的 作用 。5 大 
系列 产品 已 在 国内 电机 制造 行业 的 主要 骨干 企业 推广 应 
用 ,已 形成 批量 生产 达 年 产量 4 000 多 万 kW。 


高 温 超 导 电 力 技 术 的 研究 开发 及 其 示范 运行 


该 项 目 主要 科技 内 容 包括 : 超 导 电 力 装置 原理 创新 ,高 
温 超 导 带 材 电 磁 特 性 研究 及 大 型 交流 高 温 超 导 磁 体 研制 ， 
低温 容器 和 低温 系统 优化 设计 及 制造 ,功率 变换 装置 研制 ， 
在 线 检测 系统 研制 , 超 导 电 力 装置 系统 集成 和 运行 。 

该 项 目 提出 了 多 种 具有 自主 知识 产权 的 新 型 超 导 电 力 
装置 原理 ;解决 了 大 型 交流 高 温 超 导 磁 体 的 结构 、 制 造 技 
术 低温 下 的 高 电压 绝缘 技术 ;在 低温 制冷 及 其 工程 技术 方 
面 ,实现 了 大 冷 量 制冷 及 低温 系统 在 高 电 庄 超 导 电 力 装 置 
ie 提出 了 具有 自主 知识 产权 的 功率 变换 装置 的 拓 

结构 。 该 项 目 取得 了 多 方面 的 创新 和 突破 , 共 申 请 发 明 
项 ,其 中 14 项 已 经 授权 ,发 表 论 文 140 篇 ,制定 国家 
标准 2 项 。 

该 项 目 汇集 了 超 导 电 力 技术 的 主要 成 果 , 包 括 10. SkV/ 
1. SkA 高 温 超 导 限 流 器 .7$Sm 10. 5kV/1. 5kA 高 温 超 导电 缆 、 
630 kV + A/10. SKV/O. 4kV 高 温 超 导 变 压 器 、100kJ/25kW 超 
导 限 流 - 储 能 系统 。 主 要 技术 经 济 指标 如 下 ; 
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(1) 超 导 限 流 器 :短路 电流 缩减 率 0. 82 , 啊 应 
恢复 时 间 12ms。 

(2) 超 导电 缆 : 每 相交 流 损 耗 1.0W/Z(kA. m) .电流 引 
线 漏 热 45W《kA ,导体 焊接 电阻 0. 1u0。 

(3) 超 导 变 压 器 :短路 阻抗 2. 74% ,效率 98.7% 。 

(4) 超 导 限 流 - 储 能 系统 :短路 电流 缩减 率 0. 50 .反应 
时 间 Sms .运行 和 故障 时 负荷 侧 波 动 2% 和 5% 。 

超 导 限 流 需 为 我 国 第 一 .世界 第 四 ,已 运行 11 000h 并 确 
保 电 网 安全 ; 超 导 电 缆 为 当时 世界 最 长 ,已 运行 7 000h 并 满 
足 了 生产 供电 需要 ; 超 导 变 压 器 为 我 国 第 一 .世界 第 二 ,已 
运行 1 400h 并 通过 了 行业 标准 测试 ;国际 首创 超 导 限 流 - 储 
能 系统 ,实现 了 故障 电流 限制 和 电能 质量 管理 功能 集成 。 

该 项 目 通过 技术 创新 突破 ,将 多 种 超 导 电 力 装置 投入 
电网 运行 ,带动 了 相关 技术 发 展 , 使 我 国 超 导 电 力 技术 由 实 
验 室 走向 实际 电网 ,促进 了 电力 新 技术 进步 。 


时 间 2ms, 


产品 与 项 目 


GCK2—Z 智能 型 低压 成 套 开关 设备 


GCK2—Z 智能 型 低压 成 套 开 关 设备 由 具有 通信 功能 的 
智能 化 元 件 采 用 现场 总 线 控 制 技 术 与 计算 机 系统 网 络 连 
接 ,实现 变电站 低压 开关 设备 运行 管理 的 自动 化 .智能 化 。 
系统 可 实现 数据 的 实时 采集 .数字 通信 .远程 操作 与 程序 控 
制 、 保 护 定 值 管理 .事件 记录 与 告警 .故障 分 析 、 各 类 报表 及 
设备 维护 信息 管理 等 功能 ,使 电力 变 配 电 系统 的 可 靠 性 、 安 
全 性 .快速 性 .实时 性 得 到 质 的 改变 。 主 要 性 能 指标 为 : 

额定 工作 电压 U, .380( 400) V ,660( 690) V ;额定 绝缘 电 
FE U; :660( 690) V ;额定 冲击 耐 受 电压 Uap :8kV ;水 平 母线 额 
定 电流 7: 可 达 5 000A; 抽 懂 柜 垂直 母线 额定 电流 六 :可 达 
1 600A; 水 平 母线 额定 短 时 耐 受 电流 人, :可 达 LOOKA ; dih AE 
柜 垂 直 母 线 额 定 短 时 耐 受 电流 1 :可 达 OSA ;额定 频率 :50 
(60) Hz; 防护 等 级 :IP40。 

低压 成 套 开关 设备 的 造价 主要 由 两 部 分 构成 , 即 柜 体 


结构 价格 和 电器 元 件 价格 。CCK2 一 Z 智能 型 低压 成 套 开关 
设备 的 柜 体 结构 采用 性 价 比较 高 的 C 型 材 设计 而 成 ,智能 
元 器 件 以 安全 可 靠 、 价 格 合理 的 国产 器 件 为 主 。 该 产品 远 
低 于 国外 同类 产品 的 价格 ,而 国内 尚 缺 乏 采 用 开放 式 现场 
总 线 技术 的 智能 型 低压 成 套 开关 设备 ,因此 具有 相当 强 的 
市 场 竞争 力 。 

随 着 我 国电 力 工业 的 不 断 发 展 ,对 配 电 系统 的 要 求 也 
越 来 越 高 ,除了 不 断 提高 容量 .可靠 性 外 ,对 数据 量 传输 、 远 
程控 制 .故障 检修 等 也 提出 了 要 求 , 这 就 要 求 将 现场 总 线 技 
术 应 用 到 低压 成 套 开关 设备 中 去 ;同时 由 于 远程 控制 .生产 
自动 化 .楼 宇智 能 化 等 领域 已 在 推广 使 用 现场 总 线 技术 ,也 
对 配 电 系统 提出 了 智能 可 通信 要 求 。 这 一 切 都 为 基于 现场 
总 线 技术 控制 方式 的 智能 型 低压 成 套 开关 设备 提供 了 市 场 
需求 保证 。 


LW13A—550/ Y4000—63 RES 75 FC Wit BT A as 


该 产品 额定 电压 :550kV ; 额定 电流 :4 000A ; 额定 短路 
开 断 电流 :63kA ;额定 峰值 耐 受 电流 :171kA。 

主要 特点 : 

1. 优良 的 灭绝 单元 

采用 压气 式 灭 弧 原 理 ,在 灭 弧 室 中 充 人 0. SOMPa SF 气 
体 。 在 断路 器 分 前 断 开 时 ,依靠 气缸 和 活塞 间 的 压气 作用 
产生 的 高 压气 流 熄 灭 电弧 。 

2. 产品 开 断 能 力 强 

WAP" am Bc FAR Hs BR PRLS ,操作 功 大 , 开 断 能 力 强 。 

3. 绝缘 水 平 高 

通过 优化 改进 , 灭 弧 室 电场 分 布 更 加 均匀 ,绝缘 水 平 大 
大 提高 。 

4. 粒子 捕捉 机 理 的 应 用 

分 析 开 关 设 备 内 部 异物 引起 绝缘 破坏 的 机 理 , 设 计 通 
用 的 粒子 捕捉 装置 ,增强 产品 的 环境 适应 能 力 。 

5. 新 材料 .新 工艺 .计算 机 辅助 软件 的 进一步 应 用 

KMS EES AI oy kA RY EK 


Bry (oh He Fe wi Bg 同时 利用 专业 计算 软件 对 灭 弧 室 
内 暂 态 气流 场 进行 分 析 和 数值 计算 ,计算 断路 器 开 断 时 SF。 
气体 的 各 种 状态 参数 及 其 对 开 断 性 能 的 影响 。 

6. 液压 碟 簧 操 动机 构 | 

iP ALAC FO BE HL AL PER 

(1) 各 功能 元 件 完全 模块 式 集成 连接 ,全 部 采用 密封 图 
密封 ,节省 了 空间 ,减少 了 密封 点 ,无 渗 漏 油 的 隐患 。 | 

(2) 操 动机 构 采 用 压缩 氮气 储 能 , 使 得 操作 特性 更 加 稳 
定 可 靠 。 

(3) 操 动机 构 采 用 两 套 独立 的 分 亲 控 制 阀 ,保证 了 操作 
可 靠 性 。 

7. 现场 安装 周期 短 ,维修 工作 量 小 

该 产品 为 独立 设计 、 自 主 研发 ,达到 同类 产品 国内 领 
先 、 国 际 先进 水 平 ,并 先后 获得 4 项 实用 新 型 专利 。 

2006 年 研制 成 功 后 ,每 年 销售 量 约 为 150 台 ( 包 括 同 电 
压 等 级 的 GIS 产品 ) ,已 销售 500 台 左 右 , 实 现 销售 额 19.0 
亿 元 ,利润 0. 116 亿 元 ,上 缴 利税 727 万 元 。 


330kV AT 供电 方式 铁路 牵引 变 压 刁 的 研发 


主要 研究 内 容 :330kYV 高 速 铁 路 牵引 变压器 技术 条 件 的 
确定 ;在 AT 供电 方式 牵引 变压器 中 ,首次 采用 330kV 全 绝 


缘 设计 ;通过 自行 研发 的 软件 对 330kV 牵引 变压器 的 各 种 
机 械 性 能 . 热 性 能 .绝缘 配合 . 波 过 程 数 值 仿真 及 实验 研究 ; 
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提高 变 压 右 的 抗 短路 能 力 ; 提 高 产品 人 负荷 能 力 ; 根 据 330kV 
牵引 变压器 的 绝缘 强度 和 抗 短 路 能 力 提出 工艺 解决 方案 。 

与 220kV 级 变压器 相 比 ,330kV 牵引 变压器 的 20 年 单 
台电 能 消耗 可 减少 近 200 万 元 。 该 产品 已 申报 1 项 发 明 专 
利 ,并 通过 了 国家 检测 中 心 的 认证 。2009 年 ,该 类 型 产品 总 
销售 收入 为 4 729. 92 万 元 ,新 增 利润 合计 500 万 元 。 


330kV 级 全 绝缘 AT 供电 方式 牵引 变压器 的 研制 成 功 ， 
标志 着 国际 首 台 330kV AT 供电 方式 牵引 变 壬 需 的 诞生 ,对 
于 提高 铁路 电气 化 建设 ,提高 我 国电 气 化 铁路 装备 的 技术 
水 平和 国家 重要 基础 设施 的 安全 性 ,降低 铁路 建设 投资 和 
改造 投资 ,降低 线路 损耗 和 维护 费用 ,以 及 重大 装备 国产 化 
都 有 重要 的 意义 。 


大 型 燃气 轮 发 电机 定子 线 棒 研制 


390H 燃气 轮 发 电机 容量 470MW ,额定 电压 19kV ,绝缘 
设计 场 强 为 3.047kV/mm, 属 国际 最 高 水 平 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 (以 下 简称 HEC) RAWA 
了 定子 线 棱 的 导线 绝缘 结构 、 主 绝缘 结构 、 防 电学 结构 、 定 


” 子 线 棒 制 造 工艺 ,成 功 制造 出 390H 燃气 轮 发 电机 定子 线 


棒 ,使 绝缘 厚度 减 至 3. 6mm, 击 穿 电压 为 额定 电压 的 6 倍 ， 
工作 场 强 达 到 3. 047k V/mm 的 世界 先进 水 平 ,完全 达到 GE 
线 棒 的 水 平 。 

该 项 目的 启动 , 极 大 提高 了 HEC 的 绝缘 模压 装备 .模具 
及 工艺 水 平 , 尤 其 在 模压 顺序 加 压 .自动 控制 等 方面 实现 了 
较 大 突破 。 由 于 掌握 了 GE 390H 燃气 轮 发 电机 制造 的 核心 
技术 ,大 大 降低 了 整 机 制造 成 本 ,提高 了 HEC 产品 的 市 场 综 
合 竞争 力 , 具 有 重大 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

HEC 制造 的 3908 成 品 线 棒 性 能 : 

(1) 常态 0.2UV 下 tg 为 0.714 9% , Atg6 平均 值 为 


0.214 3 ,与 GE 水 平 相当 。 

(2) 局 部 放电 量 小 于 200pC ,与 GE 水 平 相当 。 

(3) 定 子 线 桂 最 低 起 尝 电 压 达 到 54kV , 按 GE 标准 在 施 
加 50kV 30s 后 , 线 棒 外 观 应 无 可 见 电学 痕迹 。 好 于 GE. 

(4)390H 成 品 线 棒 的 击 穿 电压 平均 124. 6kV ,路 高 于 
GE 的 118. 2$kV。 平 均 击 穿 场 强 为 34. 6kV/mm, CER EIT 
电 老化 试验 中 ,3.0U, 电压 下 寿命 达到 14h;2. OU, 电压 下 寿 
命 达 1 100h; 两 个 电压 点 的 老化 寿命 均 超过 了 ABB 公司 的 
标准 要 求 。 

由 于 掌握 了 GE 390H 燃气 轮 发 电机 制造 的 核心 技术 ， 
线 棒 不 再 进口 ,一 支 国产 线 棒 可 节约 2. 64 万 元 ,一 台 燃 机 可 
节约 380. 16 万 元 ,大 大 降低 了 整 机 制造 成 本 。 同 时 , 对 
390H 燃气 轮 发 电机 定子 线 棒 的 研究 ,为 巴西 350MW 机 组 、 
百 万 千瓦 机 组 的 定子 线 棒 结 构 设 计 和 制造 莫 定 了 坚实 的 基 
础 ,也 带动 了 其 他 产品 的 绝缘 结构 优化 工作 。 


基于 工业 以 太 网 的 集成 监控 系统 关键 技术 研究 及 产品 开发 


1. 主要 科技 内 容 

(1) 开 发 基于 工业 以 太 网 的 集成 控制 系统 ,解决 传统 控 
制 系统 速度 低 .带宽 低 .覆盖 范围 小 的 问题 ,实现 大 数据 量 、 
高 速 高 可 靠 .网 络 化 跨 区 域 控制 。 

(2) 开 发 一 系列 EtherNet/IP 工业 以 太 网 关键 网 络 设 
备 ,打破 控制 系统 核心 高 端 设备 被 国外 企业 垄断 的 现状 , 解 
决 传统 控制 系统 集成 度 差 .开放 性 差 的 问题 ,实现 产品 集成 
及 多 种 规模 的 分 散 控制 系统 。 

(3) 开 发 可 编程 可 配置 远程 V0 核心 控制 设备 ,改变 国 
内 可 编程 可 配置 技术 落后 的 现状 ,实现 控制 系统 的 本 地 控 
制 . 联 锁 控 制 。 

2， 关 键 技术 

《1) 国 内 首 家 开发 具有 自主 知识 产权 的 EtherNet/IP T 
业 以 太 网 设备 并 构建 集成 监控 系统 ,实现 系统 整体 解决 
方案 。 

(2) 解 决 多 协议 、 多 播 、VLAN 等 工业 以 太 网 应 用 于 控 
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制 领 域 的 技术 难点 ,实现 系统 的 多 点 信息 交换 区域 控制 等 
功能 ,增强 系统 功能 。 | 

(3) RARARKA PELARE , MRS AI 
立 通信 ,易于 系统 集成 及 分 散 控制 。 

(4) 攻 克 可 编程 技术 实现 用 户 自由 编程 控制 ,并 解决 分 
散 控制 中 远程 控制 与 本 地 控制 的 协调 配合 ,攻克 可 配置 技 
术 实 现 多 模块 扩展 ,大 幅 提 升 系统 的 灵活 性 。 

(5) 突破 电磁 兼容 技术 、 创 新 结构 设计 ,改善 系统 抗 干 
MEN .降低 系统 构建 成 本 ,提高 系统 运行 的 安全 性 、 可 靠 
性 .经 济 性 。 

项 目 申 请 专利 17 项 ,软件 登录 3 项 ,其 中 发 明 专 利 8 
项 ,授权 3 项 ,发 表 论文 12 篇 。 关 键 技 术 及 产品 经 查 新 和 专 
家 鉴定 ,达到 国际 先进 水 平 。 研 究 成 果 在 水 处 理 、 开 关 电 
器 .电机 检测 等 多 个 领域 推广 应 用 ,并 应 用 于 上 海 轨道 交通 
变电站 监控 系统 ,新 增产 值 达 7 000 万 元 ,新 增 利税 突破 
2 000 万 元 。 


研究 成 果 符 合 工业 控制 领域 技术 发 展 方向 ,提升 了 我 
国 工 业 控制 领域 的 智能 化 ,网络 化 和 信息 化 水 平 , 填 外 了 国 


产品 与 项 目 


内 相关 领域 空白 ,对 提高 我 国 工控 系统 及 产品 的 市 场 竞争 
力 具 有 重要 作用 。 | 


220kV 高 原型 三 相 组 合式 电力 变压器 


在 云南 .四川 .西藏 等 高 原 地 区 建设 大 型 发 电 设施 并 将 
输送 大 量 电力 ,大 型 电力 设备 的 运输 成 为 一 个 难题 。 

云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 开发 出 220kV 级 高 原型 
三 相 组 合式 电力 变压器 。 该 产品 采用 分 相 制造 ,在 厂 内 整 
体 组 合 调试 .分 相 运 输 、 现 场 再 进行 组 合 使 用 的 方式 ,应 用 
效果 与 三 相 整 体式 变压器 完全 相同 ,而 大 容量 变压器 的 个 
体 运输 重量 降 至 三 相 整 体 变压器 的 近 1/3, 可 在 大 部 分 高 原 
及 多 水 系 地 区 运输 ,有 效 解决 了 高 山 及 多 水 系 、 多 桥梁 地 区 
大 容量 变压器 的 运输 问题 。 产 品 投放 市 场 以 后 ,已 逐步 成 
为 云南 省 电力 系统 220kV 大 型 电力 变压器 装备 的 首选 ,并 
为 国家 西南 电力 开发 及 “ 西 电 东 送 ”以 及 “向 东南 亚 国 家 送 
电 ” 的 重大 工程 提供 了 适用 的 大 容量 变压器 新 产品 。 该 产 


品 已 获 国 家 专利 。 

产品 主要 特点 : 

(1) 三 个 单元 变压器 共用 1 套 有 载 调 压 开关 及 操 动机 
构 , 更 容易 解决 三 相同 步调 压 问题 。 

(2) 采 用 独特 的 相间 引线 连接 装置 , 既 保 证 连接 质量 ， 
又 便于 拆 装 。 

(3) 采 用 可 靠 的 器 身 及 变压器 整体 定位 装置 ,提高 产品 
在 高 原 地 区 的 运输 及 抗 地 震 能 力 。 

该 产品 除 适合 高 原 地 区 使 用 外 ,国内 多 水 系 、 多 桥梁 等 
运输 条 件 差 的 平原 地 区 也 可 使 用 。 国 家 标准 化 管理 委员 会 
已 经 立项 ,将 “三 相 组 合式 电力 变压器 "上 升 为 国家 标准 ,内 
AEP KA 110kV .220kV SOOkV 电压 等 级 。 


基于 微机 控制 发 电机 原 动 系统 动态 仿真 天 键 技 术 及 其 应 用 


该 项 目 融合 了 现代 电力 电子 技术 微机 控制 与 通信 技 
术 、 电 机 运行 与 控制 技术 、 电 磁 兼 容 技 术 以 及 传 感 技 术 等 部 
新 技术 ,解决 了 发 电机 原 动 系统 动态 仿真 的 系列 难题 ,形成 
了 具有 自主 知识 产权 的 仿真 技术 和 装置 。 经 国内 多 家 企 事 
业 、 科 研 单位 和 高 等 院 校 应 用 ,能 够 再 现 发 电机 原 动 系统 原 
型 的 物理 过 程 ,技术 性 能 优 于 国内 外 同类 闭 置 。 

主要 技术 内 容 包括 : 

(1) 突破 纯 硬 件 控制 和 改变 硬件 结构 的 传统 方法 ,采用 
数字 模拟 与 物理 模拟 相 结 合 .硬件 与 软件 相 结合 .模拟 控制 
与 数字 控制 相 结合 ,通过 修改 软件 的 方法 ,实现 对 不 同类 
型 ,不同 参数 的 发 电机 原 动 系统 动态 仿真 ;根据 电力 系统 物 
理 模 拟 和 数字 仿真 基本 理论 以 及 物理 相似 基本 定理 ,建立 
原 动 系统 通用 数学 模型 ,实现 通用 性 与 仿真 精度 的 协调 统一 。 


KGWF—3000/ + 上 12S 高 压 直 流 输电 背 靠 


KGWF—3000/ + 125 8 As E it at E H Se PP aed PR 
流 阀 ,是 高 岭 背 靠背 直流 工程 换 流 站 的 核心 设备 ,由 西安 西 
电 电力 整流 器 有 限 责任 公司 在 国内 首次 独立 进行 设计 、 制 
造 试验 和 现场 调试 。 

直流 换 流 阀 的 基本 单元 采用 三 相 桥 式 接线 ,高 岭 背 靠 


(2) 采 用 动 模 试验 与 MATLAB 仿真 试验 相 结合 的 方法 ， 
测试 动态 仿真 准确 度 。 验 证 发 电机 原 动 系 统 动态 仿真 与 原 
型 发 电机 原 动 系统 动态 特性 规律 的 一 致 性 ;利用 动态 模拟 
试验 方法 ,试验 研究 发 电机 原 动 系统 的 不 同 参数 (如 PID 参 
数 . 调 差 系 数 、 各 种 反馈 系数 等 ) 对 动态 特性 .电力 系统 静态 
和 暂 态 稳定 的 影响 以 及 两 者 之 间 的 关系 。 | 

(3) 优化 微机 控制 的 硬件 .软件 设计 ,提高 仿真 精度 ; 运 
用 遗传 算法 等 方法 优化 仿真 系统 的 控制 参数 ,实现 仿真 系 
统 的 运行 稳定 性 和 仿真 精度 的 协调 统一 ;通过 硬件 和 软件 
措施 ,使 仿真 系统 在 电力 系统 动态 模拟 高 电压 强 磁 场 环境 
下 具有 良好 的 电磁 兼容 性 (EMS) 和 可 靠 性 。 

经 鉴定 委员 会 评定 ,该 项 目 研究 成 果 总 体 处 于 国际 先 
进 水 平 , 其 中 动态 仿真 技术 居 国 际 领先 水 平 。 


OA Gi SiR A 


背 工 程 +125kV 高 压 换 流 阅 是 由 两 个 三 相 桥 串联 构成 一 个 
12 脉动 换 流 阀 ,其 主要 优点 是 在 增加 容量 的 同时 还 能 减少 
谐 波 分 量 , 实 现 系统 联网 ,防止 事故 进一步 扩大 。 

高 岭 背靠背 直流 工程 换 流 站 本 期 直流 系统 额定 容量 为 
1 SOOMW ,建设 2 个 背靠背 直流 单元 ,每 个 单元 额定 输送 功 


295 


中 国电 器 工业 年 鉴 


率 750MW。 西安 西 电 电力 整流 器 有 限 责 任 公司 承担 本 期 工 
程 的 一 个 单元 背靠背 换 流 阀 ,额定 直流 电压 为 125kV , 额 
定 直 流 电流 为 3 000A ,于 2008 年 11 月 投入 运行 。 

高 岭 背 靠背 工程 换 流 阀 的 技术 优点 :标准 模块 化 晶 闸 
管 组 件 .电抗 器 组 件 设计 ;空气 绝缘 、 四 重 阀 阀 塔 设计 ; 纯 水 
ap ki .柔性 防震 结构 设计 ;结构 布局 合理 ,充分 考虑 了 
换 流 阀 防火 阻 燃 特 性 要 求 ;光电 转换 ,采用 高 压 光 缆 实 现 高 
低压 电 隔 离 , 抗 于 扰 能 力 强 ; 唱 阅 管 控制 单元 采用 合理 的 屏 
蔽 ,提高 了 抗 干扰 性 能 ; 闪 控 制 及 监控 柜 采 用 双 宛 余 设计 ， 


提高 了 可 靠 性 ;内 冷 系统 采用 密闭 设计 ,同时 却 一 定 比 例 的 
乙 二 醇 , 适 于 高 寒 地 区 应 用 。 

高 岭 背 靠背 换 流 阔 的 研制 进一步 提高 了 西安 西 电 电力 
整流 器 有 限 责任 公司 自主 设计 、 生 产 换 流 阀 的 能 力 , 在 工程 
中 验证 了 国产 化 关键 部 件 ,建立 了 换 流 阀 制造 工艺 体系 , 完 
成 了 换 流 闪 标 准 化 组 件 的 设计 和 制造 ,完成 了 阀 塔 的 设计 ， 
形成 了 高 压 换 流 阀 的 国际 标准 和 上 自主 的 知识 产权 ,提高 了 
我 国 制造 业 的 水 平 。 


+S00kV 直 流 电 压 互 感 器 


直流 电压 互感 器 是 直流 输电 必 不 可 少 的 成 套 重大 设 
备 ,是 直流 电力 系统 进行 电气 测量 和 电气 保护 用 的 直接 测 
量 装 置 。ZYC 一 500 直流 电压 互感 器 技术 经 济 指标 总 体 达 
到 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ,填补 了 国内 空白 ,不 仅 可 为 直 
流 输电 工程 提供 优良 的 电器 产品 ,使 我 国 直流 互感 器 的 制 
造 水 乎 达到 世界 先进 水 平 ,为 国家 节约 了 大 量 外 汇 。 

1. 主要 技术 参数 

(1 ) 额 定 电压 : +t500kV。 

(2) 额定 工作 电流 :直流 lmA。 

(3) 额定 输出 电压 :8V。 

(4) < +1.03 额定 电压 时 , 整 机 精度 (包括 分 压 器 、 同 
轴 电 绩 及 电子 隔离 装置 ) +1% ; +1.5 额 定 电压 时 , 整 机 精 
BE < + 10% ;直流 耐 受 电压 ( 干 ): + 750K V/1h; 直流 耐 受 电 
压 ( 湿 ) +750kV/10min; 雷 电 冲 击 耐 受 电压 ; +1 675kV ;操作 


冲击 耐 受 电压 : +1 175kV ;外 绝缘 息 电 比 距 : 宇 4. Sem/kV, 

2. 研究 的 主要 内 容 

产品 结构 设计 ,解决 内 部 电 尝 问题 ,解决 冲击 电压 内 部 
分 布 不 均 的 问题 ,采用 二 次 电子 隔离 技术 的 研究 ,提高 频率 
响应 特性 的 研究 ,高 压 电 场 .磁场 的 研究 计算 及 高 压 屏 项 的 
研究 ,产品 制造 工艺 研究 。 

3. 主要 试验 内 容 

直流 千 试 : +750kV 60min; AME: +750kV 10min; 雷 
电 冲 击 全 波 试验 : 上 1 67SkV ;操作 冲击 试验 : £1 175kV; 外 绝 
FRNA EERW BE 24. OScm/KV ; 方 波 响 应 时 间 测 量 ;0. 15ms。 

该 产品 2007 年 3 月 在 葛洲坝 500kV 换 流 站 挂 网 运行 ， 
经 过 一 年 多 各 种 运行 工 况 的 考验 ,产品 绝缘 状态 良好 ,运行 
正常 。 运 行 期 间 ,产品 运行 状况 稳定 ,测量 数据 准确 度 和 线 
性 度 良 好 ,满足 实际 挂 网 运行 的 要 求 。 


800kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 


该 设备 是 建设 750kV 输电 线路 必需 的 关键 核心 设备 ， 
担负 着 电网 的 正常 控制 和 电力 系统 出 现 故 障 时 保护 其 他 设 
备 的 任务 。 具 有 完全 自主 知识 产权 的 800kV 气体 绝缘 金属 
封闭 开关 设备 的 研制 成 功 , 不 仅 可 以 提高 我 国 开关 行业 的 
技术 水 平 ,为 企业 带 来 可 观 的 经 济 效益 ,还 打破 了 国外 企业 
对 800kV 开关 设备 的 垄断 ,为 我 国 西北 地 区 750kV 电网 建 
设 提供 了 经 济 可 靠 的 设备 保障 。 

“1. 产品 主要 参数 及 性 能 指标 

额定 电压 :800kV; 额定 频率 ;50Hz; BA TE E Dit: MOT BS at 
5 000A ,其 他 元 件 6 300A ; Bi ae Fa BR FF BT A, UE SOKA ; BE 
时 耐 受 电流 :50kA ,3s; 额 定 峰 值 耐 受 电 流 :135kA; 和 额定 短 时 
工 频 1min 耐 受 电压 (相对 地 ) :960kV ;额定 操作 冲击 耐 受 电 
压 峰 值 :1 550kV ;额定 雷电 冲击 耐 受 电压 峰值 :2 100kV。 

2. 主要 内 容 及 特点 
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ZFW8A—800(L) (G)/AY5000 一 50 气体 绝缘 金属 封闭 
开关 设备 主要 由 断路 器 .电流 互感 器 .隔离 开关、 接地 开关 、 
快速 接地 开关 、 充 气 套 管 .母线 .电压 互感 器 .避雷 器 等 元 件 
组 成 。 断 路 器 灭 弧 室 为 臣 式 布置 ,采用 双 断 口 结构 , 断 口 间 
带 有 并 联 电容 器 及 合 闻 电 有 阻 , 配 用 CY15 型 大 功率 液压 机 
构 , 具 有 结构 紧凑 、 重 心 低 、 抗 震 能 力 强 、 可 靠 性 高 等 特点 。 
CY15 型 液压 操 动 机 构 采 用 模块 集成 化 设计 ,以 碟 形 弹簧 为 
储 能 元 件 ,具有 操作 功 大 、 体 积 小 .性 能 稳定 等 特点 。 

隔离 开关 、 接 地 开关 的 绝缘 按照 1 100kV 等 级 进行 设 
计 , 立 式 布置 , 配 用 CTA2 型 电动 弹 筑 操 动机 构 , 并 设 有 分 、 
合 前 电阻 可 有 效 地 抑制 其 开 、 合 操作 过 程 中 出 现 的 快速 暂 
态 过 电压 (VFTO) ,保证 系统 以 及 GIS 的 安全 运行 。 接 地 开 
关 分 为 检修 用 接地 开关 和 人 快速 接地 开关 。 人 快速 接地 开关 配 
用 CTA2 型 电动 机 弹簧 操 动机 构 。 


800kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 各 元 件 均 和 采用 标准 
”化 设计 ,元 件 之 间接 口 一 致 ,可 根据 工程 实际 情况 变化 连接 
方式 。 


产品 与 项 目 





该 产品 已 进入 批量 生产 阶段 ,达到 年 生产 800kV GIS i 
备 15 个 间隔 的 生产 能 力 。2009 年 实现 新 增产 值 81 000 万 
元 ,新 增 税 金 8 100 万 元 ,新 增 利润 4 050 万 元 。 


CY15 液压 弹 赞 操 动 机 构 


该 断路 器 是 高 压 输 变 电 系 统 中 的 关键 设备 ,是 对 额定 
电压 为 800kV 的 电力 系统 进行 线路 控制 .保护 检修 用 的 成 
套 设备 。 

1. 技术 经 济 指标 

分 闸 闭 锁 压力 下 分 闸 操 作 功 :22 000); 

合 闸 闭锁 压力 下 合 闸 操作 时 的 合 闸 操作 功 :4 200J; 

机 构 额 定 操作 压力 :58. 2MPa; 

配 断 路 器 后 :分 曾 时 间 16 ~ 20ms; 分 阅 速度 10 ~ 11.5 
m/s; 合 闸 时 间 75 ~ 95ms; 合 闸 速度 3.5 ~ 4. Sm/si;i 全 开 断 时 
[E] : <40ms ; 448 Af fa] 335 ~45ms; 动 作品 声 ; <900B, 

2. 整体 结构 特点 

(1) 用 碟 签 作为 储 能 介质 ,液压 油 作为 传动 介质 。 与 氮 
气 储 能 根 比 ,压力 基本 不 随 温 度 变 化 ,机械 特 性 随 温度 变化 
小 ,避免 油 氮 互 渗 , 易 获得 高 压力 AREY AWARE. 


(2) 动 作 快 ,反应 灵敏 ,输出 功 大 , 免 运 行 维护 ,可 靠 性 
高 ,采用 模块 化 结构 ,检修 方便 。 

(3) 动 密封 采用 填充 聚 四 氰 乙烯 组 合 密封 图 结构 。 

《4) 采 用 变 截面 定 缓冲 压力 形式 的 阶梯 形 柱 塞 缓冲 船 。 

(5) 高 压 大 流量 快速 复位 控制 办。 

(6) 缸 泵 组 合 径 向 双 柱 塞 条 。 

(7) 传 动 部 分 滚轮 高 副 导 内。 

3. 促进 行业 科技 进步 作用 及 应 用 ,推广 情况 

CY15 液压 弹簧 操 动机 构 具 有 目 主 知识 产权 ,是 目前 操 
作 功 最 大 ,体积 最 小 的 液压 操 动 机 构 , 是 在 国际 上 率先 实现 
配 双 断口 800kV 断路 器 的 液压 弹簧 操 动机 构 。 填 补 了 国内 
空白 ,使 国际 高 压 开关 研制 水 平 上 了 一 个 新 台阶 ,为 我 国 
750kV 电网 建设 提供 了 可 靠 保 证 。 该 机 构 的 多 项 新 技术 可 
推广 应 用 在 SOO ~ 1 100kV 断 路 器 的 液 正 操 动机 构 中 。 


高 等 级 大 长 度 110kV 光电 复合 海底 电线 
关键 技术 研发 与 产业 化 


该 产品 集 输送 电能 和 传输 送 光 信号 于 一 身 , 既 解决 了 
光电 复合 海底 电缆 敷设 通道 和 损耗 问题 ,也 市 约 了 海洋 资 
源 和 电力 资源 。 此 外 ,该 产品 长 期 以 来 依赖 国外 进口 ,严重 
制约 了 我 国 海岛 开发 以 及 海洋 油 鳃 的 开采 。 因 此 ,研制 出 
有 自主 知识 产权 的 产品 ,对 我 国 经 济 的 发 展 具 有 重要 的 

主要 特点 ; 

(1) 采 用 圆 形 多 股 绞 合 导体 ,符合 IEC 60228 及 其 补充 条 
例 。 采 用 阻 水 型 紧 压 结构 ,有 效 地 减缓 了 电缆 的 纵向 进 水 。 

(2) 导 体 屏 蔽 .绝缘 .绝缘 屏蔽 采用 三 层 共 挤 工艺 (二 法 
交 联 ) ,并 配 有 净化 上 料 装置 及 测 偏 仪 ,绝缘 耐 压 及 局 部 放 
电 优 于 GB/T 12706 要 求 。 

(3) 该 产品 在 采用 IEC 60502 和 IEC 60840 标准 的 基础 


上 ,金属 屏 珊 采用 合金 铅 套 ,金属 屏 霹 内 绕 包 半 导 电 有 阻 水 
带 ,提高 了 电费 在 铅 套 和 绝 绿 屏 项 之 间 的 阻 水 性 能 。 合 
铅 套 外 绕 包 了 防腐 层 ,能 提高 电缆 在 海水 中 的 抗 腐蚀 能 力 。 

《4) 压 铅 工序 采用 精确 的 铅 套 测 厚 仪 进行 连续 监控 , 确 
保 了 铅 层 的 均匀 性 。 

(5) 铠 装 钢丝 内 外 均 采 用 防腐 耐 磨 的 聚 丙 烯 (PP) 绳 ， 
FER OED T ,防腐 效果 更 好 。 

(6) 成 品 收 线 水 池 可 进行 浸水 耐 压 试验 ,并 可 通过 上 船 
装置 ( 海 缴 上 船 专用 码头 ) 直接 装 船 , 运 到 数 设 地 点 。 

该 产品 的 开发 成 功 ,彻底 解决 了 我 国光 电 复 合 海底 电 
缆 被 国外 垄断 的 局 面 ,带动 了 相关 行业 的 技术 提升 和 产业 


交流 特 高 压 800kV 油纸 电容 式 穿 墙 套 管 


该 项 目 用 于 国家 电网 公司 交流 特 高 压 基 地 ,环境 气候 
实验 室 ( 武 汉 高 压 研究 院 ) ,将 特 高 压 试验 电压 从 户外 引入 


环境 气候 实验 室 。 
晋 东 南 一 南阳 一 荆门 特 高 压 试 验 示范 工程 建设 项 目 、 
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+800kV 特 高 压 直 流 输 变 电 工程 ,都 需要 配置 相应 的 交 直 流 
特 高 压 试验 基地 , 以 确保 特 高 压 设备 与 线路 的 运行 安全 。 
其 中 的 环境 气候 实验 室 所 需 的 特 高 压 穿 墙 套 管 ,是 实验 室 
建设 中 吸 待 解决 的 一 项 难题 。 由 于 实验 室 中 低 气 压 和 污 移 
的 双重 特殊 要 求 ,所 需 的 特 高 压 穿 墙 套 管 室内 部 分 的 长 度 ， 


远 超 出 国内 外 同类 产品 的 长 度 。 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 自主 创新 .设计 、 开 发 ， 
研制 成 功 了 我 国电 压 等 级 最 高 的 穿 墙 套 管 。 该 穿 墙 套 管 总 
长 17m , 重 9. 2t, 也 是 目前 国际 上 长 度 最 长 .重量 最 重 的 油纸 
电容 式 穿 墙 套 管 之 一 。 | 


电子 产品 绿色 无 铅 焊 接应 用 技术 研究 


主要 科技 内 容 : 针 对 典型 电子 电器 产品 ,开展 无 铅 焊接 
可 靠 性 评价 技术 研究 ,并 将 研究 成 果 凝 练 成 两 份 无 铝 领域 
的 技术 规范 文件 ;首次 将 焊接 疲劳 寿命 预测 理论 应 用 到 空 
FASE PCB 产品 上 ,取得 了 令 人 满意 的 结果 ;通过 无 铅 示范 线 
及 无 铅 焊 接应 用 技术 协作 网 ,为 国内 的 多 家 电子 企业 提供 
了 无 铅 化 过 程 的 技术 解决 方案 ,研究 成 果 已 在 广东 省 多 家 
大 型 家 电 企业 推广 使 用 ,取得 了 显著 的 经 济 效益 和 社会 效 
益 。 该 项 目 整体 技术 水 平 国内 领先 ,相关 技术 文件 为 国内 
首次 制定 。 

该 项 目 研究 无 铅 转换 过 程 中 的 共性 及 关键 问题 一 一 无 
铅 焊 接 可 靠 性 及 工艺 技术 .信息 平台 建设 等 ,形成 无 铅 焊 接 
可 靠 性 及 无 铅 焊 接 工艺 领域 的 3 份 技术 规范 文件 ,搭建 了 
国内 信息 交流 平台 。 上 述 研究 成 果 在 一 定 程度 上 解决 了 国 
内 完整 的 无 铅 信息 平台 缺乏 .可靠 性 及 焊接 工艺 问题 突出 
的 无 铝 领域 的 共性 及 关键 技术 问题 。 项 目的 研究 成 果 一 方 


面 为 我 国电 子 电器 PCB 产品 无 铅 和 焊接 过 程 中 可 靠 性 影响 因 
素 识别 .过 程控 制 、 解 决 方案 确定 提供 了 技术 指南 ; 另 一 方 
面 为 空调 器 PCB 无 铅 爆 接 后 产品 提供 了 可 靠 性 检测 评价 方 
法 和 质量 技术 要 求 ,规范 了 市 场 。 此 外 该 项 目 建立 的 国内 
外 无 铅 技术 交流 平台 ,为 国内 的 相关 企业 及 时 或 有 预见 性 
的 进行 产品 调整 ,减少 国外 技术 壁垒 的 影响 ,降低 我 国产 品 
出 口 在 该 方面 的 损失 提供 了 民 好 的 信息 窗口 。 

利用 该 研究 成 果 已 举办 大 型 .专题 培训 活动 10 次 ; 编 
号 了 两 份 无 铅 可 徘 性 领域 的 技术 文件 及 一 份 工艺 技术 文 
件 ;组 建 了 无 铅 焊接 示范 线 及 协作 网 ,为 多 家 企业 提供 技术 
服务 ,与 美的 ,格兰仕 ` 万 宝 .格力 等 企业 签订 4 份 技术 服务 
协议 ,企业 反馈 的 应 用 报告 5 份 。 完 成 4 篇 科技 论文 。 该 项 
目 研究 成 果 的 全 面 推广 应 用 ,对 推动 电子 产品 无 铅 化 进程 ， 
提升 无 铅 焊 接 产品 的 整体 质量 水 平 , 提 升 产 品 竞争 力 , 保 护 
环境 ,具有 十 分 重大 的 意义 。 


地 铁 电 机 车 运行 杂 散 电流 监测 及 防护 技术 


1. 主要 科技 内 容 

(1) 建 立 了 地 铁 电 机 车 运行 过 程 中 杂 散 电流 、 轨 道 电位 
分 布 的 数学 模型 ,通过 计算 机 仿真 ,得 出 了 不 同 电阻 结构 模 
型 下 的 杂 散 电流 .轨道 电位 及 过 渡 电 阻 的 分 布 情况 。 

(2) 提出 了 地 铁轨 地 过 渡 电 阻 和 轨道 纵 同 电阻 的 在 线 测 
量 方法 ,建立 了 基于 人 工 神经 网 络 的 地 铁 杂 散 电 流 腐蚀 分 析 
模型 和 地 铁 金 属 结构 杂 散 电流 腐蚀 危险 性 等 级 的 预测 模型 。 

(3) 研 制 了 智能 排 流 装置 ,采用 模糊 控制 的 算法 进行 排 
流量 的 计算 ,有效 避 免 了 过 量 排 流 带 来 的 副作用 ,达到 了 最 
佳 的 排 流 效 果 。 

(4) 研 制 了 带 消 弧 装 置 的 单 向 导 通 装置 ,解决 了 国内 地 
铁 使 用 单 向 导 通 装置 产生 轨道 电弧 导致 烧 损 的 问题 ,有 效 
防止 了 地 铁 电 机 车 运行 中 杂 散 电流 的 泄漏 ,保证 了 地 铁 系 
统 的 安全 运行 。 

(5) 研 发 了 测 防 结合 的 地 铁 杂 散 电 流 腐蚀 监测 及 防护 
一 体 化 综合 系统 。 该 系统 可 以 在 线 监测 杂 散 电流 腐蚀 信 
息 , 分 析 预 报 地 铁 杂 散 电流 腐蚀 状况 ,并 优化 控制 杂 散 电流 
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防护 设备 的 运行 ,达到 了 综合 监测 和 防护 地 铁 杂 散 电流 府 
他 的 目的 。 

2. 技术 经 济 指标 

(1) 地 铁 杂 散 电 流 监测 及 防护 系统 测量 精度 .控制 性 
能 、 防 护 等 级 ,通信 距离 ,电磁 兼容 等 性 能 参数 均 达到 或 超 
出 地 铁 杂 散 电 流 防护 标准 的 规定 要 求 。 

(2) 监 测 防护 系统 能 够 实时 在 线 监测 地 铁 沿线 埋 地 爹 
属 结构 的 极 化 电位 瞬时 值 自 然 本 体 电位 、 正 向 偏 移 平均 
值 . 负 向 偏 移 平 均值 轨道 电位 瞬时 值 和 测量 时 间 内 的 最 大 
值 ; 准 确 监测 排 流 装置 . 单 向 导 通 装置 的 工作 状态 、 排 流 电 
流 , 排 流 时 间 等 技术 参数 。 

该 项 目 成 果 主 要 用 于 直流 供电 的 城市 轨道 交通 运输 领 
域 .煤矿 并 下 电机 车 系统 ,可 以 防止 因 电机 车 运行 过 程 中 杂 
散 电流 泄漏 而 导致 周围 金属 结构 的 腐蚀 。 所 研制 的 系统 性 
能 稳定 可 靠 , 可 实现 多 参数 在 线 测量 ,维护 工作 量 小 ,为 地 
铁 系统 腐蚀 防护 提供 了 有 力 的 技术 支撑 ,同时 也 为 其 他 长 
线 石油 管道 的 腐蚀 监测 防护 提供 了 有 益 借鉴。 


产品 与 项 目 


核电 站 用 电气 贯穿 件 


核 岛 主要 的 54 项 关键 设备 中 尚 有 8 项 未 能 完全 国产 
化 ,电气 贯穿 件 是 其 中 之 一 , 它 是 固定 式 核电 站 中 沟通 安全 
壳 内 外 的 电气 联系 ,防止 放射 线 泄 漏 的 最 后 一 道 重要 屏障 。 
该 设备 只 有 美国 的 IST 和 法 国 的 AUXITROL 等 几 家 公司 生 
产 ,国内 尚 无 相关 产品 的 成 功 开发 应 用 。 

电气 贯穿 件 无 论 在 核电 三 的 正常 或 事故 条 件 下 ,都 应 
能 承担 起 由 设计 规定 的 功能 ,其 在 安装 寿命 期 限 内 能 保持 
核反应 堆 安全 这 压力 边界 的 密封 性 .电导 线 穿 过 的 完整 性 
和 电气 信号 的 不 间断 性 。 该 产品 被 规范 规定 为 核 安全 IE 
级 ,质量 QA 级 的 电气 设备 ,包括 中 压 动力 .低压 动力 、 控 
制 .仪表 和 同 轴 型 等 几 种 型 式 。 主 要 攻关 内 容 如 下 : 

(1) 特 种 耐 高 温 、 耐 辐 照 . 耐 腐蚀 . 易 加 工 材料 的 选用 和 


导体 研制 。 

(2) 特殊 密封 结构 在 多 种 应 力 ( 热 . 电 、 机 械 ,. 辆 照 . 地 
震 .化 学 等 ) 作 用 下 的 老化 寿命 评定 。 

(3) 导体 芯 棒 的 加 工 工 艺 及 专用 加 工 设 备 研究 。 

(4) 样 机 的 合格 鉴定 程序 标准 研究 。 

(5) 冷 热 交 变 、 热 老化 .LOCA .严重 事故 .地 震 等 试验 
验证 。 

通过 攻关 获得 核心 技术 ,形成 自主 知识 产权 。 

该 产品 研发 成 功 后 不 仅 能 降低 国内 核电 造价 ,还 填补 
了 国内 空白 ,打破 了 国外 的 技术 垄断 ,促进 了 国内 核电 技术 
的 国产 化 进程 , 减 小 了 核电 设备 出 口 的 障碍 。 


12/20kV 及 以 下 光纤 复合 卷 简 电 缆 


12/20kV 及 以 下 光纤 复合 卷 简 电缆 用 于 港口 机 械 的 电 
力 和 控制 信号 传输 ,被 誉 为 港口 机 械 的 “血管 ?和 “神经 ”。 
港口 机 械 运行 时 沿 轨 道 来 回 频繁 高 速 移动 ,电缆 需 按 照 移 
动 轨 迹 在 卷 简 上 收 放 ,在 不 固定 的 拉 伸 、 扭 转 等 应 力作 用 
下 , 极 易 发 生 扭 转 . 断 芯 现象 ,影响 电缆 的 使 用 寿命 ;港口 机 
械 所 处 的 港口 环境 复杂 ,电缆 除 具 备 良好 的 电气 性 能 外 , 还 
要 具有 良好 的 耐 油 性 能 . 抗 据 、. 抗 机 械 冲 击 、 抗 挤 压 和 高 阻 
燃 性 ;此 外 ,还 要 求 电缆 同时 具备 光纤 信号 传输 和 电力 传输 
的 综合 功能 。 港 口 机 械 的 特殊 工 沈 在 技术 难度 和 可 靠 性 
上 ,对 该 类 电费 提出 了 很 高 的 要 求 。 该 类 电缆 在 我 国 仍 是 


空白 ,国内 港口 机 械 及 其 他 类 似 用 机 械 设备 配套 电缆 完全 
依赖 国外 进口 。 

江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 系统 研究 了 产品 技术 规 
范 .电缆 材料 技术 ,制造 工艺 .鉴定 试验 等 ,在 国内 率先 自主 
研制 成 功 12/20kV 及 以 下 光纤 复合 卷 简 电缆 ,并 通过 了 成 果 
鉴定 ,达到 国际 先进 水 平 ,填补 了 国内 空白 。 该 产品 拥有 国 
家 发 明 专利 1 项 ,国家 实用 新 型 专利 1 项 ,拥有 完全 自主 知 
识 产 权 。 该 产品 已 替代 进口 ,批量 应 用 于 上 海 振 华 港 机 , 随 
振 华 港 机 出 口 荷兰 .德国 等 港口 ,结束 了 我 国 该 类 电缆 依赖 
进口 的 历史 。 


全 数字 荣 油 发 电机 组 控制 系统 


石油 销 机 是 一 个 完整 \, 复 末 的 工业 系统 ,其 动力 设 
备 一 一 柴油 发 电机 组 的 控制 系统 是 最 重要 的 组 成 部 分 。 销 
机 的 发 电 系统 由 多 台 柴 油 机 组 组 成 ,其 控制 包括 柴油 机 速 
度 控 制 和 发 电机 电压 控制 两 部 分 ,速度 控制 通过 速度 调节 
器 控制 柴油 机 供 油 量 的 大 小 实现 ,发 电机 端 电压 则 由 调 压 
器 调节 并 维持 稳定 。 除 此 之 外 ,控制 系统 还 必须 有 必要 的 
保护 功能 。 

数字 调 速 控制 技术 的 迅速 发 展 ,促使 电 驱动 销 机 的 控 
制 系 统 由 数字 控制 系统 取代 模拟 控制 系统 。 该 项 目 研发 的 





全 数字 柴油 发 电机 组 控制 系统 控制 精度 高 ,可 以 进行 自我 
诊断 ,故障 率 低 , 运 行 可 靠 性 高 ,易于 实现 工艺 组 合 ,容易 通 
过 数据 通信 实现 网 络 控 制 系统 ,调试 简单 等 一 系列 优点 ,已 
在 电 驱 动 钻机 和 交流 变频 钻机 上 应 用 。 现 场 试验 及 运行 记 
录 表 明 ,该 系列 装置 运行 可 靠 .保护 齐全 .操作 维护 方便 , 达 
到 或 超过 了 设计 任务 书 和 国外 同类 产品 的 技术 指标 。 

该 项 目 技术 创新 点 突出 .设计 合理 .运行 稳定 可 靠 ,项 
目 技术 达到 国际 先进 水 平 。 
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AUE E JI Se A Ek Ter PA Ml FE 


”国内 市 场 的 探测 专用 电线 依然 以 传输 模拟 信号 1 ~ 
芯 的 承 侍 探测 电费 为 主 , 功 能 较为 单一 ,稳定 性 差 。 he 
分 产品 虽然 已 进 人 数字 时 代 , 但 由 于 其 结构 的 限制 和 不 能 
自 承 重 的 明显 缺陷 ,并 不 能 完全 满足 市 场 需求 。 宝 胜 科技 
创新 股份 有 限 公司 开发 的 数据 电力 综合 型 载 竺 探测 电线 ， 
有 机 综合 了 各 类 产品 的 优点 ,扩展 了 功能 和 使 用 范围 ,性 能 
参数 优异 。 
该 产品 采用 电力 .控制 和 数据 电缆 三 合 一 的 组 合式 结 
构 , 具 有 承重 的 特点 ,可 以 满足 探测 和 数据 信号 传输 的 需 
要 。 产 品 设计 新 颖 ,技术 指标 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 ， 


填补 了 国内 空白 。 产 品 经 国家 电线 电线 质量 监督 检验 中 心 
检测 各 项 性 能 指标 符合 Q/321023KLA117 一 2007《 数 据 电力 
综合 型 载荷 探测 电费》 标准 的 规定 。 

该 产品 主要 适用 于 低 深度 承受 机 械 负 荷 进行 数据 收集 
的 探测 场合 ,同样 也 可 用 于 海洋 调查 ,河流 、 港 湾 、 水 利水 
文 测量 以 及 煤田 地 质 勘 探 方 面 ,作为 挂 重 仪器 测量 用 连接 
线 。 数 据 电 力 综合 型 载荷 探测 电线 在 提高 自身 探测 类 电线 
品质 的 同时 ,有 效 减 小 了 数 设 空间 , 缩 得 了 数 设 时 间 , 提 高 
了 稳定 性 和 安全 系数 。 


110kV 级 SF, 气体 绝缘 电力 变压器 (系列 产品 ) 


110kV 级 SF, 气体 绝缘 电力 变压器 (系列 产品 ) 采用 
SF, 气体 作为 绝缘 介质 ,与 传统 的 油 浸 陈 变压器 相 比 ,可 以 
大 大 简化 灭火 设施 的 配置 。 

防爆 性 能 方面 , 当 变压器 内 部 产生 电弧 时 ,内 部 升 高 的 
压力 被 SF。 气体 体积 的 变化 抵消 ,因此 不 需要 附加 压力 释放 
设备 。 同 时 SF, 气体 绝缘 电力 变压器 采用 真空 有 载 开 关 , 整 
个 变压器 内 部 没有 变压器 油 等 易 燃 材料 ,免除 了 防火 防爆 
设施 的 设置 ,给 维护 检查 带 来 了 方便 ,第 大 城市 人 口 密集 型 
市 区 地 下 变电站 的 必 备 产品 。 

对 变压器 用 户 来 说 ,SF。 气体 绝缘 变压器 除 防火 、 防 爆 、 
免 维护 方面 的 优点 外 ,在 变压器 与 电网 及 用 户 的 联结 上 也 
具有 多 样 化 的 特点 。 变 压 器 110kV 侧 可 采用 110kV RR, 
110kV 电缆 盒 与 110kV 电缆 直接 联结 .与 GIS 直接 联结 的 方 


式 引 出 ;低压 侧 可 采用 低压 套 管 .低压 封闭 母线 箱 与 电缆 直 
接 联结 的 方式 , 当 低 压 为 33kV 电压 等 级 时 还 可 采用 35kV 
电缆 插 拔 头 与 3SkV 低压 电线 直接 联结 ,大 大 方便 了 用 户 的 
使 用 。 

该 系列 产品 系 在 引进 三 萎 技 术 的 基础 上 进行 自主 研发 
设计 ,拥有 自主 知识 产权 ,具有 绝缘 结构 合理 .损耗 低 、 局 部 
放电 量 小 .噪声 低 等 特点 ,主要 技术 性 能 指标 居 国 际 领先 水 
平 。 已 经 成 功 牛 产 制 造 了 40 MV .AS0OMV 'A.3MV .A 
WLS A BR NP m, FF LEE a FE ERS , 挂 网 运 
行 良 好 。 完 成 了 上 海 高 阳 3 台 40MV .A 产品 ,并 取得 了 
2008 年 上 海 世博 会 会 展 中心 供 电 项 目 等 共 4 台 变 压 器 产品 
的 订单 。 


Se an Vad aR F 48 BS wit SEE RA 


该 产品 主要 为 中 压 变 频 器 提供 电源 ,A MAERA, 钢铁 
冶金 .石油 化 工 及 其 他 各 个 行业 。 

该 变频 调 速 移 相 整流 变压器 的 结构 设计 合理 , 空 载 . 负 
载 损耗 降低 ,技术 水 平 先进 ; 高 压 线圈 为 连续 式 结构 ,在 保 
证 达到 绝缘 耐 热 等 级 H 级 的 前 提 下 ,线圈 中 的 垫 块 、 绝 缘 
简 、 MSEK HR SERA AR ST 满足 了 经 济 的 合 
理性 。 

由 于 变压器 二 次 侧 存在 相位 差 ,可 实现 输入 多 重 化 ,大 
大 改善 了 网 侧 的 电流 波形 ,消除 了 电网 谐 波 污染 ,使 负载 下 
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的 功率 因数 超过 0. 95 ,无 需 配置 功率 因数 补偿 电容 ,避免 了 
无 功 功率 引起 的 馈 电 装置 断路 器 和 变压器 超 铭牌 容量 运 
行 ,适用 于 同步 转速 很 低 的 感应 电机 。 运 用 在 风机 和 泵 类 
设备 的 变频 调 速 上 ,可 以 大 大 降低 能 源 消耗 及 用 电量 。 

该 产品 采用 的 绝缘 材料 阻 燃 .自燃 、 无 毒 ,其 可 燃 物 质 
不 到 环 氧 浇注 式 产品 的 10% ,在 800 所 高 温 下 长 时 间 燃 烧 无 
毒 烟雾 产生 ,产品 寿命 期 后 可 降解 回收 ,克服 了 环 氧 树脂 浇 
注 干 式 变压器 由 于 线圈 树脂 、 玻 璃 丝 固化 融合 成 整体 ,导致 
寿命 期 后 不 可 分 解 .污染 环境 的 缺陷 。 在 生产 过 程 中 ,不 会 


产生 灰尘 污染 环境 。 
该 产品 符合 标准 JB/T 8636—1997 ¢ Fy AE REAR AR BE) | 
GB/T 1094. 10 一 2003《 电力 变压器 声 级 测定 》、GB 


产品 与 项 目 


1094. 11 一 2007《 电 力 变压器 第 11 部 分 : 干 式 变压器 》、CB 


4208 一 1993《 Ah se By dt Ew CIP 代码 )》、.GB/T 7354—2003 


《局 部 放电 测量 》 及 用 户 的 技术 要 求 。 


火电 厂 集成 生产 信息 系统 关键 技术 的 研究 与 应 用 


EDPF 一 P 火电 厂 集成 生产 信息 平台 软件 是 专门 针对 火 
电厂 开发 的 一 套 生产 信息 在 线 分 析 和 优化 控制 解决 方案 。 
它 解决 了 大 多 数 发 电厂 厂 级 监控 系统 SIS 存在 的 功能 缺乏 
和 实用 性 问题 ,开发 出 了 一 系列 符合 机 组 生产 实际 需求 的 
控制 功能 。 该 软件 全 部 采用 分 层 .容错 、 可 扩充 .模块 化 架 
构 ,不 同 的 功能 模块 可 以 独立 进行 升级 和 维护 。EDPF 一 I 
构造 了 一 个 实施 简便 ,功能 突出 的 套餐 式 解决 方案 ,围绕 性 
能 监测 ,趋势 分 析 .报表 生成 ,状态 诊断 、. 建 模 分 析 和 智能 控 
制 等 优化 软件 的 6 个 核心 功能 ,重点 解决 了 软件 的 实用 性 
和 功能 性 问题 。 利 用 软件 平台 ,实现 了 全 厂 自 启 停 . 变 负荷 
协调 控制 等 火力 发 电厂 热 工 自动 化 控制 的 最 为 关键 的 功能 
应 用 。 

国外 的 生产 过 程 信息 管理 是 依靠 各 种 DCS 的 优化 管理 
软件 包 实 现 ,而 每 套 优化 软件 的 价格 300 万 ~ 400 万 元 , 价 


格 昂贵 而 无 法 大 面积 推广 ;EDPF--F 信息 平台 的 价格 仅 为 
80 万 ~ 100 万 元 ,每 套 系统 节约 了 200 多 万 元 。 

中 国 动力 工程 学 会 组 织 的 专家 鉴定 意见 为 :该 项 目 通 
过 产 学 研 合 作 和 自主 创新 ,针对 目前 火电 厂 厂 级 监控 系统 
SIS 存在 的 问题 ,提出 并 实现 了 一 种 与 DCS 无 颖 集成、 高 性 
价 比 的 火电 厂 生产 信息 平台 解决 方案 。 成 功 掌握 了 核心 关 
键 技术 ,取得 了 自主 知识 产权 。 截 至 2009 年 4 月 2 日 ,已 获 

得 软件 著作 权 1 项 ,已 授权 专利 2 个 ,已 申请 专利 4 个 。 

EDPF—I’ 已 经 开发 了 艾默生 公司 的 OVATION, .国电 智 
深 和 公司 的 EDPF 一 NT、GE 新 华 公 司 XDPS 一 400 无 颖 集成 的 
生产 信息 系统 平台 ,并 已 在 宝山 钢铁 股份 有 限 公司 、 国 电 党 
州 电厂 .国电 福州 江阴 电厂 等 多 个 电厂 实际 应 用 ,正在 开发 
与 Foxboro 公司 的 IAA Series 的 接口 。 


小 型 化 新 冷媒 家 用 空调 电子 膨胀 阀 


电子 膨胀 济 是 变频 空调 系统 中 的 关键 节 流 元 件 。 变 频 
空调 是 通过 变频 器 改变 压缩 机 的 供电 频率 ,通过 频率 的 变 
化 调 记 压缩 机 的 转速 ,进而 控制 空调 器 的 制冷 ( 热 ) 量 。 电 
子 膨胀 赔 用 于 控制 系统 中 冷媒 流量 的 大 小 ,使 之 与 变频 压 
缩 机 的 功率 相 匹 配 ,使 空调 系统 始终 保持 在 最 佳 的 工 况 下 
运行 ,达到 快速 制冷 .精确 控 温 、 节 省 电能 的 目的 。 电 子 脱 
ARR A T a E, 可 实现 制冷 , 制 热 状态 下 流量 的 自动 
控制 。 

小 型 化 新 冷媒 家 用 空调 电子 膨胀 闪 是 专门 针对 以 
R410A 制冷 剂 蔡 代 R22 制冷 剂 的 空调 絮 研 制 的。 该 产品 在 
材料 结构、 加 工 工艺 等 各 个 方面 都 作 了 全 面 的 改进 和 创 


新 , 共 申报 专利 18 项 。 首 次 采用 了 高 性 能 钞 铁 硼 材 料 代 车 
原来 的 铁 氧 体 材料 ,磁体 外 径 减 小 37% ,驱动 能 力 提高 25% 
以 上 ,原材料 和 加 工 工艺 已 经 全 部 实现 了 国产 化 ;产品 体积 . 
比 原来 减 小 约 30% ,实现 了 上 、 下 限 位 止 动 , 保 证 了 转子 止 
动 的 准确 性 和 可 靠 性 ;对 多 处 生产 工艺 进行 了 单 新 ,螺纹 采 
用 了 国际 领先 水 平 的 滚 压 成 型 技术 , 零 部 件 采 用 了 自行 研 
制 开发 的 两 级 自动 压力 装配 工艺 , 阀 体 和 线圈 的 多 处 焊接 
采用 了 激光 焊接 工艺 。 

该 产品 已 于 2005 年 年 底 推 向 市 场 , 截 至 2008 年 已 实现 
销售 总 额 1 亿 元 以 上 。 


TSACD 一 01 系列 低压 大 容量 变频 病 、 


主流 的 变频 器 控制 方法 有 VAF 控制 .速度 控制 PEE 
制 ,矢量 控制 等 。 矢 量 控制 变频 调 速 的 实质 是 将 交流 电动 
机 等 效 为 直流 电动 机 ,分 别 对 速度 .磁场 两 个 分 量 进行 独立 
控制 。 通 过 控制 转子 位 链 , 然 后 分 解 定子 电流 而 获得 转 矩 


和 磁场 两 个 分 量 , 经 坐标 变换 ,实现 正 交 或 解 看 控制 。 

采用 基于 CUVC 的 矢量 控制 ,开发 的 全 数字 技术 的 具 
有 IGBT 逆 变 器 有 电压 中 间 回 路 的 变频 器 ,可 为 工业 领域 
和 所 有 应 用 场合 提供 高 性 能 .最 经 济 的 解决 方案 。 
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天 水 电气 传动 研究 所 有 限 责 任 会 司 研制 开发 了 
TSACD 一 01 系列 低压 大 容量 交 一 直 一 交 变 频 器 。 现 场 试 验 
及 运行 记录 表明 ,该 系列 装置 运行 可 靠 、 保 护 齐 全 、 操 作 维 
护 方便 ,达到 或 超过 了 设计 任务 书 和 国外 同类 产品 的 技术 


指标 。 
鉴定 委员 会 一 致 认为 :该 项 目 技术 创新 点 突出 .设计 合 
H .运行 稳定 可 靠 , 项 目 技术 达到 国际 先进 水 平 。 


市 真空 泵 的 可 控 整 流 稳 压 式 锥 铁 硼 永 磁 发 电 涂 置 


1. 主要 科技 内 容 

(1) 该 项 目 研 究 半 波 脉冲 式 可 控 整 流 稳 压 技术 与 永 磁 
激 磁 发 电 原 理 之 间 相 互 作用 对 发 电机 交 轴 电 枢 反应 电抗 、 
直 轴 电 枢 反 应 电抗 . 漏 抗 ,发 电功率 和 输出 特性 的 影响 规 
律 ,以 降低 定子 铁 耗 . 电 枢 绕组 铜 耗 以 及 机 械 损 耗 , 提高 发 
电 效率 。 

(2) 研 发 了 由 基准 电路 .比较 电路 .触发 电路 .整流 稳 压 
电路 集成 的 半 波 脉冲 式 可 控 整 流 稳 压 技术 ,解决 了 车 辆 用 
敏 铁 硼 永 磁 发 电机 磁场 不 可 调节 、 输 出 电压 随 转速 的 升 高 
直线 上 升 以 及 在 宽 转 速 、 宽 负载 范围 内 输出 电压 不 稳定 的 
问题 。 

(3) 研 发 了 多 相 钱 铁 硼 永 磁 发 电机 技术 ,解决 了 车 辆 使 
用 的 硅 整 流 发 电机 大 部 分 电能 由 于 励磁 绕组 发 热 而 被 消耗 
的 问题 。 研 究 电流 和 电压 反馈 控制 方式 ,在 发 电机 低 负载 、 
高 转速 工作 时 ,控制 发 电机 一 相 或 多 相 工 作 , 实现 智能 
控制 。 

《4 研究 适合 于 各 类 车 辆 永 磁 发 电 装 置 优化 、 经 济 、 合 


理 的 设计 原则 及 应 用 理论 ,为 研究 开发 与 各 类 车 辆 配套 使 
用 的 新 一 代 永 磁 发 电 装置 提供 理论 依据 。 

2. 技术 经 济 指标 

额定 电压 ; 14V; 额定 功率 ; 500W; 额定 转速 ;4 000 
m/min; 工作 制 :连续 工 作 ; 绝 绿 等 级 :FE 级 ; 防护 等 级 :IPX4 ; 
工作 温度 ; -40 ~75C 。 

3. 促进 行业 科技 进步 作用 及 应 用 推广 情况 

钞 铁 硼 永 磁 发 电 装置 具有 无 碳 刷 清 环 结构 ,故障 率 低 ; 
无 电 励 磁 绕 组 ,电能 消耗 少 ,发 电 效率 高 ;充分 利用 了 我 国 
丰富 的 稀土 资源 ,减少 了 钢材 的 消耗 ,开拓 了 稀土 永 磁 发 电 
机 的 应 用 新 领域 。 该 发 电 装 置 以 其 先进 的 结构 和 优异 的 性 
能 ,提高 了 车 辆 电气 系统 的 整体 水 平 ,促进 了 我 国 汽车 工业 
的 技术 进步 。 该 技术 成 果 已 获得 授权 发 明 专 利 2 项 ,被 国 
家 科技 部 批准 为 2006 年 度 国 家 重点 新 产品 计划 
(2006ERC60082 ) 和 2005 年 度 国 家 科技 成 果 重 点 推广 计划 
(2005EC000195 ) ,先后 转让 给 出 东 ,河南 等 儿 家 企业 生产 ， 
取得 了 显著 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 


SF, 气体 在 特 高 压 电 气 产 品 生产 中 可 重复 使 用 的 研究 


该 研究 成 果 主 要 应 用 于 高 压 、 超 高 压 及 特 高 压 GIS 开 
关 电 器 生产 领域 ,为 高 压 、 超 高 压 及 特 高 压 电 器 产品 提供 成 
套 的 特大 型 SF, 气体 充 放 ,回收 \ 净 化 再 生 .储存 及 再 使 用 的 
自动 控制 设备 和 技术 。 该 技术 主要 包括 SF, 气体 回收 净化 
设备 和 自动 化 智能 控制 系统 。 

主要 技术 性 能 指标 如 下 : 

(1) 回 收 速 度 :430m /h( 其 中 正 压 回 收 155m Ah、 负 压 
EM 275m? /h) , 

(2) 回收 初 压力 ;0.7MPa。 

(3) 回 收 终 压 力 :1Pa。 

(4) 排 气压 力 :5.0MPa。 

(5 充气 压力 :0.1 ~1.0MPa( 自控 可 调 )。 

(6) AEE : = 120m’ Ah。 . 

(7) 净 化 能 力 :能 够 有 效 去 除 CO, CO, N, 0, HF, 
S F; SF, SF, 、S0,F,、SOF, 等 杂质 。 气 体 经 净化 处 理 后 ， 
水 分 不 大 于 5 «10° (V/V) ,露点 温度 -65 人 以 下 ,无 油 , 尘 
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IR < 10pmo。 

(8) 储 气 能 力 :液态 6 000kg + 气态 3 500kg。 

自动 化 智能 控制 系统 采用 H 网 总 线 型 拓扑 结构 ( 主 站 
和 从 站 技术 ) 和 CC ~ LINK 网 总 线 型 设计 ,性 能 稳定 .安全 
ASE 组 态 灵 活 、 界 面 友好 ,操作 维护 方便 。 主 要 研究 内 容 
有 1 000kV SF, 自动 净化 系统 选 型 计算 方法 的 分 析 和 建立 ， 
主机 ( 正 压 回收 装置 . 负 压 回收 装置 ,净化 装置 、 抽 真空 装 
置 ) 总 体 参数 和 关键 结构 的 研究 和 开发 ,智能 化 控制 系统 的 
开发 研究 等 。 

该 项 目 研 究 开 发 了 SFs 气体 回收 净化 技术 及 工程 设备 ， 
成 套 工 艺 技术 及 关键 装备 在 国内 处 于 主导 地 位 ,其 技术 水 
平整 体 达 到 当前 世界 先进 水 平 ,主要 技术 性 能 指标 处 于 国 
际 领先 水 平 ,其 规模 为 世界 最 大 。 该 项 目的 研究 成 果 中 , 负 
Fis Ve ca BE ` 负 压 回 收 终 压 力 、 储 饶 杰 加 安装 、 系 统 微机 控 
fl . 排 气 自 动 调 压 ,水 分 在 线 监 测 . 正 压 回收 自动 逐 机 启动 、 
缓冲 负 高 低压 自动 保护 .工作 站 功能 互 锁 等 十 几 项 技术 处 


于 世界 领先 水 平 。 此 项 技术 的 SF。 气体 重复 利用 率 可 达到 
99. 5% 以 上 ,每 年 可 减少 SF, 气体 排放 100 000kg 左右 ,产生 
850 多 万 元 的 直接 经 济 效益 。 该 技术 在 高 压 电 器 、 特 高 压 电 


产品 与 项 目 


器 等 领域 有 着 广阔 的 应 用 前 景 ,将 会 带动 整个 开关 行业 的 
SF, 气体 处 理由 分 散 移动 式 回 集 中 系统 型 发 展 。 


多 功能 船舶 机 舱 智 能 监控 系统 


该 项 目 研制 的 多 功能 船舶 机 舱 智 能 监控 系统 ,包含 船 
舶 上 智能 监控 ,通过 无 线 局 域 网 的 陆地 监控 ( 与 船舶 上 智能 
监控 结合 ) ,通过 卫星 通信 的 陆地 监控 ( 与 船舶 上 智能 监控 
结合 )3 个 功能 ,可 根据 需要 选择 组 合 。 | 

该 项 目 将 控制 技术 .检测 技术 .计算 机 技术 .多 媒体 技 
R ,数字 通 信 技 术 ,故障 诊断 技术 和 卫星 通信 技术 等 集 于 一 
体 ,具有 下 列 特点 : 

(1) 有 线 网 络 与 无 线 网 络 相 结 合 ,建立 了 基于 BSN 
览 器 /服务 器 ) .无 线 收发 器 和 海事 卫星 的 远程 网 络 化 机 舱 
智能 监控 系统 。 

(2) 实 现 船舶 机 舱 各 部 件 的 实时 监控 及 故障 报警 功能 。 

(3) 利用 数据 融合 技术 ,支持 向 量 机 技术 实现 了 船舶 机 
舱 设 备 的 智能 故障 诊断 功能 。 


(4) 操作 权限 设置 .更改 ,操作 实时 记录 。 

(6) 数 据 库 记录 .趋势 图 显示 以 及 数据 库 查 询 、 打 印 
功能 。 

(7) 系统 操作 台 美 观 大 方 ,符合 船 检 规范 ,满足 CCS 船 

(8) 系统 软件 操作 界面 友好 AM. 

该 项 目 具 有 完全 自主 知识 产权 ,可 以 替代 进口 设备 。 
自主 开发 了 监控 软件 ,具有 很 强 的 灵活 性 和 实用 价值 。 项 
目 成 果 中 的 前 两 项 已 经 应 用 于 通 沙 3001 .3002 汽 渡船 ,镇 扬 
2026 .2036 汽 渡船 和 南京 板 桥 28 车 汽 渡船 等 船舶 。 用 户 实 
际 使 用 证 明 ,该 系统 运行 可 靠 ,操作 直观 简便 ,性 能 稳定 , 提 
高 了 船舶 机 舱 监 控 的 自动 化 水 平 。 可 为 用 户 增添 基于 海事 
卫星 的 远程 监控 功能 。 


基于 SEP3203 般 入 式微 处 理 器 电源 远程 控制 系统 的 研究 


该 项 目的 实施 ,能 够 实现 用 户 对 远程 用 电 设 备 电源 高 
效率 的 维护 管理 ,提高 用 电 设 备 电 源 的 安全 性 和 稳定 性 , 彻 
底 改变 传统 的 现场 式 全 天 候 的 日 常 维护 管理 模式 ,随时 随 
地 通过 互联 网 对 用 电 设备 电 源 进 行 正常 维护 .故障 排查 及 
解决 。 ， 
电源 远程 控制 系统 技术 指标 分 为 后 台 网 管 系统 (相应 
的 网 管 前 后 台 控 制 软件 ) .前 台 控 制 单元 (大 干 台 智能 插座 ) 
两 个 部 分 。 网 管 系统 与 智能 播 座 组 成 一 个 以 太 网 ,同时 将 
网 管 系统 接 人 Internet , 接受 用 户 发 送 的 远 端 控制 请 求 。 知 
能 插座 接受 网 管 系统 的 控制 ,每 路 电源 的 开关 状态 可 控 且 
可 查询 。 网 管 系统 集中 控制 网 内 所 有 的 智能 插座 ,各 智能 


插座 的 所 有 电源 的 开关 状态 经 过 加 密 都 保存 在 网 管 系统 的 
数据 库 中 。 当 网 管 系统 响应 远程 访问 者 的 请 求 之 后 ,对 指 
定 的 智能 插座 的 开关 状态 进行 查询 和 设置 。 

该 系统 拥有 自主 知识 产权 ,已 在 常州 狮 城 普兰 普 科 技 . 
有 限 公 司 ` 上 海 公安 高 等 专科 学 校 . 上 海 交 大 慧 谷 信息 产业 
股份 有 限 公 司 .镇 江 远 电 电气 有 限 公 司 等 30 多 家 单位 推广 
应 用 。 | 

Re HRA SK WEB 产品 的 成 功 开 发 ,整个 系统 体积 变 得 
更 小 成 本 更 低 .性 能 更 优 。 在 即将 到 来 的 3G HR, EA 
式 产品 可 以 向 家 电 设备 提供 远程 电源 管理 ,具有 良好 的 市 
场 前 景 。 


高 压 六 毛 化 硫 断 路 器 气流 控制 研究 及 应 用 





该 项 目 是 “ 九 五 "重大 技术 装备 攻关 课题 一 一 大 电流 开 
关 设 备 关 键 技术 研究 的 后 续 研 究 工 作 , 作 为 国家 教育 部 留 
竺 归 国 人 员 科研 启动 基金 项 目 ,2007 年 2 月 通过 沈阳 市 科 
学 技术 局 专家 组 鉴定 ,达到 国际 领先 水 平 。 后 续 相 关 研 究 
工作 已 于 2008 年 获得 国家 自然 科学 基金 面 上 项 目 资助 。 


主要 研究 内 容 : 

(1) 针 对 高 压 断 路 器 的 跨 音 速 、 大 了 畸变 流 场 问 题 ,采用 
边界 层 理论 以 及 改进 中 心 差分 格式 和 总 变 差 减 小 方法 , 实 
现 了 高 精度 气流 场 求解 。 

(2) 在 大 开源 开关 装置 气流 场 数 值 研 究 中 ,将 改进 高 分 
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PEER TVD 格式 与 有 限 体积 法 相 组 合 , 形 成 了 具有 高 精度 、 
高 分 辩 率 断路 器 气流 场 数值 求解 新 方法 。 

(3) 通 过 数值 实验 研究 ,进行 了 断路 紫 多 级 缩放 喷 口 结 
构 设 计 、 开 断 与 绝缘 数值 实验 研究 。 

(4) 为 描述 电弧 等 离子 体 随 喷 口气 流 温度 . 吹 弧 压 力 在 
时 间 与 空间 的 非 线 性 动态 变化 ,建立 了 高 压 SP, 断路 器 二 维 
气流 场 与 暑 口 电弧 耦合 数学 模型 ,考虑 电导 率 .电弧 辐射 能 
量 项 及 气体 修正 系数 影响 ;实现 了 冷气 流 与 短路 故障 开 断 
下 电弧 动态 变化 数值 研究 ;模拟 了 断路 器 在 大 电流 开 断 情 


况 下 电弧 起 弧 ,燃烧 、 零 前 、 过 零 以 及 零 后 历史 演变 过 程 。 

(5) 形 成 了 具有 目 主 知识 产权 的 集 高 压 断 路 器 电场 、 气 
流 场 耦合 模拟 ,电弧 动态 行为 变化 数值 实验 的 软件 包 。 

应 用 证 明 对 实际 产品 的 研制 和 开发 具有 指导 意义 ,可 
缩短 研发 周期 ,降低 研发 成 本 和 试验 费用 ,为 我 国 高 压 开 
关 行 业 上 自主 设计 、 开 发 .设计 理论 提供 补充 。 该 成 果 可 直 
接 用 于 超 高 压 、 特 高 压 及 具有 气 吹 熄 弧 的 高 压 断 路 器 研 
发 中 。 


智能 高 压 固 态 软 起 动 小 置 


针对 晶闸管 固态 软 起 动 装置 以 及 他 励 式 磁 控 软 起 动 装 
置 的 不 足 ,该 项 目 研发 了 智能 高 压 固态 软 起 动 技术 , 即 电磁 
调 压 软 起 动 技术 和 高 压 自 励 式 磁 控 软 起 动 技术 ,并 创新 地 
设计 了 高 压 固 态 软 起 动 器 结构 ,解决 了 交流 电动 机 全 压 起 
动 ,传统 起 动 以 及 液 阻 起 动 .其 他 固态 软 起 动 无 法 解决 的 问 
题 , 获 得 授权 专利 7 项 。 应 用 以 上 技术 研制 了 智能 高 压 固 
态 软 起 动 装置 (包括 智能 电磁 调 压 软 起 动 装置 和 高 压 自 励 
式 磁 控 软 起 动 装置 ) ,并 建成 了 产业 化 生产 线 ,建立 了 “ 产 学 
研 ” 基地。 

1. 创立 了 智能 高 压 固态 软 起 动 技 术 

运用 阻抗 变换 ,电磁 调 压 原理 和 智能 控制 方法 ,创立 了 
电磁 调 压 软 起 动 技术 ;运用 电磁 变换 . 磁 饱 和 阻抗 变换 原理 
和 智能 控制 方法 ,创立 了 自 励 式 磁 控 软 起 动 技术 。 

2. 创新 设计 了 智能 高 压 固态 软 起 动 装置 结构 

(1) 电 磁 调 压 器 结构 创新 设计 。 将 传统 单 边 绕组 电抗 


器 设计 成 双边 绕组 (高 压低 压 绕组 ) 电磁 调 压 变换 器 ;将 电 
磁 调 压 变 换 器 高 压 绕组 与 电机 串 接 ,构成 一 次 阻抗 变换 电 
路 ;电磁 调 于 变换 器 低压 绕组 与 电力 电子 功率 变换 器 构成 
二 次 阻抗 变换 电路 。 

(2) 自 励 式 磁 控 电 抗 器 结构 创新 设计 。 将 传统 电抗 器 
创新 设计 成 采用 控制 线圈 自 耦 直流 技术 的 自 励 式 磁 控 电抗 
化 , 即 自 友 式 磁 控 电 抗 髓 采用 单 相 四 柱 铁心 结构 ;高 压 工 作 
绕组 采用 带 铁心 的 并 联 绕组 ,低压 自 励 式 磁 控 绕组 是 同一 
高 压 工 作 绕组 中 的 一 部 分 ,通过 磁 路 发 生 自 耦合 。 

3. 研制 了 智能 高 压 固态 软 起 动 装置 

应 用 智能 高 压 固 态 软 起 动 技术 研制 了 智能 高 压 固态 软 
起 动 装置 ,适应 于 3 ~ 10kV .200 ~ 50 000kW 的 高 压 电 机 软 
起 动 控制 ,在 冶金 、 石 化. 建材、 煤炭 和 水 利 等 行业 推广 应 
用 ,已 生产 750 台 , 新 增产 值 17 160 万 元 ,新 增加 利税 
4 144. 80 万 元 。 


VAU 型 高 压 组 合 互感 器 研发 与 制造 


特 变 电工 康 嘉 (沈阳 ) 互 感 器 有 限 责任 公司 在 引进 及 消 
化 吸收 克罗地亚 KONCAR 互感 器 公司 先进 技术 的 基础 上 ， 
自主 研发 的 互感 器 由 具有 开放 铁心 的 电磁 式 电 压 互 感 器 和 
倒立 式 电 流 互感 器 组 成 。 其 电压 部 分 为 开放 式 铁心 结构 ， 
可 完全 避免 铁 磁 谐振 现象 的 发 生 , 提 高 了 电网 的 稳定 性 ,并 
不 受 任何 电网 频率 变化 及 外 界 环境 因素 的 影响 。 该 产品 结 
构 合 理 , 首 次 成 功 地 采用 了 煤油 气相 于 燥 外 理工 艺 , 绝 缘 性 
能 优良 ,综合 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 ,为 国内 首创 ,已 
取得 国家 专利 。 

以 VAU -252 组 合 互 感 器 为 例 ,其 技术 指标 如 下 : 

设备 最 高 电压 :252/Y3kV ;额定 一 次 电压 :220/Y3kV; 额 
定 二 次 电压 :100V; 额定 频率 :50Hz; 电 上 压 部 分 二 次 绕组 个 
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数 :3 或 4 个 ;准确 级 :0.2 级 或 3P 级 ;额定 负荷 :0.2 级 的 最 
大 负荷 可 做 到 200 ~300 V. A, 其 他 准确 级 的 负荷 可 做 的 更 
大 ;额定 一 次 电流 :最 大 可 至 5 000A; 和 额定 二 次 电流 :1A 或 
5A; 额 定 输出 :50 V + A; 准 确 级 .0. 25 级 或 5P30 级 ;其 他 技 
术 指 标 均 满足 IEC 60044-3: 2002 及 GB 17201 一 1997 标准 要 

该 产品 已 广泛 应 用 于 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 试验 大 
TELE .吉林 省 电力 有 限 公 司 乾 安 变电站 新 建 工 程 . 吉 
林 四 平 立业 变电站 工程 .吉林 白城 变电站 工程 .吉林 六 道江 
变电站 工程 .吉林 集 安 变电站 工程 .吉林 金 珠 输 变 电工 
程 等 。 


产品 与 项 目 


JW8—800( W) J50—125 型 高 压 交流 接地 开关 


JW8 一 -800(W)/J50 一 125 型 高 压 交流 接地 开关 是 为 国 
家 西北 电网 国内 第 一 条 750kV 线路 设计 开发 的 ,填补 了 国 
家 在 这 一 领域 的 空白 。 西 北 地 区 高 海拔 的 特点 ,使 得 
JW8 一 800(W)/J50 一 125 型 高 压 交流 接地 开关 产品 在 绝缘 
性 能 方面 处 于 国际 最 高 水 平 , 通 流 和 动 热 稳定 性 能 也 达到 
了 国际 先进 水 平 。 

河南 平 高 电气 股份 有 限 公 司 开 发 的 TW8—800 ( W )/ 
JSO—125 型 高 压 交流 接地 开关 ,打破 了 国外 在 这 一 电压 等 


级 产品 上 的 垄断 地 位 ,填补 了 国内 空白 ,使 国外 产品 的 价格 
大 幅 下 降 。 由 于 完全 通过 自主 研发 完成 了 所 有 的 设计 、 试 
验 等 各 项 工作 ,设计 手段 .设计 能 力 和 制造 能 力 获得 了 极 大 
的 提高 。 

JW8—800( W)/J50—125 型 高 压 交 流 接 地 开关 2004 年 
8 月 通过 公司 鉴定 ,2006 年 5 月 通过 了 国家 级 鉴定 , 当年 订 
货 10 台 。 随 着 西北 750kV 线路 建设 速度 的 加 快 ,订货 逐步 
增加 。 


LW35—252/T4000—50 型 自 能 式 六 所 化 硫 断 路 器 


LW35—252/T4000—50 型 自 能 式 六 氟 化 硫 断 路 器 为 单 

柱 单 断 口 结构 ,每 极 配 一 台 弹 簧 操 动 机 构 。 整 台 断 路 器 由 3 

个 独立 的 单 极 组 成 ,操作 方式 为 分 相 操 作 , 可 以 进行 手动 / 

电动 分 , 合 曾 操 作 , 三 极 电气 联动 操作 和 自动 重合 闸 操 作 。 

产品 适用 于 额定 电压 220kV 、 额 定 频 率 50Hz 的 户外 三 相交 

流 高 压 输 电 系 统 中 ,用 于 分 , 合 额 定 电流 , 开 断 故障 电流 或 
转换 线路 ,以 实现 对 输电 线路 的 控制 和 保护 。 

该 设备 2007 年 10 月 通过 了 由 中 国 机 械 工业 联合 会 和 

加 家 电网 公司 联合 组 织 的 鉴定 。 截至 2008 年 , 共 订 货 114 
台 ,已 交 货 110 台 ,实现 销售 收入 5 016 万 元 。 

断路 器 的 灭 弧 装置 采用 自 能 式 灭 弧 原理 ,结构 简单 ,所 


需 操作 功 较 小 , 开 断 性 能 优异 ,额定 短路 开 断 电流 下 的 累计 
开 断 次 数 达 到 20 次 。 通 流 能 力 强 ,额定 电流 达到 4 000A。 
绝缘 水 平 高 ,达到 电力 行业 标准 DL/T 593—2006 ( 高压 开关 
设备 和 控制 设备 标准 的 共用 技术 要 求 》 的 高 档 要 求 。 整 机 
结构 简单 ,可 靠 性 高 ,机 械 寿 命 达 到 5 000 次 ;现场 安 净 维护 
方便 噪声 低 ; 技 术 参 数 和 各 项 性 能 指标 符合 国家 标准 和 行 
业 有 关 规 定 , 达 到 国内 先进 水 平 。 

该 项 目的 研制 成 功 ， 不 仅 能 填补 国家 在 该 领域 的 空 A. 
解决 该 类 产品 大 量 进口 的 问题 ,节约 巨额 外 汇 ,还 将 提高 我 
国 研制 开发 和 批量 生产 特 高 压 开 关 设 备 的 能 力 ,推动 高 压 
电器 工业 的 发 展 ,并 带动 其 他 相关 行业 的 发 展 。 


LW36—40. 5 型 自 能 式 高 压 六 和 氟 化 硫 断 路 希 


该 产品 在 中 压 领 域 引入 采用 热膨胀 灭 弧 技术 , 配 用 新 
型 弹 筑 操 动机 构 ,技术 性 能 和 技术 参数 都 达到 世界 先进 水 
平 ,满足 了 国家 城乡 电网 改造 和 建设 的 迫切 需要 ,使 我 国电 
力 工业 装备 减少 了 对 国外 技术 和 产品 的 依赖 ,逐步 实现 国 
产 化 。 

1. 主要 技术 指标 

额定 电压 ;40, 5kV ;额定 电流 :2 500A; 额定 短路 开 断 电 
流 :31. SKA ;额定 短路 关 合 电流 :80kA ;额定 短 时 耐 受 电流 : 
31. 5kA(4s) ;额定 峰值 耐 受 电流 :80kA ;额定 冲击 耐 受 电压 : 
237kV ;额定 工 频 耐 受 电压 :125kV ;机 械 寿 命 :10 000 次 。 

2. 产品 特点 

(1) 额定 电气 参数 高 ,具有 世界 领先 水 平 。 

(2) 机 械 可 靠 性 高 ,机 械 寿 命 10 000 次 ,此 参数 为 国内 
最 高 水 平 及 国际 同类 产品 水 平 。 


(3) 电 寿命 长 ,可 以 累计 开 断 额定 短路 开 断 电流 20 次 
以 上 。 

(4) 在 国内 首次 将 已 广泛 用 于 高 压 斯 路 器 的 热膨胀 灭 
MERAT 40. SkV 电压 等 级 ,具有 不 产生 截流 ,、 重 击 穿 
和 和 操作 过 电压 的 特点 。 灭 弧 室 采 用 了 热 脱 账 室 和 压气 室 分 
开 的 双 室 结构 ,合理 利用 了 电弧 能 量 ， 最 大 限度 地 降低 工分 
闻 功 ,相当 于 同等 容量 压气 式 断 路 器 的 一 半 。 

(5) 首 次 在 40. SKV 电压 等 级 采用 整体 铸 铝 框架 的 轻型 
弹簧 操 动 机 构 , 结 构 简单 , 装配、 调试 方便 , 合 闸 功 低 于 
500J ,机 械 可 靠 性 高 。 

(6) 使 用 成 熟 的 灭 弧 室 次 套 和 支持 瓷 套 , 满足 海 拨 
3 000m 的 使 用 要 求 。 

(7) 安 装 、 使 用 方便 。 产 品 的 密封 性 能 优良 ,年 潮气 率 
在 1% 以 下 ,10 年 内 无 需 补 气 。 同 时 ,在 产品 内 装 有 足够 的 
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吸附 剂 ,使 气体 在 断路 器 的 长 期 运行 中 得 到 净化 。 通 过 气 
体 密 度 控制 器 还 可 以 随时 自动 监视 气体 密度 。 
(8) 具 有 内 置 和 外 置 电流 互感 锅 两 种 方案 。 


该 产品 的 研制 成 功 为 40. SKV 电压 等 级 户 内 自 能 式 SP, 
断路 器 以 及 配 用 此 断路 器 的 可 移 开 式 组 合 变电站 、 固 定式 
开关 柜 的 研制 提供 了 技术 平台 。 


Wldrive AI BET MB 


和 矩阵 式 变频 器 是 一 种 直接 型 交流 一 交流 电力 电子 变频 
装 团 , 具 有 能 量 双向 流通 、 正 艾 输 入 输出 电流 .输入 功率 因 
BA 1 等 一 系列 优点 。 

1. 主要 科技 内 容 

提出 全 新 的 调制 方法 ,优化 滤波 装置 设计 、 提 高 系统 稳 
定性 ,研究 非 正常 工 况 下 的 控制 方法 ,进行 矩阵 式 变频 器 输 
出 共 模 电压 的 研究 ,进行 矩阵 式 高 压 变 频数 字 引 警 的 研制 。 

2. 技术 经 济 指标 

系统 效率 大 于 97% ;输入 功率 因数 为 1 ;频率 调节 范围 ; 
3 ~50Hz; 输 入 电流 谐 波 含量 (THD) <3% ,无 须 谐 波 抑制 装 
置 ;输出 电压 为 阶梯 SPWM 波形 ( 极 接 近 正 弦 波 ) , 较 小 的 
du/ de ,无 须 输出 滤波 装置 ,可 直接 驱动 普通 电机 ,对 电缆 e 


机 绝缘 无 损害 ;几乎 完美 无 谐 波 的 输出 ,消除 由 谐 波 引起 的 
电动 机 附加 发 热 和 转 矩 脉动 噪声 \ 共 模 电 压 等 影响 。 

国内 市 场 上 ,无 论 是 多 电 平 级 联 式 技术 方案 ,还 是 三 电 
平方 案 , 拥 有 自主 知识 产权 的 很 少 ,都 是 仿制 国外 产品 的 技 
术 及 工艺 方案 ,给 我 国 在 这 些 技术 基础 上 进一步 自主 创新 
带 来 了 障碍 。 同 时 ,这 两 种 方案 也 存在 诸多 固有 缺陷 ,为 进 
一 步 扩展 市 场 带 来 了 困难 。 和 矩阵 式 高 压 变频 技术 方案 ,很 
好 地 解决 了 上 述 方案 存在 的 问题 ,符合 全 国 态 化 变频 的 发 
展 方向 ,具有 低 成 本 ,高 效率 .长 寿命 .高 可 靠 性 .体积 小 .能 
够 四 象限 运行 等 诸多 优点 ,是 高 压 大 容量 变频 技术 的 重大 
创新 。 它 的 研发 成 功 不 仅 提 升 了 我 国 高 压 变频 技术 ,还 将 
带动 我 国电 力 电 子 功率 器 件 和 集成 芯片 技术 的 发 展 。 


NAS8 系列 智能 型 万 能 式 断 路 强 


该 项 目 研 发 了 一 种 可 通信 、 智 能 化 、 小 体积 、 高 性 能 、 零 
KON .模块 化 , 谐 波 测量 并 具有 隔离 功能 、 带 位 置信 号 的 万 
能 式 断路 器 产品 。 该 产品 可 实现 智能 化 选择 性 保护 ,动作 
精确 ,能 提高 供电 可 靠 性 ,适用 于 交流 50Hz ,额定 电流 200 ~ 
6 300A ,额定 工作 电压 为 400V 的 配 电网 络 。 通 过 RS485 接 
口 ,可 实现 通信 功能 ,可 通过 中 央 计 算 机 远程 控制 .远程 设 
定 参 数 、 远 程 测量 实时 电量 数据 ,具有 良好 的 人 机 界面 ,可 
实现 电网 管理 功能 。 

该 产品 的 主要 技术 经 济 指标 如 下 : 

(1 ) 额 定 绝缘 电压 :690V 1 000V, 

(2) 额 定 工作 电压 :AC400V。 

(3) 额定 冲击 电压 :8kV .12kV。 

(4)1 600A:1,, =55kA;1, =42kA;/., =42kA(1s) ; 电 者 
命 :1 000 次 ;机 械 寿 命 :3 000 次 。 

(5)3 200A:1, = 100kA;/,, = L00kA;/,, =85kA(1s); 电 
寿命 :500 次 ;机 械 寿 命 :3 000 次 。 


(6)6 300A:; =125kA;/,, =125kA;/., = 100kA(1s) m, 
寿命 :500 次 ;机 械 寿命 :2 000 次 。 

相 比 之 下 , 同 功能 .同性 能 的 该 产品 比 国外 间 类 产品 价 
格 下 降 约 40% 。 

NA8 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 具有 短路 分 断 能 力 高 、 
保护 功能 齐全 动作 精确 .结构 紧凑 ,完全 模块 化 维修 方便 、 
外 形 美 观 、 附 件 完整 . 零 飞 弧 。 符 合 GB 14048. 2《 低 压 开关 
设备 和 控制 设备 低压 断路 器 》 标 准 , 等 同 采用 EC 
60947: 1997 标 准 。 

该 产品 与 国外 同类 产品 相 比 ,技术 性 能 相当 ,利用 单 片 
机 来 实现 电网 管理 等 智能 化 功能 ,实现 了 微 电 子 技术 与 传 
统 低压 电器 的 完美 结合 ,属于 国内 领先 , 达到 国际 先进 水 
平 ,完全 拥有 自主 知识 产权 ,性 价 比 优 于 国外 同类 产品 ,可 
替代 进口 。 已 广泛 应 用 于 高 档 宾馆、 酒店 、 工 矿 企业 、 化 工 、 
军事 设施 等 领域 。 


1. SMW 变速 恒 频 风力 发 电机 组 


该 项 目 实 施 前 ,我 国 批量 生产 的 风电 机 组 主要 为 
750kW 定 奖 距 恒 速 风力 发 电机 组 ,部 分 国内 企业 开始 以 生 
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产 许 可 证 方式 引进 国外 风电 技术 产品 。 但 所 有 引进 的 技术 
中 并 不 包括 控制 算法 和 控制 软件 源 代码 及 载荷 计算 等 核心 





技术 ,难以 形成 自主 开发 能 力 。 

该 项 目的 实施 是 为 了 改变 我 国 风 电场 建设 主要 依靠 进 
口 或 从 国外 购 瑞 许 可 证 方式 生产 兆 瓦 级 风电 机 组 的 局 面 ， 
将 我 国 风力 发 电 技 术 从 定 桨 距 恒 速 运 行 提高 到 变 桨 距 变 速 
恒 频 运行 的 先进 水 平 ,并 掌握 控制 算法 设计 ,掌握 控制 软件 
的 开发 ,掌握 总 体 结构 设计 和 载荷 计算 等 核心 技术 ,形成 自 
主 开 发 能 力 。 

该 项 目 通 过 对 变 桨 中 变速 恒 频 控制 系统 、 叶 轮空 气动 
力学 和 整 机 动力 学 计算 分 析 、 桨 叶 、 偏 航 系统 、 发 电机 齿轮 
箱 等 关键 技术 进行 攻关 ,形成 了 具有 自主 知识 产权 的 兆 瓦 
级 变速 恒 频 风电 机 组 产品 的 开发 能 力 。 


产品 与 项 目 


该 机 组 的 国产 化 率 达 到 85% 。 通 过 运行 考核 ,各 项 技 
术 经 济 指标 达到 国际 先进 水 平 :最 大 风能 利用 系数 Cp 
20. 45 ;运行 故障 率 和 5% ;工作 寿命 宇 20 年 ;在 年 平均 风速 
为 6m/s(1i0m 高 程 ) ,形状 系数 为 1.5 处 ,单位 千瓦 年 发 电量 
22 500kW : h; 批 量 制 造成 本 每 千瓦 容量 不 高 于 5 000 元 。 

该 项 目的 实施 提升 了 国内 自主 开发 兆 瓦 级 风电 机 组 的 
技术 水 平 ,带动 了 电机 、 控 制 、 机 械 、 铸 造 、 钢 结构 等 相关 产 
业 的 发 展 ;为 我 国 风电 场 建设 提供 了 高 性 价 比 的 主力 机 型 ， 
对 打破 国外 对 兆 瓦 级 风电 机 组 技术 的 垄断 .降低 风电 成 本 
起 到 了 重要 作用 ;该 项 目 机 组 的 产业 化 还 有 利于 减少 非 可 
再 生 能 源 的 消耗 ,减少 污染 物 的 排放 ,改善 能 源 结构 。 





CM 系列 塑 这 断路 帮 触 头 全 自动 焊接 工作 站 


CM 系列 塑 膏 断 路 器 触 涉 全 自动 焊接 工作 站 由 电阻 焊 
接 控 制 器 ,大 功率 焊接 变压器 .可 编程 控制 器 .人 机 界面 等 
组 成 ,是 一 种 全 自动 焊接 设备 ,主要 应 用 于 CM 系列 塑 沉 断 
路 器 主要 关键 件 上 、 下 触 头 的 焊接 。 该 工作 站 采用 进口 的 
电阻 焊 控 制 器 ,利用 西门 子 先进 的 PLC 及 人 机 界面 组 成 的 
电气 控制 系统 ,完成 各 个 机 械 手 的 动作 ,实现 全 日 动 焊接 ， 
有 效 解决 了 CM 系列 塑 壳 断 路 器 触 头 焊接 工序 中 存在 的 定 
位 精度 低 ,焊接 强度 波动 大 、 易 变形 等 工艺 问题 。 断 路 器 触 


头 的 全 自动 焊接 大 大 降低 了 焊接 废品 率 ,节约 了 生产 成 本 ， 
减少 了 劳动 力 投入 ,提高 了 生产 效率 。 

CM 系列 塑 沉 断路 器 触 头 全 自动 焊接 工作 站 易于 实现 
焊接 触 头 质量 的 稳定 和 提高 ,保证 其 一 致 性 ;一 天 可 24h 连 
续 生 产 ,提高 了 生产 率 ; 大 大 降低 工人 劳动 强度 ;降低 了 对 
工人 操作 技术 和 熟练 程度 的 要 求 ;缩短 了 产品 改 型 换代 的 
准备 周期 ,减少 了 相应 的 设备 投资 ;可 实现 大 批量 产品 焊接 
自动 化 。 


420KN 高 强度 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 


420kN 玻璃 绝缘 子 的 强度 等 级 :420kN; 结构 高 度 : 
205mm ; 公称 盘 径 :360mm; 公 称 爬 电工 离 :590mm; 工 频 击 穿 
电压 :130kV。 

420kN 高 强度 等 级 玻璃 绝缘 子 自 2007 年 研制 成 功 ,已 


形成 销售 收入 5 400 多 万 元 。 它 的 研制 成 功 , 对 填补 该 类 产 ， 
品 国产 空白 ,替代 进口 产品 ,实现 超 高 压 和 特 高 压 高 强度 绝 
缘 子 国产 化 具有 重要 的 现实 意义 。 


合 芯 软 铝 绞 线 


随 着 我 国电 力 需 求 的 持续 增长 ,输电 能 力 不 足 ,. 主 网 架 
薄弱 .抵御 事故 能 力 不 强 ,成 为 影响 我 国电 力 持续 健康 发 展 
的 重要 问题 。 电 网 输电 领域 迫切 需要 一 种 重量 轻 .运行 温 
度 高 . 耐 腐蚀 、 低 弧 垂 ,大 容量 .节能 环保 的 新 型 输电 导线 来 
替代 传统 的 钢 芯 铝 绞 线 。 

复合 蕊 软 铝 绞 线 是 一 种 全 新 概念 的 架空 输电 线路 用 导 
线 。 其 承 力 元 件 设计 为 耐 高 温 树 脂 基 高 性 能 增强 纤维 复合 
材料 ,与 传统 的 钢 芯 相 比 ,自重 仅 为 1/4 , 线 膨胀 系数 仅 为 
1/10 , 而 强度 提高 1 倍 ,使 复合 芯 软 铝 绞 线 的 允许 最 高 温度 


提高 到 200Y 。 复 合 芯 优异 的 力学 特性 ,使 铝 线 不 再 需要 承 
担 张 力 ,可 以 更 充分 地 发 挥 铝 的 导电 性 能 。 采 用 提纯 高 导 
电 的 软 铝 作为 导电 元 件 , 可 以 使 复合 导线 的 导电 率 提高 
4. 43% 。 在 高 温 120% 运行 时 ,可 提高 传输 容量 一 倍 ,使 之 在 
提高 输出 容量 的 同时 提高 并 改善 线路 的 安全 和 可 靠 性 。 复 
合 芯 非 磁 性 材料 加 强 体 结构 ,也 解决 了 传统 导线 的 涡流 损耗 
问题 ,达到 节能 的 效果 。 由 于 复合 芯 软 铝 绞 线 比 传统 导线 具 
有 更 紧凑 的 结构 ,在 铝 的 截面 积 相 同时 ,复合 忌 铝 绞 线 的 外 
径 下 降 10% ,可 减 小 歼 冰 和 风 载 荷 ; 较 小 的 外 径 和 平滑 的 外 


307 


中 国电 器 工业 年 鉴 





表面 能 减 小 空气 动力 系数 ,降低 微风 振动 和 舞动 的 危害 。 
复合 芯 软 铝 绞 线 的 综合 性 能 指标 达到 国外 同类 产品 的 
先进 水 平 ,填补 了 国内 空 日 ,拥有 9 项 专利 。 


该 产品 已 批量 生产 ,在 福建 .浙江 .江苏 湖北、 天 津 . 辽 
T ,安徽 湖南、 内 蒙古 、 上 海 等 地 实现 37 条 线路 挂 网 运行 。 
该 产品 被 国家 电网 公司 列 人 电网 先进 适用 技术 加 以 应 用 。 


中 俄 黑 河 育 靠背 项 目 电 容 希 的 研制 


该 项 目 属 工 程 技术 应 用 领域 (机 械 行业 电工 设备 类 ) , 
项 目 研 究 的 主要 内 容 是 生产 一 种 适 于 寒冷 地 区 使 用 的 志 流 
输电 用 电容 器 。 上 具体 实施 内 容 有 :依据 系统 参数 要 求 确 害 
电容 青 的 参数 ,包括 额 乍 电压 .额定 电容 .绝缘 水 平等 ,并 对 
电容 需 内 部 结构 .内 熔 丝 . 场 强 选取 等 进行 研究 ;同时 对 原 
材料 三 家 的 膜 . 铝 箱 提 出 了 更 高 的 技术 要求 ;试制 样品 ,并 


该 产品 采用 压 接 式 套 管 ,具有 电容 偏差 小 ,局 部 放电 性 
能 好 ,介质 损耗 低 , 耐 电 水 平 高 等 优点 ,技术 性 能 指标 为 国 
内 同类 产品 先进 水 平 。 为 了 适应 -500 的 低温 环境 ,该 产 
品 选 取 了 合适 的 工作 场 强 ,采取 了 具有 国际 先进 水 平 的 结 
构 设 计 和 制造 工艺 ,体积 小 .重量 轻 .重量 比特 性 好 ,具有 优 
良 的 电气 性 能 。 


480t/h 超 高 压 市 中 间 再 热 循 环流 化 床 锅炉 


该 项 目 主 要 是 通过 相关 关键 设备 和 系统 的 有 机 组 合 ， 
充分 发 挥 循环 流 化 床 锅炉 燃烧 充分 . 摊 混 强烈 , 传 热 性 能 好 
各 污染 物 有 害 气体 排放 低 的 特点 ,开发 出 适合 燃 用 各 种 煤 
种 的 大 型 循环 流 化 床 锅炉 炉 型 ,用 于 热电 联 产 领域 。 

该 项 目 主要 创新 点 有 : 

(1) 首 次 开发 了 新 型 高效、. 低 阻力 的 蜗 壳 下 倾 螺 旋 式 
大 型 绝热 旋风 分 离 器 技术 ,进一步 提高 燃烧 效率 。 

(2) 炉膛 内 布置 多 种 屏 式 换 热 需 ,尾部 为 单 烟 道 结 构 ， 
结构 简单 可 靠 , 大 大 减少 了 钢材 耗 量 。 

(3) 炉 膛 底 部 采用 了 内 最 逆流 柱 型 风 帽 及 水 冷 布 风 板 ， 
具有 床 面 平整 流 化 质量 好 防止 漏 渣 、 风 帼 使 用 寿命 长 以 
及 检修 方便 等 特点 。 

(4) 采 用 独特 的 自 平 衡 循 环 物料 返 送 技术 和 大 炉膛 均 
匀 配 风 技 术 , 配 有 大 型 水 冷风 室 .可 靠 的 水 冷落 渣 管 ,整体 
膨胀 性 好 ,密封 性 优 ,操作 环境 佳 。 

(5) 床 下 热 烟 气 点 火 技术 先进 ,点 火 时 间 短 ,节约 点 火 
用 油 60% 以 上 ,点火 成 功率 100% 。 


(6) 采 用 蒸汽 再 热 循环 系统 ,提高 整个 电厂 的 经 济 

(7) 采 用 程控 的 新 型 脉冲 式 吹 灰 器 ,减少 受热 面积 灰 ， 
提高 受热 面 的 利用 率 ,降低 排 烟 温度 约 15 ,可 提高 锅炉 效 
率 2% ~3% 。 

(8 ) 通 过 炉 内 加 入 石灰 石 进 行 烟 气 脱硫 ,脱硫 成 本 低 ， 
效果 好 ,大 大 减少 SO, 排放 。 

(9) 采 用 分 级 送 风 ,分 段 燃烧 ,燃烧 温度 控制 在 900Y ， 
大 大 减少 温室 气体 NOx 的 排放 。 

(10) 结 构 合 理 。 各 受热 面 上 采用 多 种 特殊 的 防 麻 结 
构 ,大 大 提高 了 锅炉 的 可 靠 性 ,创造 了 国内 同等 容量 锅炉 连 
续 运 行 时 间 最 长 的 业绩 。 

该 产品 技术 先进 ,热效率 达 90. 39% ;创新 性 高 , 居 国 内 
领先 水 平 ;各 项 性 能 均 优 于 进口 或 引进 技术 生产 的 锅炉 ,年 
节约 外 汇 几 亿 元 。 

截至 2008 年 底 , 该 产品 订货 28 台 , 合 同 总 价 25 亿 元 ， 
新 增 利润 7 544 万 元 ,新 增 税收 1 182 万 元 。 


分 体 相 变 加 热 炉 研制 


1. 主要 科技 内 容 

(1) 分 体 相 变 加 热 炉 的 结构 研制 。 藻 汽 发 生 器 的 研制 、 
换 热 需 的 研制 。 

(2) 燃 烧 系 统 热 功率 设计 计算 ,及 其 结构 合理 性 研究 。 
对 燃烧 系统 进行 研究 ,掌握 燃烧 系统 的 传 热 规律 ,改进 燃烧 
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系统 结构 ,使 辐射 ,对 流传 热 更 加 充分 ,保证 分 体 相 变 加 热 
炉 效率 。 

3) 蒸汽 发 生 器 安全 性 .可靠 性 分 析 及 安全 保护 装置 合 
理性 研究。 对 燕 汽 发 生 器 安全 性 可靠 性 分 析 及 安全 保护 
装置 进行 合理 性 研究 ,提高 整个 分 体 相 变 加 热 炉 工作 的 安 


全 性 、 可 靠 性 。 

(4) 换 热 系 统 中 介质 流量 ,阻力 、 换 热 面 积 关 系 的 研究 。 
深入 研究 被 加 热 介 质 物 性 与 流量 .阻力 、 换 热 面积 的 关系 ， 
流速 与 阻力 的 线性 关系 .流速 对 换 热 面积 的 影响 等 ,从 而 保 
证 被 加 热 介 质 的 吸 热 功率 。 

2. 技术 经 济 指标 

设计 热效率 : >89% ;适应 条 件 : 海 拔高 度 <2 000m:; 适 
应 介质 :清水 .含油 污水 、 含 水 原油 、 原 油 外 输 ; 管 程 压 降 : 


中 国电 器 工业 协会 


企业 名 称 证 书 编号 
微 电 机 
宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 交流 齿轮 减速 电容 运转 异步 电动 机 90YYCJo0 一 3CFZJBES0G15 2009637 
金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公司 永 磁 直 流 电动 机 (电动 跑步 机 专用 ZYT 系 | ZYT42 .110 .95 .84 2009638 
列 ) 
梅州 嘉和 电器 有 限 公司 永 磁 直 流 电 动机 (HY 系列 ) HY47/36 2009639 
单 相 串 激 交 流 电 动机 (HD 系列 ) 打 和 蛋 器 电 ! HD45/35 2009640 
动机 
南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 CO,/MAG 送 丝 机 构 ( 印刷 绕组 直流 伺服 减 j SB 一 10(120SN 系列 ) 2009641 
速 电动 机 ) 
江苏 超 力 电器 有 限 公 司 风机 SRF—13009 系列 2009642 
散热 风机 SRF 一 13014 系列 2009643 
电工 专用 设备 
西安 启 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公司 卜 式 绕 线 机 BR41/42 系列 2009644 
德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公司 框 式 绞 线 机 组 JLK500/12 + 18 +24 2009645 
框 式 绞 线 机 组 JLK630Z/12 +18 +24 2009646 ` 
管 式 绞 线 机 组 JG500712 2009647 
管 式 绞 线 机 组 JG500/6B 2009648 
电工 合金 
桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 | AgSnO, (12) HCP. M) 厚度 :1 ~3mm 2009649 
AgNi( 10) 线 材 线 径 :0.8 ~3mm 2009650 
温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 双向 复合 电 接 点 AgNi(10)/Cu/AgNi( 10) (3.0 ~4.5) mm x (0.8 ~ 1.5) mm/| 2009651 
| (1.5 ~2.5)mm x (1 ~3)mm 
双向 复合 电 接 点 AgCdO(12)/Cu/AgCdO| (3.0 ~ 4.5) mm x (0.8 ~ 1.5) mm/| 2009652 
(12) (1.5 ~2.5)mm x (1 ~3) mm 
安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 换 向 器 用 银 铜 合金 带 B(0. 50 ~0. 90) x (10 ~50) 2009653 
上 海 人 民 电 器 厂 电 器 触 头 分 厂 银 氧 化 锅 正 方形 弧 面 触 头 AgCd0 (17)| (6~10)x(6~10) x (1.5 ~2.0)7) 2009654 
(J. 0)—T (0.1 ~0.4)Rx x 
浙江 乐 银 合金 有 限 公司 锦 钉 形 触 头 用 银 镍 10 线材 p0. 9 ~2. 85mm 2009745 
电 控 配 电 设备 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 低压 抽出 式 成 套 开 关 设 备 GCS 2009655 
低压 固定 式 成 套 开 关 设 备 GGD 2009656 
箱 式 变电站 XBZ1/XBJ1 2009657 








产品 与 项 目 


<0.2MPa; 介 质 进 口 温度 : > 10 ;介质 出 口 温度 : 85C, 

分 体 相 变 加 热 炉 是 将 换 热 部 分 从 炉 体 中 分 离 出 来 , 单 
独 制作 换 热 装置 ,不 但 大 幅 降 低 了 钢材 料 的 消耗 ,还 降低 了 
运输 .安装 难度 ,减少 了 运输 费用 ,更 易于 更 换 维修 ,适用 于 
高 条 度 、 高 流量 、 强 腐蚀 的 介质 加 热 需求 。 

2007 年 共生 产 41 台 分 体 相 变 高 效 加 热 炉 ,分别 用 于 大 
ROE) .吉林 (4 台 )、 辽河 (28 台 ) 等 油田 ,实现 产值 
3 542. 5 万 元 ,利润 1 791. 1 万 元 。 


质量 可 信 产 品 ” 
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( 续 ) 

企业 名 称 证 书 编号 

振 宏 电 气 有 限 公 司 低压 开关 框 柜 体 GCS 2009658 
慈溪 奇 国电 器 有 限 公司 低压 抽出 式 开关 柜 壳 体 GCK 2009659 
低压 抽出 式 开 关 柜 壳 体 GCS | 2009660 

上 海 康 比 利 仪 表 有 限 公 司 电 测 量 仪 表 KLY/CP 系列 2009661 
| | 互感 器 KLY 系列 2009662 

慈溪 市 大 明 电气 设备 成 套 有 限 公司 低压 抽出 式 开关 柜 GCS 2009663 
交流 低压 配 电 柜 GGD 2009664 

智能 /紧凑 箱 式 变电站 XBZ1/XB]1 2009665 

苏州 爱 信 和 输 配 电 设备 有 限 公司 箱 式 变 电站 非 金属 箱 体 GRC 2009666 
杭州 之 江 开关 股份 有 限 公司 低压 成 套 开关 设备 GGD 2009667 
低压 成 套 开关 设备 GCS 2009668 

宁波 天 安 ( 集 团 ) 股份 有 限 公司 低压 配 电 柜 GGD 2009669 
低压 抽出 式 开 关 柜 GCS 2009670 

正 秦 电气 股份 有 限 公司 高 压 / 低 压 预 装 式 变 电站 YBM(P)29—12/0. 4kV 2009671 
| 低压 成 套 抽出 式 开 关 设 备 NGCI1 (GCK) 2009672 

烟台 市 络 华 电器 开关 设备 有 限 责任 公司 | 箱 式 变电站 ZRS11—Z—630/10 2009673 
上 海中 发 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 抽出 式 低 压 配 电 柜 GCS 2009674 
上 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公 司 低压 成 套 开 关 设 备 GCK 2009675 
低压 成 套 开 天 设备 GCS 2009676 

低 正 成 套 开关 设备 CCD 2009677 
预 装 式 变电站 XBZ1/XBJ1 2009678 

杭州 鸿 程 科技 有 限 公司 箱 变 用 温 湿 度 控 制 器 XBZWS—A 2009679 
险 尔 滨 华 能 电力 设备 制造 有 限 公司 低压 抽出 式 开关 柜 GCS 2009680 
交流 低压 配 电 柜 GGD 200968 1 

高 压 / 低 压 预 装 式 变电站 YBM13—12/0. 4{ F. R)/T—630 2009682 

常熟 开关 制造 有 限 公司 低压 抽出 式 成 套 开 关 设 备 CCS 2009683 
低压 固定 式 成 套 开关 设备 GGD 2009684 

烟台 恒 泰 电气 设备 有 限 公司 低压 抽出 式 开关 杠 GCD27 2009685 
箱 式 变 电站 ZBW—630—12/0. 4 2009686 

宁波 粽 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 | 高压 /低压 预 装 式 变电站 YBOD-—12/0. 4( F. R)/630 2009687 


深圳 市 深 开 电器 实业 有 限 公司 低压 抽出 式 开关 柜 GCK 2009688 
低压 抽出 式 开关 柜 GCS 2009689 
智能 型 箱 式 变电站 /紧凑 型 箱 式 变电站 。 | XBZI/XBJI 2009690 
扬州 裕 成 电器 有 限 公司 低压 开关 柜 GCS 2009691 
低压 开关 柜 GGD 2009692 
天 津 市 百 利 开 关 设 备 有 限 公司 低压 抽出 式 开关 设备 GCK 2009693 
低压 固定 面板 式 开关 设备 GGD 2009694 
广西 柳 电 电气 股份 有 限 公司 交流 低压 配 电 柜 GGD 2009695 
常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公 司 低压 抽出 式 成 套 开 关 设 备 GCK2 2009696 
低压 抽出 式 成 套 开关 设备 GCS 2009697 
低压 固定 式 成 套 开关 设备 | GGD 2009698 
高 压 /低压 预 装 变电站 YB22—12/0. 4( F. R) 2009699 
天 津 市 津津 电器 设备 有 限 公司 低压 成 套 开 关 设 备 2009700 
低压 抽出 式 开 关 柜 2009701 
温州 市 海 坦 磁力 电器 厂 交流 低压 配 电 柜 壳 体 2009702 
上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 低压 抽出 式 成 套 开关 设备 2009703 
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武汉 市 武昌 电 控 设备 有 限 公 司 

向 荣 集团 有 限 公司 

天 津 瑞 林 异型 铜 排 电气 有 限 公司 
邯 埋 市 天 放 机 电 设备 制造 有 限 公 司 


天 津 莱 德 尔 电 气 有 限 公司 
热 缩 材料 
上 海 先锋 辐 照 制品 厂 有 限 公司 


绵阳 市 振 华 科技 有 限 公 司 


电器 附件 
杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 


TCL- 风格 朗 国 际 电工 ( 惠州) 有限 公 
司 

西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公司 

霍 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 (广东 ) 有 
限 公 司 


天 基 电 气 ( 深圳) 有 限 公司 


飞 雕 电器 集团 有 限 公司 


HEIR + BabA RAR 


西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 


惠州 雷 士 光电 科技 有 限 公司 
宁波 灵 象 电器 有 限 公司 


PLR Fa MARAE 
绝缘 材料 
嘉兴 市 清河 高 力 绝缘 材料 有 限 公司 


产品 与 项 目 


规格 型 号 


交流 低压 配 电 柜 GGD 



























低压 抽出 式 开关 柜 GCK 

低压 抽出 式 开关 和 枢 GCS 

箱 式 变电站 XBJ(XBZ 及 ZGS) 

高 压 /低压 预 装 式 变 电站 YBP8A—12/0. 4(F. R) 
低压 成 套 开 关 设 备 xEnergy (GCS) 

铀 母线 

低压 抽出 式 开关 框 

交流 低压 抽出 式 配 电 柜 

交流 低压 固定 式 配 电 柜 


低压 成 套 开关 设备 





辐射 交 联 聚 烯 烃 热 收缩 管 
辐射 交 联 聚 烯烃 热 收 缩 管 
10kV 交 联 电缆 热 缩 户 外 终端 三 芯 






$10 ~ 200mm PRSGZ2—10 
$40 ~ 250mm PRSGZ3—35 
WSY— 10/3. 1 -3.4 





























家 用 固定 式 开关 10A/250V 


























家 用 单 相 插座 10A/250V 
单 相 二 .三 极 插头 10A/250V 
电气 导管 

A8 系列 家 用 固定 式 开关 16A/250V 
V 系列 家 用 固定 式 开 关 10A/250V 
A8 系列 家 用 单 相 插座 10A/250V 
V 系列 家 用 单 相 插 座 10A/250V 
家 用 固定 式 开关 10A/250V 
家 用 单 相 插座 10A/250V 





NB8. 0 .NB6. 0 系列 家 用 固定 式 开关 
NB8.0 .NB6.0 系列 家 用 单 相 插座 


16A/250V 
10A .16A/250V 






































K 系列 家 用 固定 式 开 关 16A/250V 
K 系列 家 用 单 相 插座 10A/250V 
E8 系列 家 用 固定 式 开 关 10A/250V 
2, BR BK FA Le RETA FF KR 10A/250V 
金典 系列 家 用 单 相 插 座 10A/250V 
欧 风 系 列 家 用 单 相 插座 10A/250V 
GO1 (86 型 ) 系 列 家 用 固定 式 开关 16.A/250V 
GOl (86 W) 系列 家 用 单 相 插座 10A/250V 
灵 致 系列 家 用 固定 式 开关 10A \16A/250V 
远景 系列 家 用 固定 式 开关 10A/250V 
灵 致 系列 家 用 固定 式 插 座 10A .16A/250V 






10A .16A/250V 
16A/250V 
10A/250V 
10A/250V 
10A/250V 


远景 系列 家 用 固定 式 插座 

K3 系列 家 用 固定 式 开关 
CB86 系列 家 用 固定 式 开关 
CB86 系列 家 用 单 相 插座 

PSB 系列 不 可 拆 线 插头 电源 线 


















无 溶剂 绝缘 树脂 


( 续 ) 

证 书 编号 
2009704 
2009705 
2009706 
2009707 
2009708 
2009709 
2009710 
2009711 
2009712 
2009713 
2009714 


2009715 
2009716 
2009717 


2009718 
2009719 
2009720 
2009721 
2009722 
2009723 
2009724 
2009725 
2009726 
2009727 

2009728 
2009729 
2009730 
2009731 
2009732 
2009749 
2009733 
2009734 
2009735 
2009736 
2009737 
2009738 
2009739 
2009740 
2009741 
2009742 
2009743 
2009744 


2009746 
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( 续 ) 

















浙江 荣 秦 科技 企业 有 限 公司 无 溶剂 真空 压力 浸渍 树脂 R 一 1147 2009747 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 聚 酯 薄膜 酶 纤维 非 织 布 业 软 复合 材料 6641 2009748 
工业 可 热 设 备 | 

-哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公司 燃气 单 式 光亮 退火 炉 HLQZ—165/405—7 2009749 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 热 镀 锌 合金 工 频 感 应 电 护 GYX 一 600 一 40 2009750 






热风 循环 烘箱 RD 一 120 一 4 型 





上 海中 加 电炉 有 限 公司 
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从 形势 与 任务 、 国 际 标准 化 、 标 准 化 科研 、 新 
兴 领 域 技 术 与 标准 化 四 个 方面 入 手 ， 全 面 展 示 电 器 
工业 标准 化 方面 的 进展 ， 体 现 标准 与 新 品 开 发 同步 
进行 的 思想 理念 


Starting with four fields: situation and 
task, international standardization, R&D in 
standardization, technology and standardiza 一 
tion in new field, comprehensively exhibit— 
ing the progress in the standardization field 
of electrical equipment industry, embodying 
the idea of synchronous progress of standard 
and new product development 
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新 兴 领 域 技术 与 标准 化 





标准 化 


第 一 部 分 BRI 任务 


强化 管理 ,着 力 提升 标准 化 服务 能 力 和 水 平 


国家 标准 化 管理 委员 会 召开 2010 年 全 国标 准 化 工作 会 
以 ,在 标准 化 领域 大 力 倡导 审时度势 着 力 创 新 的 工作 机 
制 ,强化 管理 局 面 ,增强 工作 规范 性 .科学 性 和 有 效 性 ,提出 
了 一 系列 管理 工作 的 新 举措 。 

一 、 全 面 系 统 地 完善 标准 制定 .修订 程序 

用 新 的 思维 和 方法 改革 和 完善 标准 制 修订 管理 程序 。 
一 是 严 把 标准 的 立项 审查 和 批准 发 布 关 。 广 泛 听 取 社 会 各 
方面 意见 ,不 符合 条 件 的 项 目 坚 决 不 立 , 不 符合 条 件 的 标准 
草案 坚决 不 批 。 二 是 建立 风险 评估 制度 。 对 重要 和 敏感 的 
标准 ,事先 进行 风险 评 们 ,制定 预案 。 三 是 建立 听证 会 制 
度 。 凡 是 强制 性 标准 .涉及 民生 和 产业 利益 等 敏感 标准 的 
制定 ,必要 时 要 召开 昕 证 会 ,扩大 社会 各 方面 ,特别 是 人 民 
群众 的 参与 度 ,广泛 听取 各 方 意见 , 吉 强 各 方 协调 与 融合 力 
度 。 四 是 改革 标准 制 修订 程序 。 强 制 性 标准 和 重要 推荐 性 
标准 要 参照 法 规制 定 程序 ,实行 “开门 ”制定 ,必要 时 要 通过 
国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 局 务 会 审议 ,特别 重要 的 国家 
标准 报国 务 院 审 批 ,进一步 提高 标准 的 权威 性 和 公信 力 。 
五 是 强化 责任 。 严 格 执行 工作 程序 和 要 求 ,落实 标准 制定 
过 程 各 个 环节 的 责任 ,实行 责任 追究 ,确保 各 项 管理 措施 落 
到 实处 ,保证 标准 的 质量 和 水 平 。 六 是 改革 标准 制 修订 经 
费 管理 制度 。 在 严格 审定 立项 的 基础 上 ,加 大 国家 标准 制 
修订 项 目 经 费 的 支持 力度 ,从 根本 上 保证 国家 标准 的 公正 
性 和 权威 性 。 七 是 探索 并 试行 强制 性 国家 标准 和 推荐 性 国 
家 标准 全 文公 布 ,履行 政府 信息 公开 的 职责 ,服务 行业 、 企 
业 和 消费 者 ,增强 标准 的 透明 度 和 公信 力 。 

二 、 加 强 技术 委员 会 监督 管理 

技术 委员 会 是 决定 国家 标准 水 平和 质量 的 关键 所 在 。 
要 按照 《全 国 专 业 标 准 化 技术 委员 会 管理 规定 》 的 要 求 , 强 
化 技术 委员 会 的 责任 和 日 常 监督 管理 ,落实 奖惩 和 退出 机 
制 。 国 家 标准 化 管理 委员 会 正在 组 织 制定 技术 委员 会 监督 
检查 办 法 和 考核 指标 体系 ,并 将 适时 组 织 开 展 对 技术 委员 
会 工作 的 检查 和 调整 ,对 新 增设 的 技术 委员 会 要 严格 审定 
必要 性 和 可 行 性 。 对 秘书 处 设 在 各 地 的 技术 委员 会 ,特别 
是 由 地 方 局 负责 筹建 的 技术 委员 会 ,各 地 方 要 切实 履行 协 
助 管理 的 职责 ,把 好 调整 .换届 的 审查 关 。 要 加 强 与 行业 主 
管 部 门 的 沟通 ,协调 解决 工作 中 的 困难 ,为 技术 委员 会 开展 
工作 创造 条 件 。 





三 .强化 标准 的 宣 贯 .实施 和 信息 反馈 

围绕 国民 经 济 和 社会 发 展 的 需要 ,制定 具体 的 宣 贯 实 
施 方案 ,针对 不 同 的 对 象 ,突出 重点 ,加 强 宣 贯 。 对 标准 化 
工作 人 员 , 要 明确 重要 标准 的 宣 贯 重点 ,确保 标准 实施 与 监 
督 执法 的 一 致 性 ;对 相关 企业 ,重点 是 帮助 其 准确 理解 标准 
内 容 , 提 高 实施 标准 的 自觉 性 和 有 效 性 ;对 社会 大 众 , 重 点 
是 采取 浅显 易 懂 的 方式 ,提高 标准 的 认 知 度 和 普及 率 ,营造 
全 社会 了 解 标准 化 知识 .参与 标准 化 活动 .共享 标准 化 工作 
成 果 的 良好 氛围 。 二 是 加 大 标准 实施 推广 力度 。 不 断 总 结 
标准 化 示范 .试点 工作 经 验 ,探索 标准 实施 推广 的 新 模式 。 
各 地 要 加 强 与 行业 部 门 的 沟通 ,以 通用 ,基础 .方法 以 及 强 
制 性 标准 为 重点 ,加 强 对 重要 标准 实施 的 监督 ,提高 标准 的 
执行 力度 。 三 是 建立 健全 标准 实施 信息 反馈 机 制 。 对 企业 
执行 的 标准 实行 动态 管理 , 抓 好 标准 数据 的 收集 .统计 . 整 
理 和 分 析 工 作 。 及 时 上 报 标准 实施 信息 ,做 到 数据 准 、 情 况 
明 、 上 报 及 时 ,为 标准 化 工作 的 科学 决策 提供 可 靠 的 依据 。 

四 、 加 强 分 类 指导 促进 企业 标准 化 水 平 提升 . 

各 地 要 根据 本 地 区 企业 的 实际 情况 ,加 强 对 企业 标准 





化 工作 的 分 类 指导 。 对 于 基础 较 好 的 企业 ,或 励 其 积极 采 


用 国际 标准 或 国外 先进 标准 ,引导 自主 创新 的 技术 转化 为 
标准 ,鼓励 其 参与 或 承担 行业 .国家 万 至 国际 标准 的 起 草 工 
作 , 承 担 国家 标准 化 科研 等 工作 。 对 于 有 一 定 基 础 的 企业 ， 
要 引导 其 建立 健全 符合 自身 发 展 需 要 的 包括 技术 标准 \ 管 
理 标准 工作 标准 在 内 的 企业 标准 体系 ,提高 企业 的 标准 化 
管理 水 平 。 对 于 基础 比较 注 弱 的 企业 ,要 采取 措施 ,不 断 强 
化 标准 化 意识 ,督促 企业 严格 按 标准 组 织 生产 .检验 ,促进 
提高 产品 质量 水 平 。 各 地 要 进一步 强化 企业 对 其 产品 标准 
的 责任 主体 意识 ,继续 落实 《企业 产品 标准 管理 规定 少 ,做 好 
企业 标准 备案 。 同 时 ,要 建立 企业 执行 标准 登记 制度 ,针对 
不 同类 型 企业 ,组 织 开 展 标准 化 咨询 服务 工作 ,帮助 企业 提 
高 标准 化 工作 水 乎 。 

五 .建立 科学 合理 的 地 方 标准 化 工作 新 机 制 

地 方 按照 “统一 管理 ,分 工人 负责 "的 要 求 , 充 分 发 挥 职能 
优势 ,争取 政府 在 政策 和 资金 上 的 支持 。 按 照 《 标 准 化 法 》 
的 规定 ,对 与 国家 标准 相 才 导 .不 适应 新 形势 要 求 的 地 方 标 
准 要 进行 修订 或 予以 废止 ,及 时 调整 地 方 标准 体系 结构 , 提 
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高 其 标准 体系 的 科学 性 .规范 性 和 协调 性 。 大 力 推 广 福建 、 
广东 .宁夏 等 地 的 做 法 ,通过 设立 省 级 标准 创新 贡献 奖 等 方 
式 ,调动 标准 化 工作 者 的 积极 性 ,促进 地 方 标准 化 工作 再 上 
新 台阶 。 要 对 地 方 标准 化 工作 进行 专题 研究 ,加强 部 门 之 
间 的 合作 。 

六 、 加 强 标准 化 科研 管理 

抓 好 公益 性 科研 项 目的 组 织 实施 ,重点 把 握 好 立项 、 验 
收 两 个 关键 环节 。 加 强项 目的 全 过 程 管 理 ,特别 是 执行 情 
况 的 监督 检查 。 各 地 要 检查 评估 推荐 的 项 目 ,落实 《公益 性 
行业 科研 专项 经 费 管理 试行 办 法 》 的 要 求 ,评估 结果 及 时 报 
国家 标准 化 委员 会 。 


七 .加 强 标准 化 科研 机 构建 设 

首先 要 采取 有 效 措施 ,把 中 国标 准 化 研究 院 建 设 成 为 
全 国标 准 化 研究 机 构 的 领头 羊 。 同 时 ,各 地 要 利用 当前 标 
准 化 发 展 的 大 好 时 机 ,积极 争取 地 方 政府 及 有 关 方 面 的 支 
持 ,加 大 人 、 财 . 物 等 各 方面 的 投入 ,促进 各 地 标准 化 研究 院 
所 的 改革 与 发 展 。 加 强 区 域 . 地 方 和 企业 标准 化 等 方面 的 
研究 ,积极 争取 承担 或 参与 国家 标准 化 科研 任务 。 加 强 区 
域 标准 化 技术 机 构 间 的 合作 ,整合 技术 资源 ,提高 标准 化 科 
研 和 咨询 服务 的 能 力 。 

(本 文 由 曾 雁 鸿 摘编 ) 


坚持 高 端 制造 方向 ,围绕 产品 结构 调整 
着 力 推进 电工 标准 化 做 好 行业 发 展 支撑 


2010 Æ 5 H 26 ~29 日 在 哈尔滨 市 召开 了 中 国电 器 工 
业 协 会 标准 化 工作 委员 会 (以 下 简称 协 标 委 ) 二 届 一 次 会 员 
ASB 2010 年 电器 工业 标准 化 工作 会 议 。 会 议 主题 是 : 坚 
持 高 端 制造 方向 ,围绕 产品 结构 调整 , 着力 推 进 电工 标准 化 
做 好 行业 发 展 支撑 。 

会 议 对 电器 工业 “十 二 五 "标准 化 规划 编制 .标准 体系 
工程 建设 .推进 国际 标准 化 突破 .推进 节能 减 排 标准 、 征 集 
自主 创新 协会 标准 等 工作 进行 了 讨论 和 部 署 ,明确 了 各 标 
委 会 要 重点 抓 好 落实 的 几 方 面 工作 :一 是 落实 《2010 年 电器 
工业 标准 化 工作 要 点 》 ,包括 7 大 方面 工作 和 32 项 具体 任 
务 ; 二 是 落实 国家 节能 减 排 方针 ,做 好 电工 资源 节约 规划 标 
准 制 修订 工作 ,涉及 电机 .变压器 .电焊 机 ,变频 器 ,低压 接 
触 器 及 工业 电炉 等 6 类 电工 产品 ,要 求 具体 提出 标准 制 修 
订 的 措施 建议 ,按时 完成 已 经 列 人 《2008 一 2010 年 资源 节约 


规划 》 项 目 ;三 是 配合 我 国 特 高 压 交流 输 变 电工 程 需 要 ,做 
好 相关 的 设备 标准 制 修订 工作 ,按照 立项 任务 加 快 标准 修 
订 ; 四 是 研究 提出 "十 二 五 "电器 工业 标准 化 重点 领域 和 重 
点 项 目 ,修改 完善 当前 提出 的 21 个 重点 领域 和 893 个 重点 
项 目 ;五 是 加 大 国际 标准 化 工作 力度 ,提升 已 取得 国际 突破 
的 专业 领域 的 实质 性 参与 能 力 和 水 平 ;六 是 积极 开展 协会 
标准 研究 ,重点 针对 新 能 源 (风电 电气 设备 .光伏 发 电 设 备 
等 ) .智能 电网 .节能 减 排 技术 , 低 碳 经 济 技术 等 领域 的 企业 
创新 技术 或 科技 成 果 , 拟 先行 制定 为 协会 标准 ,在 行业 中 开 
展 试行 和 推广 。 

会 上 中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 邢 玉 久 代表 第 一 届 
理事 会 同 正泰 公益 基金 会 理事 长 陈 建 克 共 同 签署 了 正泰 公 
益 基 金 支 持 电 工 标准 化 合作 协议 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 曾 雁 鸿 徐 元 凤 ] 


2010 年 电器 工业 标准 化 工作 要 点 


2010 年 电器 工业 标准 化 工作 的 总 体 要 求 是 :以 邓小平 
理论 和 "三 个 代表 "重要 思想 为 指导 ,全 面 贯彻 科学 发 展 观 ， 
落实 2010 年 全 国标 准 化 工作 会 议 精神 ,以 及 能 源 领 域 . 机 械 
工业 标准 化 工作 任务 ,以 “ 调 结构 \ 保 质量 、 提 速度 、 增 效益 、 
强 管理 "为 目标 , 紧 紧 围绕 次 备 制 造 业 产业 振兴 主线 ,着 力 
提高 电工 行业 标准 化 工作 的 科学 性 和 有 效 性 ,加 强 电工 标 
准 的 市 场 适用 性 和 技术 水 平 , 增 强 以 企业 为 主体 参与 标准 
化 活动 的 能 力 ,为 推动 电 吾 工业 提高 自主 创新 能 力 、 优 化 产 
业 结 构 .加 快 发 展 方式 转变 作出 贡献 。 

按照 这 一 总 体 要 求 ,电器 工业 2010 年 标准 化 工作 重 
FARE | 
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一 围绕 装备 制造 业 调整 振兴 规划 ,做 好 电工 重大 装备 
标准 化 工作 

根据 行业 引进 .消化 .吸收 .再 创新 和 自主 创新 的 具体 
情况 ,加 大 高 效 清洁 火电 设备 技术 标准 制定 力度 ,重点 抓 好 
超 超 临界 机 组 和 大 型 空冷 机 组 标准 后 续 工 作 , 组 织 开 展 大 
型 循环 流 化 床 .余热 余 能 利用 等 标准 制订 ,推动 研究 燃气 一 
蒸汽 联合 循环 发 电 技术 标 准 研制 。 

依托 我 国 水 电 重 大 工程 建设 项 目 , 组 织 开展 百 万 千瓦 
超大 水 电机 组 和 大 型 抽水 蓄 能 机 组 标准 的 研究 制定 ,研究 
大 型 燃气 发 电机 组 和 中 低热 值 燃气 轮机 标准 ,研究 建立 垃 
圾 焚烧 发 电 设备 .生物 质 能 发 电 设备 .潮汐 能 和 波浪 能 发 电 


设备 标准 体系 ,开展 多 元 化 能 源 发 电 用 绝缘 材料 及 系统 老 
化 重点 标准 研制 。 

以 特 高 压 交 直 流 输电 示范 工程 为 依托 ,以 国家 标准 化 
科研 项 目 为 基础 ,完成 +800kV 直 流 输电 设备 标准 制定 后 续 
工作 ,完善 和 协调 特 高 压 直 流 输电 设备 标准 体系 。 组 织 行 
业 各 标 委 会 通过 标准 制定 、 修 订 , 建 立 1 000kV 特 高 压 交 流 
输 变 电 设备 标准 体系 ,使 输 变 电 设 备 标准 满足 1 000kV 特 高 
压 交 流 输电 系统 的 要 求 和 我 国 工 程 建设 的 需要 。 

二 紧 跟 我 国 能 源 结构 调整 ,开展 新 能 源 领域 标准 研究 
制订 

按照 能 源 领 域 风 电 标 准 建设 工作 总 体 要 求 ,加快 风电 
电器 设备 标准 研究 制定 ,重点 落实 风力 发 电机 、 风 电 变 流 
器 .控制 系统 . 储 能 系统 、 防 雷 系统 等 重要 部 件 标准 的 研制 
工作 ,组 织 开展 风电 电器 设备 环境 和 材料 基础 标准 的 研究 。 

建立 我 国 智能 电网 设备 标准 化 体系 ,组 织 行 业 开展 控 
制 保护 系统 .柔性 输电 设备 .变电站 自动 化 设备 、 智 能 配 电 
电器 设备 .大 规模 储 能 设备 .分布 式 电源 接 人 技术 等 智能 电 
网 设备 的 相关 标准 研究 工作 。 

组 织 行业 积极 参与 我 国 核电 标准 建设 工作 ,参与 核电 
常规 岛 及 BOP 标准 体系 研究 ,重点 做 好 核电 常规 岛 汽轮机 、 
汽水 分 离 器 等 重点 标准 的 制定 。 

组 织 行业 参与 国家 光伏 发 电 标准 体系 建设 ,重点 开展 
大 功率 并 网 道 变 器 、 储 能 装置 等 并 网 型 光伏 发 电 设备 标准 
研制 。 

配合 十 城 千 辆 及 重点 城市 电动 汽车 示范 项 目 ,参与 构 
建 电 动 汽 车 充电 设施 标准 体系 ,深入 研究 国内 外 电动 汽车 
和 充电 设施 中 重要 电器 装置 的 技术 发 展 和 标准 现状 ,积极 
开展 相关 标准 的 研究 制定 。 

三 按照 低 碳 经 济 要 求 ,加 强 资源 节约 和 综合 利用 标准 
工作 

落实 《2008 一 2010 年 资源 节约 与 综合 利用 标准 发 展 规 
划 》 项 目 ,抓紧 落实 电器 工业 尚未 立项 的 7 项 标准 和 延期 的 
14 项 标准 ,保证 规划 的 顺利 实施 。 

根据 我 国 低 碳 经 济 的 发 展 要 求 和 国务 院 关 于 节能 减 排 
工作 的 总 体 部 署 ,组 织 开展 高 效 电机 、 变 频 调 速 设备 和 先进 
发 电 技术 等 领域 标准 的 研究 制定 。 

组 织 开展 与 “上 大 压 小 淘汰 落后 产能 ”相关 的 发 电 设 
备 标准 的 复审 工作 ;组 织 发 电 设备 企业 单位 产品 能 源 消 耗 
限 值 标准 的 制定 试点 ,提高 发 电 设 备 行业 企业 节能 意识 , 取 
得 经 验 后 ,推广 到 全 行业 。 

组 织 开 展 电工 设备 低 碳 化 测量 排放 和 考核 指标 前 期 研 
究 , 加 快 电线 电费 GREE .变压器 .电动 工具 等 环境 意 
识 设计 标准 的 研制 。 

组 织 小 水 电机 组 .生物 质 能 发 电 设备 等 可 再 生 能 源 设 
备 以 及 螺杆 膨胀 发 电 设备 .往复 式 内 燃 燃 气 发 电 设备 等 节 
能 减 排 发 电 设备 标准 体系 的 建立 。 

组 织 开 展 燃料 电池 , 液 流 电池 和 大 功率 动力 蓄电池 标 
准 研 究 和 推进 。 





标准 化 


与 相关 单位 合作 ,探索 推进 电工 设备 环保 标准 ,满足 环 
保 认 证 工作 需求 。 

四 、 加 大 国际 标准 化 工作 力度 ,提升 我 国 实质 性 参与 
水 平 

充分 利用 电器 工业 已 经 承担 的 TEC 秘书 处 、 主 席 、 中 高 
层 专 家 的 资源 ,建立 在 国际 标准 化 领域 争取 更 多 话语 权 的 
有 效 机 制 。 

以 公益 性 行业 科研 项 目 为 基础 ,2010 年 开始 重点 推进 
水 轮机 国际 秘书 处 或 主席 的 争取 ,以 及 碳纤维 导线 、 风 险 评 
佑 ,红外 电热 炉 ,支柱 绝缘 子 . 继 电 保 护 等 国际 标准 项 目的 
制定 ,落实 国际 专家 国内 支撑 团队 的 组 建 和 完善 ,建立 电器 
工业 国际 标准 化 信息 沟通 平台 ,提高 电器 工业 参与 国际 标 
准 化 活动 的 质量 。 

加 强 与 美国 .欧洲 等 国外 协会 .机构 和 企业 关于 智能 电 
网 .充电 设施 、 特 高 压 交 直流 输电 等 领域 的 标准 化 合作 与 

以 需求 为 导向 ,分 领域 开展 国内 标准 英文 版 翻译 工作 ， 
为 我 国企 业 “ 走 出 去 "战略 服务 ,实现 我 国标 准 “ 走 出 去 ”的 
突破 。 | 

五 .深入 开展 "强化 管理 年 "活动 ,强化 电器 工业 标准 化 
管理 工作 

加 强 电工 标准 制定 .修订 质量 管理 。 突 出 把 好 标准 立 
项 关 ,按照 国家 标准 化 管理 委员 会 要 求 建立 标准 立项 评估 
协调 机 制 。 

以 企业 为 主体 ,健全 广泛 参与 .协调 融合 的 电器 工业 标 
准 化 工作 运行 机 制 。 

加 强 标准 制定 、 修 订 过 程 管理 ,公开 过 程 信息 ,严格 制 
定 ,修订 程序 和 报批 管理 。 

配合 国家 标准 体系 建设 工程 ,根据 各 专业 标 委 会 工作 
开展 情况 ,提出 电器 工业 标 委 会 体系 优化 建议 。 

结合 电器 工业 “十 二 五 "发 展 规划 编制 ,组织 研究 电器 
工业 “十 二 五 "标准 化 发 展 的 重点 领域 和 重点 项 目 。 

安排 各 标 委 会 制定 战略 发 展 规划 和 年 度 工作 计划 , 实 
施 动态 化 管理 和 绩效 考核 , 抓 好 标 委 会 换届 和 标准 计划 完 
成 ,使 标 委 会 工作 有 序 .有效 地 开展 。 

六 RRA WM ,增强 企业 参与 和 支持 标准 化 的 
活力 

以 中 国电 顺 工 业 协 会 标准 委员 会 换届 为 契机 ,继续 探 
索 标 准 化 新 机 制 ,增强 企业 参与 和 支持 电工 标准 化 工作 的 
活力 和 凝聚 力 。 以 近 几 年 搭建 起 来 的 产 学 研 相 结 合 的 平台 
为 基础 ,广泛 吸收 各 方 代表 参与 ,以 标 委 会 为 技术 文 撑 , 以 
企业 为 主要 参与 者 ,形成 开放 、 有 序 、 富 有 活力 的 电工 标准 
化 工作 新 机 制 。 

根据 我 国 国家 标准 强化 管理 ,严格 审批 的 情况 ,在 前 几 
年 初步 探索 的 基础 上 ,加 大 协会 标准 和 指导 性 技术 文件 的 
研究 制定 和 试行 的 力度 ,尤其 对 技术 前 沿 .市 场 急 需 ,新兴 
产业 等 领域 ,加 大 协会 标准 制定 的 力度 ,满足 市 场 需 求 , 待 
技术 和 产业 成 熟 时 上 升 为 行业 标准 和 国家 标准 。 


317 


中 国电 器 工业 年 鉴 





充分 发 掘 行业 资源 ,创新 合作 模式 。 以 正泰 公 益 基 金 
为 试点 ,探索 以 市 场 为 导向 ,企业 为 主体 的 标准 化 投入 和 运 
作 形 式 , 同 时 加 强 与 地 方 政府 和 标准 化 机 构 的 合作 ,多 渠道 
争取 全 社会 和 全 行业 对 标准 化 工作 的 支持 。 

探索 与 国内 外 相应 的 社团 机 构 和 研究 机 构建 立 框架 性 
合作 机 制 ,就 标准 化 科研 .国家 重要 政策 推进 .产业 上 下 游 
协作 等 方面 加 强 联系 。 

七 积极 推进 标准 宣 贯 活动 ,做 好 标准 化 技术 服务 工作 

针对 前 两 年 我 国标 准 化 工作 跨越 式 快速 发 展 的 实际 情 
况 , 对 已 发 布 并 开始 实施 的 重要 标准 ,尤其 是 强制 性 标准 、 
技术 内 容 调整 较 大 的 采 标 标准 以 及 涉及 安全 和 环境 保护 的 


相关 标准 ,应 及 时 组 织 对 企业 和 用 户 的 宣 贯 。 对 于 在 宣 贯 
和 实施 过 程 中 发 现 的 标准 质量 问题 ,要 予以 及 时 研究 和 
修正 。 

加 强 电器 工业 各 秘书 处 和 参与 标准 编写 的 企业 科研 
院 所 技术 人 员 的 学 习 , 要 尽快 组 织 学 习 新 版 GB/T 1.1 及 有 
关 文件 ,提高 全 行业 标准 化 素质 ,从 标准 编写 源头 解决 标准 
编写 质量 问题 。 

通过 正规 渠道 合作 ,加 强 标准 宣 贯 材料 的 编写 ,重点 解 
决 某 些 领域 标准 宣 贯 材料 缺失 或 者 质量 良 落 不 齐 的 问题 。 

[供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 标准 部 ] 


电器 工业 标准 化 贯彻 实施 国家 节能 减 排 方针 的 措施 建议 


电器 工业 作为 发 电 、 输 电 、 配 电 、 用 电 装 备 的 制造 行业 ， 
应 为 国民 经 济 各 行业 提供 清洁 高 效 、 节 能 环保 的 电工 装备 ; 
同时 作为 能 源 消 耗 部 门 ,也 需要 做 好 企业 内 部 的 节能 减 排 
工作 。 电 器 工业 标准 化 的 重要 任务 之 一 是 从 标准 方面 推进 
国家 节能 减 排 政策 的 贯彻 实施 。 在 2009 年 电器 工业 标准 化 
工作 会 议 通 过 的 对 电机 .变压器 .电焊 机 .变频 器 、 低 压 接 触 
器 及 工业 电炉 等 6 类 电工 产品 进行 节能 减 排 .能 效 标识 相 
关 标 准 调查 基础 上 ,提出 全 行业 贯彻 实施 国家 节能 减 排 方 
针 ,做 好 电工 标准 制 修订 的 措施 建议 。 

一 ,提高 对 落实 国家 节能 减 排 目标 重要 性 的 认识 

我 国政 府 《 “十 一 五 ”国民 经 济 和 社会 发 展 规划 》 中 明确 
提出 了 到 2010 年 单位 GDP 能 耗 比 2005 年 降低 20% 左右 、 
主要 污染 物 排放 总 量 减少 10% 的 约束 性 目标 。 同 时 在 2009 
年 哥本哈根 气候 变化 大 会 上 承诺 ,到 2020 年 单位 GDP 二 氧 
化 碳 排放 量 比 2005 年 下 降 40% ~45% ,节能 提高 能 效 的 页 
献 率 要 达到 85% 以 上 。 但 当前 的 节能 减 排 形势 很 严峻 ,是 
离 “ 十 一 五 ”目标 差距 较 大 。 截 至 2009 年 底 , 全 国 单 位 GDP 
能 耗 累计 仅 下 降 14. 38% 。2010 年 第 一 季度 ,工业 特别 是 重 
工业 的 能 源 消耗 显著 回升 ,高 耗 能 、 高 污染 行业 反弹 , 进 一 
步 加 剧 了 实现 “十 一 五 ”节能 减 排 昌 标的 难度 。 为 此 ,政府 
”有 关 部 门 于 2010 年 4~5 月 高 频次 地 发 布 了 若干 关于 能 效 

标识 .推广 节能 技术 淘汰 落后 产能 淘汰 落后 高 耗 能 设备 

与 技术 ,推广 节能 惠 民 工程 .推广 和 执行 耗 能 行业 能 源 管 理 
限额 等 文件 。 电 器 工业 标准 化 机 构 和 工作 者 ,必须 提高 对 
节能 减 排 重要 性 的 认识 ,从 本 专业 标准 做 起 ,使 标准 在 国家 
推广 节能 新 技术 .新 设备 中 起 到 引领 作用 ,为 国家 淘汰 落后 
产能 设备 和 技术 起 到 助 推 作用 。 

二 .电器 工业 标准 制定 .修订 的 重点 

依据 国家 节能 减 排 政 策 和 出 台 的 多 项 措施 ,电器 工业 
标准 可 从 两 方面 人 手 :一 是 产品 标准 ,要 凸显 国家 大 力 发 展 
的 清洁 高 效 发 电 技术 ,凸显 国家 重点 推广 的 节能 技术 和 节 
能 设备 ,支持 国家 淘汰 落后 产能 和 高 耗 能 设备 政策 的 实施 。 
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相关 的 产品 标准 与 国家 有 关 能 效 认证 等 协调 一 致 。 二 是 开 
展 企业 内 部 的 节能 减 排 和 单位 产品 耗 能 限额 等 标准 的 制 
定 。 具 体 如 下 : 

(1)2010 年 是 42008 一 2010 年 资源 节约 与 综合 利用 标 
准 发 展 规 划 》 实 施 的 最 后 一 年 ,截至 2009 年 底 , 列 人 规划 的 
34 项 由 电工 标 委 会 技术 归口 的 重点 项 目 中 ,发 布 和 报批 的 
仅 8 项 , 尚 有 7 项 由 于 多 种 原因 未 立项 ,19 项 起 草 中 的 项 目 
中 已 有 14 项 提出 延期 ,因此 ,电器 工业 按时 完成 规划 的 任 
务 相当 艰巨 。 l 

(2) 对 照 国 家 明令 淘汰 的 落后 产能 .高 耗 能 设备 目录 以 
及 国家 正在 征集 第 二 批 目 录 , 检 查 目 录 所 列 电 工 产 品 对 应 
的 有 关 国 家 标准 .行业 标准 。 通 过 标准 的 复审 .修订 废止 
等 方式 ,使 相关 标准 有 利于 执行 国家 淘汰 落后 产能 ,高 耗 能 
设备 的 规定 。 

(3) 对 照 国家 实施 能 源 效率 标识 认证 目录 ,检查 涉及 的 
中 小 电机 低压 接触 器 .电力 变 压 化 等 电工 产品 的 国家 标 
HE 行业 标准 是 否 与 国家 强制 性 标准 协调 一 致 。 不 利于 执 
行 国家 能 源 效率 标识 认证 的 标准 ,在 2010 年 内 安排 修订 。 
已 经 发 布 和 正在 制定 中 的 工业 锅炉 .小 功率 电机 .电焊 机 能 
效 限定 等 国家 标准 ,也 应 做 好 相应 产品 标准 与 能 效 限定 标 
准 的 协调 。 

(4) 针 对 国家 大 力 提倡 重点 推广 的 高 效 节能 技术 与 设 
备 目 录 , 着 力 解 决 标准 的 缺失 问题 以 及 现行 的 相关 国家 标 
HE ,行业 标准 有 不 利于 新 技术 、 新 设备 推广 的 现象 。 对 于 缺 
失 的 标准 ,应 及 时 组 织 行业 力量 ,进行 标准 制定 研究 和 
立项 。 

(5) 各 标 委 会 应 特别 关注 国家 新 能 源 和 可 再 生 能 源 建 
设 对 电工 装备 的 要 求 ,相关 的 标准 要 凸显 电工 装备 对 多 元 
化 能 源 结 构 的 适应 性 。 当 前 要 关注 风电 核电、 光伏 发 电 、 
余热 余 压 发 电 等 ,通过 标准 制定 、 修 订 工 作 , 全 方位 地 做 好 
标准 为 新 能 源 和 可 再 生 能 源 建设 的 服务 工作 。 

(6) 电 器 工业 作为 制造 业 , 还 需要 不 断 提升 企业 目 身 的 


节能 意识 ,提高 生产 企业 电工 产品 的 能 源 利 用 水 平 。 电 器 
工业 各 专业 应 考虑 如 何 开展 本 专业 领域 的 单位 电工 产品 能 
源 使 用 限额 标准 和 企业 能 源 利用 方面 的 标准 工作 。2010 
年 ,中 国电 器 工业 协会 已 经 以 发 电 设备 行业 为 试点 ,制定 了 


标准 化 


发 电 设备 单位 产品 能 源 使 用 限额 的 能 源 行业 标准 ,取得 经 
验 后 在 行业 推广 。 
【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 郭 丽 平 j 


电器 工业 组 织 编制 4“ 十 二 五 标准 化 发 展 规划 (电工 部 分 )7 


中 国电 器 工业 协会 在 总 结 “十 一 五 ”标准 化 规划 的 基础 
上 ,广泛 征求 行业 意见 ,已 完成 了 《* 十 二 五 "标准 化 发 展 规 
划 ( 电 工 部 分 )》( 送 审 稿 ) (以 下 简称 《规划 》) 。 

《规划 》 总 结 了 “十 一 五 期 间 电 器 工业 标准 化 工作 的 主 
要 成 效 ,明确 了 《规划 》 主 要 目标 和 任务 ,提出 了 重点 领域 和 
工作 措施 .建议 。 

规划 指出 ,“ 十 一 五 "期间 ,电器 工业 在 振兴 电工 装备 制 
造 业 .实施 标准 化 科技 创新 ,促进 电工 节能 减 排 .实施 国际 
标准 化 突破 等 方面 做 了 大 量 工作 ,取得 显著 成 效 ,电器 工业 
标准 化 技术 机 构 数 量 已 达 84 个 。 截 至 2009 年 12 AR, E 
器 工业 现行 的 国家 标准 总 数 1 493 项 ,其 中 强制 性 标准 269 
项 ,推荐 性 标准 1 198 项 ,国标 指导 性 技术 文件 26 项 。 电 器 
工业 已 经 建立 了 体系 完整 .国际 对 应 .满足 国民 经 济 建设 发 
展 需 要 的 电工 标准 体系 。 国 际 标准 化 方面 ,我 国电 器 工业 
承担 TEC 秘书 处 3 个 ,IEC 主席 3 个, 出任 IEC/SMB 中 高 层 
专家 6 人 ,赢得 IEC 1906 贡献 奖 3 人 次 ,承担 了 7 项 国际 标 
准 的 研制 任务 ,在 国际 发 电 、 输 电 、 配 电 、 用 电 等 领域 都 具有 
了 国际 话语 权 。 电 工 标准 科研 和 标准 制定 工作 在 “十 一 五 ” 
期 间 相继 获得 国家 科学 进步 奖 一 等 奖 1 项 ,IEC 1906 大 奖 3 
项 ,中 国标 准 创新 贡献 一 等 奖 1 项 .二 等 奖 3 项 、 三 等 奖 4 
项 ,中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 一 等 奖 1 项 .二 等 奖 5 项 ,省 市 
级 奖项 4 项 。“ 十 一 五 ”期间 电器 工业 还 围绕 我 国 特 高 压 直 
流 输 电工 程 的 建设 ,组 织 开展 了 19 项 标准 的 研究 制定 。 通 
过 实施 国家 标准 化 委员 会 《2005 一 2007 年 装备 制造 业 标 准 
化 发 展 规划 》, 组 织 开展 了 高 效 清洁 发 电 、 特 高 压 输 变 电 和 
新 能 源 与 可 再 生 能 源 等 方面 标准 的 研制 。 清 洁 高 效 发 电 、 
直流 输电 领域 ,如 超 ( 超 ) 临界 火电 机组 ,大 型 空冷 机 组 、 核 
电 常规 岛 汽 轮机 、 特 高 压 直流 输电 装备 等 重要 标准 在 推动 
科技 成 果 转 化 .促进 产品 结构 调整 方面 ,取得 了 较 大 的 
成 绩 。 

《规划 》 的 总 体 目标 是 :以 科学 发 展 观 为 指导 ,以 服务 政 
府 为 立足 之 本 ,以 引领 行业 发 展 为 已 任 ,以 服务 带动 自身 发 
展 ,继续 开拓 创新 , 丽 固 并 增强 产 学 研 相 结合 的 新 机 制 , 努 
力 提升 重点 领域 标准 水 平 , 建 设 创新 的 电器 工业 标准 体系 ， 
加 大 新 能 源 领 域 标准 化 工作 ,使 节能 减 排 标准 工作 适应 低 
碳 经 济 发 展 ,建立 市 场 为 主导 的 运行 机 制 ,增强 电工 行业 国 
际 标准 化 参与 水 平 。《 规 划 》 的 重点 任务 是 :提升 重点 领域 





标准 水 平 ,服务 装备 产业 调整 振兴 ;落实 体系 工程 建设 , 优 
化 电工 标准 体系 ;围绕 国家 能 源 政 策 , 加 大 新 能 源 领 域 标准 
化 工作 ;配合 低 碳 经 济 发 展 ,强化 节能 减 排 标准 工作 ;不 断 
探索 和 创新 ,逐步 建立 市 场 为 主导 的 运行 机 制 ; 服 务 产业 走 
出 去 战略 ,提升 国际 标准 化 参与 水 平 。 

《规划 》 确 定 了 高 将 清洁 发 电 设 备 标准 .风电 电器 设备 
标准 .新 能 源 发 电 储 能 设备 标准 .其 他 新 能 源 及 可 再 生 能 源 
发 电 技 术 标 准 智能 电网 设备 标准 、 特 高 压 交 直流 输电 设备 
标准 .高速 铁路 和 轨道 交通 用 电气 设备 标准 等 14 个 重点 领 
域 , 提 出 了 国家 标准 行业 标准 制定 .修订 计划 项 目 1236 项 ， 
其 中 国家 标准 计划 763 项 ,行业 标准 计划 366 项 ,国家 标准 
或 行业 标准 计划 107 项 。 

《规划 》 对 “十 二 五 ”期 间 电 工 标准 化 工作 提出 了 要 求 ， 
在 完善 标准 化 协调 机 制 . 加 强 标准 化 技术 委员 会 建设 和 管 
理 .加 强 标准 化 队伍 建设 .充分 发 挥 行业 协会 作用 等 4 个 方 
面 提出 了 建议 和 措施 。 其 中 ,值得 重点 关注 的 是 : 

(1) 将 标准 化 工作 纳入 国家 技术 创新 体系 之 中 ,实现 资 
源 整合 和 优化 配置 ,使 标准 化 成 为 国家 技术 创新 体系 的 一 
个 有 机 组 成 部 分 。 建 议 将 标准 作为 各 级 科技 计划 立项 . 研 
究 和 成 果 评 价 的 重要 考核 指标 ,引导 产 学 研 等 各 方面 共同 
推进 重要 技术 标准 的 研究 制定 ,促进 科技 成 果 产 业 化 ,提升 
电器 工业 整体 技术 水 平 。 

(2) 为 了 解决 国家 标准 .行业 标准 重复 交叉 和 了 矛盾 的 现 
象 ,加 强 管理 部 门 与 企业 .用 户 等 相关 方 利益 的 协调 和 了 融 
合 ,处 理 好 标准 制定 、 修 订 以 及 实施 中 遇 到 的 问题 和 矛盾 。 
由 于 装备 制造 业 产业 标准 发 展 面临 着 整 机 成 套 统一 的 问 
题 ,涉及 的 技术 标 委 会 不 止 一 个 ,建议 仿效 国际 ISO/IEC 联 
合 项 目 委 员 会 (JPC) 和 联合 技术 委员 会 (JTC) ,建立 可 以 为 
各 个 技术 委员 会 沟通 的 平台 。 为 了 使 国际 标准 化 与 国内 标 
准 化 工作 有 机 结合 ,建立 国家 主管 部 门 .行业 协会 .技术 委 
员 会 .企业 和 科研 机 构 的 协调 沟通 机 制 \ 信 息 宣传 平台 , 创 
造 条 件 ,鼓励 参与 国际 标准 化 活动 。 为 了 推动 标准 实施 ,要 
充分 运用 市 场 准 人、 质量 监督 .市场 监 管 以 及 政府 采购 等 手 
段 ,整合 资源 ,形成 合力 。 要 健全 法 律 法 规 引 用 标准 的 机 
制 ,在 标准 为 法 律 法 规 有 效 实施 提供 技术 支撑 的 同时 ,促进 
标准 在 全 社会 的 广泛 运用 。 

[ 摆 稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 徐 元 凤 ] 
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水 轮机 国际 标准 进展 


国际 电工 委员 会 水 轮机 技术 委员 会 (下 CZTC4 ) 于 2009 
年 10 月 5~8 日 在 瑞士 洛桑 召开 了 全 体会 议 , 来 自 奥 地 利 、 
加 拿 大 PR MAR BH 日本、 挪威 、 俄 罗斯、 西 班 
A .瑞典 .瑞士 .英国 .美国 等 国家 56 名 代表 参加 了 会 议 。 我 
” 国 派出 了 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 章 大 清 , 中 国 长 江 三 
峡 工 程 开 发 总 公司 黄 源 芳 、 戴 江 . 张 润 时 ,东方 电机 股份 有 
限 公司 石 清华 ,天 津 电气 传动 设计 研究 所 王 修 礼 ,中 国 水 利 
水 电 科 学 研究 院 唐 潮 陆 力 、 潘 罗平 9 位 专家 作为 国际 标准 
起 草 工 作 组 成 员 参 加 了 此 次 会 议 。 我 国 代 表 连 续 参 加 会 
iM ,对 积极 参与 和 跟踪 国际 标准 化 工作 起 到 了 积极 作用 。 

近年 来 ,IECATC4 在 水 轮机 领域 进行 了 多 项 标准 的 制 
修订 工作 ,有 些 项 目 成 立 了 联合 工作 组 ,我 国 参与 了 所 有 工 
作 组 的 活动 ,并 在 泥 沙 磨 蚀 导 则 工作 组 中 担任 副 召 集 人 , 认 
真 审阅 所 有 标准 ,提出 了 很 多 宝贵 意见 和 建议 ,被 工作 组 和 
IECZTC4 接受 。 

一 .JWG1 一 一 水 力 机 械 振 动 联 合 工作 组 

该 工作 组 是 ISO/IEC 联合 工作 组 ,工作 任务 是 将 ISO 
7919-5《 非 往复 式 机 械 的 机 械 振动 ”对 旋转 轴 的 测量 和 评 
定 规范 第 5 部 分 :液压 发 电厂 和 和 泵 站 机 组 》 和 ISO 10816-5 
《机 械 振动 ”用 非 旋 转 部 件 测量 法 评价 机 械 振动 第 5 部 
分 :水 力 发 电厂 和 和 泵 站 的 机 器 设备 》 合 并 。 标 准 的 第 一 稿 已 
于 2008 年 6 月 完成 ,会 议决 定 对 初始 结论 进行 检查 。 

我 国 参加 了 该 工作 组 。 为 了 做 好 相关 国际 标准 和 国内 
标准 的 研究 工作 ,全 国 水 轮机 标准 化 技术 委员 会 于 2008 年 
5 月 成 立 了 对 口 的 国内 工作 组 ,编号 为 TC175AWG2( 振 动 和 
脉动 测量 ) ,由 来 自 11 个 单位 的 14 位 专家 组 成 。 该 工作 组 
于 2008 年 8 月 在 哈尔滨 召开 了 第 一 次 工作 组 会 议 , 会 议 提 
出 以 下 建议 : 

(1) 工 作 组 成 员 一 致 认为 将 两 个 标准 (1SO 7919-5 和 
ISO 10816-5 ) 合 并 修订 为 一 个 标准 非常 必要 。 建 议 在 参加 
JWG] 国际 标准 起 草 的 同时 ,同步 合并 修订 相应 的 国家 标准 
( GB/T 6075. 5 和 GB/T 11348. 5) 。 

(2) 应 尽量 明确 规定 测 点 位 置 , 统 一 测量 方法 和 幅 值 取 
值 方法 。 建 议 振动 测 点 设置 2 个 ,内 侧 测量 轴承 座 , 外 测 测 
量 轴 承 支 架 ( 顶 盖 和 机 架 )。 

(3) 机 组 机 械 振动 评价 除 考虑 机 型 外 ,还 应 考虑 机 组 尺 
才 .运行 水 头等 特征 参数 ,以 及 轴瓦 间隙 等 安装 参数 。 
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(4) 标 准 应 以 稳定 运行 工 况 的 振动 参数 作为 评价 依据 ， 
过 渡 工 况 仅 作 参 考 。 

(5) 收 集 ,整理 和 分 析 各 类 型 机 组 振动 数据 是 修订 该 标 
准 的 重要 工作 内 容 。 会 议 进 行 了 分 工 , 并 按时 将 收集 到 的 
数据 报 给 国际 标准 工作 组 召集 人 。 该 工作 组 于 2009 年 9 月 
在 哈尔滨 召开 了 第 二 次 工作 组 会 议 ,对 国际 标准 初稿 进行 
了 讨论 ,提出 了 6 条 修改 意见 。 

2009 年 的 洛桑 年 会 上 ,我 国 代表 团 提出 的 “机 组 的 振动 
标准 应 根据 水 轮机 的 运行 工 况 进行 分 区 评价 ”建议 被 国际 
工作 组 接受 。 

二 、WG14 一 一 水 电站 自动 化 及 水 轮机 调 速 系统 工作 组 

由 于 该 工作 组 制定 标准 范围 的 扩大 ,工作 组 名 称 自 
2007 年 起 由 “水 轮机 调 速 系统 " 改 为 “水 电站 自动 化 及 水 轮 
机 调 速 系统 ”。 该 工作 组 正在 修订 的 标准 有 2 项 ,分 别 是 
TEC 61362 IEC 62270; 男 外 还 正 与 IEEE 水 电站 分 会 联合 修 
TJ IEEE 1249/IEC 62270 国际 标准 。 

我 国 报名 参加 了 该 工作 组 ,并 参加 了 2008 年 3 月 在 维 
也 纳 VA 一 TECH 公司 召开 的 工作 组 会 议 , 与 IEC/TC4 W14 
的 召集 人 一 起 代表 IEC/TC4/W14 参加 了 在 美国 匹兹堡 召 
开 的 2008 IEEE 电力 及 能 源 系 统 大 会 。 我 国 工 作 组 成 员 在 
该 次 工作 组 会 议 中 发 挥 了 重要 作用 ,得 到 了 工作 组 召集 人 
的 赞扬 。 

三 .WG18 一 一 比 尺 效应 工作 组 

该 工作 组 正在 对 2009 年 出 版 的 IEC 62097 中 的 部 分 错 
误 进 行 修订 。 我 国 代表 参加 了 该 工作 组 会 议 。 

\`WG25S 一 一 小 型 水 轮机 验收 试验 工作 组 

该 工作 组 制定 的 TEC 62006 小 型 水 轮机 验收 试验 已 进 
A CDV 阶段 ,即将 出 版 。 下 一 步 将 对 IEC 61116: 1992《 小 型 
水 电站 机 电 设 备 导 则 》 进 行 修订 。 

五 .WG29 一 一 水 轮机 泥 沙 麻 蚀 工作 组 

我 国 在 该 工作 组 中 担任 副 召 集 人 。 为 了 做 好 相关 工 
作 ,全 国 水 轮机 标准 化 技术 委员 会 于 2005 年 底 组 织 有 关 专 
Fm CS FF EREA 13 个 典型 电站 进行 了 实地 调研 ， 
为 国际 标准 的 编制 提供 了 第 一 手 材料 ,充分 显示 了 我 国 专 
家 在 国际 上 的 重要 作用 。 

六 、WG30 一 一 水 电站 设备 安装 工作 组 

该 工作 组 于 2007 年 成 立 ,日 本 任 召 集 人 ,成 员 有 省 大 利 





亚 .加 拿 大 ,中国 法国 ,德国 和 美国 ,已 编制 出 草案 大 纲 。 

该 次 年 会 上 ,代表 们 普遍 认为 水 能 是 环保 清洁 和 可 再 
生 、 可 大 规模 持续 利用 的 能 源 , 其 能 量 启 回 系 数 在 当前 所 有 
能 量 利用 装置 中 是 最 高 的 ,达到 170 ~ 280, 而 一 般 煤 电 为 
3.5 ~7, 风 电 为 18 ~34, 核 电 为 14 ~16, 太 阳 能 为 3 ~6。 代 表 
们 认为 应 大 力 开 发 抽水 蓄 能 电站 ,因为 它 是 大 规模 合理 利用 
其 他 清洁 能 源 , 如 风能 ,太阳 能 核能 ,海洋 潮汐 能 等 的 基础 。 

由 于 俄罗斯 萨 彦 舒 申 斯 克 电 站 发 生 了 毁灭 性 事故 ,该 
次 年 会 特别 提出 应 注意 机 组 的 安全 稳定 性 ,并 对 水 电机 组 
寿命 为 50 年 的 概念 提出 了 修正 意见 ,建议 对 机 组 的 运行 和 


标准 化 


维护 提出 要 求 , 同 时 对 电站 的 更 新 改造 提出 硬性 要 求 。 

代表 们 还 对 瑞士 利用 高 山 雪 水 进行 发 电 的 高 水 头 冲击 
式 水 轮 发 电机 组 电站 进行 了 技术 考察 。 这 种 电站 利用 了 通 
常 认 为 难以 利用 的 水 能 ,并 具备 了 一 定 的 蓄 能 调节 功能 。 
瑞士 专家 认为 ,这 种 利用 水 能 的 方式 虽然 比 常规 水 电 难 度 
大 ,造价 较 高 ,但 相对 核电 , 煤 忠 .风电 而 言 还 是 经 济 的 。 

年 会 对 我 国 水 电 取 得 的 辉煌 成 就 给 予 了 充分 肯定 。 
TEC/TC4 将 在 关注 中 国 .关注 印度 ,关注 亚洲 水 电 开发 的 同 
时 ,也 开始 关注 南美 洲 和 非洲 的 水 电 开 发 情况 。 

[供稿 单位 :全 国 水 轮机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 ] 


电力 变 压 怖 国际 标准 技术 发 展 动 回 


TEC 国际 电 工 委员 会 电力 变压器 技术 委员 会 ( 正 C/ 
TC14)2009 年 会 议 于 11 月 19 ~ 20 日 在 美国 华盛顿 召开 。 
参加 会 议 的 有 奥地利 .加拿大 .中 国 ,分 兰 法国、 德国 . 意 大 
利 . 日 本 .墨西哥 .向 兰 俄罗斯、 瑞典. 天国 .美国 及 IEC 
TC14 的 主席 .秘书 和 IEC 中 央 办 公 室 的 官员 共 42 名 代表 。 
中 国 代表 团 由 国务 院 三 峡 工 程 建 设 委员 会 办 公 室 李 秦 , 沈 
BAe As a8 OT Se Be SB the es . 章 忠 国 . 张 显 忠 ,西安 西 电 变压器 
有 限 责任 会 司 必 传 龙 . 汪 德 华 , 顺 特 电气 有 限 公司 刘 燕 , 特 
变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 孙 树 波 等 8 位 代表 组 成 。 

一 、 新 信息 通报 

会 以 确认 了 2008 年 巴西 圣保罗 会 议 纪 要 。 圣 保罗 会 议 
后 ,TC14 发 布 了 IEC 60076-12《 电 力 变压器 第 12 部 分 : 干 
式 变压器 负载 导 则 少 和 IEC 60076-14《 电 力 变 压 器 第 14 部 
分 :采用 高 温 绝 绿 材 料 的 液 浸 式 变 压 器 的 设计 和 应 用 光 2 个 
标准 ,TC14 的 成 员 已 达到 56 个 。IEC 新 成 立 了 TC114( 波 
浪 能 ,潮汐 及 其 他 水 流 能 量变 换 )、TC115( 直流 电压 高 于 
100kV 的 高 压 直 流 输电 ) ,TC116( 手 持 式 电动 工具 的 安全 )3 
个 新 技术 委员 会 。 为 减少 CDV 投票 后 的 编辑 性 错误 ,同意 
文件 在 CDV 循环 前 先 发 给 BSI 作 编 辑 性 检查 。IEC 中 央 办 
AZ Mr. Jacquemart 介绍 了 新 版 还 CAISO 导 则 第 1 部 分 (第 
7 版) 的 变化 。 代 表 就 CD 文件 的 循环 时 间 进 行 了 讨论 , 认 
为 CD 文件 的 循环 时 间 3 个 月 最 为 合适 ,除非 主席 秘书 或 
召集 人 决定 不 同 的 投票 时 间 ;代表 首 选 减少 CDV 的 时 间 ,但 
由 于 该 时 间 是 基于 与 欧盟 标准 平行 投票 文件 时 CENELEC 
的 内 部 要 求 ,法 国 代 表 建 议 与 CENELEC 接触 ,探讨 缩短 
CDV 投票 时 间 ,Mr Jacquemart 提议 该 请 求 通过 欧洲 国家 委 
员 会 提出 。 

二 ,工作 项 目 进展 

在 对 正 C 60076- 1 修订 时 ,工作 组 认为 应 将 IEEE 
C57. 142( 在 修订 , 待 批准 的 IEEE 草案 ,叙述 现象 和 降低 变 
压 器 开关 操作 引起 的 操作 暂 态 及 与 系统 的 相互 作用 导 则 ) 
作为 参考 文献 。 法 国 反 对 这 个 决定 ,但 大 多 数 代 表 先 成 。 


来 自 加 拿 大 的 Mr. Christoph Ploetner 提出 “环境 温度 ” 
这 个 词 是 否 还 应 继续 使 用 ,理由 是 可 能 产生 概念 混淆 ,建议 
使 用 外 部 冷却 介质 ”。 对 此 代表 认为 在 标准 中 应 使 用 相同 
的 词 , 另 一 种 方法 是 在 标准 中 规定 “环境 ”, 当 指明 为 温度 
时 ,同意 用 “外 部 冷却 介质 ”代替 “环境 "。 该 标准 的 CDV 的 
编辑 性 意见 定 于 2010 年 1 月 在 伦敦 讨论 ,FDPIS 文件 准备 在 
2010 年 10 月 完成 。 

TEC 60076-2¢ 电力 变压器 第 2 部 分 : 液 浸 式 变压器 的 
温 升 多 第 3 版 )CDYV 截止 日 期 为 2009 年 10 月 30 日 。MT6 
工作 组 下 次 会 议 计 划 于 2010 年 1 月 在 米兰 召开 ,FDIS 文件 
计划 在 2010 年 3 月 完成 。 

IEC 60076-3《4 电 力 变 压 器 ”第 3 部 分 :绝缘 水 平 . 绝 缘 
试验 和 外 绝缘 空气 间隙》( 第 3 AK). Mr. Christoph Ploetner 
建议 维护 组 考虑 采用 Un 作为 试验 水 平 的 基础 , 召集 人 
YukiyasuShrasaka 接受 了 这 个 建议 。 


TEC 60076-10《 电 力 变压器 第 10 部 分 : 声 级 测定 》( 第 2 


版 ) 。 召 集 人 建议 在 修订 该 部 分 的 同时 ,修订 IEC 60076- 10-1 
导 则 ,德国 不 同意 。 主 席 提 出 是 否 两 个 标准 应 同时 修订 ,法 
国 德国 瑞典 反对 ,但 英国 .美国 .分 兰 .意大利 .向 兰 、 奥 地 利 
赞成 ,致使 Mr. Jacquemart 的 提议 得 到 通过 , 即 对 TEC 60076- 
10-1 进行 修订 ,项目 组 长 定 为 Mr Christoph Ploetner。 

IEC 60076-16《 电 力 变 压 器 ”第 16 部 分 :风力 发 电机 用 
变压器 》( 第 1 版) 的 CDV 截止 日 期 为 2010 年 1 月 8 日。 

IEC/TR 60076-17《 电 力 变压器 ”第 17 部 分 :变压器 周 
围 电磁 场 评 估 》( 第 1 版 ) (Paul Jarman) 。 会 议 针 对 14/602/ 
DTR 上 的 特殊 意见 进行 了 讨论 ,主席 同意 将 接受 的 意见 反 
映 到 标准 草案 稿 中 ,并 在 2010 年 2 月 前 将 修订 的 草案 稿 发 
给 秘书 及 中 央 办 公 室 。 确 定 了 项 目 召 集 人 后 ,由 加 拿 大 国 
家 委员 会 建立 新 的 工作 计划 项 目 ,将 电磁 场 计算 包 括 进去 。 

IEC 60076-18《 电 器 变压器 ”第 18 部 分 :频率 响应 测 
量 》( 第 1 版 ) 已 通过 立项 , 现 召 集 人 为 Mr. Patrick Picher, 该 
标准 草案 征求 意见 的 截止 日 期 是 2010 年 2 月 19 日 。 

IEC 61378-1《 变 流 变 压 器 ”第 1 部 分 :工业 用 变 流 变 压 
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ae) (36 2 WR) CDV 截止 日 期 为 2009 年 10 月 9 日 ,FDIS 于 
2010 年 6 月 提交 。 

三 .完善 TC14 战略 计划 

TC14 的 战略 计划 正在 修改 完善 中 。 有 关 工 作 包 括 : 修 
改 TCi4 的 工作 程序 ;修改 标准 维护 复审 日 期 ;建议 修订 IEC 
60214-1《 分 接 开关 ”第 1 部 分 ;性 能 要 求 及 试验 方法 》 和 
TEC 60214-2《 分 接 开 关 第 2 部 分 :应 用 导 则 》, 德 国 的 Axel 
Kraemer 作为 召集 人 ;建议 修订 IEC 61378-2《 变 流 变 压 响 
第 2 部 分 :高 压 直流 输电 用 换 流 变 压 器 》 及 IEC 61378-3《 变 
流 变压器 ”第 3 部 分 :应 用 导 则 》, 瑞 典 的 Andera Lindroth 作 
为 召集 人 ;建议 修订 IEC 62032《 三 相 移 相 变 压 器 的 应 用 、 技 
术 参 数 及 试验 》, 这 是 双 标 识 标准 (IEC/ATEEE ) ,需要 遵守 
IEC-IEEE 的 有 关 协 定 (AC/24/2007) ,IEEE 正在 修订 该 标 
准 (PC57. 135) ;建议 开发 配 电 变压器 标准 ,正在 寻找 召集 
Ao IEC 60076-1 完成 后 ,CENELEC 的 开发 配 电 变 压 器 标准 
的 建议 将 被 重新 考虑 。 

四 探讨 TC14 的 商务 战略 计划 (SBP) 

主席 陈述 了 商务 战略 计划 草案 中 的 重点 ,这 些 内 容 需 
要 在 修订 前 作出 决定 。 意 大 利 国家 委员 会 对 IEC 60076-1 
AY CDV 提出 将 低压 变压器 包括 到 TC14 范围 的 建议 ,这 将 
从 技术 上 改变 TC14 的 适用 范围 。 中 国 同意 在 TC14 范围 及 
IEC 60076-1 中 包括 低压 变压器 。 改 变 技术 委员 会 的 工作 范 
围 必须 提交 TEC 标准 管理 局 (SMB ) ,为 让 各 国家 NC( 国 家 
委员 会 ) 能 够 讨论 这 一 建议 ,会 议 同 意 提 交 一 份 回 各 NC YG 
环 的 DC 文件 。 商 务 战 略 计 划 的 另 一 问题 是 着 手 能 效 标 准 
工作 ,这 个 工作 欧洲 CENELEC 正在 进行 ,会 议决 定 以 Mi- 
chel Sacotte 为 项 目 组 长 。 会 议 同 意 俄 罗斯 提出 的 建议 在 商 
务 战略 计划 中 增加 可 控 电 抗 器 ,并 请 俄罗斯 提交 该 项 目 建 
议 投 票 文件 ,以 形成 TEC 60076-6-1 标准 草案 ,将 可 调和 饱 
和 电抗 器 覆盖 进去 。 

会 议 还 同意 了 中 国 提出 的 在 SBP 中 加 入 核电 站 用 变 压 
器 的 要 求 ,建议 在 已 有 IEEE 标准 基础 上 启动 新 的 IEC 标准 
工作 。 

主席 还 就 IEC/SMB 提出 的 应 由 相关 TC 考虑 海上 变 电 
站 的 问题 提请 会 议 讨 论 ,认为 该 问题 与 TC14 有 关 , 但 当前 
TC14 没有 采取 行动 的 必要 。 

芬兰 建议 修订 IEC/TS 60076-14 成 为 标准 ,由 美国 的 
Rick Marek 作为 项 目 组 长 。 

五 有关 IEC 标准 双 标 识 的 问题 及 技术 联络 

Phil Hopkinson 介绍 了 IEEE C57. 15 D8. 3《 调 压 器 标准 


要 求 .名词 试验》 ,提出 了 双 标 识 标 准 或 修改 成 TEC 标准 的 
几 种 方法 ,美国 的 Craig Golopy 被 推荐 为 项 目 组 长 。 

会 议 讨论 和 确认 了 与 其 他 TC 的 联络 问题 ,并 决定 ; 继 
续 与 TC10 电工 用 液体 ,SC36A 绝缘 套 管 .TC42 高 电压 试验 
技术 、TC89 着 火 试验 ECZTC112 绝缘 材料 和 绝缘 系统 的 评 
定 .CIOGRE SC A2 .ISOZTC108《SC5 设备 的 状态 检测 及 诊 
Wr IEC/TC 115 直流 电压 为 1 000kV 及 以 下 的 高 压 直 流 
(HVDC) 输 电 ( 由 中 国 的 李 博 作为 联络 官 ) 保 持 联络 ,并 与 
IEEE 建立 D 类 联络 。 不 再 与 TC36 绝缘 子 、TC37 避雷 器、 
TC95 量度 继电器 及 保护 设备 .TC114 波浪 能 .潮汐 能 及 其 他 
水 流 能 量变 换 .TC96 小 型 变压器 .电抗 器 .电源 装置 及 类 似 
产品 联络 ,但 需 关 注 有 关 信 息 动 向 。 

六 、 有 关 欧 盟 标准 的 引入 

对 于 将 CLCAEN 50216- 9 ¢ Ht Hy Œ JE 4 K E pi HB iN 
件 第 9 部 分 ; 油 对 水 换 热 器 》 引 入 到 TC14 的 议题 ,主席 建 
议 应 该 引用 全 部 的 EN 50216 系列 或 一 个 也 不 采用 ,多 数 成 
员 支 持 采 用 。 

对 于 将 CLC/EN 50216 一 10《 电 力 变压器 及 电抗 器 峙 
件 第 10 部 分 ; 油 对 空气 换 热 器 》 引 入 到 TC14 的 议题 ,建议 
应 该 引用 全 部 的 EN 50216 系列 或 一 个 也 不 采用 。 

对 于 将 CLC/EN 50462¢ 确定 变压器 及 电抗 器 损耗 测量 
时 的 不 确定 性 》 引 入 到 TC14 的 议题 ,捷克 标准 协会 会 前 提 
交 了 “同意 引入 报告 ” ,会议 同 意 ,并 建议 意大利 的 Antonio 
Bossi 为 项 目 组 组 长 ,将 其 简化 并 转化 为 IEC 的 技术 规 
范 TS。 

德国 建议 与 IEC/TC 10 建立 联合 工作 组 ,修订 IEC 
61181《 矿 物 油 浸渍 设备 一 电气 设备 工厂 试验 溶解 气体 分 析 
(DGA) 应用》 及 TEC 6007 六 电力 变压器 第 2 部 分 : 液 浸 式 
变压器 温 升 >。 会 议 同 意 邀 请 TC10 修订 TEC 61181 ,由 美国 
Tom Prevost 担任 项 目 工作 组 组 长 。 

参加 会 议 可 以 看 到 :美国 通过 推进 IEEE 标准 引 人 IEC 
标准 以 及 承担 具体 项 目 召 集 人 ,积极 深度 参与 下 C。 欧 洲 利 
用 CENELEC 与 欧盟 标准 平行 投票 文件 时 的 协定 ,加 快 推进 
与 IEC 标准 双 编 ,引入 更 多 的 新 标准 成 为 IEC 标准 。 我 国 
也 在 积极 跟 进 IEC 领域 的 标准 活动 ,并 重点 与 我 国 装备 制 
造 业 的 重点 领域 结合 ,如 出 任 TC14 与 TC 115 直流 电压 为 
1 000kV 及 以 下 的 高 压 直流 (HYDC) 输 电 的 技术 联络 员 , 提 
出 在 TC14 的 战略 商业 计划 中 增加 核电 站 用 变压器 。 下 一 
步 应 在 承担 具体 项 目 召 集 人 或 技术 提案 方面 有 所 突破 。 

【 撰 稿 人 :沈阳 变压器 研究 院 张 显 忠 、. 章 患 国 ] 


互感 希 国 际 标准 技术 发 展 动 问 


国际 电工 委员 会 互感 器 技术 委员 会 (还 C/YC38 ) 2009 
年 会 议 于 11 月 5 ~6 日 在 西班牙 的 马德里 召开 ,参加 会 议 的 
AKG RAR MAR SK PR ew .德国 .日 
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AS te RF AAT mA Site SR RAH 15 个 国 
家 的 35 位 代表 。 中 国 国 家 委员 会 派出 了 沈阳 变压器 研究 
院 的 陈 奎 . 田 文章 和 东北 电力 科学 研究 院 的 张 军 阳 参加 了 


会 议 。 

会 议 由 TC38 主席 Mr. Pascal Tantin 主持 ,来 自 AENOR 
(IEC 标准 管理 局 SMB 成 员 ) 的 Mr Pabol Corrons 欢迎 各 国 
代表 参加 会 议 。TC38 秘书 代表 IEC 中 央 办 公 室 技术 官员 就 
有 关 使 用 Collaboration Tools 中 遇 到 的 问题 进行 了 说 明 。 

CAG, MT30, WG32, WG33, WG34,. WG35,. WG37, 
AHG38 .MT39 .MT40 .AHG41 的 召集 人 或 代表 分 别 报告 了 各 
自 组 织 或 工作 组 的 工作 。 会 议 还 就 与 其 他 TC 和 组 织 的 联 
系 .新 工作 项 目 建 议 .TC38 今后 的 工作 范围 .未 来 工作 战略 
政策 程序 等 进行 了 广泛 讨论 。 其 中 ,MT40 的 工作 受到 广泛 

MT40 标准 维护 组 阑 述 了 将 IEC 60044-6《 保 护 用 电流 
互感 器 暂 态 特性 的 技术 要 求 》 并 人 IEC 61869-2¢ 互感 器 
第 2 部 分 :电流 互感 器 的 特殊 要 求 》 的 技术 思路 。 新 标准 的 
主要 变化 有 :取消 TPS 级 ,并 人 PX 级 ;给 出 标准 化 的 定义 和 
名 牌 标志 ;增加 了 均匀 误差 限 值 定义 ;修改 TPX、TPY TPZ 
的 定义 ;结构 系数 了 . 应 该 用 磁 通 比 代替 电压 比 ;数学 导出 公 
式 将 归 人 应 用 导 则 ;为 满足 现代 技术 要 求 ,tal 规定 值 将 很 
小 ;明确 试验 方法 及 其 设备 ,使 该 标准 在 没有 导 则 的 前 提 下 
也 可 以 使 用 。 

AHG38 特别 工作 组 主要 工作 是 解决 变电站 中 的 铁 磁 谐 
振 问题 。 会 议决 定 取 消 AHG38 ,成 立新 的 工作 组 ,研究 与 电 


标准 化 


磁 式 电压 互感 器 相关 的 非 线性 系统 的 振荡 。 提 出 描述 振荡 
现象 的 技术 报告 ,给 出 可 能 的 试验 调查 和 减 振 方 法 的 导 则 。 

AHG41 特别 工作 组 主要 研究 如 何 将 现 有 电流 互感 器 和 
新 技术 电流 互感 器 用 于 测量 和 评估 电能 质量 参数 方面 。 电 
能 质量 参数 包括 电源 频率 、 电 源 电压 和 电流 的 幅 值 .脉动 、 
电源 电压 的 下 降 和 上 逢 .电源 电压 中 断 、 暂 态 电压 .电源 电 
压 不 平衡 .电流 和 电压 谐 波 及 内 在 谐 波 .电源 电压 总 线 信号 
传输 和 快速 电压 改变 。 

随 着 技术 的 发 展 和 兼容 ,TC38 与 IEC 其 他 技术 委员 会 
的 联系 沟通 也 在 扩展 , 现 已 建立 联系 的 TC 有 TC10 .SC17C、 
TC57 .SC77A „BIPM ,CIGRE .OIML ,下 一 步 将 与 TC13 .TC33 、 
TC95 .TC85 .TC115 建立 新 的 联系 。 

TC38 已 在 新 的 工作 领域 开展 标准 研究 制定 ,新 的 工作 
项 目 建议 有 故障 探测 .互感 器 数学 模型 .直流 互感 器 等 。 技 
术 的 扩展 使 TC38 的 技术 范围 成 为 该 次 会 议 讨 论 的 重点 ,其 
范围 将 更 广泛 ,用 于 AC 和 /或 DC 测量 .保护 或 电能 质量 测 
量 的 传感器 装置 .信号 处 理 装置 .数据 转换 装置 及 模拟 或 数 
字 接 口 ,包括 技术 要 求 . 试 验方 法. 安全, 可靠 性 ,环境 和 模 
型 化 。 

中 国 将 继续 积极 参加 还 C/TC38 活动 ,通过 产品 应 用 的 
实际 经 验 ,积极 发 表 相关 的 技术 意见 。 

【 扎 稿 人 :沈阳 变压器 研究 院 股 份 有 限 公 司 田 文 草 j 


IEC 全 球 相关 性 及 市 场 相关 性 政策 简 析 


IEC/SMB 于 2008 年 9 月 发 布 了 2008 ~ 2011 年 IEC/ 
SMB 标准 化 战略 的 实施 方案 ,明确 了 区 分 IEC 标准 全 球 相 
关 性 和 市 场 相关 性 的 思路 ,并 提出 5 项 实施 方案 : 

(1) 实 施 [EC 全 球 相关 性 政策 ,并 监督 其 实施 进展 。 由 
IEC 中 央 办 公 室 问 TC/SC 发 布 全 球 相关 性 政策 ,并 为 TC 
SC 组 织 培训 指导 。 

(2) 制 订 市 场 相 关 性 准则 ,对 标准 影响 做 出 分 析 。 由 
TEC/SMB 指派 任务 组 制订 有 关 建 议 。 

(3) 评 估 TC/SC 战略 政策 声明 和 所 有 工作 项 目 。 根 据 
IEC/SMB/ahG24 提出 的 战略 业务 方案 (SBP) 格 式 , 由 IEC 
中 央 办 公 室 为 TC/SC 组 织 培训 指导 。 

(4) 保 证 TEC 标准 的 实际 用 途 及 其 市 场 渗 透 能 力 。 由 
IEC 中 央 办 公 室 发 布 EC" 最 畅销 标准 ”, 并 与 IEC 销售 顾问 
组 协调 ,定期 提供 标准 销售 统计 数据 。 

(5) 保 证 TC/SC 主席 掌握 市 场 相关 性 的 概念 。 等 IEC 
SMB 市 场 相关 性 任务 组 制订 有 关 建 议 后 再 采取 后 续 行 动 。 

上 述 前 两 项 实施 方案 都 直接 针对 标准 制订 过 程 ,特别 
是 制订 TEC 市 场 相 关 性 准则 的 工作 ,是 对 TEC 现行 标准 化 
工作 规则 的 调整 ,可 能 对 我 国 提出 国际 标准 提案 产生 重大 
影响 。 


一 、 全 球 相关 性 

IEC/SMB 于 2008 年 6 月 正式 发 布 IEC 全 球 相 关 性 政 
策 。 该 政策 由 美国 主导 提出 ,主要 内 容 为 :依据 WIO/TRT 
(世界 贸易 组 织 /技术 性 贸易 壁垒 ) 协 定 ,IEC 应 保证 其 制 
订 . 采 用 及 发 布 国际 标准 的 全 球 相 关 性 ;全 球 相 关 性 意味 着 
国际 标准 应 可 以 在 相关 产业 和 全 球 利益 相关 方 中 尽 量 广 泛 
地 实施 ;在 某 些 情况 下 ,如 受到 地 区 基础 设施 .气候 条 件 .或 
是 法 律 法 规 等 方面 的 影响 ,各 地 区 的 标准 要 求 会 不 一 样 , 因 
此 可 以 允许 在 国际 标准 中 以 多 种 形式 加 入 基础 设施 、 气 候 
条 件 和 法 律 法 规 方面 的 差异 要 求 。 该 政策 是 在 标准 基础 差 
异 要 求 研究 项 目 成 果 的 基础 上 制订 发 布 的 。 机 械 工业 北 
京 电 工 技 术 经 济 研究 所 曾 于 2005 年 开展 过 相关 的 跟踪 研 
究 ,认为 该 政策 中 提出 的 基础 设施 应 只 限于 电压 .电流 . 频 
率 和 接地 系统 ,在 标准 中 的 表现 形式 不 宜 直接 写 人 标准 正 
文 内容 , 应 尽量 单独 编写 存在 差异 要 求 的 国际 标准 ,以 避免 
在 国际 标准 中 出 现 不 一 致 的 技术 要 求 , 破 坏 国际 标准 的 权 
威 性 , 带 来 不 必要 的 贸易 障碍 。 

从 近年 来 的 国际 标准 化 工作 来 看 ,IEC/TC 23( 电 器 附 
件 ) 较 为 明显 地 体现 了 全 球 各 区 域 标准 化 差异 。 电 厚 附 件 
国际 标准 化 一 直 是 IEC 全 球 相 关 性 政策 的 重点 指向 之 一 ， 
也 是 欧美 标准 化 争夺 国际 地 位 的 焦点 之 一 。 电 器 附件 标准 
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中 的 技术 要 求 差异 主要 涉及 电压 .电流 .频率 和 接地 系统 ， 
欧洲 市 场 和 北美 市 场 的 技术 差异 较 大 。 由 于 正 CZTC23 秘 
书 处 均 为 欧洲 国家 承担 ,而 欧洲 国家 对 北美 市 场 电 器 附件 
的 技术 要 求 存 在 不 理解 和 不 认可 的 情况 ,北美 市 场 技 术 要 
求 无 法 在 国际 标准 中 确立 。 为 此 ,美国 国家 委员 会 于 2009 
年 .10 月 向 IEC/SMB 提出 IEC/TC23 未 能 考虑 北美 市 场 要 求 
的 问题 。 尽 管 IEC/SMB 原则 上 支持 考虑 北美 市 场 的 技术 要 
求 , 但 依据 IEC 工作 规则 仍 要 返回 到 IEC/TC23 技术 委员 会 
进行 分 析 研 究 ,再 对 国际 标准 做 出 相应 调整 。 我 国电 器 附 
件 行业 原则 上 支持 在 国际 标准 中 考虑 北美 市 场 技术 要 求 ， 
同时 还 主张 分 别 在 独立 标准 中 加 入 差异 要 求 的 做 法 ,以 避 
免 破坏 国际 标准 的 一 致 性 。 

TEC 全 球 相关 性 政策 体现 的 是 “求同存异 ”的 理念 。 制 
定 国际 标准 的 目的 是 通过 标准 化 过 程 促进 技术 共识 ,便于 
国际 贸易 。 在 IEC 全 球 相关 性 政策 的 实施 过 程 中 , 出现 较 
为 明显 的 问题 就 在 于 有 关 专 家 对 非 所 在 区 域 技术 要 求 的 认 
知 有 限 ,因此 如 何 使 这 些 专家 理解 技术 差异 ,承认 技术 差异 
是 实施 IEC 全 球 相 关 性 的 难点 。 

二 ,市场 相关 性 

ISO/IEC 联合 导 则 维护 组 (以 下 简称 为 JDMT) 在 2008 
年 2 月 的 IEC/SMB 会 议 上 提交 报告 ,认为 ISO/IEC 导 则 附 
F C“ 标 准 提 案 立 项 的 理由 ”已 不 适应 市 场 需求 ,需要 由 
IEC/SMB 和 ISO/TMB 成 立 联合 任务 组 (以 下 简称 为 JDMT/ 
TF) 讨 论 解决 方案 。JDMTZTFE 的 成 员 由 IEC/SMB 成 员 Re- 
ne Nielsen( 丹麦 )、Michael Graham( 英国 ) 以 及 ISO/TMB 的 
Ernst Peter Ziethen ( 德国) 和 Geoff Visser( 南非 ) 组 成 。JD- 
MT/TF 修改 有 关 国 际 标准 提案 立项 理由 的 导 则 规定 ,可 能 
会 对 我 国 实施 国际 标准 突破 造成 一 定 影响 。 

市 场 相 关 性 建议 主要 包括 开展 新 工作 的 理由 ,ISO TEC 
中 央 办 公 室 和 TC/SC 秘书 处 处 理 提案 的 要 求 ,IEC 国家 委 
REM ISO 成 员 机 构 投 票 ,批准 提案 的 准则 等 4 部 分 内 容 。 

第 一 部 分 主要 提出 了 对 原 有 新 工作 项 目 提案 中 的 提案 
理由 做 出 更 加 具体 的 规定 ,特别 是 加 入 技术 效益 ,经 济 效 
益 ,社会 效益 和 环境 效益 的 声明 。 从 实际 提案 方 的 角度 看 ， 
按照 这 些 要 求 执行 存在 较 大 难度 ,填写 信息 要 花费 大 量 的 
时 间 和 和 精力。 首先 ,新 兴 技 术 尚 未 市 场 化 以 前 ,很 难 衡量 长 
期 效益 和 今后 对 市 场 的 影响 。 如 IEC/TC105 (燃料 电池 技 
术 ) 所 负责 的 技术 领域 就 属于 未 得 到 全 面市 场 化 的 技术 ,但 
考虑 到 燃料 电池 技术 在 汽车 ,通信 设备 等 专业 领域 已 取得 
的 应 用 成 果 , 各 国 对 燃料 电池 技术 开展 标准 化 工作 都 抱 以 
积极 的 态度 。 类 似 的 情况 还 有 TEC/TC113 (电工 电子 产品 
的 纳米 标准 化 ) 。 第 二 ,基础 横向 技术 领域 很 难 从 技术 效 
益 .经 济 效益 和 环境 效益 的 角度 做 出 衡量 。 如 IEC/TC1 (Ñ 
语 ) . 正 CZTC3( 信息 结构 .文件 和 图 形 符 号 ) 和 TEC/TC25 ( Œ 
和 单位 ) 负责 的 技术 领域 都 属于 公益 人 性 领域 ,很 难 像 产 品 领 
域 那样 说 明 产 品 各 方面 的 效益 。 第 三 ,很 难 对 全 球 各 国 利 
益 相 关 方 的 数量 .产品 占 市 场 份额 等 数据 做 出 统计 。 而 现 
有 的 TEC 标准 提案 投票 程序 使 各 国都 有 机 会 对 本 国 市 场 的 
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规模 等 数据 进行 评估 ,进而 根据 本 国 利益 对 提案 做 出 投票 。 

第 二 部 分 主要 是 要 求 ISO IEC 技术 委员 会 主席 ,秘书 
处 依据 第 一 部 分 中 的 要 求 对 提案 进行 初审 ,如 果 信 息 提供 
不 全 , 则 应 退回 给 提案 方 。 这 种 规定 可 能 会 造成 主席 和 秘 
书 处 利用 初审 标准 的 机 会 以 提案 填写 信息 不 全 面 为 理由 将 
提案 直接 退回 提案 方 。 

第 三 部 分 在 TEC/ISO 成 员 国 对 标准 提案 投票 的 过 程 中 
新 增加 征求 意见 范围 的 规定 。 如 果 国 际 标准 提案 征求 意见 
只 针对 产业 部 门 , 则 较 难 统计 出 量化 结果 ;并 且 , 各 国产 业 
份额 大 小 不 同 ,可 能 出 现 A 国 和 B 国 均 征 求 了 十 多 家 企业 
的 意见 ,但 A 国 比 B 国企 业 所 占 的 全 球 市 场 份额 要 大 许多 。 
新 增加 的 规定 也 存在 难以 操作 的 问题 。 

第 四 部 分 规定 了 提案 在 得 到 规定 的 赞成 票数 后 才能 被 
技术 委员 会 批准 通过 ,但 如 果 掌 握 技 术 的 国家 较 少 , 则 可 以 
向 高 层 管理 机 构 提出 批准 提案 的 申请 。 这 条 规定 具有 一 定 
实际 意义 。 例 如 正 CZTC93( 设 计 自 动 化 ) ,由 于 欧洲 设计 自 
动 化 产业 主要 外 包 给 美国 和 亚洲 ,因此 目前 积极 参与 IEC/ 
TC93 的 了 成员 国 只 有 美国 .中 国 . 日 本 和 韩国 。 另 一 方面 ， 
将 新 标准 提案 由 简单 多 数 改 为 2/3 ,与 新 技术 领域 的 投票 批 
准 准 则 一 致 ,将 使 各 国 提案 的 批准 通过 率 受 到 较 大 影响 。 

总 体 来 讲 ,IEC 市 场 相关 性 准则 虽然 出 发 点 正确 ,但 落 
实 到 可 操作 ,可 实施 的 标准 化 工作 规定 上 却 存 在 很 大 难度 。 
如 果 依 照 市 场 相关 性 提案 的 规定 执行 , 可 能 会 为 TEC 技术 
委员 会 带 来 许多 不 必要 的 行政 负担 。 

IEC 中 央 办 公 室 于 2009 年 10 月 开展 市 场 相关 性 建议 
试行 活动 ,指导 和 培训 有 关 技术 委员 会 的 官员 、 中 央 办 公 室 
技术 负责 人 、 新 工作 项 目的 提案 人 ,提案 人 在 填写 新 工作 领 
域 或 新 工作 项 目 提案 表格 的 同时 填写 “市 场 相 关 性 说 明 ” 文 
件 ,一 并 提交 。 受 邀 参 加 市 场 相关 性 建议 试行 活动 的 TC/ 
SC 见 表 1 。 


R1 受 邀 参加 市 场 相关 性 建议 试行 活动 的 TC/SC 





















电能 管理 , 计 赏 和 负载 控制 


15 | 固体 电气 绝缘 材料 美国 
17B | 低压 开关 和 控制 设备 法 国 
34A | 电灯 英国 
47 | 半导体 韩国 
48B | 电子 设备 联接 器 美国 
55 绕组 线 美国 
57 电力 系统 管理 和 相关 信息 交换 法 国 
65C | 工业 过 程 测量 ,控制 和 自动 化 网 络 法 国 
86B | 光纤 互联 器 件 和 无 源 部 件 日 本 
91 电子 组 装 技术 日 本 
100 | 音 视 频 和 多 媒体 系统 和 设备 日 本 
111 | 电气 电子 产品 与 系统 的 环境 标准 化 意大利 
113 ; 电气 电子 产品 与 系统 的 纳米 标准 化 德国 


100kV 以 上 高 压 直 流 输 电 


SC86B 秘书 处 以 新 兴 技 术 很 难看 出 经 济 效益 .工作 组 
专家 可 以 争取 工作 组 成 员 共 识 为 理由 拒绝 参与 。 截 至 2009 
年 12 月 ,参加 试行 活动 的 TC/SC 共 提 出 26 项 新 工作 项 目 
提案 ,只 有 11 项 附带 提交 了 市 场 相关 性 说 明文 件 。 市 场 相 
关 性 建议 的 试行 活动 未 能 取得 预期 效果 。 

三 、 结 论 

全 球 相 关 性 和 市 场 相 关 性 存在 本 质 差异 。 全 球 相 关 性 
主要 涉及 地 区 标准 要 求 差 异 的 问题 ,我 国 在 执行 全 球 相 关 
性 政策 时 采取 具体 情况 具体 分 析 、. 避免 破 坏 国际 标准 一 致 
性 的 原则 。 市 场 相关 性 建议 则 主要 涉及 新 标准 工作 提案 的 
整个 处 理 过 程 ,对 我 国 提出 国际 标准 提案 影响 较 大 ,需要 进 


标准 化 





一 步 谨 慎 跟 踪 , 争 取 使 其 影响 最 小 化 。 

市 场 相关 性 引发 对 新 项 目 提案 核心 要 求 的 变化 。 从 当 
前 情况 看 ,市 场 相关 性 建议 不 只 对 我 国 提出 国际 标准 提案 ， 
也 对 正 C 秘书 处 处 理 国际 标准 提案 带 来 诸多 不 必要 的 行政 
负担 。 

建议 有 关 主 管 部 门 在 发 布 国际 标准 化 通报 、 组 织 国 际 
标准 化 培训 等 工作 中 ,定期 加 入 新 版 ISO/IEC 导 则 的 培训 
内 容 , 重 点 向 有 关 工 作 人 员 通 报导 则 中 的 修订 内 容 , 提高 我 
国 参与 国际 标准 化 工作 的 效率 。 

【 撰 稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 张 亮 ] 


转变 观念 ”锐意 进取 开创 国际 标准 化 工作 的 新 局 面 


从 2002 年 开始 , TCS 一 直 处 于 暂停 状态 。 这 期 间 正 是 
汽轮机 技术 飞速 发 展 的 阶段 ,机 组 参数 不 断 提高 ( 现 投 运 机 
组 参数 已 达到 23MPa/600Y ) ,单机 容量 也 不 断 增加 (火电 
已 达到 1 000MW 以 上 ,核电 也 接近 1 300MW ) 。 大 量 了 等 级 
的 燃气 机 组 和 风电 机 组 投入 商业 运行 。TC5 已 颁布 的 标准 
无 法 满足 汽轮机 行业 的 发 展 需要 。 

一 .IEC/TCS 年 会 的 主要 内 容 

2010 年 6 月 8~11 日 ,在 瑞士 Fehraltor 电工 委员 会 总 
部 召开 了 IEC/TCS 重新 启动 之 后 的 第 一 次 年 会 ,包括 IEC 
总 部 官员 .瑞士 电工 和 8 个 成 员 国 的 30 多 位 代表 参加 。 美 
国 和 法 国 作为 观察 员 的 身份 参与 ,并 表示 将 积极 参与 TC5 
的 各 项 活动 ,并 尽快 申请 加 入 TC5 ,表明 他 们 对 该 次 会 议 的 
内 容 也 产生 了 极 大 的 兴趣 。 

欧洲 ,美国 .日 本 对 于 标准 极为 重视 ,派出 的 代表 均 来 
自 各 大 知名 企业 (美国 GE ,德国 Simens, -t ABB ,法 国 Al- 
stom, 日 本 的 三 萎 东芝, 日立 等 )。 各 参 会 代表 积极 争取 成 
为 召集 人 ,负责 相关 标准 的 修订 工作 ,并 就 关键 问题 激烈 讨 
论 ,以 维护 各 自 的 利益 。 参 与 标准 的 制定 (尤其 是 国际 标准 
的 制定 ) 已 成 为 各 跨国 企业 发 展 战略 的 重要 组 成 部 分 。 

欧洲 已 成 立 了 EUTurbine( 欧洲 燃气 和 蒸汽 轮机 制造 商 
}<2— H Alstom, GE Energy , Siemens , Ansaldo Energia, Man, 
Skoda, Dresser- Rand , Rolls- Royce, Solar Turbines 组 成 ) ,说 明 
在 多 年 的 竞争 之 后 ,各 大 型 跨国 企业 也 急需 一 个 可 以 进行 
技术 开发 ,资源 共享 .相互 协调 和 沟通 的 平台 。 

会 议决 定 成 立 第 11 工作 组 ,由 德国 作为 召集 人 ,日 本 
为 副 召 集 人 ,成 员 国 各 派 一 名 代表 ,对 IEC 汽轮机 标准 提出 
修订 意见 , 报 IEC/TC5 讨论 。 

在 该 次 会 议 中 , 哈 尔 演 汽 轮机 三 有 限 责 任 公司 张 秋 鸿 
作为 现任 IEC/TCS 主席 提出 了 工作 设想 : 

(1) 鉴 于 市 场 需求 和 汽轮机 技术 的 发 展 ,与 TCS 秘书 处 
共同 研究 TEC/TCS 国际 标准 的 技术 水 平 ,结合 国际 汽轮机 
技术 发 展 状况 修订 TCS 战略 政策 声明 ,提出 TCS 国际 标准 


化 的 发 展 方向 。 

(2) 鉴 于 TCS 中 多 项 现行 国际 标准 需要 修订 的 日 期 
(Maintenance Result Date) 均 为 2008 年 ,组 织 各 国 专家 对 现 
行 TEC/TCS 国际 标准 进行 评估 ,对 部 分 标准 进行 适时 修订 。 

(3) 完 善 TCS 国际 标准 体系 。 制 定 .修订 基础 和 通用 标 
准 ;制定 各 个 技术 领域 的 标准 ,如 大 型 空冷 技术 .联合 循环 
余热 利用 技术 、 超 超 / 超 临界 汽轮机 技术 ,核电 汽轮机 技术 。 

(4) 积 极 组 织 中国 的 企业 承办 汽轮机 标准 化 研讨 会 , 争 
取 每 年 组 织 召 开 一 次 年 会 ,激活 技术 委员 会 的 活动 ,中 国 主 
动 承担 其 中 一 次 年 会 。 不 定时 召开 汽轮机 技术 国际 研讨 
会 ,为 各 国 专 家 提供 技术 交流 机 会 。 

二 、 体 会 和 建议 

我 国 在 参与 国际 标准 制 ( 修 ) 定 方面 , 相 比 西方 发 达 国 
家 还 处 于 滞后 阶段 。 我 国电 器 工业 的 技术 水 平和 发 达 国家 
还 有 一 定 的 差距 , 主要 表现 在 : 既 懂 技术 又 懂 语言 ,又 掌握 
标准 化 知识 的 专业 复合 型 人 才 严 重 短缺 ;我 国企 业 在 参与 
国际 标准 制 ( 修 ) 定 工作 和 国际 标准 化 活动 方面 缺乏 主动 性 
和 积极 性 ;对 国际 标准 的 "游戏 规则 ”不 完全 熟悉 ,对 会 议 仅 
题 的 掌控 能 力 不 足 。 因 此 ,很 难 把 对 我 国有 利 的 内 容 写 进 
国际 标准 里 面 去 ,长 期 下 去 将 造成 制造 成 本 的 增加 ,不 利于 
行业 的 健康 发 展 。 为 此 ,提出 6 点 建议 : 

(1) 建 议 国 家 标准 化 管理 委员 会 和 中 国电 咒 工 业 协 会 
继续 加 大 投入 力度 ,加 强人 才 培 养 ,鼓励 更 多 的 专业 人 士 参 
与 国际 行业 标准 化 工作 ,积极 争取 我 国企 业 的 标准 话语 权 。 

(2) 鼓励 我 国企 业 积极 参与 国际 标准 化 活动 ,特别 是 与 
我 国产 业 发 展 关系 密切 领域 的 标准 制定 工作 ;鼓励 并 文 持 
我 国 的 企业 加 大 技术 创新 力度 ,为 实质 性 参与 国际 标准 制 
定做 好 技术 储备 ;鼓励 ,支持 .引导 并 积极 组 织 标准 工作 组 
在 做 好 国家 标准 和 行业 标准 制定 的 同时 ,主动 .实质 性 地 介 
人 国际 标准 的 制定 。 

(3) 充 分 发 挥 我 国企 业 综合 实力 快速 发 展 的 优势 条 件 ， 
积极 组 织 本 行业 的 国际 会 议 ,促进 国际 标准 化 工作 在 我 国 
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的 发 展 。 如 果 条 件 成 熟 ,我 国企 业 也 可 以 牵头 建立 国际 标 
准 化 论坛 。 

《4) 在 国内 组 织 开 展 大 型 空冷 汽轮机 CB) 临界 汽 轮 
机 核电 汽轮机 相关 标准 的 研究 制订 , 待 标准 成 熟 后 ,可 以 
将 国内 的 优势 产品 和 领先 技术 (如 空冷 ) 标 准 体现 到 相关 国 
际 标准 中 。 

(5) 与 国外 公司 合作 制定 ,修订 1~2 项 IEC 汽轮机 国 
际 标准 ,如 IEC 600045-1《 汽 轮机 规范 》 的 修订 工作 。 在 我 


国 开展 汽轮机 国际 标准 体系 与 国内 汽轮机 标准 体系 的 对 比 
研究 ,制定 出 具有 国际 水 平 的 汽轮机 专业 标准 ,并 争取 成 为 
国际 标准 。 

(6) 继 续 努 力争 取 更 多 承担 技术 委员 会 主席 或 秘书 处 
职位 的 机 会 。 同 时 ,要 积极 学 习 了 解 国际 标准 化 会 议 的 流 
程 以 及 议题 形成 的 过 程 ,争取 更 多 实质 性 参与 国际 标准 制 
定 的 机 会 。 

【 撰 稿 人 :哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公 司 张 秋 鸿 ] 





+800kKV 直流 输电 用 主 设备 技术 标准 体系 的 考虑 


特 高 压 输电 具有 远 距 离 .大 容量 . 低 损 耗 的 优势 ,是 实 
现 我 国 能 源 资 源 优化 配置 的 有 效 途 径 , 能 够 取得 良好 的 社 
会 经 济 综合 效益 。 发 展 特 高 压 电 网 可 推动 我 国电 力 技术 创 
新 和 电工 装备 制造 业 的 技术 升级 。“ 十 一 五 ”期 间 , 我 国 动 
工 建设 世界 首 条 特 高 压 直 流 输电 工程 云南 一 广东 工程 ,并 
陆续 开工 建设 了 同 家 坝 一 上 海 工程 等 。 为 满足 我 国 特 高 压 
直流 输电 工程 的 需要 ,在 “十 一 五 "国家 科技 支撑 计划 重大 
项 目 一 一 特 高 压 输 变 电 系 统 开发 与 示范 课题 中 安排 了 特 高 
压 直 流 输电 标准 体系 研究 和 标准 制定 。 

一 ,标准 体系 的 建立 原则 

站 先 , 特 高 压 直 流 输电 标准 体系 不 仅 能 满足 我 
+800kV 特 高 压 直 流 输电 工程 的 需要 ,还 要 对 未 来 我 国 建设 
的 多 条 特 高 压 直 流 线 路 .设备 制造 企业 .研发 部 门 以 及 检测 
等 多 方面 具有 指导 作用 。 

其 次 , 特 高 压 直 流 输电 标准 体系 要 充分 反映 我 国 特 高 压 直 
流 输 电 用 设备 的 研究 成 果 。 国 际 上 还 没有 建立 完整 的 直流 输 
电 标 准 体 系 ,第 一 批 +800kV 特 高 压 直流 工程 将 在 我 国 建成 ,与 
特 高 压 直流 输电 相关 的 研究 工作 也 已 在 我 国 全 面 展 开 。 我 国 
有 实力 建立 拥有 自主 知识 产权 的 特 高 压 直 流标 准 体系 。 

第 三 , 特 高 压 直 流 输电 用 设备 标准 体系 是 开放 性 的 , 通 
用 要 求 检测 方法 等 尽 可 能 采用 或 者 部 分 采用 国际 标准 ,已 
制定 的 直流 设备 标准 如 可 借鉴 , 尽 可 能 引用 相关 内 容 。 

第 四 ,在 国家 建设 + 800kV 输电 线路 时 突显 标准 的 作 
用 。 经 过 在 示范 工程 的 运行 验证 ,标准 不 断 完善 后 ,纳入 高 
压 直流 标准 体系 中 。 

二 标准 体系 的 结构 

1. 体系 结构 

特 高 压 直 流 输电 标准 体系 采用 层次 性 结构 ,高 层次 的 
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标准 反映 的 是 通用 性 .共性 和 基础 性 ,下 面 层 次 的 标准 则 反 
映 对 象 的 具体 性 和 个 性 。 针 对 研究 对 象 ,该 体系 分 为 基础 
标准 方法 标准 和 产品 标准 3 个 层次 。 

第 一 层次 的 基础 标准 ,包括 术语 . 特 高 压 直 流 输电 系统 
性 能 、 系 统 损耗 . 换 流 站 噪声 4 个 方面 的 标准 。 

第 二 层次 由 试验 标准 .设计 导 则 .设备 成 套 导 则 、 可 靠 
性 环境 要 求 以 及 设备 交接 共 6 个 方面 的 标准 构成 。 

第 三 层次 全 部 为 主 设备 标准 ,包括 换 流 变压器 、 平 波 电 
iE BHA GAS BER SS aS .滤波 器 .控制 
与 保护 直流 断路 器 直流 测量 等 十 余 个 方面 ,由 南方 电网 
技术 研究 中 心 牵头 承担 的 “十 一 五 ”国家 科技 支撑 计划 重大 
项 目 一 一 特 高 压 输 变 电 系 统 开发 与 示范 课题 22“ + 800kV 直 
流 输电 系统 设计 规范 研究 "中 研究 制定 的 主 设备 国家 标准 
研制 项 目 都 在 这 个 层面 中 。 这 是 特 高 压 直流 输电 标准 体系 
的 重点 ,计划 由 近 50 项 国家 标准 ,行业 标准 构成 。 

特 高 压 直 流 输电 编制 体系 构架 见 图 1。 

2. 主 设备 标准 

特 高 压 直流 输电 主 设备 一 般 指 换 流 变 压 器 . 平 波 电 搞 
器 滤波 器 .隔离 开关 MRE BER CaF ES AM 
测量 设备 、 直 流 控制 设备 等 。“ 十 五 ”以 来 ,我 国 设计 .制造 、 
用 户 针对 +500kV 高 压 直 流 输电 用 主 设备 已 经 完成 了 204 
项 国家 标准 指导 性 技术 文件 的 制定 发 布 。 其 中 有 部 分 标 
准 适用 于 +800kV 直 流 输 电 设备 标准 ,但 需要 结合 我 国 的 具 
体 情况 ,经 过 慎重 分 析 .研究 后 将 其 纳入 技术 标准 体系 。 

(1) 换 流 变压器 一 一 《 + 上 800kV 直 流 输电 用 油 浸 式 换 流 
变压器 技术 参数 和 要 求 》。 由 于 +800kV 是 目前 国际 上 直流 
输电 的 最 高 电压 等 级 ,因此 ,该 标准 在 国际 上 暂时 还 没有 类 
同 的 标准 可 供 参考 。 该 标准 与 电力 变压器 的 GB/T 6451《 油 
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图 1 特 高 压 直流 输电 编制 体系 构架 


浸 式 电力 变压器 技术 参数 和 要 求 》, 以 及 GB/T 20836 一 2007 
《高 压 直 流 输电 用 油 浸 式 换 流 变压器 技术 参数 和 要 求 》 作 为 
并 列 使 用 的 标准 (其 中 GB/T 20836—2007 适用 于 +500kV 
换 流 变压器 ,本 标准 则 适用 于 +800kV 换 流 变 压 器 ) 。 

该 标准 以 GB 1094《 电 力 变压器 》 系 列 标准 及 GB/T 
18494. 2¢ 变 流 变压器 ”第 2 部 分 :高 压 直 流 输电 用 换 流 变 
压 器 》 等 标准 为 基础 ,根据 + 上 800kV 直 流 输电 用 换 流 变压器 
的 用 途 及 特殊 结构 ,在 总 结 +800kV 直 流 输电 用 换 流 变压器 
技术 性 能 及 结构 特点 的 基础 上 编制 的 ,用 以 指导 国内 
+800kV 直 流 输电 用 换 流 变压器 设计 .制造 及 使 用 , 主要 是 
对 GB/T 18494.2 变 流 变压器 第 2 部 分 :高 压 直流 输电 用 
换 流 变 压 器 》 技 术 内 容 的 补充 ,重点 是 性 能 参数 .结构 要 求 
及 辅助 的 试验 项 目 等 。 

在 理论 研究 和 试验 验证 工作 的 基础 上 ,需要 充分 考虑 
与 上 500kV 用 换 流 变 压 器 的 技术 差异 ,由 此 在 标准 条 款 上 的 
要 求 ,包括 双 12 脉动 串联 换 流 系统 用 变压器 接线 .性 能 参 
数 HAR IKE .基本 技术 要 求 .安全 保护 设置 . 强 油 冷却 系统 
及 控制 箱 、 油 保护 装置 . 油 漫 测量 装置 及 测试 项 目 等 方面 做 
出 了 相关 规定 。 双 12 脉动 串联 换 流 系统 用 变压器 接线 原 
理 图 见 图 2。 

“技术 参数 和 要 求 ” 方 面 , +800kV 换 流 变压器 标准 与 
+S00kV 换 流 变 压 器 标准 在 结构 形式 上 基本 一 致 ,但 在 技术 
参数 和 要 求 方面 存在 一 些 差 异 ,除了 绝缘 水 平 , 性 能 参数 和 
接线 原理 图 不 同 外 , + 800kV 标 准 还 在 油 位 计 的 放置 .箱底 
小 车 的 安装 . 油 样 活 门 的 设置 .油箱 真空 度 .绝缘 油 的 要 求 、 
试验 前 试 品 的 静 放 时 间 等 方面 的 要 求 与 +500kV 标 准 均 有 
所 不 同 。 如 ,+500kV 标 准 中 油箱 整体 承受 的 真空 度 为 
67Pa, +800kV 标 准 为 26Pa; +500kV 标 准 中 绝缘 油 的 耐 受 电 
压 为 60kV, + 800kV 标 准 为 70kV 等 。 总 体 来 看 , + 800kV 标 
准 在 产品 质量 考核 方面 更 趋 严格 。 

(2) 平 波 电 抗 器 一 一 《高 压 直 流 输 电 用 干 式 空心 平 波 电 
hid). 我国 还 没有 高 压 直 流 输电 干 式 平 波 电 抗 器 的 相关 
国家 标准 ,该 标准 主要 以 云南 一 广东 特 高 压 直 流 输电 工程 
用 干 式 平 波 电抗 器 的 设备 类 型 作为 参考 进行 制定 的 。 





图 2 双 12 脉动 串联 换 流 系统 用 变压器 接线 原理 图 


该 标准 主要 是 以 GB/T 10229《 电 抗 器 》 及 IEC 60076-6 
《功率 变 压 事 ”第 6 部 分 :电抗 器 》 等 标准 为 指导 ,根据 高 压 
直流 输电 用 干 式 空心 平 波 电 抗 器 的 用 途 及 特殊 结构 ,并 结 
ABA +800kV 直 流 输电 用 干 式 空心 平 波 电抗 器 的 设计 Hl 
造 .试验 以 及 实际 运行 等 方面 的 经 验 为 基础 。 

该 标准 针对 上 800kV 直 流 输电 用 干 式 平 波 电抗 器 设备 ， 
将 通用 要 求 及 参数 要 求 融合 在 一 项 标准 中 。 通 用 内 容 主 要 
包括 范围 .使 用 条 件 .额定 值 、. 偏 差 .损耗 .绝缘 水 平 .振动 、 
声 级 .试验 项 目 及 方法 .高 频 阻 抗 测 量 . 超 铭牌 额定 值 负 载 、 
套 管 等 技术 要 求 。 参 数 部 分 将 以 国内 已 研发 成 功 的 
+ 800kV 直 流 输电 用 平 波 电抗 器 产品 为 依据 ,由 于 这 些 直流 
输电 用 平 波 电抗 器 是 当前 国际 上 最 新 的 产品 , 故 该 项 标准 
在 国际 上 也 将 是 先进 的 。 

在 特 高 压 交 直流 +500kV 系 统 中 , 平 波 电抗 器 采用 的 是 
油 浸 式 绝缘 结构 ,而 +800kV 平 波 电抗 器 采用 的 是 干 式 空气 
绝缘 结构 ,绝缘 形式 的 不 同 导 致 丙种 标准 在 技术 要 求 .试验 
项 目 及 试验 方法 等 方面 也 不 同 。 + 800kV 干 式 平 波 电抗 器 
标准 在 编写 时 ,结构 形式 参考 了 +500kV 标 准 ,但 主要 的 技 
术 内 容 均 是 根据 干 式 平 波 电抗 器 的 特点 及 所 开展 的 理论 和 
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试验 研究 成 果 进 行 制定 的 。 

(3) 避 雷 器 一 一 《 + 800kV 直流 系统 用 金属 氧化 物 避 雷 
器 》。 该 标准 涉及 +800kV 直流 换 流 站 内 主要 的 直流 避雷 
器 ,包括 以 防止 出 现 晶 闸 管 阅 过 电压 为 目的 的 阀 侧 避 雷 髓 ， 
以 保护 连接 在 极 线 上 设备 为 目的 的 闪 避 雷 器 .中 性 母线 避 
BB ae . 桥 中 点 避雷 器 . 换 流 阀 侧 避 雷 器 . 平 抗 避雷 器 、 交 流 滤 
波 器 避雷 器 .直流 滤波 器 避雷 器 等 。 

该 标准 主要 参照 下 C .CIGRE 有 关 标 准 及 最 新 文件 资 
料 .GB 11032《 交 流 无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 》、JB/T 8952 
《交流 系统 用 复合 外 套 无 间隙 金属 氧化 物 吉 雷 器 》 等 标准 。 

考虑 到 电压 等 级 从 +500kV 提 高 到 +800kV 带 来 的 诸多 
技术 差异 ,在 制定 +800kV 避 雷 器 标准 时 ,重点 研究 了 绝缘 
材料 .压力 释放 .设备 参数 .避雷 器 的 布置 等 内 容 。 

(4) 套 管 一 一 《 +800kVY 直流 系统 用 穿 墙 套 管 ;。 直 流 
穿 墙 套 管 是 直流 输电 工程 的 一 类 重要 产品 ,在 我 国 高 压 、 超 
. 高 压 直流 输电 系统 中 已 经 广泛 采用 。 国 外 使 用 此 类 产品 较 
少 , 国 际 标准 仅 有 TEC 62199: 2004《 直流 系统 用 套 管 》, 它 是 
直流 系统 用 套 管 尖 用 标准 ,其 内 容 及 制定 的 试验 方法 未 具 
体 涉及 +800kV 直流 穿 墙 套 管 。 基 于 以 上 原因 特制 定 
《+ 上 800kV 直 流 系统 用 穿 墙 套 管 》。 

该 标准 的 制定 考虑 到 我 国 的 特殊 环境 ,对 不 均匀 淋 雨 
的 外 绝缘 采用 硅 橡 胶 的 套 管 ,增加 了 伞 套 耐 电 痕 化 和 蚀 损 
试验 。 该 标准 适用 于 直流 系统 所 有 电压 等 级 的 户外 和 户 内 
套 管 ,这 种 套 管 可 以 是 电容 式 或 气体 绝缘 式 ,可 用 作 换 流 变 
压 器 或 平 波 电抗 器 组 件 ,也 可 以 用 于 空气 对 空气 直流 套 管 。 
该 标准 将 指导 +800kV 级 直流 套 管 的 通用 要 求 .试验 方 
法 等 。 

此 外 ,考虑 到 电压 等 级 升 高 到 +800kV ,也 对 直流 套 管 
技术 要 求 及 试验 方法 提出 了 新 的 更 高 要 求 。 该 项 标准 还 考 
虑 了 套 管 的 不 均匀 湿 内 ,大雨 闪 络 问题 ,在 高 海拔 下 硅 橡 胶 
老化 问题 ,以 及 特 高 压 下 电气 强度 和 大 尺寸 引起 的 机 械 强 
度 问 题 。 

(5) 绝 缘 子 一 一 4 +800kV 直 流 系 统 用 支柱 绝缘 子 第 
1 部 分 : 环 氧 玻 璃 纤维 棒 忆 复合 绝缘 子 》《 +800kV 直流 文 
柱 复合 绝缘 子 第 2 部 分 : 盗 质 芯 体 复合 绝缘 子 》。 
+ 800kV 特 高 压 直 流 系统 和 线路 用 绝缘 子 标准 ,已 涉及 棒 形 
悬 式 绝缘 子 .线路 绝缘 子 以 及 支柱 绝缘 子 。 

支柱 绝缘 子 包 括 环 氧 玻 璃 纤维 实心 芯 体 复合 绝缘 子 、 
资质 芯 体 复合 绝缘 子 。 

支柱 绝缘 子 的 两 部 分 标准 均 参 照 GB/T 22079 一 2008 
《 标 称 电压 高 于 1 000V 使 用 的 户 内 和 户外 聚合 物 绝缘 子 
一 般 定义 .试验 方法 和 接收 准则 》、GB/T 8287. 1 一 2008《 标 
称 电 压 高 于 1 000V 系 统 用 户 内 和 户外 支柱 绝缘 子 第 1 部 
分 : 瓷 或 玻璃 支柱 绝缘 子 的 试验 》、GB/AT 8287. 2 一 2008《 标 
称 电压 高 于 1 000V 系 统 用 户 内 和 户外 支柱 绝缘 子 第 2 部 
分 :尺寸 与 特性 》 等 标准 。 

支柱 绝缘 子 标准 第 1 部 分 规定 了 +800kV 直 流 环 氧 玻 
璃 纤维 实心 芯 体 支柱 复合 绝缘 子 的 电气 特性 、 机 械 特性 和 
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尺寸 特性 ,引入 了 绝缘 子 最 大 设计 弯曲 负荷 (MDCL) 和 最 大 
设计 扭转 负荷 (MDToL) 的 概念 。 但 考 虚 到 当前 的 使 用 习 
惯 ,绝缘 子 的 机 械 强度 等 级 仍 暂 按 规定 弯曲 破坏 负荷 (SCL) 
来 表征 。 

该 部 分 所 列 直流 文 柱 绝缘 子 的 特性 值 综合 考虑 了 我 国 
在 建 的 多 条 典型 工程 值 ,但 对 于 绝缘 子 的 伞 形 设计 等 未 做 
规定 。 此 外 ,由 于 我 国 工 程 实际 使 用 的 绝缘 子 高 度 已 超出 
T GB/T 8287. 2 一 2008 包容 的 范围 ,还 列 出 了 绝缘 子 的 安装 
结构 。 

其 中 ,由 于 用 IEC 62073: 2003 中 规定 的 晓 雾 法 和 测量 后 
接触 角 法 进行 湿润 性 分 级 与 污 移 表 面 的 对 应 性 ,国内 尚 无 
验证 数据 ,而 国内 一 直 沿 用 的 测量 静态 接触 角 法 和 污秽 表 
面 的 对 应 关系 国内 也 未 做 过 验证 。 对 此 ,国家 绝缘 子 避 雷 
占 检 测 中 心 ,清华 大 学 、 国 家 电网 公司 电力 科学 研究 院 和 南 
通 神 马 科技 有 限 公 司 针对 环 毛 玻璃 纤维 实心 芯 体 复合 绝缘 
子 进行 验证 ,但 前 进 接触 角 或 后 退 接 触角 测量 操作 较为 复 
杂 ,暂时 难以 掌握 ,用 以 作为 测量 和 判定 仍然 缺乏 实际 操作 
支撑 ,同时 各 试验 室 的 结论 也 不 尽 一 致 。 因 此 ,对 于 伞 套 材 
料 的 展 水 性 测量 及 其 结果 评定 还 有 待 于 进一步 研究 。 

第 2 部 分 : 帝 质 忌 体 复合 绝缘 子 标准 中 着 重 考 虑 了 材 
料 特性 ,弹性 模 量 . 企 形 硅 橡胶 耐 污秽 的 要 求 , 淋 雨 试验 以 
及 大 南 内 络 试验 。 

(6) 直 流 用 断路 器 等 一 《高 压 直 流 输 电 系统 直 流转 换 
开关 设备 》。 当 前 ,国内 外 尚 无 高 压 直 流 开关 标准 。 在 
+800kV 特 遍 压 直流 输电 用 直流 断路 器 等 标准 中 ,重点 针对 
直流 隔离 开关 及 直流 转换 开关 的 动静 触 头 支柱 动态 负荷 、 
伸 电 开 合 百 流 滤 波 器 谐 波 电流 的 产品 触 头 结构 及 试验 E 
流 劳 路 断路 器 动态 性 能 .金属 回 线 转 换 断 路 器 .技术 参数 等 
方面 进行 编制 。 

该 体系 列 人 了 3 项 标准 : 

第 一 项 是 隐 离 开关 。 直 流 隔 离开 关 由 高 压 交 流 隔 离开 
关 的 单 相 单元 构成 ,根据 直流 应 用 情况 进行 适当 的 改进 。 
主要 性 能 包括 :电流 值 额定 电压 、 额 定 最 大 电压 、 基 本 电压 
(SER HEEM) 、 合 闸 状 态 下 电流 应 力 、 雷 电 冲 击 耐 受 水 
平 . 干 试 条 件 下 对 地 雷电 冲击 耐 受 水 平 . 操 作 冲 击 耐 受 水 
平 , 湿 试 条 件 下 对 地 操作 冲击 耐 受 水 平 . 最 小 直流 电压 耐 受 
能 力 以 及 正常 关 断 时 间 等 。 该 项 标准 适用 于 高 压 直 流 隔离 
开关 和 接地 开关 ,包括 安装 在 换 流 网 组 的 旁 路 高 压 端 . 极 母 
线 、 直 流 滤波 髓 高 压 端 .金属 转换 回路 的 开关 ;也 适用 于 低 
压 直 流 隔 离开 关 和 接地 开关 ,安装 位 置 包 括 换 流 阀 组 旁 路 
低压 端 、 中 性 母线 .直流 滤波 器 低压 端 , 接 地 极 引 线 等 。 

第 二 项 是 旁 路 开关 。 在 +800kV 直 流 系统 中 ,为 提高 系 
统 可 用 率 ,每 个 12 脉动 换 流 单元 并 联 一 个 高 速 旁 路 开关 。 
当 一 个 12 脉动 换 流 单元 因为 故障 或 检修 而 退出 运行 时 ,在 
其 他 相关 隔离 开关 的 配合 下 ,高 速 旁 路 开关 将 故障 或 者 需 
要 检修 的 12 脉动 换 流 单元 与 串联 的 另外 一 个 12 脉动 换 流 
单元 隔离 ,不 影响 完好 的 12 脉动 换 流 单元 继续 运行 ,系统 
可 以 进入 双 极 电压 不 对 称 运 行 模式 。 为 使 系统 尽快 重新 运 


行 , 减 小 输送 功率 损失 ,需要 采用 高 速 开关 。 主 要 技术 参数 
包括 开关 类 型 .断口 数量 .额定 电压 .最 高 电压 .额定 电流 、 
额定 峰值 耐 受 电流 .额定 合 阅 电 流 .直流 转换 电流 、 瞬 态 恢 
复 电压 (TRV) 、 瞬 态 恢 复 电 压 上 升 率 、 燃 弧 时 间 、 额 定 直流 
耐 压 ( 湿 试 ) .雷电 冲击 耐 受 水 平 、 操 作 冲 击 耐 受 水 平 、 操 动 
机 构 类 型 . 主 触 头 接触 电阻 .绝缘 介质 . 单 次 储 能 的 操作 次 
数 .动作 时 间 ,复合 支柱 绝缘 子 参数 等 。 

第 三 项 是 直流 转换 开关 。 产 品 包 括 金 属 回路 转换 开关 
(MRTB ) 、 大 地 回路 转换 开关 (ERTB) 、 中 人 性 母线 开关 
(NBGS) .高 速 接 地 开关 等 。 该 标准 提出 了 直流 开关 的 功能 
设计 、 结 构 、 性 能 .安装 和 试验 等 方面 的 技术 要 求 ,适用 于 
+800kV 直 流 输电 用 直流 开关 等 。 

= Fit 

向 家 坝 一 上 海 +800kV 特 高 压 直 流 输电 示范 工程 是 世 


标准 化 


界 首 条 最 高 电压 等 级 的 线路 ,国内 外 均 无 适用 的 主 设备 技 
术 标 准 体系 。 该 项 目 搭建 的 技术 标准 体系 ,力图 满足 我 国 
在 建 和 规划 中 的 特 高 压 直 流 输电 工程 的 需要 ,兼顾 通用 性 
与 适用 性 ,并 考虑 与 国际 标准 接轨 。 

特 高 压 直 流 输电 系统 用 主 设备 标准 体系 ,考虑 了 与 现 
行 上 500kV 直 流 输电 设备 技术 标准 的 关系 ,适用 于 +800kV 
直流 输电 的 标准 ,不 再 另行 制定 。 

通过 工程 带动 和 攻关 形成 的 +800kV 特 高 压 直 流 输电 
系统 用 主 设备 的 技术 标准 体系 是 国际 上 最 高 电压 等 级 标 
准 ,在 适当 的 时 候 可 考虑 提交 还 C/TC ,形成 以 我 国 技术 为 主 
的 国际 标准 提案 。 

[ 撰 稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 郭 丽 平 、 
方 晓 燕 、 果 岩 ,中 国 南方 电网 技术 研究 中 心 黎 小 林 、 黄 莹 ] 


欧 铝 复合 母线 的 技术 性 能 及 市 场 应 用 探讨 


铀 资源 的 短缺 和 消费 快速 增长 的 地 盾 , 使 铜价 近 几 年 
在 全 球 范围 内 出 现 了 前 所 未 有 的 增长 , 铜 材 的 持续 高 价 使 
电 控 配 电 设备 生产 企业 成 本 迅速 上 升 ,经 营 压 力 增 大 。 这 
种 形势 促使 了 导体 材料 的 升级 换代 ,已 出 现 用 不 同 工 艺 方 
法 制造 的 镀 铜 铝 母 线 . 覆 钢 铝 母 线 . 钢 包 铝 母线 等 铜 铝 复合 
母线 。 铜 铝 复合 母线 是 以 铝 为 芯 体 ,外 层 包 履 铜 的 双 金 属 
复合 母线 , 它 将 铝 的 高 导电 性 能 . 低 成 本 资源 和 铜 的 高 化 学 
稳定 性 . 较 低 的 接触 电阻 集 于 一 体 ,在 电 控 配 电 行业 得 到 了 
广泛 应 用 。 

电 控 配 电 设备 对 载 流 导 体 的 主要 要 求 是 载 流 量 和 机 械 


强度 ,具体 考核 指标 是 温 升 和 承受 短路 电流 的 能 力 , 即 热 稳 
定性 和 动 稳定 性 。 复 合 材 料 必 须 保 证 两 种 材料 的 界面 结合 
强度 ,在 剪 切 、 冲 筷 、 折 弯 时 不 分 层 ,同时 还 要 保证 复合 材料 
能 承受 热 胀 冷 缩 产生 的 应 力 。 

一 、 铜 名 复合 母线 的 关键 技术 性 能 

载 流 与 体 的 性 能 参数 分 为 电气 性 能 和 机 械 性 能 。 电 气 
性 能 可 用 20 人 时 直流 电阻 率 或 载 流 量 来 表达 ,机 械 性 能 可 
用 抗 拉 强 度 .延伸 率 硬度 .弯曲 性 能 来 表达 。 市 场 上 推出 _ 
的 TLMY 钢 铝 复合 母线 的 ERSEN FF AES FE 
TLMY 铜 铝 复合 母线 技术 性 能 见 表 1。 


R1 TLMY 铜 铝 复合 母线 技术 性 能 


15% 20% 
密度 (g/cm ) . 3. 94 
20 乞 时 电阻 率 ( 0 . mm?/m) 0. 023 69 
导电 率 (%IACS) 286. 0 
表面 接触 性 能 与 铜 排 相同 








同等 载 流 量 时 每 米 价格 ( 铜 排 
为 1) 


与 铜 排 相同 


界面 结合 强度 和 铜 层 截面 比例 决定 了 铜 铝 复合 母线 的 
各 项 性 能 参数 ,是 钢 锅 复合 母线 最 关键 的 两 项 参数 。 在 钢 
铝 复合 母线 中 铜 层 越 厚 ,导电 率 越 高 ,但 加 工 难 度 越 大 ,成 
本 越 高 ,超过 一 定 厚 度 时 ,导电 率 增加 不 多 ,但 成 本 上 升 较 
大 。 若 铜 层 太 薄 , 只 解决 了 铝 母 线 表面 易 氧 化 的 问题 , 铝 母 
线 导 电 率 低 、 硬 度 低 以 及 紧 固 后 易 松动 的 问题 仍 没有 解决 ， 











电 性 能 ,不 影响 供电 安全 


铝 H 








2. 70 
0. 029 
259.5 
在 空气 中 极 易 氧化 ,在 接触 面 
因 氧 化 造成 电阻 增 大 ,发 热 并 形 
成 恶性 循环 ,导致 接触 面 烧 毁 
0.5( 包 含 电镀 等 工艺 措施 ) 


氧化 速度 慢 , 氧 化 后 仍 具 有 导 





不 能 使 用 在 环境 比较 恶劣 及 供电 可 靠 性 要 求 较 高 的 场所 。 
大 量 的 实验 数据 表明 : 铜 层 截 面 占 总 截面 的 20% 左右 时 达 
到 最 佳 的 性 价 比 。 

二 、 铜 名 复合 母线 的 应 用 探讨 

1. 典型 应 用 案例 

在 全 国联 合 设计 的 新 产品 GCK2 低压 成 套 开 关 设 备 中 ， 
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进 线 柜 为 4 000A 的 三 面 样机 中 都 采用 了 北京 华北 华 铀 电气 
有 限 公司 生产 的 铜 锅 复 合 母线 ,并 依据 GB 7251.1 通过 了 全 
部 型 式 试验 。 该 新 产品 已 于 2008 年 6 月 通过 了 中 国电 带 工 
业 协 会 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 , 专 家 们 对 采用 铜 银 复 合 母线 


做 载 流 导体 给 予 了 高 度 评价 。 
GCK2 低压 成 套 开 关 设 备 TLMY 钢 铅 复合 母线 与 TMY 
铜 母线 的 应 用 对 比 见 表 2。 


R2 GCK 低压 成 套 开关 设备 TLMY 铜 铝 复合 母线 与 TMY 铀 母线 的 应 用 对 比 


TMY 铜 母线 


规格 (mm) 长 度 (m) | 重量 (kg) 规格 (mm) 长 度 (m) | 重量 (kg) 


配 电 柜 单 元 


进 线 柜 4 000A 相 线 3x3 x10 x 120 
N 线 2 x10 x100 
PE 线 10 x 100 
相 线 |3x4x10 x100 
N #& 2 x10 x100 

馈 电 柜 2 500A 相 线 3x2x10 x100 


N 线 10 x 100 


馈 电 柜 1 600A 相 线 
” 馈 电 柜 630A 相 线 | 3x10x50 
抽 屠 柜 1 250A 相 线 | 3x6x100 
相 线 | 3x10x60 

N 线 | 10x60 


3x2x10x60 


& H 


成 本 


由 上 表 可 见 ,N 线 .PE 线 \ 水 平 母线 选用 的 铜 铝 复合 母 
线 与 铜 母线 相同 ,垂直 母线 2 500A 及 以 下 铜 铝 复合 母线 的 
截面 规格 比 铀 母线 选 大 一 个 标准 ,4 000A 以 上 需 增 大 50% , 
三 面 柜子 载 流 导体 总 重量 减轻 了 4%, RATE 
T 38.31%, 

2. 应 用 中 需 注意 的 问题 

(1) 铜 铝 复合 母线 的 行业 标准 和 国家 标准 尚未 出 台 ,为 
了 规范 生产 .检验 及 推广 应 用 ,中 国电 器 工业 协会 制定 了 
《电工 用 铜 铝 复合 母线 》 协 会 标准 ,应 按 此 标准 的 要 求 选用 
铜 铝 复合 母线 。 

(2) 铜 铝 复合 母线 是 由 两 种 金属 复合 而 成 , 若 加 工 方法 
不 当 , 会 破坏 其 界面 结合 强度 。 因 此 用 户 在 使 用 铜 铝 复合 





TLMY 铜 铝 复 合 母线 


3 x3 x10 x 120 109. 30 
2 x10 x100 . 12. 34 
10 x 100 . 9.25 
3 x6 x10 x 100 194, 32 
2 x10 x100 . 16. 19 
3 x2 x10 x120 44. 58 
10 x 100 l . 8. 09 
3x2 x10 x80 25.77 
3 x10 x60 . 6. 48 
3 x6 x120 16. 84 
3 x10 x80 . 4,60 
2.2 10 x60 2.2 5.01 


5.69 万 元 


3.51 万 元 


母线 时 应 按 供 方 加 工 要 求 加 工 , 并 按 供 方 选 型 要 求 选择 其 
导体 截面 。 

(3) 选 择 能 回收 钢 铝 复合 母线 料 头 .废料 的 生产 企业 ， 
保证 用 户 的 最 大 利益 。 

综 上 所 述 , 铜 铝 复 合 母线 的 研发 成 功 , 为 电 控 配 电 设备 
生产 企业 大 幅 降低 了 成 本 。 试 验 及 大 量 工 程 运行 证 明 其 完 
全 可 以 取代 铜 母线 ,应 用 于 电 控 配 电 设备 。 但 由 于 还 没有 
全 面 推广 应 用 ,在 应 用 中 要 选择 生产 规模 大 .有 CNAS 标志 
的 检验 报告 产品 符合 标准 要 求 . 能 回收 料 头 废料 .有 较 多 
业绩 的 生产 企业 ,确保 电 控 配 电 设备 产品 质量 和 使 用 寿命 。 

[ 撰 稿 人 :天 津 电气 传动 设计 研究 所 崔 静 、 王 阳 、 韩 东 
WEY) 


制定 《电气 设备 的 安全 风险 评估 和 风险 降低 》 标 准 
拓展 电气 安全 标准 体系 


一 概述 

GB/T 22696 系列 国家 标准 属于 我 国 《 标 准 化 “十 一 五 ” 
发 展 规划 》 中 公共 安全 领域 安全 标准 体系 ,是 电气 设备 安全 
基础 性 通用 方法 类 标准 。 

2005 4 ,IEC/ ACOS 安全 顾 间 委员 会 以 ACOS/366/INF , 
发 布 了 《低压 电气 设备 安全 风险 评估 和 风险 降低 》 国 际 标准 
草案 框架 ;2006 年 ,我国 专 家 包 革 成 为 《低压 电气 设备 安全 
风险 评估 和 风险 降低 》 国 际 工作 组 成 员 ( ACOS/424/INF)。 
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全 国电 气 安全 标 委 会 (SAC/TC25 ) 重点 跟踪 还 C《 低 压 电气 
设备 安全 风险 评估 和 风险 降低 》 国 际 标准 制定 ,为 主 承担 了 
该 国际 标准 的 附录 A《 低 压 电 气 设备 安全 原则 和 基本 安全 
BR) AMR C《 低 压 电 气 设备 危险 示例 》 的 研制 。 在 此 基 
础 上 ,依据 我 国 多 年 来 电气 安全 技术 和 危险 防护 技术 的 
研究 成 果 和 实践 经 验 , 同 步 开 展 了 电气 设备 风险 评估 的 
国家 标准 研究 ,获得 了 2008 年 质 检 公 益 性 行业 科研 专项 
的 支持 。 


二 ,标准 结构 与 适用 范围 
GB/T 22696 系列 标准 制定 借鉴 了 IEC《 低 压 电气 设备 


安全 风险 评估 和 风险 降低 》, 技 术 上 与 IEC 标准 的 安全 指标 


协调 一 致 ,编写 上 根据 我 国安 全 标准 技术 要 求 的 具体 情况 ， 
按照 GB/T 1. 1 的 规定 ,界定 了 标准 的 范围 .规范 性 引用 文 
件 .术语 和 定义 等 章 条 ,并 确定 了 标准 的 5 个 部 分 , 即 第 1 部 
分 :总 则 ;第 2 部 分 :风险 分 析 和 风险 评价 ;第 3 部 分 :危险 、 
和 危险 处 境 和 和 危险 事件 的 示例 ;第 4 部 分 ;风险 降低 ;第 5 部 
分 :风险 评估 方法 示例 。 

2008 年 12 A ,GB/T 22696. 1 ~3 发 布 ,并 于 2009 Æ 11 
月 1 日 实施 。 

GB/T 22696 系列 标准 适用 于 交流 电压 1 000V 及 以 下 、 
直流 电压 1 500V 及 以 下 的 各 类 电气 设备 。GB/T 22696. | 通 
过 汇集 电气 设备 的 设计 制造, 安装 .使 用 维护、 意外 事故 
和 伤害 的 机 理 和 经 验 , 提 出 了 风险 评估 的 安全 原则 。 通 过 
分 析 电 气 设备 对 人 员 和 财产 可 能 的 损害 ,规定 了 对 电气 设 
备 生 命 周 期 各 阶段 的 风险 评估 方法 ,提出 了 降低 风险 的 措 
施 原 则 ,给 出 了 实施 风险 评估 的 信息 ,描述 了 识别 危险 , 预 
估 和 评价 风险 、 风 险 比 较 以 及 必要 的 风险 降低 程序 。 

GB/T 22696. 2 依据 GB/T 22696. 1 具体 提出 了 电气 设 
备 风险 分 析 和 风险 评价 的 指导 原则 和 实施 方法 ,包括 了 风 
险 分 析 中 需要 考虑 的 电气 设备 的 限制 条 件 和 危险 源 的 确定 
及 其 识别 方法 。 

GB/T 22696. 3 依据 GB/T 22696. 1 ,提出 了 有 关 危 险 源 
识别 的 实际 操作 ,推荐 了 用 于 相关 程序 和 步骤 的 具体 操作 
方法 ,并 给 出 了 评估 中 的 有 关 示 例 。 

GB/T 22696. 4 和 GB/T 22696. 5 针对 消除 电气 设备 潜 
在 的 危险 和 不 可 接受 的 风险 ,研究 了 风险 降低 的 安全 技术 
应 用 及 相关 的 防护 措施 ;提出 了 通过 优化 电气 设备 的 安全 
设计 、 科 学 采用 防护 技术 .安全 信息 提示 等 方法 ,实现 残余 
风险 低 于 允许 风险 水 平 , 并 提出 了 电气 设备 风险 评估 的 典 
型 评估 示例 。 

GB/T 22696 系列 标准 旨 在 为 电气 设备 的 安全 决策 及 需 
要 阐明 电气 设备 已 实施 风险 评估 的 各 种 文件 提供 指导 。 相 
关 的 电气 设备 如 果 采 用 了 各 自 专业 产品 安全 的 国际 标准 、 
国家 标准 ,解决 了 GB/T 22696 系列 标准 列 出 的 相关 危险 ， 
则 可 认为 达到 了 GB/T 22696 系列 标准 相关 的 允许 风险 水 
平 ,实现 了 产品 安全 。 

考虑 到 电气 设备 使 用 中 诸多 的 运行 条 件 和 场所 特定 因 
K GB/T 22696 系列 标准 不 适用 对 电气 设备 使 用 中 的 风险 
评估 ,也 未 对 电气 设备 的 使 用 信息 进行 具体 说 明 。 

三 .电气 安全 风险 评估 中 的 基本 概念 与 原则 

1. 术语 和 定义 

GB/T 22696 系列 标准 中 主要 的 术语 和 概念 如 下 ， 

电气 设备 : 几 按 功能 和 结构 适用 于 电能 应 用 的 产品 或 
部 件 , 即 是 该 标准 含义 中 的 电气 设备 。 例 如 发 电 、 输 电 、 配 
电 、 储 存 .测量 ,控制 调节、 转换 ,监察 ,保护 和 消费 电能 的 
产品 ,还 包括 通信 技术 领域 中 及 由 其 组 合成 的 电气 装置 . 电 
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气 设 备 和 电器 器 具 。 

伤害 :对 人 、 财 产 的 物理 损伤 或 损害 。 

危险 源 : 可 能 导致 伤害 的 根源 或 状态 

ERER: 电气 设备 内 和 /或 周围 的 空间 ， 在 该 空间 内 
可 能 导致 伤害 。 

危险 事件 :危险 情况 造成 了 伤害 的 结果 。 

危险 处 境 : 人 员 、 财 产 或 环境 处 在 至 少 一 
下 ,该 状态 可 能 立即 或 经 过 一 段 时 间 造 成 伤害 。 

事故 :过 去 的 危险 事件 。 

预期 的 使 用 : 按 供 方 提供 的 信息 对 产品 .过 程 或 服务 的 
使 用 。 

故障 :由 于 各 种 原因 ,导致 电气 设备 不 能 发 挥 预 期 
功能 。 

防护 措施 :降低 风险 的 方法 。 

合理 预期 误 用 ;未 按 供 方 的 规定 对 产品 .过程 或 服务 的 
使 用 ,但 这 种 结果 是 由 很 容易 预见 的 人 为 活动 所 引起 的 。 

残余 风险 :在 实施 防护 措施 后 还 存在 的 风险 。 

风险 ;对 伤害 的 一 种 综合 衡量 ,包括 伤害 发 生 的 概率 和 
伤害 的 严重 程度 。 

可 容许 风险 : 按 当 今 社会 价值 取向 在 一 定 范围 内 可 以 
接受 的 风险 。 

风险 评估 :包括 风险 分 析 和 风险 评价 的 全 过 程 。 

安全 ;免除 了 不 可 接受 的 风险 的 状态 。 

危险 :存在 不 可 接受 风险 。 

轻 度 风险 :造成 轻微 的 伤害 ,以 及 暴露 的 时 间 很 短 或 者 
可 能 避免 的 风险 。 

重度 风险 :造成 一 系列 严重 伤害 或 死亡 ,以 及 持续 暴露 
或 者 不 可 能 避免 的 风险 。 

2. 风险 评估 中 的 安全 原则 

电气 设备 的 安全 要 求 是 通过 风险 降低 来 实现 的 。 风 险 
评估 的 安全 原则 是 在 具体 情况 下 ,实施 风险 降低 措施 ,使 风 
险 达 到 可 允许 的 水 平 。 通 过 分 析 具 体 危 害 ,说 明 哪 些 风 险 
要 素 是 可 人 允许 的 。 科 学 合理 地 判定 电气 设备 的 限制 条 件 ， 
用 系统 方法 检查 和 识别 相关 危险 ,进行 风险 预知、 风险 评价 
和 /或 风险 比较 ,反复 这 一 过 程 ,实施 防护 措施 ,最 终 实现 风 
险 降低 。 安 全 原则 示意 见 图 1。 

3. 风险 评估 程序 

风险 评估 和 包括 风险 分 析 、 风 险 评 价 以 及 风险 降低 。 涉 
及 确定 电气 设备 的 限制 条 件 、 危 险 识 别 、 风 险 预 估 、 风 险 评 
价 与 风险 比较 .实施 降低 风险 措施 、 达到 安全 等 具体 步 双 。 

风险 评估 的 逻辑 过 程 见 图 2。 

4. 风险 降低 的 技术 措施 

风险 降低 是 消除 危险 或 降低 伤害 严重 程度 。 在 风险 评 
估 中 ,为 实现 风险 降低 的 目标 , 按 优先 顺序 应 用 "三 步骤 法 ” 
采用 保护 和 防护 措施 。 风 险 降低 过 程 中 可 采用 技术 可 行 、 
经 济 合理 的 不 同 保护 措施 。 标 准 中 的 风险 指数 确定 原则 ， 
对 应 了 不 同 风险 指数 的 首选 行动 或 替代 行动 ,采用 相应 的 
保护 和 防护 措施 来 降低 风险 。 风 险 降 低 过 程 见 图 3。 
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所 需 最 低 程度 的 
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图 1 安全 原则 示意 图 2 风险 评估 的 逻辑 过 程 


风险 评估 
(基于 各 种 限制 和 用 途 ) 
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第 1 步 : 设计 本 身 的 设计 措施 


第 2 步 : 保护 和 补充 防护 措施 









第 3 步 : 使 用 信息 
在 设备 上 警示 标志 
在 说 明 手 册 中 

















用 户 采取 的 防护 措施 
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一 使 用 人 员 防 护 设备 
一 培训 等 


图 3 风险 降低 过 程 2 
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四 、 风 险 评估 中 需要 考虑 的 因素 

1. 电气 设备 的 危险 源 

危险 源 识 别 是 风险 评估 的 重要 环节 。 不 同 种 类 的 电气 
设备 由 于 功能 .用途 和 结构 的 差异 ,危险 源 也 有 所 不 同 。 所 
以 识别 危险 源 要 具体 产品 具体 分 析 ,科学 识别 。 

电气 设备 的 潜在 危险 源 存在 于 产品 设计 制造 和 提供 使 
用 者 信息 中 。GB/AT 22696. 2 的 第 4 章 , 给 出 了 电击 危险 .着 
火 危险 .机械 危险 .运行 危险 .电离 和 非 电 离 危 险 . 人 体 工 效 
和 化 学 品 危 险 等 7 类 常见 的 危险 源 。 电 气 设 备 运行 中 因 外 
TAR ,机械 ,操作 等 对 设备 产生 的 危险 影响 ,也 包括 在 上 
述 7 类 危险 源 中 。 

每 一 类 危险 源 又 可 分 解 为 若干 引发 危险 的 因素 。 例 如 
电击 危险 源 是 由 于 电气 绝缘 失效 .直接 接触 和 间接 接触 市 
电 体 等 因素 引起 的 。 电 气 绝缘 失效 发 生 的 危险 又 由 绝缘 结 
构 与 配合 ,绝缘 电阻 .泄漏 电流 限 值 ,介质 强度 ,介质 耐 热 、 
耐 燃 、 耐 电 痕 化 , 扑 电 距离 和 电气 间 际 等 因素 诱发 。GB/T 
22696. 2 的 第 4 章 给 出 了 对 应 上 述 7 类 危险 源 的 常见 危险 
因素 ,GB/T 22696. 3 第 5 章 也 给 出 了 常见 的 危险 源 和 相应 
危险 因素 的 举例 。 

2. 风险 评估 信息 

风险 评估 信息 有 助 于 定性 和 定量 的 风险 分 析 。 如 果 有 
足够 的 危险 和 意外 事故 情况 的 信息 ,通常 可 以 比较 不 同 电 
气 设备 的 类 似 危 险 处 境 。 风 险 评 估 信 息 包括 :电气 设备 的 
限制 条 件 ; 电 气 设备 整个 生命 周期 各 个 阶段 的 描述 ;构成 电 
气 设备 特性 的 设计 图 样 或 方案 ;电气 设备 本 身 或 类 似 的 任 
何 意外 事故 .事故 或 事故 历史 ;由 于 排放 (振动 .噪声 .尘埃 、 
烟雾 等 ) 和 所 使 用 的 化 学 品 或 电气 设备 的 加 工 材 料 ,对 健康 
造成 的 损害 ;可 用 的 电气 设备 使 用 信息 。 

以 上 信息 应 随 着 设计 改进 或 修改 而 更 新 。 

3. 电气 设备 的 限制 条 件 

测定 电气 设备 的 限制 条 件 有 助 于 识别 潜在 危险 .危险 
处 境 和 危险 事件 ,是 风险 评 佑 的 基本 步骤 。CBAT 22696. 1 
第 5 章 描述 了 电气 设备 常见 的 限制 条 件 : 

(1) 使 用 限制 条 件 ,包括 预期 用 途 和 合理 预见 误 用 。 需 
要 考虑 的 因素 有 :电气 设备 的 不 同 操作 模式 和 用 户 的 不 同 
干预 程序 (包括 对 电气 设备 故障 的 干预 ) ;电气 设备 场所 不 
同人 员 的 培训 经 验 或 能 力 的 预期 等 级 ;其 他 人 员 ( 如 儿童 ) 
暴露 在 电气 设备 可 预见 的 相关 危险 处 境 。 

2) 空间 限制 条 件 。 需 考虑 的 因素 有 :设备 移动 范围 ; 
电气 设备 安装 和 维护 的 空间 要 求 ; 人 机 工效 学 等 。 

(3) 时 间 限 制 条 件 。 需 考虑 的 因素 有 :预期 使 用 时 间 和 
合理 预见 误 用 ;电气 设备 和 /或 其 零 部 件 ( 如 带电 零件 、 组 
件 ,传动 零件 .部件 ,作业 工具 ) 的 寿命 等 。 

(4) 其 他 限制 条 件 , 如 环境 气候 条 件 ; 环 境 清洁 条 件 ;加 
工 材 料 性 质 等 。 

测定 电气 设备 各 方面 的 限制 条 件 时 , 须 考虑 电气 设备 
生命 周期 的 所 有 阶段 。 


标准 化 


4. 识别 危险 涉及 的 阶段 和 任务 

识别 危险 包括 电气 设备 生命 周期 各 阶段 的 潜在 危险 、 
危险 处 境 和 危险 事件 。 电 气 设备 生命 周期 包括 设计 .制造 、 
运输 组 装 和 安装 、 试 运行 ,使 用 .报废 拆 分 或 安全 处 置 等 。 
对 危险 ,危险 处 境 或 危险 事件 是 否 可 能 产生 对 人 员 、 财 产 或 
两 者 的 损害 须 区 别 考 虑 。 

识别 危险 须 考 虚 上 述 各 阶段 所 有 相关 的 任务 , GB/T 
22696. 1 的 6. 2 节 对 此 作出 了 描述 。 识 别 危 险 时 ,应 找 出 各 
项 任务 相关 的 所 有 危险 .危险 处 境 或 危险 事件 。 此 外 ,还 应 
识别 出 与 任务 无 直接 关联 的 合理 预见 的 危险 .危险 处 境 或 
危险 事件 (如 地 震 .雷击 .过 电压 噪声 等 ) 。 

5. 风险 预 估 中 的 风险 要 素 

风险 评估 中 ,通过 测定 GB/T 22696. 1 第 7 章 给 出 的 各 
项 风险 要 素 ,对 每 种 危险 处 境 进行 风险 预 估 。 有 必要 考虑 
7. 3 节 给 出 的 相关 因素 : 

(1) 人 员 暴 露 :风险 预 估 须 考虑 所 有 暴露 在 危险 下 的 人 
员 , 包 括 操 作 人 员 及 其 他 可 能 被 电气 设备 伤害 的 人 员 。 

(2) 暴露 的 类 型 . 频 度 和 持续 时 间 : 预 估 暴 露 在 危险 ( 包 
括 长 期 损害 健康 ) 下 , 需 分 析 和 考虑 到 电气 设备 的 所 有 操作 
模式 和 工作 方式 。 尤 其 是 会 影响 到 设置 障碍 .教学 .改变 或 
BENE 清洁 . 勘 障 和 维护 周期 接触 电气 设备 的 需要 。 

(3) 积聚 效应 和 增 效 效应 :在 风险 预 估 时 ,对 此 须 尽量 
基于 适当 的 数据 。 

五 .风险 评估 中 的 关键 技术 

1. 根据 事件 的 处 境 确定 风险 识别 的 方法 

科学 合理 的 危险 识别 方法 ,能 有 效 地 检查 电气 设备 生 
命 周期 各 个 阶段 所 有 操作 模式 、 功 能 和 相关 任务 中 的 风险 
A. GB/T 22696 提出 了 常用 的 两 种 识别 危险 的 基本 
方法 。 

(1) 自 上 而 下 法 。 该 方法 以 潜在 后 果 ( 例如 和 人员 电击 、 
BSED) WEA ,分析 和 确定 引起 伤害 或 损害 的 危险 。 识 
别 过 程 是 由 危险 事件 追溯 到 危险 情况 ,再 追 淹 到 危险 因素 。 
自 上 而 下 法 的 不 足 之 处 是 过 分 依赖 于 可 能 并 不 完善 的 事故 
清单 。 因 此 ,不 应 完全 依赖 于 核查 清单 ,而 应 鼓励 超出 清单 
范围 的 多 方面 的 分 析 和 思考 。 

(2) 自 下 而 上 法 。 以 检查 所 有 的 危险 作为 起 点 ,考虑 在 
所 确定 的 危险 状态 下 所 有 可 能 的 风险 途径 (如 操作 故障 ) 及 
其 导致 伤害 的 方式 。 自 下 而 上 法 比 自 上 而 下 法 更 全 面 彻 
底 ,但 可 能 花费 更 多 的 时 间 。 风 险 识别 方法 见 图 4。 
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2. 风险 评价 中 的 风险 指数 索引 

GB/T 22696. 1 第 8 章 , 针 对 风险 严重 程度 S. 暴 露 频率 
F .避免 的 可 能 性 P, 危 险 事件 发 生 的 概率 0 四 大 要 素 , 提 出 
了 风险 评价 的 风险 指数 索引 图 ,使 评价 得 到 量化 。 风 险 指 
数 索 引 图 见 图 5。 
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图 5 风险 指数 索引 图 


依据 风险 指数 索引 得 到 风险 指数 RI。 风 险 指 数 RI 是 
SAF LPO 的 综合 评价 结果 ,应 采用 最 保守 的 假设 对 SF、P、 
0 进行 独立 评价 。 风 险 指数 RI 从 1 到 5 依次 递增 表示 风险 
由 小 到 大 。 

3. 确定 降低 风险 的 优先 级 行动 

TE GB/T 22696《 电 气 设备 的 安全 风险 评估 和 风险 降 
低 ”第 4 部 分 :风险 降低 》 中 ,研究 提出 了 降低 风险 的 优先 级 
原则 。 根 据 不 同 的 风险 指数 ,推荐 首选 行动 或 替代 行动 实 
施 保 护 和 防护 措施 ,以 降低 风险 。 降 低 风险 后 ,再 以 相同 的 
初始 评估 方法 评估 最 终 风 险 。 不 同 保护 措施 相关 的 效果 见 
表 1。 
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R1 不 同 保护 措施 相关 的 效果 





替代 行动 











消除 危险 降低 与 危险 相关 的 可 能 
伤害 的 严重 程度 (S) 
消除 危险 , 即 人 员 暴 露 减少 暴露 的 持续 时 间 和 / 
于 危险 或 频率 (下 ) 
消除 可 能 的 危险 事件 降低 可 能 的 危险 发 生 率 


(P) 
补充 避免 伤害 的 手段 补充 限制 伤害 的 手段 (0 ) 
注 :1 是 最 高 优先 级 。 优 先 级 的 确定 取决 于 风险 预 估 时 的 风险 指数 。 


4. 风险 评估 的 典型 示例 

《电气 设备 的 安全 风险 评估 和 风险 降低 第 5 部 分 : 风 
险 评估 方法 示例 》 以 包含 电气 设备 风险 因素 比较 全 面 .具有 
代表 性 的 角 向 磨 光 机 为 示例 ,实施 风险 评估 的 全 过 程 ,并 对 
如 何 应 用 风险 评估 和 采取 降低 风险 措施 做 出 详实 的 说 明 ， 
支撑 该 系列 标准 的 具体 操作 。 

六 ,标准 实施 的 效益 预期 分 析 

GB/T 22696 系列 标准 与 国际 标准 同步 制定 甚至 先 于 国 
际 标准 。 在 制定 中 ,运用 了 电气 安全 技术 成 果 , 拓 展 了 我 国 
电气 安全 风险 评估 标准 体系 ,填补 了 国家 标准 空白 。 

标准 为 专业 或 产品 标准 引入 风险 评估 提供 了 良好 的 示 
范 和 指导 作用 。 全 国电 气 安 全 标 委 会 同期 研制 的 GB/T 
22697. 1 ~3—2008¢ 电气 设备 热 表 面 灼 伤风 险 评估 》, 即 借 
鉴 了 GB/T 22696 的 基本 原理 ,概念 和 程序 ,并 具体 针对 电 
气 设备 热效应 的 灼伤 危害 ,提出 了 灼伤 风险 评估 的 基本 原 
则 和 降低 风险 的 措施 原则 ,推进 了 风险 评估 标准 在 特定 安 
全 技术 防护 方面 的 应 用 。 当 电气 制造 企业 在 相关 产品 标准 
中 尚未 涉及 安全 风险 评估 技术 要 求 时 ,GB/T 22696 系列 标 
准 也 可 为 其 产品 提供 降低 潜在 风险 的 解决 方案 。 标 准 也 为 
相关 政府 部 门 制订 安全 法 规 提供 了 技术 支撑 。 

全 国电 气 安 全 标 委 会 通过 标准 研制 ,提高 了 标准 化 人 
员 运 用 电气 安全 技术 解决 新 领域 .新 需求 问题 的 能 力 ,整体 
提高 了 技术 业务 水 平和 标准 化 工作 的 综合 能 力 。 

七 、 结 论 

GB/T 22696 系列 国家 标准 是 电气 设备 共性 和 通用 层面 
的 安全 类 方法 标准 ,产品 或 专业 标 委 会 应 根据 特定 要 求 , 考 
虑 相应 的 产品 或 专业 的 风险 评估 技术 解决 方案 。 

应 加 大 推进 对 标准 成 果 的 宣 贯 ,将 相关 技术 和 理念 广 
泛 传播 ,以 推进 标准 的 实施 和 应 用 。 

风险 评估 需要 建立 切实 可 行 的 工作 机 制 和 评估 体系 ， 
需要 与 现 有 产品 的 安全 认证 体系 协调 ;需要 从 国家 层面 引 
导 ,从 市 场 监管 的 角度 研究 相关 配套 实施 措施 ,使 标准 有 效 
地 发 挥 技术 支撑 作用 。 

【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 曾 雁 鸿 . 方 晓 落 ,机 械 工业 
北京 电工 技术 经 济 研究 所 张 亮 ,西门 子 (中 国 ) 有限 公 司 徐 
斌 ] 





标准 化 


出 口 电气 产品 有 毒 有 害 物 质 技 术 性 贸易 措施 研究 及 应 对 


近年 来 ,发达 国 家 对 电气 产品 采取 的 与 绿色、 环保 FB 
关 的 技术 性 贸易 限制 措施 越 来 越 多 ,严重 影响 了 我 国 进出 
口 贸易 的 发 展 。 为 此 ,开展 国际 绿色 技术 性 贸易 壁 刍 应 对 
技术 研究 ,分 析 电 气 产 品 全 生命 周期 的 有 毒 有 害 物 质 在 材 
料 中 的 分 布 , 对 国内 企业 如 何 规避 和 应 对 绿色 贸易 壁垒 以 
及 提高 自身 制造 水 平 有 着 非常 重要 的 意义 。 


一 .电气 产品 有 毒 有 害 物 质 技术 性 贸易 措施 特点 及 应 对 

根据 中 国电 器 工业 年 鉴 统 计数 据 , 我 国 低压 电工 产品 
出 口 国际 市 场 以 欧盟 .北美 以 及 日 韩 市 场 为 主 ,按照 目标 市 
场 以 我 国电 工 产品 出 口 量 大 的 目标 市 场 技 术 性 贸易 措施 为 
主 ,涉及 的 有 关 绿 色 环 保 法 律 法 规 多 达 十 余 个 。 国 外 有 毒 
有 害 物 质 技术 性 贸易 措施 (部 分 ) 见 表 1。 


#1 国外 有 毒 有 害 物质 技术 性 贸易 措施 (部 分 ) 





RoHS 指令 
REACH 法 规 









包装 指令 94/62/EC 
电池 指令 2006/66/EC 
锅 含 量 指令 91/338/EEC 
挪威 PoHS 法 规 
日 本 J—MOSS 法 令 
加 利 福 尼 亚 关 于 含 冬 继电器 和 开关 的 1415 组 织 条 例 


加 利 福 尼 亚 关 于 省 化 阻 熔剂 的 302 组 织 条 例 
(“A. B.“) 和 2587 组 织 条 例 


《加 利 福 尼 亚 有 害 物 质 包 装 危害 预防 法 》( AB455) 














Co of ~~ HA we È WwW 









结合 电器 工业 出 口 低 端 产品 多 . 贴 牌 产 品 多 的 特点 ,将 
国外 有 毒 有 害 物质 技术 性 贸易 措施 归纳 为 4 个 特点 :动态 
更 新 加 快 限制 物质 增多 ;放射 效应 明显 .各 国 仿效 不 断 ; 实 
质 体现 了 发 达 国 家 材料 水 平 ; 体 现 企业 体系 管理 水 平 。 

(1) 动 态 更 新 加 快 ,限制 物质 增多 。 以 欧盟 指令 为 例 ， 
自 2003 年 发 布 RoHS 指令 以 来 ,欧盟 已 陆续 发 布 和 修订 了 
REACH 法 规 . 电 池 指 令 . 锅 指 令 等 ,限制 物质 从 最 初 的 单一 
物质 到 6 种 物质 ,再 到 REACH 要 求 注册 的 15 种 物质 ,有 毒 
有 害 物 质 限 制 使 用 要 求 的 出 台 时 间 密 集 , 规 定 的 物质 范围 
越 来 越 宽 , 可 以 看 出 国际 对 全 球 环境 保护 要 求 的 不 断 提高 ， 
还 说 明 国外 以 环保 为 名 义 实施 技术 性 贸易 措施 有 扩大 趋 
势 , 这 对 我 国电 工 产品 出 口 非常 不 利 。 

(2) 贸易 措施 放射 效应 ,多 国 仿效 不 断 。 国 际 技术 性 贸 
易 措 施 的 放射 性 特点 突出 。2003 年 欧盟 出 台 RoHS 指令 ， 
要 求 进 入 欧盟 市 场 的 部 分 电气 电子 产品 限制 使 用 铅 、 龟 、 录 
等 6 种 有 毒 有 害 物 质 。 其 后 ,美国 .日 本 .韩国 等 先后 以 各 
种 方式 提出 了 同样 的 要 求 ,并 扩大 到 指令 范围 以 外 。 如 , 山 
东 某 生产 铁路 机 车 的 企业 ,在 与 欧洲 公司 合资 生产 .实现 材 
料 本 地 化 的 过 程 中 ,国外 公司 将 符合 RoHS 要 求 作为 选择 本 
地 材料 供应 企业 的 要 求 ;又 如 我 国 出 口 到 美国 的 高 效 电 机 ， 
由 于 是 贴 牌 产品 ,外 商 要 求 所 用 材料 必须 符合 RoHS 指令 。 


技术 性 贸易 措施 名 称 发 布 国家 或 地 区 限制 有 害 物质 种 类 


美国 加 利 福 尼 亚 州 


美国 加 利 福 尼 亚 州 






影响 区 域 

















欧盟 6 种 欧盟 市 场 
欧盟 第 1 批 15 种 , 公 | 欧盟 市 场 
示 15 种 
欧盟 4 种 重金 属 欧盟 市 场 
欧盟 1 种 欧盟 市 场 
欧盟 1 种 欧盟 市 场 
挪威 18 种 挪威 市 场 
日 本 6 种 日 本 市 场 
美国 加 利 福 尼 亚 州 1 种 美国 加 利 福 尼 亚 州 市 场 







2 种 美国 加 利 福 尼 亚 州 市 场 





4 种 美国 加 利 福 尼 亚 州 市 场 





上 述 两 个 事例 涉及 的 产品 ,并 不 在 RoHS 范围 。 

(3) 体 现 发 达 国 家 材料 水 平 。 欧 盟国 家 从 20 世纪 90 
年 代 初 开始 关注 有 毒 有 害 物质 ,并 进行 了 精心 的 技术 准备 , 
RoHS 指令 提出 的 大 多 数 有 毒 有 害 物 质 已 在 欧洲 完成 了 和 幸 
代 技 术 研 发 ,如 西门 子 公司 2000 年 已 经 将 限制 在 公司 产品 
中 使 用 若干 种 有 毒 有 害 物质 制定 为 企业 人 标准。 材料 作为 国 
外 大 公司 的 核心 技术 很 少 扩散 或 输出 到 发 展 中 国家 , 如 我 
国 引进 了 若干 高 低压 电器 的 制造 技术 ,但 其 中 的 电 触 头 材 
料 技 术 只 能 靠 自 己 摸索 。 可 以 说 ,限制 有 毒 有 害 物 质 也 体 
现 了 发 达 国 家 利用 其 掌握 的 替代 技术 占领 材料 技术 的 制 高 
点 ,给 我 国企 业 造 成 巨大 影响 。 

(4) 体 现 企 业 体系 管理 水 平 。 限 制 在 电气 电子 产品 中 
使 用 有 毒 有 害 物质 的 技术 性 贸易 措施 的 形式 ,已 经 从 最 初 
对 单一 物质 .材料 的 要 求 ,上 升 到 企业 物质 管理 .供应 链 管 
理 等 体系 管理 的 层面 。 这 就 要 求 企 业 跟 踪 国 外 相关 法 律 法 
规 的 动态 更 新 ,建立 完善 的 物质 管理 制度 ,做 好 上 游 供应 链 
的 管控 等 一 系列 措施 ,提高 整个 物质 供应 链 的 管理 水 平 。 

二 ,典型 电气 产品 的 有 毒 有 害 物质 分 布 

选取 有 代表 性 的 低压 电器 、 中 小 型 电机 、 电 线 电缆 、 电 
器 附件 .电动 工具 中 的 电钻 和 和 角 向 磨 光 机 6 类 低压 产品 进 
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行 有 毒 有 害 物质 的 分 布 研究 。 这 6 类 电工 产品 2006 年 、 
2007 年 出 口 额 分 别 为 315 亿美 元 和 215 亿美 元 , 占 当 年 电 
工 产品 总 出 口 额 的 1/4。 另 外 ,它们 受 国 际 绿色 技术 贸易 壁 
AB UK 

对 以 上 6 类 典型 电器 产品 中 的 每 一 类 都 选取 了 3 个 样 
品 进行 拆 分 , 共 涉 及 66 类 材料 /物质 ,其 中 黑色 金属 6 类 , 包 
括 碳 素 结构 钢 不锈钢 ERA AER AOR A 
色 金 属 6 种 ,包括 紫 钢 . 黄 铜 、 磷 铜 AAA BARS 
金 ;高 分 子 材料 22 种 ;绝缘 漆 布 类 制品 4 种 ;绝缘 纸 类 4 种 ; 
其 他 材料 如 电 触 头 .石墨 .棉纱 3 种 ;辅助 材料 10 种 ,包括 各 
JERR EUR ,润滑 脂 等 ;外 购 件 11 种 ,包括 各 类 螺丝 .螺母 、 
垫圈 .弹簧 . 轴 卡 .滚动 轴承 . 印 制 线路 板 等 。 

重点 关注 高 分 子 材料 ,选取 典型 电气 产品 拆 分 测试 , 检 
出 零 部 件 177 件 含有 6 种 有 毒 有 害 物质 、 厢 素 及 多 环 芳烃 物 
质 , 涉 及 近 40 种 材料 。 其 中 铅 含 量 超过 0. 1% (1 000ppm ) 
的 35 (fa BT 0.01% (100ppm)7 ACRA 1 个 接 
近 ), 六 价 铬 超标 1 个 ,多 省 二 葵 醚 含量 超过 0.1% 
(1 000ppm) 若干 个 , oA BA Bw 0. 15% (1 500ppm ) 39 
个 , 测 出 多 环 芳烃 4S, RUHR SAKA Bix, RA 
我 国 绝缘 材料 很 少 添加 葵 类 材料 。 

综 上 所 述 ,电器 工业 在 有 毒 有 害 物 质 使 用 方面 ,主要 有 
以 下 特点 : 

(1) 涉 及 的 有 毒 有 害 物质 主要 有 铅 、 锅 .PBDE( 多 省 联 
ARE) PIR MR PAHs( SHAKE) 几 种 ,六 价 铬 主要 集中 在 外 
购 标 准 件 中 。 在 低压 电器 Ho LE, B a E R e 
这 些 大 量 出 口 的 产品 中 ,都 不 同 程度 地 检测 到 零 部 件 含有 
有 毒 有 害 物 质 的 情况 ,尽管 未 能 在 更 大 的 产品 范围 进行 有 


毒 有 害 物 质 的 实测 ,但 依据 材料 特性 ,还 是 能 够 说 明 一 定 的 
问题 。 

(2) 有毒 有 害 物质 存在 于 PVC RACH) PBT (RN 
葵 二 甲酸 丁 二 醇 酯 ) JE TE RIE ABS (1A 2 Z a 
丁 二 烯 共聚 物 ) 等 材料 中 ,这些 材料 广泛 应 用 于 各 类 电气 产 
品 ,是 主要 承担 绝缘 功能 \ 耐 电流 耐 电 压 要 求 等 电气 绝缘 性 
能 的 重要 结构 部 件 。 

(3) 材 料 颜色 的 鲜艳 与 否 与 是 否 有 毒 有 害 物 质 超标 没 
有 必然 联系 。 

(4) 电 器 工业 企业 已 经 进入 专业 化 制造 阶段 , 零 部 件 
(包括 电工 塑料 零 部 件 ) 的 专业 化 生产 程度 高 ,企业 一 般 直 
接 进货 。 只 有 电器 附件 企业 自己 挤 压 `. 压 制 塑料 件 , 但 塑料 
母 料 则 是 按照 材料 要 求 直接 进货 ,在 企业 内 加 工 生产 时 不 
再 添加 其 他 物质 。 

三 、 结 语 

研究 国外 绿色 技术 法 规 , 可 以 直接 指导 企业 规避 壁垒 
性 法 规 ,大 幅 降低 了 出 口 不 合格 的 风险 ,有 助 于 稳定 和 扩大 
国际 市 场 份 额 。 研 究 产 品 有 毒 有 害 物质 的 分 布 与 含量 ,对 
提升 电气 产品 绿色 设计 竞争 力 ,促进 我 国电 工 材料 .产品 自 
主 研 发 制造 水 平 的 进步 ,实行 可 持续 发 展 战略 有 着 积极 和 
不 可 替代 的 作用 。 但 随 着 科技 的 发 展 进 步 ,新 的 技术 性 法 
规 也 将 被 逐渐 提出 ,只 有 及 时 跟 上 国际 脚步 ,提升 我 国 材料 
制造 水 平 ,参与 国际 性 技术 法 规 的 制定 ,才能 在 国际 竞争 中 
立 于 不 败 之 地 。 

【 扎 稿 人 :机 械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 李 上 蜗 晶 、 
AT RR RE) 


完善 标准 体系 ,保证 带电 设备 使 用 场所 的 安全 


一 一 解读 GB/T 24612. 1 一 2009《 电 气 设备 应 用 场所 的 安全 要 求 
第 l 部 分 :总 则 》 


我 国电 气 设备 的 安全 标准 体系 由 基础 安全 标准 和 产品 
安全 标准 构成 ,其 中 ,安全 方面 的 措施 和 防护 多 是 针对 电气 
设备 本 身 而 言 。 实 际 生产 与 作业 中 ,安全 用 电 的 组 织 措施 
”有 4 点 :一 是 建立 健全 安全 用 电 的 管理 机 构 ,需要 由 有 经 验 
和 资质 的 电气 专业 人 员 构成 ,建立 资质 考核 制度 ;二 是 制定 
和 完善 安全 用 电 的 规章 ,包括 安全 工作 制度 和 安全 操作 规 
程 ,并 要 求 电气 专 业 人 员 或 相关 人 员 掌握 ;三 是 组 织 安全 用 
电 的 教育 宣传 和 知识 培训 ;四 是 进行 安全 用 电 检查 ,需要 电 


气 从 业 人 员 熟 悉 电 气 设 备 运行 的 安全 状况 .保安 电源 和 非 . 


电 性 质 的 保安 措施 、 反 事故 措施 、 现 场 分 析 及 事故 处 理 等 。 
因此 在 标准 层面 上 ,从 人 员 安 全 的 角度 出 发 ,针对 带电 设备 
使 用 场所 (在 通电 状态 或 未 通电 状态 下 ) 存在 的 可 能 由 于 朴 
忽 .意外 接触 或 设备 故障 造成 对 工作 场所 中 人 员 的 伤害 潜 
在 的 电气 风险 等 ,缺乏 系统 的 研究 和 规定 ,应 完善 和 扩展 电 
气 安全 标准 体系 。 | 


336 


国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 和 国家 标准 化 管理 委员 会 
F 2009 年 11 月 发 布 了 GBAT 24612. 1 一 2009% 人 《电气 设备 应 
用 场所 的 安全 要 求 “第 1 部 分 :总 则 》。 该 标准 是 基于 我 国 
电气 安全 技术 自主 制定 的 国家 标准 ,针对 电气 设备 按照 设 
计 要 求 (包括 安全 要 求 ) 制造 后 ,在 使 用 场所 应 用 时 仍 存在 
的 潜在 安全 风险 ,特别 是 裸露 的 带电 部 件 或 电路 部 件 对 设 
备 所 在 场所 工作 的 人 员 仍 可 能 产生 电击 危害 ,规定 了 必要 
的 设备 安全 防护 措施 和 相关 的 防护 程序 ,确保 了 场所 设备 
使 用 人 员 或 其 他 人 员 的 安全 ,同时 提高 了 电气 产品 使 用 组 
织 和 人 员 的 安全 意识 ,保障 安全 用 电 管理 ,实现 安全 生产 ， 
提高 经 济 效益 。 

一 、 有 关 的 基本 概念 

_ 标准 的 术语 ,是 在 专业 领域 中 进行 技术 交流 的 通用 性 

概念 。GB/T 24612. 1 中 ,给 出 了 有 关 电气 设备 应 用 场所 中 
的 一 些 特定 术语 : 


专业 人 员 ; 受 过 专业 教育 并 具备 经 验 , 有 能 力 识别 风险 
并 能 够 避免 电气 危险 的 人 员 。 

受过 培训 的 人 员 ( 电 气 ) :在 熟练 电气 技术 人 员 建 议 或 
监督 下 ,有 能 力 识别 风险 并 能 够 避免 电气 危险 的 人 员 。 

非 专业 人 员 : 既 不 是 专业 人 员 ,也 没 受 过 初级 训练 的 
人 员 。 

电气 安全 工作 条 件 : 在 导体 或 导电 部 件 的 安装 处 或 其 
附近 ,带电 部 件 被 隔离 ,锁定 和 标识 在 规定 状态 ,经 测试 确 
保 现场 没有 电压 并 且 按 规定 接地 的 一 种 状态 。 

限制 接近 范围 :对 接近 裸露 带电 部 件 距 离 的 限制 ,在 该 
距离 内 存在 电击 危险 。 

有 电 部 件 :与 电压 源 有 电气 连接 的 或 有 电压 源 的 部 件 。 

带电 部 件 : 有 电 的 导电 部 件 。 | 

二 .明确 规定 了 负 有 安全 责任 的 组 织 责任 

根据 国家 有 关 安 全 生产 责任 的 规定 ,组 织 /机 构 对 本 单 
位 的 安全 生产 全 面 负责 ,主要 行政 负责 人 是 安全 生产 的 第 
一 责任 人 。 对 此 ,标准 中 明确 规定 必须 有 能 对 电气 设备 应 
用 场所 的 安全 承担 法 律 责任 的 组 织 (责任 人 ) , 即 具备 法 人 
资格 的 组 织 。 如 果 该 场所 有 多 个 组 织 进 行 管理 也 必须 指定 
一 个 作为 责任 人 ,该 责任 人 同时 承担 对 进入 该 场所 的 外 来 
人 员 的 安全 告知 责任 。 上 述 工 作 应 在 程序 以 及 文件 中 加 以 
规定 ,由 此 明确 了 组 织 应 制定 电气 安全 工作 准则 或 更 为 详 
细 的 要 求 作为 基本 制度 。 

三 规定 了 面 对 电 气 危害 风险 的 人 员 的 分 类 管理 及 其 
培训 内 容 

GB/T 24612. 1 要 求 对 有 可 能 操作 裸露 的 带电 部 件 或 电 
路 部 件 和 在 其 附近 工作 的 人 员 ,应 按照 专业 人 员 、 受 过 培训 
的 人 员 和 非 专业 人 员 分 为 三 类 ,并 针对 不 同类 别 的 人 员 进 
行 培训 ,所 有 相关 人 员 按照 有 关 要 求 取得 许可 后 方 能 执行 
相应 的 任务 。 标 准 通过 术语 定义 对 上 述 三 种 人 员 给 出 了 界 
定 ,并 在 第 6 章 培训 的 管理 中 对 培训 内 容 给 出 了 明确 的 规 
定 。 标 准 要 求 对 面 对 电气 危害 风险 (这 些 风 险 指 未 被 相应 
的 电气 装置 降低 到 安全 程度 ) 的 所 有 人 员 进 行 培训 。 培 训 
内 容 是 与 安全 相关 的 工作 准则 和 工作 程序 要 求 ,使 其 理解 
与 电气 相关 的 特有 危害 ,并 充分 了 解 和 确定 电气 危害 与 可 
能 的 损伤 之 间 的 关系 。 

根据 国家 电力 安全 生产 监管 办 法 规定 ,发 生 安全 事故 ， 
要 求 迅 速 采取 有 效 措施 ,组 织 抢救 ,防止 事故 扩大 ,减少 人 
员 伤亡 和 财产 损失 。 对 此 ,标准 规定 了 电气 环境 事故 应 急 
程序 中 的 培训 内 容 ,要 求 对 在 裸露 带电 部 件 或 电路 部 件 处 
或 其 附近 工作 的 人 员 进 行 掌握 解救 受害 人 的 培训 ,应 定期 
对 人 员 进行 第 一 时 间 救 援 和 应 急 方法 的 培训 。 

电气 设备 应 用 场所 培训 环境 应 结合 人 员 所 面临 的 实际 
风险 来 确定 ,分 为 室内 培训 或 工作 现场 培训 ,或 二 者 的 综合 
形式 。 

四 、 详 解 了 电气 安全 程序 及 与 电气 安全 有 关 的 工作 
程序 

标准 中 明确 规定 : “组 织 应 实施 所 有 用 以 指导 与 电压 、 


标准 化 


能 量 等 级 和 电路 条 件 相 适应 的 电气 安全 程序 。” 要求 经 常 在 
受 电气 影响 的 环境 中 工作 的 人 员 具 备 安 全 意识 和 自我 约 
束 ,要 清楚 了 解 与 工作 相关 的 电气 危险 .正确 的 工作 步 又、 
特殊 预防 措施 能源 的 控制 及 个 人 防护 所 需 的 材料 等 ;应 建 
立 电气 安全 程序 ,规定 人 员 的 必要 自律 措施 ,包括 规定 安全 
工作 的 原则 和 安全 控制 程序 。 标 准 具体 给 出 了 电气 安全 程 
序 的 原则 控制 内容. 电气 危险 /风险 评估 程序 ,并 按 * 重 复 
或 相似 的 工作 任务 " 以 及 “常规 工作 ”的 分 类 规定 了 安全 方 
面 的 工作 程序 。 

针对 某 些 具有 复杂 性 或 具有 特殊 危险 性 的 工作 任务 ， 
或 预期 有 关 人 员 将 无 法 识别 并 避免 的 工作 中 的 危险 情况 ， 
标准 指出 要 进行 更 为 详细 的 讨论 和 处 置 。 

五 .针对 导电 体 、 电 路 部 件 处 或 附近 工作 安全 作出 了 具 
体 规定 

标准 的 第 8 章 提出 了 “带电 部 件 的 安全 工作 条 件 ” 和 
“带电 部 件 的 不 安全 工作 条 件 " 的 不 同 的 安全 工作 准则 及 与 
相关 的 电气 危险 性 质 与 安全 程度 相 适 应 的 要 求 。 规 定 人 员 
在 带电 部 件 处 或 附近 工作 之 前 ,首先 要 使 面临 的 带电 导体 
处 于 电气 安全 工作 条 件 ,否则 , 仅 允 许 专业 人 员 在 未 处 于 电 
气 安全 工作 条 件 下 的 电导 体 .电路 部 件 处 或 附近 工作 。 

标准 对 在 带电 的 或 可 能 通电 的 裸露 导体 和 电路 部 件 处 
或 附近 工作 作出 了 详细 的 规定 ,包括 用 锁定 /标识 装置 进行 
保护 或 适当 的 规定 (如 各 种 工作 区 边界 的 限制 .隔离 、 人 员 
资格 .使 用 绝缘 防护 用 品 和 工具 等 )。 同 时 强调 : 

(1) 要 进行 电气 危险 分 析 。 电 击 危险 分 析 : 应 确定 操作 
人 员 所 面临 的 电压 .操作 界限 要 求 及 必要 的 保护 装置 等 ; 电 
弧 危 险 分 析 : 应 确定 “电弧 保护 范围 ”, 以 及 在 “电弧 保护 范 
围 "内 工作 的 人 员 所 使 用 的 人 体 保护 装置 ,以 保护 操作 人 员 
免 受 电弧 的 损伤 。 

(2) 规定 电气 工作 许可 证 ( 持 证 上 岗 ) 制 度 。 若 带电 部 
件 未 处 于 电气 安全 工作 条 件 下 , 则 所 进行 的 工作 应 视 为 带 
电 的 电气 工作 ,只 有 具有 书面 许可 证 的 专业 人 员 才 能 进行 。 
标准 明确 禁止 非 专业 人 员 进 入 规定 仅 让 专业 人 员 进 出 的 
地 方 。 

(3) 提 出 安全 互 锁 以 及 将 人 员 与 各 种 危险 电压 隔 开 的 
具体 要 求 。 如 规定 工作 人 员 应 与 工作 电压 在 电压 限 值 或 以 
上 带电 部 件 绝缘 或 隔离 开 ; 工 作 人 员 徒 手 进 行 相 线 工作 时 ， 
应 与 其 他 导电 物体 隔离 开 ; 任务 完成 后 电气 设备 安全 互 锁 
系统 应 回归 其 工作 状态 等 具体 规定 。 

六 、 对 电气 设备 的 应 用 要 求 作出 了 规定 

电气 设备 在 断 电 状态 下 操作 时 ,其 安全 措施 应 符合 
GB/T 24612. 2 一 200% 电气 设备 应 用 场所 的 安全 要 求 第 2 
部 分 “ 断 电 操作 的 安全 措施 》 的 规定 。 

标准 还 对 其 他 电气 设备 如 固定 的 测试 仪器 .设备 及 附 
件 应 根据 其 所 面临 的 工作 环境 及 其 使 用 方式 进行 设计 ,应 
能 根据 其 连接 的 电路 和 设备 调整 额定 值 。 标 准 也 对 便携 式 
电气 设备 的 设计 操作、 检查 ,故障 ,匹配 .安全 连接 等 安全 
要 求 作出 了 规定 。 
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GB/T 24612. 1 一 2009 通过 上 述 技术 要 求 ,为 电气 设备 
应 用 场所 人 员 的 安全 环境 提供 了 技术 解决 方案 。GCBALT 
24612. 1 一 2009 的 发 布 与 实施 ,从 标准 层面 提出 技术 措施 ， 
解决 了 安全 用 电 组 织 措 施 中 的 相关 要 求 ,营造 了 电气 场所 
的 安全 环境 ,以 实现 安全 生产 和 安全 管理 ,满足 了 我 国电 气 


从 业 人 员 在 电气 设备 场所 中 避免 伤害 ,保障 人 身 安全 的 基 
本 需要 ,同时 支撑 了 国家 相关 法 律 法 规 的 实施 。 

[ 扎 稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 曾 雁 注 ， 
广东 产品 质量 监督 检验 研究 院 项 雅 丽 、 马 桂 芬 ] 


解读 GB/T 24612. 2 一 2009《 电 气 设备 应 用 场所 的 安全 要 求 
第 2 部 分 :在 断 电 状态 下 操作 的 安全 措施 》 标 准 与 电气 安全 


一 、 标 准 概要 

GB/T 24612. 2 是 基于 我 国电 气 安 全 技术 自主 制定 的 国 
家 标准 。 标 准 规定 了 电气 设备 应 用 场所 在 断 电 状态 下 , 操 
作 电气 设备 应 该 满足 的 基本 规则 与 要 求 , 包 括 电 气 作 业 财 
安全 断 电 操作 的 步骤 ,在 断 开 的 带电 体 .电路 部 件 上 工作 或 
”在 其 附近 工作 必须 锁定 和 标识 ,设置 临时 性 保护 接地 装置 
的 安全 要 求 。 

1. 规定 了 电气 设备 安全 断 电 操作 的 步骤 和 要 求 

电气 设备 安全 斯 电 操 作 步 骤 应 遵循 :通过 有 效 的 电气 
图 / 表 或 标志 标识 ,确定 电气 设备 的 供电 电源 ;按照 有 关 规 
程 操 作 ,停止 用 电 负 载 , 断 开 电源 ;检查 相关 电源 装置 确定 
完全 断 电 ;对 感应 性 或 贮存 电能 的 部 件 或 设备 ,按照 操作 规 
程 实施 放电 ,避免 发 生 触 电 故 障 ;通过 检测 确认 设备 不 带 
电 ,并 装 设 接地 线 ; 进 行 电 路 中 的 开关 设备 锁定 并 标识 。 

2. 给 出 了 执行 锁定 /标识 操作 的 原则 和 控制 

详细 规定 了 断 开 带电 体 .电路 部 件 的 电源 后 ,操作 人 员 
应 执行 设备 锁定 和 标识 操作 的 有 关 原 则 和 控制 ,包括 对 不 
同 专 业 技 术 人 人 员 的 培训 内 容 、 工 作 责 任 、 涉 及 的 相关 人 员 、 
计划 ,协调 .电源 的 管理 .核查 程序 及 组 织 要 求 等 。 同 时 , 规 
定 提出 锁定 和 标识 程序 要 求 要 与 场所 人 员 的 经 验 、 专 业 技 
能 培训 以 及 工作 场所 的 条 件 相 适应 。 

3. 提出 了 设置 临时 性 保护 接地 装置 的 要 求 

规定 了 临时 保护 接地 装置 的 布置 地 点 和 方式 应 能 防止 
每 位 人 员 面 临危 险 电 位 差 ;临时 的 保护 接地 线 应 能 承受 故 
障 持续 时 间 内 通过 接地 点 的 最 大 故障 电流 ;临时 保护 接地 
装置 必须 符合 国家 的 相关 要 求 ; 临时 保护 接地 装置 的 电阻 
必须 足够 小 ,以 确保 当 带 电 体 或 电路 部 件 发 生 短 路 时 保护 
器 能 立即 动作 等 。 

通过 上 述 安 全 和 技术 要 求 , 该 标准 为 在 断 开 电源 的 导 
电 体 或 电路 部 件 及 其 附近 工作 的 人 员 提 供 了 保障 方案 。 

二 技术 创新 

该 标准 研制 中 ,将 一 些 先 进 的 电气 安全 技术 理念 和 危 
险 防护 技术 的 实践 经 验 纳入 标准 体系 中 。 

1. 通过 规范 操作 实现 场所 的 安全 管理 

实现 电气 安全 工作 主要 有 两 方面 的 任务 ,一 方面 是 通 
过 理论 研究 分 析 各 类 电气 事故 ,研究 其 机 理 . 原 因 、 构 成 、 特 
点 、 规 律 和 防护 措施 ,大 多 是 针对 设备 或 系统 ; 田 一 方面 是 
研究 运用 电气 的 技术 措施 解决 各 类 安全 问题 , 即 研究 运用 
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电气 监测 .电气 检查 和 电气 控制 的 方法 来 识别 .评价 系统 的 
安全 性 ,实施 安全 程序 以 获得 必要 的 安全 和 条件。 该 标准 在 
系统 分 析 的 基础 上 ,将 作业 方法 的 每 一 道 操 作 程 序 和 每 一 
个 动作 进行 分 解 , 以 科学 技术 、 规 章 制 度 和 实践 经 验 为 依 
据 , 以 安全 为 目标 ,规定 作业 过 程 ,形成 了 优化 的 作业 程序 ， 
达到 安全 ,准确 的 作业 效果 ,最 终 实现 电气 场所 相关 人 员 的 
安全 组 织 管理 。 

2. 引入 了 全 新 的 锁定 /标识 理念 及 其 控制 方式 

为 确保 在 断 电 状态 下 操作 的 安全 ,标准 将 锁定 /标识 理 
念 引 进 到 控制 安全 的 措施 中 。 它 不 同 于 传统 的 挂牌 和 上 
锁 ,而 是 按照 不 同 的 场所 情况 ,将 电源 危害 控制 方式 分 为 专 
业 人 员 单 独 控制 的 锁定 /标识 .简单 的 电气 锁定 /标识 以 及 
复杂 的 电气 锁定 /标识 3 种 方式 ,对 锁定 /标识 的 装置 都 给 
出 了 明确 .系统 的 规定 ,并 提出 了 持续 培训 的 要 求 。 

3. 从 人 员 角 度 全 面 考虑 安全 措施 

电气 安全 根据 场合 .目的 .用 途 的 不 同 ,要 求 的 内 容 可 
能 也 会 有 差异 。GB/T 24612. 2 通过 规定 电气 设备 应 用 场所 
内 各 级 人 员 的 责任 .安全 培训 .电气 安全 程序 .在 导电 体 或 
电路 部 件 附近 工作 要 求 .电气 设备 不 同 状态 下 操作 要 求 . 电 
气 设 备 及 其 他 设备 应 用 要 求 等 ,提供 了 电气 设备 应 用 场所 
的 安全 环境 ,从 而 实现 安全 生产 和 安全 管理 。 它 是 值得 从 
业 人 员 研 读 和 了 解 的 专业 技术 文件 。 

该 标准 将 电气 场所 人 员 安 全 引入 电气 安全 标准 体系 ， 
从 入 员 安 全 健康 角度 ,将 科学 的 管理 方法 融入 电气 操作 场 
所 中 ,将 人 员 安 全 管理 与 安全 技术 有 机 结合 ,解决 了 电气 设 
备 操作 场所 人 员 安 全 管理 多 由 各 行业 企业 自行 制定 ,安全 
水 平 参差 不 齐 , 电 气 安全 生产 事故 时 有 发 生 的 问题 。 技 术 
策略 主导 者 和 从 事 配 电工 作 的 人 员 若 能 积极 了 解 这 些 规 
定 , 并 应 用 在 专业 工作 上 ,尤其 是 电气 安全 相关 事宜 上 ,对 
提升 国内 电气 安全 的 水 平 必 有 很 大 帮助 。 

三 .与 国际 接轨 

电气 安全 标准 是 我 国电 气 领 域内 的 重要 基础 标准 。 标 
准 提 出 的 安全 方面 的 要 求 , 涉 及 国家 安全 、 人 类 健康 和 安全 
以 及 环境 保护 ,反映 出 国家 安全 技术 法 规 的 共同 目标 。 我 
国电 气 安全 标准 体系 特别 是 电气 设备 及 系统 的 安全 主要 源 
于 IEC, 对 于 电气 设备 应 用 场所 的 安全 要 求 ,IEC 尚 无 同类 
标准 。 该 标准 的 制定 在 依据 GB 19517《 国 家 电气 设备 安全 
技术 规范 》 总 体 原 则 下 ,具体 到 场所 的 电气 安全 技术 ,参考 


和 借鉴 了 国际 先进 的 电气 安全 技术 对 电气 从 业 人 员 安 全 健 
康 的 考虑 和 相关 的 安全 技术 要 求 ,在 IEC 的 框架 下 根据 我 
国 的 具体 情况 有 针对 性 地 继承 和 发 展 。 

.进一步 地 思考 

GB/T 24612. 2 标准 规定 的 是 电气 设备 应 用 场所 中 断 电 
状态 下 操作 电气 设备 应 该 满足 的 基本 安全 要 求 , 对 于 电气 
设备 应 用 场所 中 带电 情况 下 操作 电气 设备 的 安全 措施 还 没 
有 考虑 。 带 电 操作 可 能 产生 的 触电 和 电弧 闪 络 危害 -一 直 是 
现场 电气 工作 人 员 的 最 大 安全 隐患 。 国 外 先进 发 达 国家 已 
对 电弧 内 络 的 危害 进行 了 多 年 的 研究 ,在 电弧 危害 评估 E 


弧 计 算 与 分 类 .防护 配备 标准 以 及 保护 衣着 如 何 搭配 应 用 


等 方面 有 许多 具体 作法 和 建议 ,是 电气 工作 安全 上 (不 止 是 
防范 电弧 灼伤 ) 理论 与 实际 结合 的 成 果 , 能 有 效 地 防范 工作 
现场 的 触电 和 电弧 内 络 危 害 。WD 进 行 防范 电 强 危害 的 评估 
分 析 。 凶 规定 必须 在 有 可 能 发 生 电 弧 闪 络 事故 场所 (如 开 
关 设备 处 ) , 贴 告警 示 标 记 并 标示 电弧 闪 络 风险 等 级 .安全 


GB 3836 人 《爆炸 性 气体 环境 


全 国防 爆 电 气 设备 标准 化 技术 委员 会 (SAC/ATC9 ) 成 立 
于 20 世纪 80 年 代 初 ,负责 爆炸 性 环境 领域 国家 标准 和 行业 
标准 的 制定 .修订 工作 ,秘书 处 设 在 素 有 我 国防 爆 技 术科 
研 基 地 ”之 称 的 南阳 防爆 电气 研究 所 。 

爆炸 性 环境 防爆 标准 关系 社会 公共 安全 环境 安全 以 
及 生命 和 财产 安全 ,关系 改革 开放 .经济 发 展 和 社会 稳定 的 
大 局 。 近 年 来 ,爆炸 性 环境 防爆 标准 化 工作 取得 了 长 足 发 
展 ,主要 的 基础 标准 都 实现 了 采 标 IEC ,标准 化 水 平 基本 与 
国际 先进 水 平 保持 一 致 。 但 是 一 些 产 品 标 准 或 行业 标准 体 
系 还 不 够 完善 。 

为 了 进一步 加 强 爆 炸 性 环境 防爆 标准 化 体系 工作 ,全 
国防 爆 电 气 设备 标准 化 技术 委员 会 根据 国家 标准 化 技术 委 
员 会 的 安排 和 部 署 , 组 织 编制 了 《爆炸 性 环境 防爆 标准 化 体 
系 规 划 》( 以 下 简称 《体系 》) 。 该 4 体系 ?涵盖 了 爆炸 性 环境 
用 电气 设备 和 非 电气 设备 的 设计 、 制 造 , 检 修 、 安 疙 维护 和 
使 用 ,爆炸 性 环境 整体 系统 设计 和 危险 场所 划分 ,爆炸 性 环 
境 爆 炸 与 预防 的 基本 方法 及 其 技术 管理 领域 ,涉及 煤 怪 、 石 
油 , 化 工 、 粮 油 加 工 、 轻 工 、 制 药 、 化 肥 、 民 爆 句 材 、 军 工 等 各 
领域 的 爆炸 性 气体 环境 防爆 可燃 性 粉尘 环境 防爆 和 火 炸 
药 环境 防爆 ,包括 爆炸 性 环境 的 基础 标准 .行业 (产品 ) 标 
准 、 技 术 标 准 方法 标准 和 管理 标准 。 其 中 包括 爆炸 性 环境 
基础 标准 爆炸 性 环境 设备 防爆 标准 .可 燃 性 粉尘 环境 标 
准 、 火 炸药 粉尘 环境 标准 、 非 电气 防爆 设备 行业 标准 .安装 
与 维护 行业 标准 ,爆炸 性 环境 应 用 领域 行业 标准 ( 含 技术 、 
方法 .管理 ) 。 

为 了 使 我 国 的 防爆 电气 技术 与 国际 技术 同步 ,国家 标 
准 紧 跟 国际 标准 (IEC) 的 发 展 步伐 ,SAC/ATC9 完成 了 GB 


标准 化 


界线 义 十 以 及 可 能 的 最 大 电弧 能 量 。 怨 进行 电弧 安全 界限 
的 计算 。 理 论 上 工作 者 距离 发 生 电 弧 闪 络 点 愈 近 其 灼伤 愈 
严重 ,因此 某 个 电气 设备 假定 发 生 电弧 事故 时 ,防范 的 重点 
是 要 计算 出 至 少 应 保持 的 距离 , 即 确定 安全 界限 ,又 称 内 络 
保护 界限 。( 名 特种 防护 服装 。 忆 优化 产品 结构 设计 。 如 针 
对 配 电 柜 的 门 , 缘 板 等 进行 安全 锁定 设计 。 除 此 之 外 ,防止 
触电 和 电弧 的 措施 还 有 许多 相关 因素 不 可 忽视 ,如 人 员 知 
识 与 技术 的 再 教育 .作业 规定 、 维 护 训 练 等 。 对 此 ,针对 国 
际 通行 的 电气 安全 技术 规范 ,国内 也 在 予以 研究 与 积极 实 
践 , 适 时 地 借鉴 制定 为 我 国 的 电气 安全 标准 ,加 速 研讨 和 推 
动 制定 带电 情况 下 防范 触电 和 电弧 危害 的 措施 ,以 增进 现 
场 员工 的 电气 工作 安全 。 

【 撰 稿 人 :广东 产品 质量 监督 检验 研究 院 马 桂 芬 \ 机 械 
工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 曾 雁 鸿 广东 产品 质量 监督 
检验 研究 院 项 雅 丽 ] 


用 电气 设备 》 修 订 解 析 


3836. 1 ~4 防爆 电气 国家 标准 的 修订 。 修 订 后 的 标准 增加 
了 很 多 内 容 , 为 防爆 电气 设备 的 防爆 安全 提供 了 更 具 操 作 
性 的 保护 措施 。 修 订 后 标准 的 主要 变化 如 下 : 

1. GB 3836. 1《 爆 炸 性 环境 第 1 部 分 :设备 通用 
要 求 》 

该 部 分 为 GB 3836 系列 的 第 1 部 分 ,对 应 于 IEC 
60079-0: 2007《 爆 炸 性 环境 第 0 部 分 :设备 通用 要 求 》 
(2007 年 英文 版 ) ,与 IEC60079-0 的 一 致 性 为 修改 采用 。 

与 GB 3836. 1 一 2000 版 相 比 ,该 次 修订 的 主要 变化 有 : 

(1) 将 “爆炸 性 气体 环境 ”修改 为 “爆炸 性 环境 ”。 

(2) 将 爆炸 性 粉尘 环境 的 要 求 并 人 该 部 分 。 

(3) 设 备 分 类 增加 了 严 类 (爆炸 性 粉尘 环境 用 电气 设 
备 )。 

(4) 增 加 了 超声 波 能 量 限 值 . 电 磁 辐 射 能 量 限 值 和 “ 静 
电 ” 要 求 。 

(5) 增 加 了 设备 保护 级 别 (EPL) 。 

(H n 电气 设备 纳入 通用 要 求 , 即 首先 要 符合 通用 
要 求 的 规定 。 

(7) 将 产品 标准 帽 灯 、 本 质 安全 系统 和 电阻 式 伴 热 占 纳 
人 本 部 分 。 

(8) 对 灯具 的 补充 规定 中 ,透明 童 可 由 网 孔 小 于 2 500 
mm 的 保护 网 保护 ( 原 标准 为 SOomm x 50mm) 。 

(9) 在 型 式 试验 中 主要 增加 了 接地 连续 性 试验 和 非 金 
属 材料 表面 起 电 试验 。 

(10) 标 志 的 要 求 更 加 细 化 ,增加 了 防爆 合格 证 编号 和 
超 小 型 电气 设备 和 Ex 元 件 标 志 的 要 求 。 

(11) 增 加 了 "使 用 说 明 书 ”的 条 款 。 
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与 IEC 60079-0: 2007 相 比 ,主要 的 修改 有 : 

(1) 增 加 了 工 类 电气 设备 的 特殊 要 求 。 

(2) 增 加 了 工 类 手持 式 或 支架 式 电钻 ( 及 其 附带 的 择 接 
装置 ) .携带 式 仪器 仪表 和 灯具 外 壳 的 要 求 。 

(3) 增 加 了 对 金属 制 成 的 工 类 电气 设备 接线 空 腔 内 表 
面 的 涂 漆 要 求 。 

(4) 开 关 ,熔断 器 和 灯具 补充 规定 中 增设 "警告 标志 ”的 
相关 条 款 不 适用 于 工 类 电气 设备 的 规定 。 

(5) 在 “ 耐 热 试 验 " 和 “耐寒 试验 "之 间 增 加 了 时 间 
间隔 。 

(6) 在 制造 商 责 任 一 章 中 增加 了 取得 防爆 合格 证 的 检 
验 程序 。 

2. GB 3836. 2《 爆 炸 性 环境 第 2 部 分 :由 隔 爆 外 壳 “d” 
保护 的 设备 》 

该 部 分 为 GB 3836 系列 的 第 2 部 分 , 对 应 于 IEC 
”60079-1: 2007《 爆 炸 性 环境 第 1 BBS}. h RR SDE“ d” OR 
护 的 设备 》(2007 年 英文 版 ) ,与 IEC 60079-1 的 一 致 性 为 修 
改 采 用 。. 

该 部 分 与 IEC 60079-1 的 主要 区 别 为 :增加 了 附录 下 
(规范 性 附录 )“ I 类 电气 设备 的 补充 规定 ”。 

该 部 分 与 GB 3836. 2 一 2000 的 主要 区 别 为 ; 

(1) 增 加 了 一 些 术语 和 定义 ,如 快 开 式 门 或 盖 、 用 螺纹 
紧 固 件 固定 的 门 或 盖 .螺纹 式 门 或 盖 .呼吸 装置 . 排 液 装 置 、 
Ex 封 堵 件 .Ex 螺纹 式 管 接 等 。 

(2) 隔 爆 接 合 面部 分 增加 了 ; 锥 形 接合 面 .具有 圆 弧 面 
的 接合 面 .使 用 毛细 管 作 用 的 接合 面 等 。 

(3) 删 除了 对 透明 件 的 材料 和 安装 方法 的 要 求 。 

(4) 增 加 了 对 紧 固件 的 届 服 强度 要 求 和 对 封 堵 件 的 
要 求 。 

(5) 增 加 了 外 壳 材 料 使 用 铸铁 ,材料 等 级 应 不 低 于 150 
级 的 要 求 。 

(6) 将 隔 爆 外 壳 的 引入 装置 细 分 为 电缆 引入 装置 .导管 
密封 装置 .插头 和 插座 以 及 电缆 连接 器 、 绝 缘 套 管 4 种 ,并 
增加 了 对 每 种 引入 装置 的 具体 要 求 。 

(7) 爆 炸 压 力 测定 增加 了 环境 温度 低 于 - 20°C 时 的 测 
量 方法 。 

(8) 增 加 了 对 工 类 开关 的 要 求 。 

3. GB 3836. 3《 爆 炸 性 环境 第 3 部 分 :由 增 安 型 “e” 保 
护 的 设备 》 

该 部 分 为 GB 3836 系列 的 第 3 部 分 ,对 应 于 IEC 
60079-7: 2006《 爆 炸 性 环境 第 7 部 分 :由 增 安 型 “e” 保 
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护 的 设备 》(2006 年 英文 版 ) ,与 IEC 60079-7 的 一 致 性 
为 等 同 。 

该 部 分 与 GB 3836. 3 一 2000 相 比 ,主要 变化 如 下 ， 

(1) 增 加 了 6 条 新 的 术语 。 

(2) 修 改 了 电气 连接 。 

(3) 修 改 了 了 息 电 距 离 和 电气 间 际 表 中 的 电压 等 级 和 相 
应 的 数值 及 相关 的 注 。 

(4) 增 加 了 对 设 有 排水 孔 或 通风 和 孔 的 1 类 设备 外 过 防 
护 等 级 的 规定 。 

5) 增加 了 内 有 本 安 型 电路 或 部 件 的 外 况 防 护 等 级 的 
规定 。 

(6) 增 加 了 对 可 能 产生 气 际 火 花 的 转子 结构 进行 评价 
的 要 求 。 

(7) 增 加 了 对 旋转 电机 绕组 的 要 求 。 

(8) 增 加 了 对 旋转 电机 具有 多 节 外 过 的 等 电位 联结 的 
要 求 。 

(9) 增 加 了 对 旋转 电机 转轴 密封 的 相关 要 求 。 

(10) 增 加 了 对 定子 绕组 接线 端子 的 极限 温度 要 求 。 

(11) 增 加 了 对 高 压 电 机 的 评定 和 试验 要 求 。 

4. GB 3836. 4《 爆 炸 性 环境 第 4 部 分 :由 本 质 安全 型 
“i" 保 护 的 设备 》 

该 部 分 为 GB 3836 系列 的 第 4 部 分 ,对 应 于 IEC 
60079-11: 2006《 爆 炸 性 环境 第 11 部 分 :由 本 质 安全 型 “i” 
保护 的 设备 》(2006 年 英文 版 ) ,与 IEC 60079-11 的 一 致 性 
为 修改 采用 。 与 IEC 60079-11: 2006 相 比 , 该 部 分 的 主要 变 
化 有 : 

(1) 第 4 章 中 增加 注 :该 部 分 当前 未 考虑 GB 3836. 1 中 
WRK» 

(2) 38 6.3. 11 中 增加 注 2: 本 安 导 线 和 非 本 安 导 线 应 尽 
量 分 开 布置 。 

(3) 在 6.5 中 增加 注 : 工 类 电气 设备 的 本 质 安全 电路 一 
般 不 允许 利用 地 线 作 为 回路 ,但 因 和 需要 接地 保护 的 除外 。 

(4)10.1.5.2 中 删除 b) ,并 将 a) PLA 10.1.5.2 的 叙 
RP, 
与 GB 3836. 4 一 2000 版 相 比 ,该 次 修订 的 主要 变化 有 : 
(1) 增 加 了 ic 保护 等 级 (n 型 中 nL), 

(2) 增 加 了 附录 下 ; (规范 性 资料 ) 组 合 印 制 电路 板 和 部 


件 间 际 的 可 选择 间距 。 


(3) 增 加 了 大 电流 火花 试验 装置 的 结构 要 求 。 
(4) 增 加 了 附录 下 :上 阴 态 能 量 测试 方法 。 
[拟稿 人 :SAC/TC9 秘书 处 李 书 朝 ] 
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核电 常规 岛 .BOP 标准 体系 研制 进入 关键 阶段 


2010 年 3 月 16 日 ,中 国电 力 企业 联合 会 组 织 各 有 关 单 
位 召开 了 核电 常规 岛 .BOP( 电 站 配套 设施 ) 标 准 体系 研讨 
会 。 国 家 能 源 局 能 源 节 约 与 科技 装备 司 ,中 国电 力 企 业 联 
合 会 .中国 机 械 工业 联合 会 .中 国电 器 工业 协会 .核电 设计 
单位 、 三 大 发 电 设备 集团 等 有 关 单位 参加 了 会 议 。 会 议 的 
目的 是 组 织 核电 涉及 单位 及 核电 装备 制造 行业 修改 、 完 善 
现 有 标准 体系 。 

国家 能 源 局 于 2009 年 成 立 核电 标准 建设 领导 小 组 , 牵 
头 核 电 标准 化 工作 ,并 于 2009 年 10 月 正式 发 布 了 《 压 水 堆 
核电 厂 标准 体系 项 目 表 》 和 《核电 标准 建设 工作 规则 》。 此 
次 制定 的 标准 体系 主要 针对 常规 岛 及 BOP, 其 中 机 械 设 备 
领域 的 核电 常规 岛 标 准 化 工作 涉及 压力 容器 .电气 设备 , 似 
表 设 备 .基础 通用 部 件 、 大 型 锻造 铸造 部 件 等 。 核 电 常 规 
岛 BOP 标准 体系 分 为 基础 通用 ,规划 设计 .建筑 安装 .设备 
材料 .调试 试验 .运行 维护 6 部 分 。 

核电 电气 设备 标准 主要 包括 核电 汽轮机 、 核 电 汽 轮 发 


电机 LE 级 电缆 .变压器 .低压 电器 设备 .电器 附件 设备 等 核 
电 常规 岛 .BOP 中 应 用 的 设备 标准 。 针 对 核电 常规 岛 电 气 
设备 标准 ,会 议 建议 增强 标准 间 的 相关 性 ,使 产品 从 设计 、 
制造 验收、 调试 .运行 等 方面 互相 配套 协调 ,增强 标准 体系 
的 整体 性 ,避免 制造 商 与 用 户 之 间 执 行 标准 不 一 致 造成 巴 
盾 。 此 次 讨论 的 体系 为 核电 常规 岛 体 系 ,不 涉及 核 岛 内 的 
设备 。 核 电 常规 岛 标 准 在 制定 中 ,有 关 设 备 的 安全 与 可 靠 
性 的 要 求 .如 何 评价 .是 否 应 该 按照 核 岛 内 的 标准 要 求 来 考 
虑 , 尚 需 进一步 研究 讨论 ;标准 制定 中 ,标准 的 适用 范围 需 
要 加 以 明确 ,以 避免 交叉 ; 原 有 的 适用 于 核电 常规 岛 的 标 
准 , 不 再 制定 新 的 标准 ,不 列 入 本 标准 体系 , 现 有 的 基础 通 
用 类 标准 也 不 列 人 本 体系 中 ;体系 内 重复 的 标准 需要 统 
筹 协调 。 中 国电 器 工业 协会 将 组 织 行业 开展 核电 电气 议 
备 标 准 的 研究 。 
(HRA FERED LDA INF) 


风电 电器 设备 标准 化 研究 与 推进 


我 国 能 源 资源 总 体 上 比较 丰富 ,但 人 均 资 源 占有 量 远 
低 于 世界 平均 水 平 。 煤 炭 只 有 世界 人 均 水 平 的 00% 左右 ， 
石油 .天然气 只 有 世界 人 均 水 平 的 7% 左右 ,而 且 优质 能 源 
不 足 。 这 种 能 源 资 源 约束 矛盾 将 长 期 存在 。 

风力 发 电 作为 一 种 高 效 的 清洁 能 源 发 电 方式 ,可 以 有 
效 地 加 快 我 国电 力 能 源 结 构 调 整 。 而 推进 我 国 风力 发 电 又 
好 又 快 地 发 展 ,首先 要 解决 大 规模 风电 并 网 .风能 资源 研究 
和 风电 场 综合 设计 、 风 电 设 备 自主 化 设计 制造 等 关键 问题 ， 
需要 建立 科学 .合理 .完善 的 风电 标准 化 体系 和 检测 .认证 
体系 。 

一 、 风 电 设 备 标准 化 工作 存在 的 问题 

尽管 我 国 风电 产业 发 展 迅 铬 ,但 标准 化 管理 体系 .标准 
体系 以 及 试验 检测 认证 体系 方面 存在 的 问题 势必 影响 我 国 
风电 产业 的 健康 发 展 。 

1. 风电 标准 层面 定位 不 明确 


现存 的 风电 标准 包括 国家 标准 、 行 业 标准 ,但 没有 明确 
层次 细 化 分 工 , 风电 国家 标准 和 行业 标准 的 侧重 点 不 同 。 
国家 标准 是 公用 性 标准 ,不 同 领域 不 同 专业 在 风电 公用 性 
方面 都 应 遵循 国家 标准 的 规定 ,但 行业 标准 应 更 加 具体 且 
具有 可 操作 性 ,应 对 电器 设备 制造 企业 .科研 院 所 等 有 关 单 
位 在 产品 设计 .研发 .制造 试验 ,检测 方面 具有 指导 意义 。 
层面 定位 的 不 明确 ,导致 风电 标准 体系 的 搭建 .用户 标准 的 
使 用 .风电 产业 自身 上 下 游标 准 的 衔接 等 问题 相继 出 现 。 

2. 风电 电器 设备 制造 标准 适用 性 不 强 

风电 电器 设备 在 整个 风电 产业 乃至 我 国 发 电 设备 中 的 
位 置 日 益 凸 显 ,但 同时 ,风电 电器 在 研发 . 设计、 制造 等 方面 
都 存在 技术 瓶颈 ,其 中 最 显著 的 问题 则 是 接口 成 套 不 规范 。 
连接 风电 各 电器 设备 的 相关 技术 标准 欠缺 ,不 能 有 效 .正确 
地 指导 各 种 风电 电器 设备 制造 厂商 进行 设备 衔接 ,从 而 导 
致 风电 机 组 的 电气 传动 .电能 品质 、 低 电压 穿越 特性 等 问 
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题 ,严重 影响 风电 并 网 运行 。 

3. 风电 电器 设备 检测 标准 缺失 

风电 产业 不 应 盲目 追求 风电 机 组 的 装机 容量 ,而 应 从 
风力 发 电机 组 发 电 效率 、 安 全 性 、 稳 定性 考虑 ,提高 风电 电 
器 设备 的 质量 。 试 验 检测 是 衡量 产品 性 能 优 劣 的 唯一 途 
径 , 但 我 国 还 没有 建立 起 专业 的 风电 电器 设备 试验 检测 体 
系 , 相 关 检测 用 风电 标准 缺乏 ,缺少 设计 、 制 造 、 安 装 、 调 斌 
及 运营 管理 的 人 才 培 养 体系 ,难以 适应 当前 风电 快速 发 展 
的 需要 。 

二 、 国 家 能 源 局 风电 标准 化 工作 

我 国 能 源 结构 及 能 源 可 持续 发 展 必须 满足 国民 经 济 可 
持续 发 展 的 要 求 ,大 力 发 展 风电 .尽快 发 展 风电 产业 建设 已 
成 为 当务之急 。 国 家 能 源 局 于 2010 年 3 月 29 日 在 北京 召 
开 能 源 行 业 风电 标准 化 工作 会 议 ,正式 宣布 成 立 能 源 行业 
风电 标准 建设 领导 小 组 .专家 咨询 组 以 及 风电 标准 化 技术 
委员 会 ,研究 拟定 我 国 风电 标准 建设 的 相关 政策 ,确定 风电 
”标准 体系 建设 规划 。 

能 源 行业 风电 标准 化 技术 委员 会 由 风电 场 规划 设计 、 
风电 场 施工 与 安装 、 风 电场 运行 维护 管理 .风电 场 并 网 管理 
技术 、 风 电机 械 设备 .风电 电器 设备 等 6 个 专业 组 组 成 ,各 
专业 组 分 别 负责 相关 领域 的 标准 化 工作 。 

三 .电器 工业 风电 标准 化 工作 

近年 来 ,世界 风力 发 电 已 从 离 网 型 向 并 网 型 转变 ,从 小 
型 风电 向 大 型 风电 转变 ,从 为 独家 独 户 供电 向 区 域 性 或 跨 
区 域 的 电网 供电 转变 。 风 电 的 发 展 必然 带动 风电 行业 的 重 
新 调整 。 在 国内 ,具备 风电 电器 装备 研发 能 力 的 制造 企业 
已 崭露头角 ,成 为 风力 发 电 设备 制造 的 主力 军 , 逐 步 右 据 风 
电 市 场 的 领先 位 置 , 如 东方 汽轮机 、 上 海 电气 ,湖南 湘 电 、 北 
京北 重 等 。 从 风电 设备 制造 体系 看 ,风电 系统 是 以 发 电机 
为 核心 的 电力 系统 设备 的 集成 体 ,以 发 电机 、 变 频 等 电力 电 
子 控制 .控制 与 保护 .柔性 人 网 等 技术 为 基础 ,再 集成 风电 
特点 ,因而 技术 性 强 ,配套 性 强 ,标准 体系 性 强 。 没 有 强大 
的 技术 体系 和 行业 专家 队伍 ,很 难 制定 出 直接 指导 风电 企 
业 设 计 、 制 造 和 质量 检测 的 产品 标准 。 

我 国 风电 设备 的 制造 水 平 与 国际 水 平 差距 较 大 ,基本 
走 的 是 技术 引进 、 合 作 生产 、 消 化 吸收 的 道路 ,自主 研制 还 
处 于 起 步 阶段 。 虽 然 我 国 已 掌握 兆 瓦 级 风力 发 电机 组 制造 
技术 ,但 是 大 功率 风力 发 电机 组 的 核心 技术 仍 没 有 掌握 。 

针对 以 上 风电 电器 设备 存在 的 问题 ,中 国电 器 工业 协 
会 依托 电器 工业 标准 化 组 织 机 构 .专家 队伍 建立 起 的 完善 
的 工作 体系 ,强大 的 研发 检测 等 技术 资源 以 及 专业 领域 标 





准 化 技术 委员 会 .国家 级 检测 机 构 .制造 企业 和 科研 院 所 等 
各 方面 力量 ,承担 了 能 源 行业 风电 标准 化 技术 委员 会 风电 
电器 设备 专业 组 组 长 单位 ,开展 能 源 领域 风电 电器 设备 的 
标准 与 合格 评定 等 工作 ,建立 和 完善 了 风电 电器 设 备 标准 
体系 。 | 

中 国电 器 工业 协会 将 组 织 风电 电器 设备 制造 研发 企 
业 .科研 院 所 进行 风电 自主 创新 与 技术 引进 相 结合 的 攻关 
研究 工作 ,制定 能 直接 指导 风电 电器 设备 企业 生产 的 制造 
技术 标准 ,如 风力 发 电机 、 变 频 器 、 变 电 设备 、 蓄 能 装置 .无 
功 补偿 装置 等 ,推动 企业 消化 吸收、 再 创新 ,逐步 形成 具有 
自主 知识 产权 的 风电 设备 和 产品 ,形成 自主 研发 能 力 。 

加 强行 业 基 础 条 件 研 发 平台 和 公共 服务 平台 建设 , 进 
行 各 风电 电器 设备 制造 商 、 科 研 院 所 的 产品 试验 检测 能 力 
调研 ,从 而 组 织 建立 风电 机 组 公共 试验 平台 ,完善 相应 的 检 
测 认证 体系 ,依托 现 有 的 产业 制造 体系 发 展 风 电 设备 ,提高 
风电 机 组 的 可 靠 性 和 适应 性 ,确保 风电 机 组 性 能 和 质量 ,从 
根本 上 带动 我 国 风电 设备 的 自主 研发 和 产业 化 进程 。 

四 、 风 电 设 备 标准 化 发 展 建议 

1. 制定 风电 设备 发 展 的 优惠 政策 

在 能 源 行业 风电 标准 建设 领导 小 组 .能 源 行业 风电 标 
准 化 技术 委员 会 的 统一 领导 和 管理 下 ,制定 风电 设备 建设 
的 优惠 政策 ,调动 各 方面 的 积极 性 ,大 力 发 展 风 电 制 造 业 。 
建议 在 政策 方面 采取 以 下 措施 : 

(1) 风 电 设 备 制造 企业 享受 国家 相关 的 减免 税政 策 , 提 
高 风电 设备 制造 企业 的 生产 .制造 .研发 积极 性 。 

(2) 制 定 具 有 适用 于 风电 电器 设备 试验 检测 ,具备 市 场 
准 人 条件 的 制造 技术 能 源 行业 标准 ,提高 风电 电器 设备 产 
品质 量 。 

2. 在 引进 设备 的 同时 引进 制造 技术 ,并 进行 技术 消化 、 
吸收 .再 创新 工作 

引进 、 消 化 .吸收 国外 先进 大 容量 风力 发 电机 组 关键 技 
术 , 如 风力 发 电机 、 风 电 变 流 器 等 电器 设备 的 关键 技术 ; 结 
合 我 国 风能 资源 特点 研发 适用 于 我 国 国情 的 风力 发 电机 组 
设备 ,有 针对 性 地 进行 改造 创新 升级 ,提高 效率 、 可 靠 性 与 
安全 性 。 

3. 加 强风 电 电 器 设备 的 试验 检测 能 力 

结合 我 国 风电 设备 制造 企业 、 科 研 院 所 以 及 检测 试验 
机 构 的 情况 ,改造 升级 试验 检测 能 力 ,配合 风电 电器 设备 行 
业 标 准 用 于 试验 检测 的 实施 工作 ,适应 风电 产业 快速 发 展 
的 步伐 ,建立 风电 市 场 准 入 门槛 。 

[ 撰 稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 果 岩 ] 





我 国 加 快 电动 汽车 充电 设施 标准 体系 建设 工作 


为 电动 汽车 提供 能 量 供给 的 充电 设施 是 电动 汽车 
发 展 必 不 可 少 的 重要 基础 。 我 国电 动 汽车 充电 设施 技 
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术 和 标准 研究 的 欠缺 , 阻 滞 了 充电 设施 的 建设 和 电动 
汽车 的 发 展 ,同时 ,也 对 电网 的 规划 和 安全 稳定 运行 带 


标准 化 


来 影响 。 因 此 ,迫切 需要 开展 电动 汽车 充电 设施 标准 


化 工作 ,以 支持 电动 汽车 规模 发 展 , 促 进 具 有 我 国 自主 
知识 产权 产品 的 开发 应 用 ,推动 充电 设施 标准 与 国际 
接轨 ,为 电动 汽车 和 电网 的 协调 发 展 提供 重要 的 技术 
和 标准 支撑 。 | 

由 国家 标准 化 管理 委员 会 牵头 ,国家 科技 部 、 工 业 和 信 
息 化 部 能源 局 等 部 门 共同 推进 ,组 织 电力 、 汽 车 .电工 等 行 
业 专 家 建立 联合 工作 机 制 ,研究 建立 与 我 国电 动 汽车 推广 
应 用 和 智能 电网 发 展 相 适 应 、 国 家 标准 和 行业 标准 相 协 调 
的 电动 汽车 充电 设施 标准 体系 ,制定 一 批 电 动 汽车 充电 设 
施 基础 标准 、 关 键 设备 性 能 和 测试 方法 标准 、 接 口 和 通信 标 
准 \ 充 电站 建设 技术 标准 、 建 设 运行 管理 标准 ,为 我 国电 动 
汽车 充电 设施 的 建设 和 运营 提供 标准 支撑 , 同时 积极 推进 
具有 自主 创新 技术 的 电动 汽车 充电 设施 标准 的 国际 化 
工作 。 


一 \ 组 织 构架 

由 国家 标准 化 管理 委员 会 牵头 ,成 立 电动 汽车 充电 设 
施 标准 化 协调 推进 组 ,总 体 协 调 推 进 电 动 汽 车 充电 设施 标 
准 化 工作 。 下 设 标准 化 专家 组 ,负责 编制 电动 汽车 充电 设 
施 标准 体系 ,提出 标准 制定 .修订 计划 项 目 建 议 , 协 调 电动 
汽车 充电 设施 标准 的 技术 问题 ,组 织 开展 国际 标准 化 活动 。 
按照 总 体 规划 .共同 推进 .分工 负责 .分 步 实 施 .相互 协调 的 
工作 机 制 开 展 工作 。 

二 .标准 体系 

结合 电动 汽车 技术 发 展现 状 和 趋势 ,综合 国内 外 电动 
汽车 充电 设施 标准 制定 情况 ,初步 提出 电动 汽车 充电 设施 
标准 体系 框架 ,包括 基础 类 标准 .充电 设备 、 充 电 设备 接口 、 
充电 站 ,建设 与 运行 .电能 计量 等 部 分 , 共 约 30 多 项 标准 。 
重点 项 目 由 国家 能 源 局 .工业 和 信息 化 部 分 别 牵头 , 拟 开展 
制定 .修订 的 标准 项 目 见 表 1。 


表 1 拟 开展 制定 .修订 的 标准 项 目 
标准 名 称 
电动 汽车 传导 充电 用 插头 插座 和 车 用 耦合 器 第 1 部 分 ;通用 要 求 
电动 汽车 传导 充电 用 揪 头 插座 和 车 用 耦合 器 ”第 2 部 分 :交流 插销 和 插 套 附 件 的 尺寸 互 换 性 要 求 
电动 汽车 传导 充电 用 插头 插座 和 车 用 耦合 器 第 3 部 分 :直流 插销 和 插 套 附件 的 尺寸 互 换 性 要 求 


标准 类 别 


国家 标准 
国家 标准 
国家 标准 


电动 汽车 非 车 载 传导 式 充电 机 与 电池 管理 系统 之 间 的 通信 协议 
电动 汽车 车 载 传 导 式 充电 机 与 交流 充电 桩 之 间 的 通信 人 协议 
电动 汽车 交流 充电 桩 电能 计量 标准 

电动 汽车 非 车 载 充 电机 电能 计量 标准 

电动 汽车 车 载 传导 式 充电 机 技术 条 件 

电动 汽车 充电 设施 电能 质量 技术 要 求 

电动 汽车 充电 站 及 电池 更 换 站 监控 系统 技术 规范 

电动 汽车 充电 站 监控 通信 协议 

电动 汽车 充电 设施 术语 

电动 汽车 电池 更 换 站 通用 技术 要 求 

电动 汽车 充电 设施 建设 技术 导 则 

电动 汽车 充电 设施 工程 施工 和 验收 规范 


【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 卢 琛 钰 ] 


国家 标准 
国家 标准 
国家 标准 
国家 标准 
行业 标准 
国家 标准 
行业 标准 
行业 标准 
国家 标准 
国家 标准 
行业 标准 
行业 标准 


中 国电 器 工业 智能 电网 设备 标准 化 建设 构想 


智能 电网 是 一 项 庞大 的 系统 工程 ,需要 从 国家 层面 íT 
业 层 面 进行 良好 的 规划 和 组 织 , 使 我 国 的 智能 电网 建设 能 
BAF 高 效 地 开展 。 

智能 电网 没有 成 熟 的 经 验 可 供 参 考 , 各 个 国家 、 地 区 ， 
各 个 科研 组 织 机 构 都 在 积极 地 开展 工作 。 美 国 在 能 源 部 的 
推动 下 ,以 NIST( 美 国标 准 与 技术 研究 院 ) 为 主要 组 织 机 构 
建立 了 智能 电网 研究 实体 ,与 此 同时 IEEE (美国 电气 电子 
工程 师 学 会 ) 也 从 标准 化 的 角度 建立 了 SCC2010 计划 ,从 另 
外 一 个 体系 开展 智能 电网 研究 。 欧 洲 在 2005 年 开始 进行 未 


来 智能 电网 欧洲 技术 平台 工作 ,其 目标 是 形成 2020 年 欧洲 
电网 规划 并 推动 技术 发 展 。 研 究 国 外 智能 电网 建设 经 验 ， 
是 为 了 通过 对 比 ,寻找 到 适合 中 国 国情 并 与 国际 智能 电网 
技术 紧密 融合 的 发 展 道路 。 

随 着 智能 电网 研究 的 开展 ,IEC( 国际 电工 委员 会 ) 也 开 
始 关 注 这 一 国际 性 课题 ,于 2008 年 决定 成 立 IEC SMB SG3 
(智能 电网 战略 专家 组 ) ,开始 进行 智能 电网 标准 体系 的 研 
究 和 建设 工作 。 

中 国 于 2008 ~ 2009 年 开始 智能 电网 的 研究 ,国家 电网 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


成 立 了 智能 电网 部 ;中 国电 器 工业 协会 也 于 2009 年 开始 智 
能 电网 工作 ,在 风电 、 太 阳 能 发 电 等 方面 已 经 开始 了 先期 的 
研究 和 标准 化 工作 ,并 取得 了 许多 阶段 性 成 果 。 

一 、 国 外 智能 电网 研究 和 标准 化 状况 

1. TEC 智能 电网 工作 开展 情况 

2008 年 在 巴西 圣保罗 SMB 第 133 次 会 议 上 同意 成 立 智 
能 电网 战略 专家 组 SG3 , 主要 责任 是 开发 智能 电网 框架 ,包括 
智能 电网 设备 和 系统 实现 互 操作 需要 的 协议 和 模型 标准 。 

2009 年 2 H ,在 韩国 首尔 SMB 第 134 次 会 议 上 ,工作 组 
进行 了 状态 报告 。 工 作 组 召集 人 为 Richard Schomberg (法 
国 ) ;工作 组 秘书 Peter ,来 自 IEC 北美 地 区 中 心 ; 工 作 组 成 员 
KEEA 瑞士. 中国、 德国 .法国 英国、 意大利、 日 本 、 韩 
国 .瑞典 和 美国 11 个 国家 。 

2009 年 4 月 29 ~30 日 ,在 法 国 巴 黎 召 开 第 1 次 工作 组 
会 议 ,IEC 希望 为 全 球 的 智能 电网 项 目 提供 “一 站 式 ” 服 务 ， 
建立 智能 电网 框架 。 

与 智能 电网 相关 的 标准 信息 收集 工作 第 1 阶段 基本 结 
束 , 正 在 制定 智能 电网 发 展 框架 。 

Eckardt Günther 为 SG3 准备 了 名 为 “IEC Standardization 
Smart Grid ”的 材料 ,已 经 在 前 期 工作 的 基础 上 开始 了 更 加 深 
人 的 研究 性 工作 。 该 文档 已 经 作为 IEC SG3 技术 参考 文档 ， 
SG3 希望 这 个 文档 能 够 成 为 国际 标准 。 

2009 年 11 月 28~29 日 ,在 美国 丹佛 召开 了 工作 组 第 2 
次 会 议 ,重点 讨论 了 10 项 决定 ,作为 下 一 步 SG3 开展 工作 
的 重点 内 容 , 同时 修改 和 调整 了 IEC Standardization Smart 
Grid 中 的 内 容 。 

与 此 同时 , TEC 网 站 (http://www. iec. ch/zone/smart- 
grid/ grid_entry. htm) 上 设立 了 智能 电网 主题 板块 ,发 布 智能 
电网 研究 的 最 新 进展 。SG3 建议 IEC 中 央 办 公 室 能 在 网 站 
方面 开展 更 多 的 工作 ,如 建立 wiki 等 ,加 强 IEC 与 世界 各 
国 各行 各 业 的 技术 交流 。 

2. NIST 活动 情况 

奥巴马 政府 的 首要 工作 之 一 是 加 速 开 发 智能 电网 , 通 
过 恢复 和 再 投资 法 案 基 金 为 实现 智能 电网 提供 巨大 的 基础 
(RM, NIST 认识 到 加 速 标准 开发 过 程 的 重要 性 ,推出 了 加 
速 过 程 计划 ,成 立 了 国家 智能 电网 互 操作 协调 办 公 室 管理 

NIST 智能 电网 资源 。 
NIST 已 开始 建立 智能 电网 互 操作 的 工作 ,完成 了 以 下 
工作 : 

(1) 与 DOE (美国 能 源 部 ) 的 GridWise 结构 委员 会 
(GWAC) 合 作 。GWAC 是 DOE 的 正式 组 织 机 构 , 由 电力 用 
户 和 供应 商 组 成 , NIST 建立 了 领域 专家 工作 组 (DEWGs)， 
成 员 来 自 输 配 电 ,智能 建筑 .智能 工业 .智能 家 庭 .商业 和 政 
策 领 域 的 100 多 个 组 织 。 

(2) 组 成 了 交叉 的 计算 机 安全 协调 工作 组 。 

(3) 与 CWAC 合作 ,NIST 已 经 向 利益 相关 者 表示 了 开 
发 框架 的 计划 ,鼓励 其 多 提供 信息 ,帮助 NIST 对 智能 电网 
的 商业 对 象 和 障碍 进行 重要 性 分 级 。 一 个 必要 的 步骤 就 是 


344 


安排 标准 路 线 图 ,NIST 正在 评估 智能 电网 互 操作 状态 以 及 
利益 相关 者 所 计划 的 活动 。 

(4) 与 电力 工业 利益 相关 者 合作 ,建立 商业 用 例 套 件 ， 
帮助 指导 标准 的 开发 。 

(5$) 开 始 开发 互 操作 知识 库 ,推动 信息 共享 ,进一步 取 
得 智能 电网 标准 、 分 类 ,接口 和 术语 的 共识 。 

2009 年 4 月 ,NIST 制定 了 三 阶段 工作 计划 :组 织 利 益 
相关 者 公开 参与 确定 可 适用 的 标准 , 弄 清 可 用 标准 旭 前 的 
差距 以 及 新 标准 制定 的 优先 级 ;@@ 建 立 一 个 正式 的 公众 一 
私人 合作 关系 ,推动 长 期 发 展 过 程 ;@@ 开 发 .实现 测试 和 认 
证 框架 。 

NIST 已 推出 《智能 电网 互 操作 框架 》1.0 版 ,其 中 提出 
智能 电网 视图 和 参考 模型 ,确定 了 77 个 标准 和 15 个 优先 行 
动 计 划 , 以 弥补 现 有 标准 与 实际 需要 的 差距 ,并 做 好 智能 电 
网 互 操 作 方 面 的 研究 工作 。 

由 于 NIST 本 身 并 不 具备 全 面 开发 智能 电网 标准 的 实 
Fi ,2009 年 NIST 根据 能 源 独 立 安全 法 案 的 指导 原则 建立 了 
SGIP( 智 能 电网 互 操作 工作 组 ) , 它 是 开放 的 组 织 ,进行 基本 
的 维护 和 组 织 工作 ,依靠 自愿 加 入 的 成 员 开 展 工作 ,NIST 大 
部 分 的 活动 都 集中 在 SCIP 上 。SGIP 的 基本 运营 由 EnerNex 
公司 承担 ,会 议 组 织 由 Clasma 专业 会 议 组 织 公 司 进 行 策划 、 
执行 。 

SGIP 的 组 织 结构 中 ,有 一 个 利益 相关 者 成 员 组 ,具体 有 
22 个 利益 相关 者 组 织 , 分 别 是 ;电器 和 消费 者 电子 供应 商 ， 
商业 和 工业 设备 制造 与 自动 化 集成 商 ,住宅 .商业 和 工业 消 
RA ,电动 汽车 .工业 利益 相关 者 ,电力 公司 一 投资 者 拥有 
的 公共 事业 和 公众 拥有 的 公共 事业 ,电力 公司 一 市 政 所 有 ， 
电力 公司 一 农村 电力 联合 会 ,电力 和 商业 市 场 交易 者 (包括 
组 织 ) ,独立 电力 供应 商 , 信 息 和 通信 技术 (ICT) 基础 设施 和 
服务 提供 者 ,信息 技术 (IT) 应 用 开发 者 和 集成 商 ,电力 设备 
制造 商 和 集成 商 ,专业 社团 .用 户 组 织 、 商 会 和 工业 公会 ， 
R&D 组 织 和 研究 机 构 ,相关 联邦 政府 代表 ,可 再 生 能 源 提供 
者 ,零售 服务 提供 者 ,标准 和 规范 开发 组 织 (SDO) ,国家 和 
地 方 规范 制定 者 ,测试 和 认证 机 构 , 输 电 运 行 和 独立 系统 运 
行者 (ISO) ,风险 投资 。SGIP 不 直接 参与 标准 的 制订 工作 ， 
只 为 利益 相关 者 提供 平等 交流 的 平台 ,评审 用 例 ,确定 需 
求 ,配合 一 致 性 测试 ,并 为 实现 这 些 目标 提出 行动 计划 。 

SGIP 优先 行动 计划 表 见 表 1 。 


表 1 SGIP 优先 行动 计划 表 





序号 优先 行动 计划 
0 电表 升级 标准 

1 IP 在 智能 电网 中 的 角色 

2. 无 线 通信 用 于 智能 电网 

3 通用 价格 通信 模型 

4 通用 调度 机 制 

5 标准 计量 数据 规范 

6 电表 数据 表格 通用 语义 模型 

7 | 电力 储存 互联 导 则 


( 续 ) 





优先 行动 计划 
配 网 管理 CIM 模型 










9 DR 信号 标准 

10 能 量 使 用 信息 标准 

11 电动 汽车 通用 对 象 模型 

12 TEC 61850 对 和 象 与 DNP3 的 映射 

13 时 间 同 步 ,IEC61850 对 象 与 IEEE C37. 118 的 协调 
14 输电 与 配 电 电力 系统 模型 映射 


电力 线 载 波 标 准 用 于 家 用 电器 设备 通信 


SGIP 分 成 管理 委员 会 和 SGIP 工作 组 ,管理 委员 会 由 利 
益 相 关 成 员 组 .SGIP 常设 委员 会 等 组 成 。 成 员 分 为 投票 成 
员 和 观察 员 两 类 ,差别 在 于 是 否 拥 有 投票 权 。 少 数 服 从 多 
数 是 该 组 织 的 核心 价值 观 。NIST 的 智能 电网 研究 经 验 和 做 
法 非常 值得 我 国学 习 和 参考 。SGIP 组 织 机 构图 见 图 1 。 












省 " Dy PTH A | Smart Grid 
e Stakeholder EE O es a unae ind 
a Category GENRE SUE has || Beee 
有 “Members(22) f | 
& SGIP One Organization, si 
5 a One Vote 
ô a Committee E | IRAP 
E 4 Members(2) 2 Wemew | 
z i : At large r x Stead OT A GER wy: gusts s 
7 Members {3) i Aimane inna ppt tn em ti F i Meetremants j 
Ex Officio f 
oting) Standing | Working aa | 
Committees | Groups nh 
J T a 
ganenn a iat amacrine ht Conceptual Mode 


Smart Grid Interoperability Panel and Governing Board Products (IKB) 


图 1 SGIP 组 织 机 构 

3, IEEE 活动 情况 

IEEE 成 立 了 IEEE SCC21 P2030 工作 组 ,围绕 智能 电网 
成 立 了 3 个 工作 组 , 即 TF1 一 一 电力 工程 技术 ,下 面 又 分 7 
个 小 组 ;TF2 一 一 信息 技术 ;TF3 一 一 通信 技术 。 

各 项 工作 已 经 启动 ,正在 进行 相关 技术 研究 ,许多 工作 
组 制定 了 工作 目标 和 预期 成 果 , 采 用 了 不 同 的 研究 路 线 , 有 
的 正在 制订 术语 列表 ,有 的 在 进行 技术 体系 分 解 。 

4. 智能 电网 欧洲 技术 平台 

欧洲 在 2005 年 开始 进行 智能 电网 欧洲 技术 平台 工作 ， 
目标 是 开发 一 个 共享 视图 ,鼓励 多 方 参与 ;确定 研究 需求 并 
为 不 断 增 加 的 公共 、 私 人 在 电网 方面 的 研究 成 果 提 供 文 持 ; 
规划 正在 进行 的 研究 项 目 , 以 及 新 欧洲 、 国 家 和 地 区 输 配 电 
系统 项 目 ; 针 对 下 一 步 的 行动 .战略 研究 议程 的 实现 和 部 署 
计划 给 出 结论 和 建议 。 该 平台 最 初 的 工作 范围 是 提高 欧洲 
输 配 电 系 统 的 效率 安全 性 和 可 靠 性 ,消除 大 规模 集成 配 网 
与 可 青 生 能 源 的 障碍 ,符合 FP7 中 智能 能 源 网 络 建议 的 优 
先 级 。 

智能 电网 欧洲 技术 平台 组 织 机 构 见 图 2。 

智能 电网 欧洲 技术 平台 组 织 机 构 的 核心 是 管理 咨询 委 
员 会 (AC) ,并 通过 管理 集团 (EG ) 推动 工作 的 开展 ;建立 了 
与 各 个 国家 沟通 的 成 员 国 镜像 组 (Mirror Group)。 在 管理 层 
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图 2 智能 电网 欧洲 技术 平台 组 织 机 构 
下 有 电网 资产 .电网 运行 .需求 和 计量 .发电 和 存储 4 个 工 
作 组 。 

二 电器 工业 参与 国际 智能 电网 情况 

2009 年 3 月 26 ~27 日 ,中 国电 器 工业 协会 与 美国 电气 
制造 商 协会 NEMA 在 北京 举行 了 中 美 智 能 电网 标准 与 技术 
研讨 会 ,标志 着 中 国电 器 工业 开始 从 传统 设备 向 现代 智能 
电网 设备 过 渡 。 

电器 工业 智能 电网 设备 专家 工作 组 副 组 长 贺 春 作为 
IEC/SMB/SG3 智能 电网 战略 工作 组 专家 成 员 , 也 积极 参与 
到 NIST/SGIP 的 智能 电网 推进 工作 中 ,并 参加 了 2009 年 11 
月 17 ~ 19 日 在 美国 丹佛 举行 的 Grid_Interop2009 智能 电网 
国际 会 议 。 | 

三 .中 国电 器 工业 智能 电网 设备 标准 化 工作 思路 

中 国电 器 工业 协会 于 2009 年 11 月 10 日 牵头 组 建 了 电 
器 工业 智能 电网 设备 标准 化 专家 工作 组 (简称 SCEE) ,尽快 
推进 我 国 智能 电网 设备 标准 化 工作 ,构建 我 国 智能 电网 设 
备 标准 体系 ,做 好 国际 电工 委员 会 TEC/SMB/SG3 智能 电网 
战略 工作 组 的 技术 支撑 工作 ,推动 我 国 智能 电网 设备 行业 
实质 性 参与 国际 标准 化 工作 。 

专家 工作 组 由 中 国电 器 工业 协会 副 会 长 方 晓 燕 担任 名 
誉 组 长 ,许昌 继电器 研究 所 所 长 姚 致 清 担任 工作 组 副 组 长 ， 
中 国 开 普 电 器 检验 研究 院 贺 春 主任 担任 副 组 长 ,各 专业 标 
准 化 技术 委员 会 .科研 院 所 、 企 事业 单位 的 20 位 专家 组 成 。 
专家 工作 组 采用 全 对 外 开放 式 工 作 形 式 , 针 对 智能 电网 各 
专业 领域 涉及 的 智能 电工 设备 开展 标准 化 工作 。 

2009 年 11 月 10 日 ,在 北京 召开 了 专家 工作 组 第 一 次 
会 议 , 确 立 了 专家 工作 组 的 人 员 组 成 和 下 一 步 工 作 计划 , 标 
志 着 电器 工业 智能 电网 设备 标准 化 工作 的 顺利 启动 。 

1. 专家 工作 组 的 目标 和 任务 

专家 工作 组 将 重点 跟踪 国际 标准 化 领域 智能 电网 设备 
标准 化 动态 。 同 时 ,研究 并 组 织 开展 我 国电 器 工业 智能 电 
网 设备 标准 化 工作 。 
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专家 工作 组 成 立 的 目的 是 协调 、 指 导电 器 工业 各 领域 
进行 智能 电网 标准 研究 和 技术 研究 ,为 电器 工业 所 有 相关 
单位 提供 强 有 力 的 组 织 保障 ,以 推动 智能 电网 设备 标准 化 
工作 的 开展 和 协调 。 专 家 工作 组 本 身 不 直接 制定 标准 ,而 
是 通过 组 织 各 相关 单位 在 研究 智能 电网 及 智能 电网 设备 的 
过 程 中 ,确定 使 用 用 例 、 明 确 用 户 需 求 ,为 各 个 协 标 委 会 提 
出 智能 电网 标准 化 工作 建议 。 

专家 工作 组 有 3 个 主要 任务 :进行 必要 的 技术 指导 , 推 
动 行业 内 各 领域 智能 电网 设备 的 标准 化 工作 ;确定 必要 的 
测试 和 认证 需求 ,对 于 采用 智能 电网 设备 标准 的 产品 ,评估 


其 互 操作 性 ;统一 跟踪 行业 内 智能 电网 设备 的 发 展 动态 ,为 
智能 电网 研究 注 人 动力 ,并 及 时 对 成 果 进 行 展示 。 

2. 智能 电网 设备 标准 化 框架 

第 一 次 专家 工作 组 会 议 讨论 ,确定 了 中 国电 工 智 能 电 
网 设备 标准 化 框架 ,分 成 核心 .通用 和 领域 三 大 类 ,其 中 核 
心 部 分 包括 通信 和 安全 ,是 整个 智能 电网 设备 标准 化 都 需 
要 考虑 的 重点 ;通用 基础 部 分 包括 电磁 兼容 EMC ,设备 安 
装 ,产品 标识 ,鉴定 ,工程 .设计 ,使 用 用 例 ; 领 域 部 分 包括 发 
电 输电, 配 电 运行. 用户 端 。 智 能 电网 设备 标准 化 框架 见 
图 3。 


智能 电网 标准 体系 
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3 智能 电网 设备 标准 化 框架 


3. 工作 计划 

(1) 选 择 .设计 合适 的 智能 电网 参考 模型 。 对 智能 电网 
设备 进行 分 类 ,并 确定 与 智能 电网 参考 模型 的 相关 性 ;对 于 
已 有 设备 确定 与 智能 电网 工作 的 相关 度 , 然 后 确定 标准 化 
优先 级 ;对 于 空缺 设备 ,但 是 属于 电工 行业 的 设备 ,或 者 将 
来 有 可 能 出 现 的 设备 ,做 出 预见 性 分 析 ,做 好 标准 化 准备 。 

(2) 智 能 电网 设备 标准 化 。 针 对 当前 与 智能 电网 相关 
的 设备 ,搜集 相关 标准 ,除了 设备 标准 外 ,需要 考虑 系统 标 
准 ( 其 中 包括 了 对 设备 的 要 求 ) 和 通用 标准 ;收集 SG3 最 新 
的 智能 电网 框架 信息 ,了 解 与 智能 电网 设备 相关 的 通用 要 
求 ( 如 通信 要 求 .安全 性 要 求 等 ) ,然后 在 收集 现 有 标准 信息 
的 情况 下 ,确定 是 否 需 要 制定 新 标准 ,或 者 在 现 有 标准 基础 
上 进行 修订 ;制定 为 了 满足 智能 电网 发 展 特性 所 需 的 通用 
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指导 性 技术 文件 ,如 SCIP 电表 升级 标准 等 ,做 好 对 智能 电 
网 设备 共性 需求 规范 化 工作 ;在 所 有 标准 化 需求 收集 完毕 
后 ,对 标准 化 内 容 区 分 优先 级 ,然后 根据 优先 级 要 求 开 展 
工作 。 

建立 示范 项 目 , 在 标准 化 的 基础 上 ,做 好 标准 的 试验 、 
示范 工作 ,为 其 他 企业 的 研究 .开发 提供 参考 ,尤其 是 对 于 
那些 我 们 有 创新 性 的 标准 化 工作 ,需要 进行 厂家 参与 的 
试验 。 

做 好 智能 电网 设备 生产 、 使 用 等 质量 管理 规范 工作 , 制 
定 行业 规范 要 求 ,使 智能 电网 设备 的 生产 ,使 用 规范 有 序 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 方 暗藏、 许昌 继电器 研究 
所 姚 致 清 . 许 昌 开 普 电 器 检测 研究 院 贺 春 、. 中 国电 器 工业 协 
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用 数据 说 明 电 器 工业 2009 年 的 整体 发 展 情 
况 ， 以 及 各 重点 企业 的 经 济 运行 情况 


Using statistical data to state the integral 
development situation of electrical equipment 
industry in 2009 and the economic operation 
situation of key enterprises 
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电器 工业 企业 主要 经 济 指标 (一 

电器 工业 企业 主要 经 济 指标 (二) 

2009 年 中 国电 器 工业 协会 各 分 会 主要 经 济 指标 汇总 表 

2009 年 中 国电 器 工业 协会 重点 企业 工业 总 产值 前 100 名 
2009 年 中 国电 器 工业 协会 重点 企业 主 营业 务 收入 前 100 名 
2009 年 中 国电 器 工业 协会 重点 企业 工业 增加 值 前 100 名 
2009 年 中 国电 器 工业 协会 各 分 会 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 
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企业 名 称 
(万 元 ) (万 元 ) 
电器 工业 (484 R) 
锅炉 及 辅助 设备 制造 (28 K) 5 454 418 | 5480 052| 803 263 8 317 139| 7 541 426 | 6 910 566| 6 676 007 
大 型 企业 (7 家 ) 4 852 294 | 4895 164| 649 507 7 212 729 | 6 677 220 | 6 106 731 | 5 900 744 




















































































































































































































































































































































北京 巴 布 科 克 “' 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 282 216 | 282 216 61 282 397 564| 382529| 348 214| 348 214 
哈尔滨 汽轮机 广 有 限 责任 公司 633 465| 631 688 | 106 443 1 145 748 | 1 013625! 903 246| 872 493 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 1 251 418 | 1253 129| 115 674 1 948 673 | 1 873 899 | 1 758 493 | 1 731 322 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 1 050 667 | 1053375| 151 382 1 550 181| 1 466 755| 1411 416| 1 367 694 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 100 771| 100771 22 505 228 439] 203 579| 187543] 187079 
泰山 集团 股份 有 限 公 司 282 867 | 323 095 67 133 300 833| 241304) 176741| 150591 
东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 1 250 890 | 1 250 890| 125 089 1 641 292 | 1 495 529 | 1 321 079 | 1 243 353 
中 型 企业 (10 家 ) 543 979| 526 598| 138 579 1005010; 793 460| 739 440 | 715 335 
北京 锅炉 厂 15 053 15 053 3 010 17 470 13 447 15 015 14 615 
上 海 四 方 锅炉 三 20 403 21 247 6 003 30 866 21 515 35 221 35 221 
无 锡 光 华 锅 炉 股 份 有 限 公司 191 833 | 191 481 57 540 326 215| 276 407| 227198! 226 198 
南京 奥 能 锅炉 有 限 公司 15 720 15 848 3 185 30 044 18 919 18 865 15 143 
无 锡 华 光 工 业 锅 炉 有 限 公 司 24 350 23 983 5 049 25 469 15 051 20 358 19 785 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 118 185| 106 274 25 493 196 891 | 160 655 85 673 84 595 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 会 司 89 913 85 551 23 365 52 284 45 043 28 944. 28 388 
安徽 金 易 锅炉 股份 有 限 公司 35 314 33 709 14 125 68 061 37 852 40 298 33 378 
武汉 锅炉 集 园 有限 公司 20 240 20 357 -2 206 220 285| 185936| 243 574| 233717- 
长 沙锅 炉 厂 有 限 责 任 公司 12 968 13 095 3 015 18 636 24 294 24 294 
小 型 企业 {11 FR) 58 145 58 290 15 177 70 746 64 395 59 928 
KERFS 6 196 6 758 1 007 17 245 20 127 19 040 
上 海 殉 莱 德 由 尔格 曼 机 械 有 限 公 司 33 130 33 130 8 239 30 972 16 387 16 331 
无 锡 龙 力 机 械 有 限 公司 251 251 -180 2 871 606 599 
温州 锅炉 三 有限 责任 公司 2 026 2 024 644 1 045 1 112 1 101 
衢州 大 通 锅炉 有 限 责 任 会 司 3 035 2 333 1 073 1 184 1 792 1 667 
湘潭 锅炉 有 限 责任 公司 3 338 4 006 859 6 511 13 383 10 583 
昆明 锅炉 有 限 责任 会 司 1 317 1 380 309 2 031 2 955 2 821 
宁夏 核 工业 二 一 七 锅炉 厂 2 171 2 171 582 2 989 2 935 2 935 
THAR 1 286 1 286 26 1 824 1 282 1 282 
新 疆 西 电 昌 蜂 锅 炉 有 限 责 任 公 司 3 256 3 175 1 870 2 568 2 245 1 997 
BURA AK GaP A ah le A BRA 2 139 1 776 747 1 506 1 572 1 572 
汽轮机 及 辅 机 制造 (7 家 ) 3 798 712 | 3768536; 865 604 7 738 695 | 6 586 581 | 6 418 821 | 6 069 168 
大 型 企业 (5 R) 3701 398| 3675737| 830 194 7 573 741 | 6 493 816 | 6 341 066 | 5 998 467 
上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 1 112 429| 1096 500| 263 769 1 668 058| 1408 837| 1350414) 1350 174 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 公司 251 563| 250916 86 035 389 644! 329404) 210297} 189418 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公 司 474 243| 459381} 178 405 1 296 103| 1086261| 899699| 833 441 
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工业 工业 工业 
企业 名 称 总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (AI) 


青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 
中 型 企业 ( 工 家 ) 

无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 
小 型 企业 {1 家 和 

上 海 益 达 机 械 厂 
水 轮机 及 辅 机 制造 (10 家 ) 

中 型 企业 (6 家 

上 海 福 伊 特 水 电 设备 有 限 公司 
江苏 中 天 设备 有 限 公司 

东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
浙江 金 轮机 电 实业 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (4 R) | 

浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 
浙江 顺 通 锅炉 压力 容器 制造 有 限 公司 
江西 天 元 电机 制造 有 限 责任 公司 
邵阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公司 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 (4 家 ) 
中 型 企业 {1 R) 

南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 
小 型 企业 (3 家 ) 

北京 佛 克 斯 激光 设备 有 限 公司 
上 海 电焊 机 厂 

上 海 梅 达 焊接 设备 有 限 公司 
发 电机 及 发 电机 组 制造 (34 R) 

大 型 企业 (4 家 ) 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
中 型 企业 (13 家 ) 

天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 


天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 


上 海 电气 风电 设备 有 限 公司 

通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 
浙江 富 春江 水 电 设备 股份 有 限 公司 
绍兴 市 通用 发 动机 制造 有 限 公司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 

福建 关东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 
宁德 市 窗 格 动力 机 械 有 限 公司 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 
昆明 电机 有 限 责任 公司 
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188 454 
1 674 709 


231 805 
219 733 
82 083 
16 121 
66 528 
16 599 
14 479 
23 923 
12 072 
2 196 

5 19] 

1 824 

2 861 
19 683 
14 422 
14 422 
5 261 

6 

450 

4 805 


4 031 468 


1 512 467 
158 403 
642 696 
131 347 
580 021 


2 296 228 


206 065 
46 506 
185 051 
61 776 
82 508 


194 231 
1 674 709 
80 685 
80 685 
12 114 
12 114 
234 804 
222 932 
82 083 
13 853 
66 318 
16 599 
14 265 
29 814 
11 872 
2 196 

5 191 

1 928 
2557 
21 595 
16 281 
16 281 
5 314 
29 

742 

4 543 

3 293 417 
1 400 954 
197 759 
504 961 
118 213 
580 021 
1 672 873 
206 065 
46 506 
185 051 
52 138 
82 008 
73 000 
39 276 
28 931 
65 450 
5 803 
46 732 


41 973 
260 013 
32 514 
32 514 
2 896 

2 896 
72 930 
69 585 
18 245 


29 831 
5 235 

5 202 
11 072 
3 345 
774 

1 390 
772 

410 

5 878 

3 750 

3 750 

2 129 
-12 
338 

1 803 

1 038 525 
394 574 
28 970 
172 220 
36 778 
156 606 
589 914 
18 441 
10 907 
7 580 

8 440 
23 927 


11 000° 


24 789 
8 212 
15 322 
1 212 
8 530 





319 584 


年 末 资 产 | 流动 资产 
ait | 合计 
(万 元 ) | (万 元 ) 


274 267 


3 900 352| 3 395 047| 3 636 464 


154 574 
154 574 
10 380 
10 380 
451 431 
421 747 
181 903 
14 890 
109 544 


3 146 

5 098 470 
2 691 012 
223 OS! 

1 046 948 
205 371 

1 215 642 
2 089 111 
229 367 
75 751 
261 146 


149 140 
10 913 
86 199 
20 99] 
10 019 
44 630 
18 560 

4511 
7 860 
1 325 


4 169 217 
2 326 729 
181 986 
921 668 
164 767 

1 058 307 
1 657 225 
197 283 
53 301 
256 007 
66 840 
138 930 
14 500 

62 208 

15 928 

14 239 

13 113 
42 372 





( 续 ) 
年 末 负 债 | 流动 负债 
总 计 合计 
(万 元 ) | 《万 元 ) 

244 192 228 210 
3 397 218 
71 386 64 332 
71 386 64 332 
6 369 6 369 

6 369 6 369 
319 188; 296 270 
297 877 279 289 
145 444 145 444 
7 589 7 589 
78 310 71 910 
25 270 13 270 
5 850 

35 227 

16 981 
4 354 
5 750 

1 318 
5 559 
13 286 
3 866 
3 866 
9 419 
252 

7 655 

1 512 1 512 
3 315 625| 3 142 644 
1 877 299| 1 797 897 
149 933 146 055 
699 950 681 174 
122 771 122 767 
904 646 847 901 
1 274 152| 1 195 872 
140 204 136 943 
47 484 46 984 
241 286 236 001 
59 959 59 959 
85 957 
7 800 

55 768 
3 334 
7 914 

12 462 

40 439 





统计 资料 


企业 名 称 


新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公司 
特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公 司 
小 型 企业 (17 R) 


天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公 评 


天 津 天 发 永亮 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公司 
上 海马 拉 松 ' 革新 电气 有 限 公 司 

上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 

浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 
神州 学 人 集团 股份 有 限 公 司 

福州 姿 力 动力 有 限 公 司 

福建 明 辉 机 电 有 限 公 司 

湖北 同 发 机 电 有 限 公司 

湖南 汉 龙 水 电 设备 有 限 公 司 

邵阳 市 电机 广 有 限 公司 


云南 省 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责 任 会 司 


宁夏 银 光 钢 构 件 制造 有 限 公司 
恩德 (银川 ) 风电 设备 制造 有 限 公 司 
宁夏 天 净 电 力 设备 有 限 公司 

宁夏 银 星 能 源 风电 设备 制造 有 限 公司 
电动 机 制造 业 (49 家 ) 
大 型 企业 (6 家 ) 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 

上 海 电气 集团 上 海 电机 三 有限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 

湘 电 集 团 有 限 公 司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 

中 型 企业 (28 家 ) 

北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公 司 

天 津 市 富 兰 克 电 机 工程 有 艰 公司 
山下 电机 制造 有 限 公司 

出 亚 防 爆 电机 (集团 ) 有限 公司 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 

大 连 电机 集团 有 限 公司 

大 连天 元 电机 有 限 公司 

上 海 ABB 电机 有 限 公司 

上 海 电气 先锋 电机 有 限 公司 

上 海南 洋 电 机 有 限 公司 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 

八 达 机 电 有 限 公 司 

浙江 特种 电机 有 限 公 司 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 










工业 工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) 


年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 












1 345 382 
101 897 
222 773 
10 002 


820 815 
21 098 
219 590 
9 161 
2 875 
1 385 
16 029 
3 184 
16 228 
4 323 
11 618 
21 183 
2 285 
7 600 
813 
2 637 
28 459 
45 247 
1 563 
45 000 
2 954 079 
1 876 219 
171 409 
240 919 
530 270 
152 046 
693 455 
88 120 
1 012 220 
22 326 
3 211 
10 088 
18 188 
78 568 
30 652 
49 434 
78 947 
10 820 
47 485 
67 288 
11 469 
14 319 
34 918 
72 537 


429 279 
22 276 
54 037 
1 201 
610 
35 
7 693 
1 935 
1 790 
684 
3 545 
6 267 
526 


935 843 
75 624 
318 348 
2 898 
1 072 
7 308 
18 130 
6 579 
28 917 


747 455 
35 051 
185 264 
2 734 


502 199 
43 940 
164 174 
2 216 




















































































970 
11 430 
7 400 
718 
7 382 
770 402 
472 392 
49 150 
68 927 
103 517 
60 472 
161 765 
28 562 
272 050 
5 033 
1 249 
2 648 
4 958 
2 370 
9 703 
23 996 
24 230 
3 073 
11 281 
9 674 





















2 983 028 
1 874 120 
175 687 
242 347 
535 269 
151 226 
674 015 
95 576 
1 035 366 
23 665 
2 838 
11 335 
17 818 
76 001 
30 652 
60 748 
79 083 
9 726 
45 853 
66 887 
11 011 
16 331 
35 221 
74 358 


2 329 196 
1 707 648 
145 930 
159 909 
514 035 
115 074 
694 589 
78 111 
561 175 

21 825 
4 862 
17 758 
39 443 
53 984 
19 689 
43 940 
25 464 
10 351 
29 730 
27 271 
11 888 
5 120 
13 744 
16 336 












2 431 763 
175 694 
264 823 
739 589 
157 501 
1 007 295 
86 861 
918 583 
25 297 
5 126 
23 842 
67 386 
100 836 
53 123 
59 799 
44 748 
17 714 
48 578 
41 148 
31 652 
13 856 
20 162 
25 742 












































79 087 
754 004 
68 746 
589 556 
22 514 
905 
20 674 
47 177 
96 867 
22 954 
29 621 
21 800 
7 437 
25 838 
24 468 
22 666 
3 024 
15 584 
16 682 











































































































































































































3 842 
9 423 
12 010 





















351 191| 


(2) 


流动 负债 
合计 


(HI) 


475 251 
27 060 
148 875 
2 216 
609 

6 818 

6 954 
566 

19 395 
32 170 
2 605 
10 967 
1 436 

6 906 

1 970 

6 289 
20 933 
16 172 
1 771 
11 097 
1 864 830 
1 328 988 
82 711 
139 139 
316 191 
67 059 
660 861 
63 027 
474 004 
21 214 
905 

17 389 
38 177 
50 671 
22 954 
26 621 
19 922 
7 437 
25 838 
24 468 
2 391 

3 024 
15 193 
16 682 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 名 称 


六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 
福建 万 达 电 机 有 限 公司 

福安 市 关东 安 波 电器 有 限 公司 
福建 关东 德 丰 电机 有 限 公司 
福州 万 德 电气 有 限 公司 

福安 市 力 源 电 机 有 限 公司 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 
湖北 华 博 三 六 电机 有 限 公司 
长 沙 电 机 厂 有 限 责任 公司 
湖南 特种 电机 有 限 责任 公司 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 


宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 


小 型 企业 {15 R) 

天 津 市 起 重 电机 有 限 公 司 

大 连 嘉 隆 电机 有 限 公司 

大 连 洪 成 电机 有 限 公司 

上 海 先锋 电机 厂 有 限 公 司 
南京 天 正 耐 特 机 电 集 团 有 限 公 司 
浙江 华 年 电机 有 限 公司 

杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 
杭州 调 速 电机 广 
安徽 便 大 自控 集团 


河南 省 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 


广州 电机 厂 有 限 公司 
重庆 特种 电机 三 有 限 责任 公司 
昆明 电工 有 限 责 任 公司 
昆明 云 瑞 电机 制造 有 限 公司 
宁夏 夸 瑞 特 电机 机 械 制造 有 限 公司 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (12 家 ) 
大 型 企业 (1 家 ) 
日 本 电 产 (大 连 ) 有 限 公司 
中 型 企业 (3 家 ) 
EES BEE SSF HEH OLA IRA 
杭州 富生 电器 有 限 公司 
浙江 方正 电机 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (8 家 ) 
北京 敬业 电气 工程 有 限 公司 
北京 敬业 北 微 节能 电机 有 限 公司 
天 津 安全 电机 有 限 公 司 
浙江 华星 电机 有 限 公司 。 
浙江 丽水 速成 电机 制造 有 限 公司 
RARI 有限 公司 
湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公司 
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| ( BE) 
工业 工业 工业 ERA | 流动 资产 | 年 来 负 债 | 流动 负债 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 总 计 合计 总 i 合计 

100 128 12 759 
29 285 11 912 
67 072 8 742 
34 261 7 104 
15 060 15 708 
32 244 7 383 
7 O11 5 163 
6 229 6 909 
44 212 51 896 
9 163 3 157 
21 026 4 263 
61 567 21 455 
46 581 24 668 
73 542 61 839 
4 510 3 520 
4 341 2 817 
2 054 2 259 
1 555 848 
3 139 11 218 
4 082 2 484 
19 227 6 054 
728 867 
15 560 9 208 
3 138 2 496 
198 5 866 
2 839 6 248 
9 050 2 817 
898 3 133 
2 223 2 004 
381 035 212 026 143 872 
215 725 167 778 117 084 47 828 
215 725 167 778 117 084 47 828 
149 448 138 938 79 111 78 345 
12 761 7 553 6 493 2 547 
115 310 88 933 57 677 57 546 
21 377 42 453 14 940 18 252 
15 862 24 953 15 832 17 699 
656 729 617 863 
1 655 1 559 1 387 1 429 
1 369 1 167 555 
5 215 6 102 

2 961 3 361 
2 611 842 
414 2 812 





企业 和 名称 


云南 巨 锋 电 焊 机 有 限 公司 

风 动 和 电动 工具 制造 (10 家 ) 

大 型 企业 (1 R) 

博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 
中 型 企业 {6 R) 

河北 五 洲 集团 有 限 公 司 

南京 工程 机 械 厂 有 限 公司 

浙江 金 一 电动 工具 有 限 公 司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 

浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
福建 日 立 工 机 有 限 公 司 
小 型 企业 (3 R) 

杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公司 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 

湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 

电工 机 械 专 用 设备 制造 (1 R) 
小 型 企业 (1 家) 
汕头 机 械 ( 集团 ) 公 司 
变压器 、 整 流 器 和 电感 器 制造 (66 家 ) 
大 型 企业 (4 R) 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 司 
长 城 电器 集团 有 限 公司 

青岛 变压器 集团 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 

中 型 企业 (32 家 】 

西门 子 电 气 传动 有 限 公 司 

天 津 市 特 变 电工 变压器 有 限 公 司 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公 司 
大 连 第 一 互感 器 有 限 责任 公 瑟 
大 连 互感 器 有 限 公司 

辽宁 欣 泰 股份 有 限 公 司 
哈尔滨 变压器 有 限 责 任 公司 

上 海 阿 海珠 变压器 有 限 公 司 

上 海 ABB 变压器 有 限 公司 

上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 
浙江 江山 变压器 有 限 公司 

合肥 ABB 变压器 有 限 公司 
FBR E(B AE) 变压器 有 限 公 司 
山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 
济南 变压器 集团 股份 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 


工业 


总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 


(万 元 ) 


981 
322 709 
148 242 
148 242 
151 854 

8 856 
4 $32 
5 104 
27 762 
53 005 
52 295 
22 613 
12 052 
10 237 
324 

1 251 
1 251 
1 251 


4 860 278 
1 453 061 


504 186 
131 510 
514 021 
303 344 


3 126 175 


158 586 
34 784 
40 O15 
68 511 

8 081 
42 524 
29 547 

127 121 
56 386 
38 550 

106 670 

258 971 

109 118 
33 744 

114 343 

100 130 

172 680 
65 275 

201 752 





工业 


(HIC) 


1 275 
311 889 
154 015 
154 015 
135 493 

14 271 
5 079 
4 574 

25 342 

34 858 

51 369 

22 381 

12 038 

10 024 

319 

1 259 

1 259 

1 259 


4711 952 
1 303 264 


482 986 
130 518 
420 402 
269 358 


3 141 969 


212 578 
8 974 
38 066 
69 214 
5 350 
40 368 
29 215 
127 121 
60 112 
41 991 
107 149 
258 971 
106 258 
30 007 
136 519 
92 955 
203 472 
67 117 
199 771 


(万 元 ) 


88 
54 
54 
54 


1 299 220 


406 613 
119 504 
23 034 
156 766 
107 309 
826 738 
89 620 
8 974 
10 525 
26 747 
1 763 


8 451 
60 041 
3 452 
4 680 
22 671 
101 630 
14 166 
6 749 
25 434 
15 140 
32 472 
18 233 
59 576 


总 计 
(万 元 ) 


2 493 
315 113 
120 508 
120 508 
160 630 

18 220 
22 148 

7 798 
37 616 
42 694 
32 153 
33 975 


639 101 
91 501 
331 970 
946 015 


3 185 212 


124 798 
42 308 
39 992 
107 689 
14 549 
60 025 
32 579 

123 943 
45 625 
56 023 
118 805 

206 475 

121 155 
23 000 

125 342 

126 476 

194 940 

104 920 

201 983 


2 007 
207 572 
86 066 
86 066 
102 800 
10 743 
14 852 
2 950 
23 278 
31 311 
19 667 
18 706 
4 509 
11 782 
2 416 

4 633 

4 633 

4 633 


3 643 343 
1 155 230 


393 292 

51 522 
243 602 
466 814 


2 336 282 


72 041 
36 609 
24 591 
79 958 
10 019 
42 686 
29 154 
103 965 
36 259 
44 509 
100 708 
158 325 
91 319 
17 663 
100 036 
84 602 
154 760 
71 626 
151 932 


统计 资料 






1 792 
175 892 
45 294 
45 294 
110 673 


1 139 274 


397 843 
46 125 
189 153 
506 153 


1 868 569 


45 880 
22 626 
28 938 
37 381 

9 395 
31 901 
20 566 
45 445 
37 221 
29 573 
73 698 

103 770 
67 428 
13 100 
69 524 
94 352 

133 808 
71 246 

148 407 


( 续 ) 


年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


合计 
(万 元 ) 


1 735 
166 520 
45 294 

45 294 
102 195 
15 397 
17 326 
3 934 
28 186 
26 894 
10 458 
19 031 
1 631 
14 575 

2 825 

8 096 

8 096 

8 096 


2 606 749 


959 242 
276 426 

46 125 
178 380 
458 311 


` 1 533 659 


45 880 
22 179 
28 938 
36 363 
3 318 
26 025 
20 496 
45 445 
36 839 
29 573 
73 698 
103 770 
67 428 
2 298 
64 437 
75 852 
112 143 
44 249 
104 870 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


. 出 东 电力 设备 制造 有 限 公司 

湖北 阳光 电气 有 限 公司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
衡阳 巨子 变压器 集团 股份 公司 
广州 市 番禺 明 珠 电 器 有 限 责任 公司 
广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 

顺 特 电气 有 限 公司 

中 山 市 泰 峰 电气 有 限 公司 

广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公司 

重庆 ABB 变压器 有 限 公 司 

云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 
云南 通 变 电 器 (集团 ) 股份 有 限 公司 
银川 卧龙 变压器 有 限 公司 
小 型 企业 (30 家 ) 

北京 棱 整 奇 智 机 电 设备 有 限 公司 
辽宁 华 冶 集团 发 展 有 限 公司 
衢州 杭 涌 变压器 有 限 公司 


浙江 省 开化 七 一 电力 器 材 有 限 责 任 公司 


浙江 江山 特种 变压器 有 限 公司 
江山 华 宁 电 器 厂 

浙江 龙 祥 电 气 有 限 公司 

浙江 格林 电气 有 限 公司 

浙江 天 际 互感 器 有 限 公司 

浙江 亚 东 电器 制造 有 限 公司 
浙江 江山 众 夸 电器 有 限 公司 
安庆 变压器 有 限 公司 

湖南 湘 能 电气 有 限 公司 
株洲 市 变压器 有 限 公司 

益阳 华 翔 变压器 制造 有 限 公司 
常德 国力 变压器 有 限 公司 

衡阳 市 新 夸 电 力 变压器 有 限 公司 
长 沙 顺 特 变压器 厂 

湛江 高 压 电器 有 限 公司 

广东 年 龙 电力 设备 有 限 公司 
重庆 重 变 电 器 有 限 责任 公司 
昆明 变压器 厂 
云南 省 楚雄 变压器 厂 

保山 变压器 有 限 责 任 公司 

云南 大 理 宏 电 变压器 有 限 公司 
个 旧 市 变压器 厂 

宁夏 银 利 电器 制造 有 限 公司 

新 疆 新 特 顺 电力 设备 有 限 责 任 公司 
新 疆 升 蝴 股 份 有 限 公司 

新 疆 特 变 机 电 设备 制造 有 限 公司 
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工业 工业 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 总 计 i i 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) (万 元 ) 


114 967 34 543 144 629 99 725 
12 436 3 299 22 140 16 447 
450 010| 142 389 329 616 145 694 
9 000 2115 8 260 2773 
26 870 4 242 45 609 43 823 
55 988 5 905 47 539 23 304 
164 811 40 509 171 556 97 939 
3 483 27 171 19 513 
3 711 18 939 7 589 
6 465 285 688 196 565 
32 398 107 988 67 308 
22 466 64 132 41 931 
12 891 41 318 21 698 
65 863 243 761 132 626 
150 97 
8 329 24 714 
9 006 11 961 
2 864 4 344 
7 405 
2 455 
913 
833 
1 536 
1 573 
1 364 
985 

































177 457 
21 584 
24 382 
211 165 
99 017 
83 207 
45 231 
281 042 
584 
60 742 
26 440 
14 321 

























































































流动 负债 


93 725 
14 957 
128 175 
1 598 
29 762 
23 304 
96 892 
19 513 
7 589 
60 189 
56 576 
38 880 
18 698 
113 848 
97 

11 334 
11 961 
4 344 
850 
454 
710 

4 643 
1 159 
1 073 
128 

4 499 
6 086 
1 575 
1 451 
3 193 
1 388 
15 426 
1 392 
6 488 
4 800 
13 898 
1 938 
70 

1 476 
2 624 
768 

2 326 
7 209 
485 


工业 工业 工业 
企业 名 称 总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) 


电容 器 及 其 配套 设备 制造 (8 家 ) 

中 型 企业 (3 家 ) 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 
无 锡 日 新 电机 有 限 公司 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (5 家 ) 

上 海 库 柏 电力 电容 器 有 限 公司 

无 锡 康 派 特 电气 有 限 公司 

上 广电 力 电容 器 有 限 公司 

建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 
常德 市 天 马 电气 成 套 设 备 有 限 公司 
配 电 开关 控制 设备 制造 (83 家 ) 
大 型 企业 (6 R) 

新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 
宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 

环宇 集团 有 限 公司 

泰 开 电气 集团 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公司 

中 国 西 电 集团 公司 
中 型 企业 (34 家 ) 

北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 
北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 

北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 

天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 
瓦 房 店 高 压 开关 有 限 公司 

三 菱 电机 大 连 机 器 有 限 公司 

锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 
阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 

上 海 电器 股份 有 限 公司 上 海 人 民 电器 厂 
上 海 西 门 子 开关 有 限 公司 

上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
HFX ARAR 

宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 
浙江 电器 开关 有 限 公司 

日 升 集团 有 限 公司 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 

厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 

湖南 开关 厂 

湖南 省 长 高 高 压 开关 集团 股份 有 限 公 司 
广州 南洋 电器 有 限 公 司 

广东 省 顺德 开关 厂 有 限 公司 


210 029 
171 766 
23 780 

63 881 

84 105 
38 263 

18 409 

1 519 

7 338 

6 969 

4 028 

6 739 859 
3777 967 
340 596 
165 262 
143 990 
422 729 
682 803 
2 022 587 
2 304 801 
222 516 
48 732 
48 897 
41 006 
12 321 

60 208 
46 519 

12 305 

86 409 
70 333 
101 728 
109 588 
233 165 
75 166 
36 850 

55 064 
38 236 
295 456 
154 651 


199 251 
159 174 
21 992 
60 567 
76 615 
40 077 

20 312 

1 457 

7 338 

6 942 

4 028 

6 437 752 
3 530 746 
318 424 
153 590 
142 851 
422 729 
556 616 

i 936 536 
2 271 647 


155 841 
46 746 
11 663 
50 000 

8 572 
21 168 


48 676 
40 350 
6 723 
16 224 
17 403 
8 326 

3 536 
631 

1 822 

1 249 

1 088 

2 021 356 
1 095 931 
118 189 
41 850 
27 557 
187 938 
164 730 
555 667 
711 695 
113 145 
350 

17 634 
9 158 

5 573 
16 388 
2 426 
180 

6 824 
28 945 
30 898 
54 984 
66 520 
9 209 

4 575 

6 484 
10 126 
140 676 
65 044 
10 448 
1 457 
20 388 
988 

5 479 





233 291 
198 647 
31 096 
83 647 
83 904 
34 643 
18 040 
2 980 

5 761 

4 331 

3 531 

7 425 495 
4 596 370 
456 511 
238 863 
75 745 
452 833 
913 180 
2 459 238 
2 176 444 
170 874 
58 888 
46 874 
69 069 
18 496 
60 673 
45 562 
34 808 
42 594 
94 707 
50 272 
117 149 
149 583 
50 970 
49 252 
25 480 
36 267 
192 633 
97 786 
67 984 
46 612 
53 614 
23 493 
33 799 


统计 资料 





( 续 ) 


流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


年 末 资 产 | WZ 
总 计 合计 
(万 元 ) | (万 元 ) 


175 076 
151 890 
23 041 
65 387 
63 461 
23 187 
12 466 

1 322 

4 565 

2 865 

1 969 

5 470 054 
3 435 907 
376 422 
161 058 
52 222 
378 628 
732 725 
1 734 853 
1 589 753 
155 340 
48 327 
35 229 
20 222 
12 561 
39 376 
36 475 
18 340 
33 829 
75 970 
33 038 
80 181 
71 686 
43 097 
35 118 
10 019 
20 025 
173 743 
90 439 
48 089 
21 096 
37 277 
16 166 
27 631 





148 805 
131 132 
15 639 
60 538 
54 956 
17 673 

9 373 
598 

2 649 

3 479 

1 574 

4 721 301 
3 302 385 
309 515 
163 255 
32 728 
353 231 
612 176 

1 831 479 
1 082 083 
65 632 
43 393 

17 528 

22 577 


2434| 


15 701 
19 924 
27 361 
23 398 
31 344 
29 074 
42 944 
31 141 
31 971 
45 393 
12 887 
14 903 





合计 


(万 元 ) 


134 742 
118 965 
"15 639 
60 039 
43 287 
15 777 
9 373 
577 

2 437 

2 216 
1174 

4 144 616 
2 839 749 
309 515 
113 146 
32 728 
333 231 
594 749 
1 456 379 
990 265 
50 940 
43 393 
17316 
22 577 
2 434 
15 182 
19 924 
26 808 
23 398 
30 349 
29 074 
40 944 
31 14] 
30 471 
45 354 
12 887 
14 903 
93 246 
51 012 
34 403 
39 374 
20 954 
12 998 
26 320 
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企业 名 称 


广东 珠江 开关 有 限 公司 
广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公司 
中 山 市 明 阳 电 器 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 有 限 公司 

重庆 博 森 电 气 (集团 ) 有 限 公司 


中 国 振 华 电子 集团 宇 光 电工 有 限 公司 


云南 开关 厂 

天 水 长 城 开关 厂 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 

新 疆 华 隆 油田 科技 股份 有 限 公司 


小 型 企业 {43 家 ) 


北京 宏 达 日 新 电机 有 限 公司 
北京 京 仪 敬 业 电 工 集 团 有 限 公 司 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 

天 津 市 百 利 开关 设备 有 限 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 

Eg EJ 

上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公 司 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 
上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公司 
上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 
上 海 电气 自动 化 有 限 公司 

无 锡 东 力 电气 制造 有 限 公司 
金华 电力 开关 有 限 公司 

温州 开元 集团 有 限 公 司 

浙江 桥架 母线 有 限 公 司 
衢州 电力 发 展 有 限 公司 

浙江 纪元 高 压 电 器 开关 有 限 公司 
余姚 电力 设备 修造 厂 
MRAM HEE REAR al 
绍兴 电力 设备 成 套 公 司 
舟山 市 电力 修造 厂 

合肥 高 压 开关 有 限 公 司 

厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 
厦门 协 成 实业 有 限 公 司 

厦门 ABB 华电 高 压 开 关 有 限 公 司 
山东 新 创 电气 有 限 公司 

长 沙市 美 宇 电器 有 限 公 司 

湖南 雁 能 森 源 电力 设备 有 限 公司 
湖南 雁 能 配 电 设备 有 限 公司 
湖南 天 一 电气 有 限 公司 

广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公司 
重庆 新 汇源 高 压 开 关 有 限 公司 
昆明 开关 厂 
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年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 
总 计 合计 ai i 

(万 元 ) 

3 117 
17 464 
7 952 
11 095 
3 188 
952 
9 375 
14 587 
12 799 
3 268 
213 731 
8 914 
896 
3 868 
559 
297 
2 466 
10 271 
10 333 
72 454 
315 
191 
2 305 
4 007 
3 300 
320 
1 620 
4 312 
4 890 
5 121 
12 933 
1 345 


14 553 
3 340 
23 084 
951 
382 
2 183 
3 360 
2 242 
2 860 
41 
536 


企业 名 称 


昆明 电器 科学 研究 所 

银川 华 升 电器 开关 有 限 公 司 
宁夏 凯 晨 电气 有 限 公 司 

宁夏 国 飞 电气 有 限 公 司 

远大 (宁夏 ) 实 业 集团 有 限 公 司 
新 疆 双 新 电 控 设备 有 限 公司 

新 疆 硅 开 电气 有 限 公司 

新 疆 电 控 设备 有 限 焉 任 公司 

新 疆 新 华能 开关 有 限 公司 

新 疆 新 能 泰 开 电 气 有 限 责 任 公司 
电力 电子 元 器 件 制造 (15 家 ) 
中 型 企业 (7 家 ) 

杭 申 集团 有 限 公 司 

浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 
西门 子 (杭州 ) 高 压 开关 有 限 公司 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 
湖南 省 电力 公司 电瓷 电器 厂 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 

桂林 机 床 电器 有 限 公司 

小 型 企业 (8 R) 

北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 
天 津 机 床 电器 有 限 公 司 

天 津 市 第 二 继电器 厂 

天 津 神 钢 电机 有 限 公司 

天 津 市 百 利 纽 泰克 电气 科技 有 限 公司 
上 海 万 荣 继 电器 厂 

上 海 电 气 森 瑞 克 斯 电力 电子 有 限 公司 
杭州 杭 开 电气 有 限 公 司 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (26 家 ) 
大 型 企业 (4 家 ) 

正泰 集团 股份 有 限 公 司 

德 力 西 集团 有 限 公 司 

天 正 集 团 有 限 公 司 
ARH RA ARR ol 

中 型 企业 (9 R) 

北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 
上 海 继电器 有 限 公司 

无 锡 市 明达 电器 有 限 公司 

溜 华 电 句 集团 有 限 公司 

新 华电 器 集团 有 限 公 司 

常安 集团 有 限 公 司 

华 通 机 电 集团 有 限 公司 

森 泰 电器 有 限 公 司 

华 仪 电器 集团 有 限 公司 






















工业 工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) (F770) (万 元 ) 


1 533 
280 
871 
911 
358 
535 
1 471 
-10 
3 352 
181 
122 407 
105 845 

12 156 
1 472 
69 014 
7271 
4 327 
8 014 
3 591 
16 562 
1 774 
2 201 
668 
~331 
4 224 
74 
2 924 
5 030 
976 814 
673 127 
332 831 
207 212 
70 559 
62 $26 
276 995 
145 881 
3 702 
2 067 
12 237 
5 072 
17 777 
27 igl 
24 385 
38 694 








111 465 
19 250 
163 965 
31 075 


122 677 
12 110 
120 348 
15 180 
15 507 
41 398 
7 643 
48 325 
9 069 
7 020 
1 245 
3 033 
4 316 
397 
7 273 
15 972 
1 662 915 
1 019 133 
457 882 
319 931 
117 698 
123 622 
524 835 
182 029 
8 619 
6 787 
29 651 
18 689 
21 082 
59 628 
16 935 
181 416 
























































13 725 
1 254 657 













2 426 883 
1 521 499 
643 997 
558 965 
139 499 
179 038 
716 127 
205 201 
10 123 
12 581 
43 017 
24 211 
38 016 
88 819 
26 640 
267 519 








2 351 322 
936 338 
841 989 
288 741 
284 254 
781 723 
298 023 
13 480 
6 677 
52 267 
24 886 
63 508 
107 352 
77 337 
138 193 






























113 763 
6 834 
5 727 





























































129 938 


232 641 
113 866 
8 531 
51 339 
6 491 
16 236 
30 170 
6 007 
30 274 
7 530 

5 153 

1 073 

1 569 

4 393 
522 

1 697 

8 337 

1 178 804 
730 549 
351 203 
229 150 
65 071 
85 125 
330 688 
89 006 
6 834 

5 603 
13 069 
11 121 
23 152 
41 897 
10 069 
129 938 
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企业 名 称 


小 型 企业 (13 R) 

北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 
北京 星 原 丰 泰 电子 技术 有 限 公 司 
阜新 封闭 母线 有 限 责任 公司 

大 连 亿 德 电 次 金具 有 限 责任 公司 
上 海 阿 海 球 电力 自动 化 有 限 公司 
上 海 西门 子 高 压 开关 有 限 公司 
南京 华 洋 电气 有 限 公司 
南京 开关 厂 有 限 公司 

浙江 三 展 电器 有 限 公司 

瑞安 市 万 松 电子 电器 有 限 公司 
万 家 电器 集团 有 限 公司 

衢州 市 电光 电器 有 限 公司 

浙江 和 畅 电力 铁塔 有 限 公司 
电线 电 绕 制 造 (75 R) 
大 型 企业 (7 家 ) 
江苏 上 上 电缆 集团 

宝 胜 集团 

远东 控股 集团 有 限 公司 

浙江 万 马 集团 有 限 公司 
安徽 天 康 集团 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (34 家 ) 
北京 市 电线 电缆 总 厂 

天 津 金 山 电 线 电缆 股份 有 限 公司 
沈阳 九星 企业 集团 

上 海南 洋 电 缆 有 限 公司 

上 海 电缆 三 有 限 公司 

无 锡 电费 厂 有 限 公司 

江苏 讯 达 电磁 线 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公司 

杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 
杭州 早 川 电线 有 限 公司 
浙江 万 能 集团 

浙江 自强 电缆 有 限 公司 

绿 宝 电缆 (集团 ) 有 限 公司 
安徽 电缆 股份 有 限 公司 

安徽 蓝 德 集团 股份 有 限 公司 
安徽 华 蓉 电 统 集 团 有 限 公司 
安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公司 
安徽 华星 电缆 集团 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 
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年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 俩 
总 计 合计 
(AW) | 《万 元 ) 


118 947 118 829 
1 081 729 
2 791 1911 
8 659 18 643 
623 1 535 
18 884 12 788 
51 279 48 280 
3 263 1 819 
2 105 3 132 
6199 8 244 
2 409 2 534 
16 976 11 678 
1 806 1 794 
2 872 5 742 
3 745 157| 3 156 871 
1 807 742| 1 439 168 
162 454 89 729 
337 261 264 131 
585 565 546 116 
379 033 283 108 
81 556 79 427 
121 759 100 776 
140 114 75 882 
1577 977| 1369 741 
5 181 17 215 
24 966 
72 960 
11 520 
32 308 
35 740 


112 719 
1 085 
2 946 
7 503 
2 140 





101 
590 
2 462 
482 
1 963 
13 239 
1 410 
176 
3 645 
474 
652 
545 
954 
1 599 342 
817 916 
69 835 
231 585 
181 076 
50 263 
46 330 
105 950 
132 878 
646 808 
1 188 
6 481 
105 217 
4 739 
9 817 
8 483 
853 
50 065 
~ 196 
8 685 
5 341 
5 652 
62 285 
11 970 
30 202 
24 772 
40 205 
18 269 
5 101 
32 501 










































































8 504 013 
4 253 496 
691 974 
1 140 967 
1 099 100 
317 325 
180 475 
352 311 
471 344 














































































247 132 
45 437 
36 996 
75 076 
30 060 
321 403 
40 056 
119 961 
146 130 
119 881 
70 267 
134 987 
151 047 


131 629 
81 665 
18 837 
35 201 
63 541 
57 285 
33 999 
73 550 
120 160 
108 957 
58 142 
117 450 
150 808 






























320 989 
40 168 
120 811 
148 739 
119 881 
70 500 
136 467 
151 648 












































108 791 


( BE) 


HNN 
合计 
(万 元 ) 


117 567 
729 
1911 
18 643 
1 535 
12 788 
48 280 
1 180 

2 893 

7 860 

2 534 
11 678 
1 794 

5 742 

2 855 570 
1 309 418 
68 729 
258 113 
505 109 
239 761 
67 149 
94 676 
75 882 
1 235 790 
16 679 
21 966 
72 960 
11 260 
32 273 
35 740 
24 692 
65 939 
58 112 
7 930 
19 256 
56 613 
29 153 
10 194 
18 768 
81 910 
45 983 
21 332 
81 696 
35 225 


企业 名 称 


南平 南 线 电缆 有 限 公司 
江西 南 线 企业 集团 

特 变 电 工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公 司 
武汉 电缆 集团 有 限 公司 
RAGIN ACA RAA 

长 沙 电缆 附件 有 限 公 司 

湖南 湘 能 金杯 电缆 有 限 公司 
湖南 华 凌 线 线 股份 有 限 公 司 
湖南 金杯 电工 股份 有 限 公司 
TRER ARAK] 

重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 
重庆 鲁 牌 电线 电缆 有 限 公司 
昆明 电缆 股份 有 限 公司 
云南 前 列 电线 三 

小 型 企业 (34 家 ) 

天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 限 公 司 


乐 星 电缆 (天 津 ) 有 限 公司 

辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电缆 有 限 公 司 
哈尔滨 电缆 厂 

上 海南 洋 - BRE A BR 

上 海上 缆 苹 仓 电 绕 有 限 公 司 

上 海 蔬 仓 橡 塑 电 缆 有 限 公司 
温州 网 牌 电 线 电缆 有 限 公 司 

建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责任 公司 
江山 三 星 铜 材 线 绕 有限 公 司 

BAAR Me SR Fa PR ZS 

江山 恒 昌 电线 有 限 公 司 

合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公 司 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 

淮北 市 天 相 电费 有 限 责任 公司 
青岛 华 光 电缆 有 限 公司 

长 沙 汉 河 创业 电缆 有 限 公 司 

长 沙 金龙 电费 有限 公司 

湘潭 市 电线 电缆 有 限 公 司 

湖南 佳 达 电线 电缆 有 限 公司 

衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责 任 公司 
PERES ( 集团) 电线 科技 有 限 公 司 
佛山 市 宏图 中 宝 电缆 有 限 公司 
广州 岭南 电缆 有 限 公司 

重庆 市 涪 院 宇 达 工 业 有 限 焉 任 公司 
重庆 市 涪陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 
云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公司 






(万 元 ) | (万 元 ) 
22 518 
43 802 
116 083 
81 283 
21 430 
21 700 
111 905 
112 330 
167 356 
96 952 
132 611 
179 854 
133 767 
52 751 
858 288 
2 712 
25 812 
26 034 
31 902 
23 398 
14 470 


i 292 
7 100 
28 168 
7 500 
1 674 
6 076 
13 896 
29 992 
30 298 
39 350 
16 791 
13 406 
16 697 
2 937 
134 618 
313 
2 374 
5 823 
— 228 
-313 
1 100 
5 244 
9 142 
6 068 
1 069 
645 
8 053 
13 216 
8 421 
1 958 
1 700 
615 


22 370 
42 475 
117 895 
79 402 
21 632 
22 428 
103 663 
110 588 
162 843 
96 387 
141 662 
179 095 

























31 835 
70 648 
74 447 
11 329 
101 966 
58 901 
83 223 
7 140 
359 437 
2 289 
21 750 
9 556 
13 395 
6 333 
37 315 
9 079 
25 479 
6 690 
2 124 
3 950 
6 875 
11 581 
19 845 

5 712 
31 537 
4 055 
32 589 
5 298 
5 241 
5 394 
2 860 
16 051 
1 608 
15 028 
14 627 
1 766 




























































































































3 627 
14 327 
1 903 
6 350 
14 020 
1 693 
729 
10 196 
1 435 
3 356 
600 






























74 770 
6 248 
310 362 
3 389 
27 926 
5 549 
9 929 
8 192 
37 100 
3 381 
22 565 
4 037 
2719 
5 342 
3 585 
8 783 
20 446 
6 156 
38 983 
1 080 
15 880 
2 560 
3 954 
4 011 
1 388 
13 886 
760 

10 650 
7377 
883 

4 195 
2 316 
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企业 名 称 


云南 巨 力 线 缆 制 造 有 限 公司 

宁夏 天 净 隆 颇 电 线 电 缆 有 限 公司 

上 海 胜 华 (集团 ) 宁夏 电缆 有 限 公司 

新 疆 百 商 电线 电缆 有 限 公 司 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 
光纤 .光缆 制造 (2 家 ) 

小 型 企业 (2 R) 

牡丹 江北 方 高 压 电 效 有 限 责任 公司 

上 海 阿尔 卡特 光缆 有 限 公司 
特种 陶瓷 制品 制造 (4 R) 

大 型 企业 (1 家 ) 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (2 家 ) 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 

抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公司 
小 型 企业 (1 家) 

湖南 华 联 火炬 电瓷 电器 有 限 公司 
石 加 及 碳 素 制 品 制 造 (5 家 ) 

大 型 企业 (1 家 ) 

方 大 碳 素 新 材料 科技 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (2 家 ) 

哈尔滨 电 碳 厂 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (2 家 ) 

上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 

上 海 摩根 耐 特 电 碳 有 限 公司 
其 他 原 动 机 制造 (1 家 ) 

中 型 企业 (1 家 ) 

天 津 东 汽 风 电 叶 片 工 程 有 限 公司 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 (17 家 ) 
大 型 企业 (1 家 ) 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 
中 型 企业 (5 R) 

锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 

上 海 焊接 器 材 有 限 公司 

浙江 恒久 机 械 集团 有 限 公司 

浙江 天 喜 实 业 集团 有 限 公司 

四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (11 R) 

天 津 金 燕 焊 接 材料 有 限 公司 

天 津 燕 桥 焊 接 材料 有 限 公司 

上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 

江苏 省 姜 堰 市 船舶 般 装 件 有 限 公司 

江苏 扬 远 船舶 设备 铸造 有 限 公司 
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工业 工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) (HI) (HIC) 


220 228 
72 566 
54 932 
17 634 
4 075 
4 075 
154 007 
104 012 
104 012 
30 418 
5 506 
24 912 
19 577 
13 231 
6 346 
57 615 
57 615 
57 615 
740 489 
294 945 
294 945 
296 793 
52 245 
14 719 
98 162 
53 118 
78 549 
148 751 
19 723 
24 436 
20 686 
18 013 
10 006 









549 398 
153 018 
153 018 
295 531 
50 050 
13 133 


325 592 
91 534 
91 534 
172 253 
41 785 
5 595 
39 103 
11 355 
74 415 
61 805 
6 876 
11 382 
7 736 
5 370 
9 202 






285 487 
326 055 
74 824 
16 683 
98 800 
49 358 
86 390 
147 452 
19 766 
24 666 
20 473 
16 969 
9 263 



























































8 889 

1 379 

1 937 
18 258 
3 582 

5 667 

5 667 

2 580 

3 086 
205 953 
116 108 
116 108 
88 498 
62 211 
26 287 
1 347 

1 347 
225 768 
160 454 
160 454 
59 974 
26 579 
33 395 
5 341 

3 640 

1 701 
44 660 
44 660 
44 660 
300 495 
92 498 
92 498 
155 495 
15 885 
20 880 
49 002 
11 774 
57 954 
52 503 
3 311 

6 614 

5 377 

4 224 

7 035 


3 582 
5 667 

5 667 

2 580 

3 086 
185 361 
116 108 
116 108 
67 907 
41 620 
26 287 
1 347 

1 347 
204 501 
147 089 
147 089 
52 071 
20 917 
31 154 
5 341 

3 640 

1 701 
29 536 
29 536 
29 536 
241 378 
90 606 
90 606 
101 091 
15 885 
20 880 
18 300 
11 774 
34 252 
49 681 
3 311 

6 614 

5 377 

4 224 

4 355 


企业 名 称 


南通 合 兴 铁 链 有 限 公 司 
杭州 电焊 条 有 限 公 司 
厦门 鉴 光 焊 材 有 限 公司 

天 津 大 桥 银 川 电焊 条 有 限 公司 

天 津 金桥 集团 新 疆 天 山 焊 材 有 限 公司 
新 疆 南 湖 实业 ( 集 王 ) 有 限 责任 公司 
绝缘 制品 制造 (9 家 ) 

中 型 企业 (5 R) 

哈尔滨 市 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 
DIN Fe Be BR Ze 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
HEDRE aS Be SE BT 

新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公 司 
小 型 企业 (4 家 ) 

北京 北 益 电工 绝缘 制品 有 限 公司 
上 海 电 机 (集团 ) 公 司 绝缘 材料 厂 
上 海 电 机 (集团 ) 公 司 电机 玻璃 纤维 三 
上 海 电 机 玻璃 纤维 三 关 港 分 厂 
电池 制造 (13 家 ) 
大 型 企业 (1 家 ) 

风帆 股份 有 限 公 司 

中 型 企业 (9 家 ) 

沈阳 东北 著 电 池 股 份 有 限 公司 
松下 蓄电池 (沈阳 ) 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 

上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 

浙江 古越 著 电 池 有 限 公司 

安徽 迅 启 蔷 电池 有 限 公司 - 

i TS a Tt) 

济宁 远征 电源 有 限 责 任 公司 

湘潭 平安 电气 有 限 公司 

小 型 企业 (3 R) 
KAARE EWA RAT 

浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 

其 他 电工 器 材 制造 (5 家 ) 

中 型 企业 (3 家 ) 

辽宁 东港 电磁 线 有 限 公 司 

了 哈尔滨 九 洲 电 气 股份 有 限 公 司 
杭州 河 合 电器 股份 有 限 公 司 

小 型 企业 (2 家 ) 

北京 远东 瑞 特 科技 有 限 公 司 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 


工业 工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) 


25 568 
6 468 

3 659 
14 657 
5 215 
320 

145 937 
131 475 
6 002 
30 337 
47 207 
39 275 
8 654 
14 462 
4913 

6 468 
2777 
304 

1 012 693 
281 800 
281 800 
580 009 
70 540 
77 877 
196 814 
22 721 
42 754 
50 333 
51 753 
23 422 
43 795 
150 884 
11 606 
131 410 
7 868 
187 195 
162 741 
71 327 
44 112 
47 302 
24 454 
1 308 
23 146 





25 568 
6 341 

3 675 
15 161 
5 259 
311! 

144 735 
129 693 | 
5 457} 
28 986 
45 000 
39 275 
10 975 
15 042 
6 404 

5 402 

2 932 
304 
948 899 
256 796 
256 796 
543 631 
72 243 
71711 
174 916 
19 158 
41 999 
48 720 
50 115 
21 134 
43 635 
148 472 
10 208 
130 453 
7 811 
183 116 
160 127 
68 718 
44 107 
47 302 
22 989 
1 308 
21 681 








3 835 
544 

1 098 
2 901 
781 
94 

43 105 
38 799 
1 303 
13 143 
13 705 
7119 
3 529 
4 306 
1 014 
2 223 
714 
355 


261 486 


60 000 
60 000 


151 485 


21 152 
17 148 
68 885 
6 095 
8 184 
1 715 
10 108 
4 058 
i4 140 
50 002 
1 523 
46 689 
1 790 
31 373 
30 197 
4 396 
15 439 
10 362 
1 176 
170 

1 006 











统计 资料 




































































































































































( BE) 
年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 
总 计 合计 At 合计 
Fae (万 元 ) 
130 3 080 2 821 2 821 
183 4 479 4 110 3 969 
139 817 755 755 
188 7 151 4 967 4 967 
207 3 036 124 124 
93 2676| 1316|! 13 166 
4 405 123 666| 146649| 124 154 
3 692 114717| 135 318| 113 502 
391 4 418 4 312 3 985 
1 045 23972| 22281| 24524 
1 344 55916| 81186| 62270 
608 19081| 18738| 17589 
304 11 330 8 801 8 135 
713 8949| 11331| 10652 
160 4 355 3 277 3 277 
220 2 960 6 284 6 265 
91 1 626 1 543 883 
242 7 227 227 
15 094| 945805] 583848! 534692) 494 246 
6611 282468) 168663) 174468| 174018 
6611} 282468) 168663] 174468] 174018 
7737| 539906; 325587| 297608| 258 925 
1127| 45374 29682| 29691| 29.682 
1496; 49429) 28607| 27997] 27980 
1400; 238036) 145799/ 123530! 93 030 
385; 33471) 12076| 12239| 12239 
661| 40753| 30608; 25593] 25593 
343 18 995 7 441 6 748 5 159 
1376| 82125| 48780| 49162; 44252 
538 12 506 8 415 9 208 7 550 
411 19217| 14179) 13440| 13 440 
746| 123431) 89598; 62616| 613903 
270| 15447 7 263 6 058 6 058 
190| 87373| 70529| 44752| 43 439 
286| 20610| 11806| 11806| 11 806 
2937| 205472| 163992| 73645| 68737 
2717| 183370| 147510) 63038) 58 130 
536| 26899| 20613; 11314) 11314 
866| 114118] 101702} 31436, 26528 
1315| 42353| 25195] 20288] 20288 
220| 22102| 16482; 10608) 10608 
7 846 845 763 163 
213| 21256] 15 638 9 845 9 845 
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企业 名 称 


电器 工业 (484 家 ) 
锅炉 及 辅助 设备 制造 (28 家 ) 
大 型 企业 (7 家 ) 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 
东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
泰山 集团 股份 有 限 公 司 
北京 巴 布 科 克 “ 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 
哈尔滨 锅炉 三 有 限 责 任 公司 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 
中 型 企业 (10 家 ) 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 
无 锡 光 华 锅炉 股份 有 限 公 司 
安徽 金 易 锅炉 股份 有 限 公司 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 
无 锡 华 光 工 业 锅炉 有 限 公 司 
北京 锅炉 厂 
南京 奥 能 锅炉 有 限 公 司 
长 沙锅 炉 厂 有 限 责 任 公司 
上 海 四 方 锅炉 厂 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 
小 型 企业 {11 家 ) 
上 海 克 菜 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公 司 
新 疆 西 电 昌 峰 锅炉 有 限 责任 会 司 
温州 锅炉 厂 有 限 责任 公司 
衢州 大 通 锅炉 有 限 责任 公司 
宁夏 核 工业 二 一 七 锅炉 厂 
新 疆 新 天 锅炉 容器 制造 有 限 公 司 
大 连 锅炉 厂 
昆明 锅炉 有 限 责 任 公 瑟 
宁夏 锅炉 三 
湘潭 锅炉 有 限 责任 公司 
无 锡 龙 力 机 械 有 限 公 司 
汽轮机 及 辅 机 制造 (7 家 
大 型 企业 (5 家 ) 
南京 汽 轮 电 机 ( 集团 ) 有 限 公司 
上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
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效益 综合 














115. 18 
104. 68 


106. 45 








工业 企业 主要 经 济 指标 (一 ) 







































工业 

























资产 | 流动 资产 

产品 
负债 率 | 周转 率 销售 率 
(% ) (次 ) (%) 
67. 30 247 679. 28 | 96. 21 
$3. 09 256 748. 39 | 100. 47 
84. 67 285 021. 55 | 100. 88 
91. 05 584 033. 95 | 100. 26 
80. 49 395 851.27 | 100. 00 
58. 75 234 813.57 | 114. 22 
87. 59 264 145. 26 | 100. 00 
90. 24 278 866. 44 | 100. 14 
78. 83 186 643.87! 99.72 
82. 10 112 187. 44 | 100. 00 
73. 58 190 094. 51 | 96.80 
55. 36 721 141. 95. 15 
69. 65 388 783. 99. 82 
59. 21 218 315. 95. 46 
43.51 217 146. 89. 92 
79. 93 112 691. 98. 49 
85. 95 52 896. 31 | 100. 00 
62. 79 42 809. 14 | 100. 81 
64, 92 40 633. 42 | 100. 98 
114.11 99 394. 04 | 104. 14 
110. 57 -39 532. 26 | 100. 58 
64. 78 125 637. 42 | 100. 25 
50. 90 499 333. 33 | 100. 00 
62. 06 246 065. 97. 51 
47. 37 79 530. 99. 90 
88. 98 105 196. 76. 87 
93. 68 88 181.82 | 100. 00 
101. 55 98 289. 83. 03 
95. 00 54 161.29 | 109. 07 
58. 71 21 760. 56 | 104. 78 
56. 65 3 250. 00 | 100. 00 
57. 98 38 022. 12 | 120. 01 
20. 34 ~ 225 000. 00 | 100. 00 
82. 94 378 588. 99, 21 
83. 72 378 392. 99. 31 
53. 97 419 681. 99, 74 
80. 96 455 401. 98. 57 
69. 42 375 115. 96. 87 


企业 名 称 


东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 


青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
中 型 企业 {1 家 ) 

无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 
小 型 企业 (1 家 ) 

上 海 益 达 机 械 厂 

水 轮机 及 辅 机 制造 (10 家 ) 

中 型 企业 (6 家 ) 

上 海 福 伊 特 水 电 设备 有 限 公 司 
东芝 水 电 设 备 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 
浙江 金 轮 机 电 实 业 有 限 公司 
江苏 中 天 设备 有 限 公司 
小 型 企业 (4 家 ) 

江西 天 元 电机 制造 有 限 责任 公司 


浙江 顺 通 锅炉 压力 容器 制造 有 限 公司 


邵阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公司 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 

金属 切割 及 焊接 设备 制造 (4 家 ) 

中 型 企业 (1 家 ) 
南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 

小 型 企业 (3 家 ) 

上 海 梅 达 焊 接 设备 有 限 公司 
上 海 电 焊 机 厂 
北京 佛 克 斯 激光 设备 有 限 公司 

发 电机 及 发 电机 组 制造 (34 家 ) 

大 型 企业 (4 家 ) - 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 

中 型 企业 (13 家 
新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公司 


特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公 司 
浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公司 


福建 图 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 
绍兴 市 通用 发 动机 制造 有 限 公 司 
大 津 阿 尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公 司 
宁德 市 泰 格 动 力 机 械 有 限 公 司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 

通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 
上 海 电气 风电 设备 有 限 公司 


天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 




























工业 经 济 
效益 综合 


总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(% ) (% ) (% ) (次 ) 


378 035. 77 
170 344. 97 
439 378. 38 
439 378. 38 
157 380. 43 
157 380. 43 
139 311. 37 
153 709. 96 
431 319. 15 
279 577. 32 
128 128. 08 
64 783. 50 
87 840. 60 
















47 245. 76 
65 423.73 
62 873. 30 
25 000. 00 
37 731.71 
103 128. 07 
81 162. 34 
81 162. 34 
197 092. 59 
237 236. 84 
129 846. 15 
-20 000. 00 
339 653. 52 
218 213. 47 
297 906. 94 
228 055. 92 
131 773. 56 
109 608. 78 
584 710. 28 
5 306 290. 48 
666 946. 11 
297 233. 54 
231 312. 68 
129 411.76 
119 048. 42 
180 258. 82 
213 696. 55 
146 789. 57 
228 996. 98 
123 244. 07 
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474. 09 
3 350. 32 
442. 51 
347. 76 
318. 00 
266. 98 
245. 89 
239. 33 
214. 94 
179. 33 
173. 15 
152. 07 
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企业 名 称 


昆明 电机 有 限 责任 公司 

.湖南 零 陵 恒 远 发 电 设 备 有 限 公司 
小 型 企业 (17 R) 

宁夏 银 星 能 源 风电 设备 制造 有 限 公司 
恩德 (银川 ) 风 电 设备 制造 有 限 公 司 
上 海马 拉 松 . 革新 电气 有 限 公司 
神州 学 人 集团 股份 有 限 公司 

宁夏 银 光 钢 构件 制造 有 限 公司 

上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 

福建 明 辉 机 电 有 限 公司 

福州 凌 力 动力 有 限 公 司 

天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公司 
宁夏 天 净 电 力 设备 有 限 公 司 

湖南 汉 龙 水 电 设备 有 限 公司 

浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 

天 津 天 发 永亮 水 电 设备 制造 有 限 公司 
云南 省 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责 任 公司 
邵阳 市 电机 厂 有 限 公司 | 
湖北 同 发 机 电 有 限 公司 

天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公司 
电动 机 制造 业 (49 R) 

大 型 企业 (6 R) 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 

湘 电 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (28 家 ) 

福安 市 力 源 电机 有 限 公司 

大 连天 元 电机 有 限 公司 

上 海 ABB 电机 有 限 公司 

六 安江 淮 电机 有 限 公司 

福安 市 闽 东 安 波 电 器 有 限 公司 

大 连 电机 集团 有 限 公司 

宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 
福建 闵 东 德 丰 电 机 有 限 公 司 
福建 万 达 电机 有 限 公司 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责任 公司 

浙江 特种 电机 有 限 公 司 

八 达 机 电 有 限 公 司 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 

上 海南 洋 电 机 有 限 公司 
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工业 经 济 
效益 综合 


指数 


142. 03 
42. 95 
238. 92 
720. 31 
613. 95 
548. 11 
392. 71 
369. 10 
324. 41 
269. 73 
240. 94 








资产 | 流动 资产 

负债 率 | 周转 率 
(% ) (次 ) 
69.74 | 1.12 
100.00 | 0.52 
51.57 | 1.17 
86.54 | 1.59 
73.10 | 2.30 
38.36 | 1.04 
25.22 | 0.16 
84.30 | 1.27 
8.60 | 0.65 
64.94 | 1.65 
65.37 | 15.19 
76.48 | 3.34 
61.42 | 1.11 
75.36 | 1.13 
67.07 | 0.87 
56.81 | 1.39 
73.83 | 0.39 
62,34 | 0.92 
38.91 | 0.94 
93.30 | 0.20 
62.21 | 1.31 
61.04 | 1.17 
50.21 | 1.48 
53.00 | 1.60 
47.48 | 1.02 
51.85 | 1.28 
79.14| 1.18 
74.85 | 1.11 
64.18 | 1.77 
47.90 | 2.62 
49.53 | 1.15 
48.72! 3.13 
44.84 | 5.10 
39.05 | 3.55 
43.21 | 1.56 
46.21 | 0.92 
15.16 | 6.16 
75.01 | 2.24 
64.80 | 4.55 
49.09 | 1.92 
77.29 | 1.63 
21.83 | 2.80 
59.46 | 2.23 
53.19 | 1.60 


( 续 ) 


71 440. 54 
30 910. 71 
224 685. 24 
911 358, 02 
913 580. 25 
447 290. 70 
41 695. 12 
554 854. 37 
430 000. 00 
321 384. 62 
344 174. 76 
107 223. 21 
54 778, 63 
81 600. 00 
81 340.91 
64 893. 62 
45 516. 43 
21 588. 24 
41 433, 07 

2 182. 39 
144 067. 71 
159 845. 80 
241 984. 79 
268 301. 28 
197 890. 84 
143 671. 44 
69 527. 75 
137 965. 88 
128 659. 40 
244 886. 08 
464 139. 26 
393 977. 24 
310 080. 32 
383 265. 31 
260 134. 05 
158 722. 85 
180 315. 79 
190 347. 83 
128 586. 72 
69 570. 17 
197 962. 18 
105 263. 01 
126 625. 65 
129 959. 68 





113. 23 


102. 88 















































总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 











企业 名 称 HRE | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(% ) (% ) (% ) (次 ) 
天 津 市 富 兰 克 电 机 工程 有 限 公司 39 910. 54 | 113. 14 
湖南 特种 电机 有 限 责 任 公 司 82 744. 90 | 93. 40 
上 海 电 气 先锋 电机 有 限 公司 81 071. 24 | 111. 25 
广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 47 997. 16 | 99. 41 
长 沙 电机 三 有 限 责 任 会 司 94 314. 91. 85 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 38 082. 18 | 102. 08 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 46 321. 95. 81 
福州 万 德 电气 有 限 公 司 94 300. 96. 60 
湖北 华 博 三 六 电机 有 限 公司 37 697. 30 | 104. 94 
山西 电机 制造 有 限 公 司 25 757. 89. 00 
北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 43 914. 94. 34 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 17 487. 82 | 103. 38 
万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 104. 16 
小 型 企业 (15 家 ) 89. 26 
杭州 重力 电机 制造 有 限 公司 631 614. 90. 72 
安徽 恒 大 自控 集团 177 857. 77.76 
昆明 电工 有 限 责任 公司 93 496. 71. 82 
大 连 洪 成 电机 有 限 公 司 -3 800. 99. 81 
宁夏 赛 瑞 特 电机 机 械 制 造 有 限 公司 22 368. 72 | 103. 24 
大 连 嘉 隆 电 机 有 限 公司 78 909. 88. 00 
天 津 市 起 重 电机 有 限 公司 83 782. 81. 20 
浙江 华 年 电机 有 限 公司 13 709. 68 | 101. 30 
杭州 调 速 电机 厂 21 428. 57 | 103. 85 
河南 省 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责 任 公 刷 19 178. 47 | 100. 22 
上 海 先 锋 电 机 厂 有 限 公司 = [100.00 
南京 天 正 耐 特 机 电 集 图 有 限 公司 37 031. 96 | 133. 35 
重庆 特种 电机 三 有 限 责 任 会 司 27 576. 94. 58 
广州 电机 厂 有 限 公司 -62 843. 
昆明 云 瑞 电机 制造 有 限 公 司 10 673. 58 | 107. 68 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (12 R) 88 157. 98. 66 
大 型 企业 (1 家 ) 76 988.75 | 97. 62 
日 本 电 产 (大 连 ) 有 限 公司 76 988. 97. 62 
中 型 企业 (3 家 ) 140 241. 23 | 100. 20 
杭州 富生 电器 有 限 公司 190 406. 99. 91 
浙江 方正 电机 股份 有 限 公 司 92 008. 61 | 108. 49 
LETRERIA FREIA RAT 81 468.75 | 88.89 
小 型 企业 (8 家 ) 37 287. 98. 49 
莫 利 电机 ( 嘉兴) 有 限 公 司 132 454. 55 | 91.27 
北京 敬业 北 微 节能 电机 有 限 公司 28 095. 24 | 104. 23 
天 津 安全 电机 有 限 公司 48 784. 48 | 90.72 
浙江 丽水 速成 电机 制造 有 限 公司 27 258. 82 | 101. 49 
浙江 华星 电机 有 限 公司 53 388.65 | 93.83 
云南 巨 锋 电焊 机 有 限 公司 -24 380. 00 | 129. 97 
北京 敬业 电气 工程 有 限 公 司 12 307. 69 | 98. 63 
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企业 名 称 


湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公 司 
风 动 和 电动 工具 制造 (10 R) 
大 型 企业 (1 家 ) 

博世 电动 工具 ( 中国) 有限 公 司 
中 型 企业 (6 家 ) 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 

浙江 华 丰 电 动工 具有 限 公司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 ， 

浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 
南京 工程 机 械 厂 有 限 公 司 
” ”河北 五 洲 集团 有 限 公司 

小 型 企业 (3 家 ) 

杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公司 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 

湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
电工 机 械 专 用 设备 制造 (1 家 ) 
小 型 企业 (1 家 ) 

油 头 机 械 (集团 ) 公 司 
变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 (66 K) 
大 型 企业 (4 家 ) 

特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
特 变 电 工 股份 有 限 公 司 

青岛 变压器 集团 有 限 公 司 

长 城 电器 集团 有 限 公司 
中 型 企业 [32 R) 

上 海 阿 海 于 变压器 有 限 公司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 
西门 子 电 气 传动 有 限 公 司 

山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 
山东 电力 设备 制造 有 限 公司 
云南 变压器 电气 股份 有 限 公 司 
合肥 ABB 变压器 有 限 公司 
银川 卧龙 变压器 有 限 公司 

辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公 司 
大 连 第 一 互感 器 有 限 责任 公司 
云南 通 变 电 器 (集团 ) 股份 有 限 公司 
山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 也 可 
哈尔滨 变压器 有 限 责 任 公司 

天 威 保 变 (合肥 ) 变 压 器 有 限 公司 
顺 特 电气 有 限 公司 

重庆 ABB 变压器 有 限 公 司 

天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公 司 
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工业 经 济 
效益 综合 
指数 


总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 
(% ) (% ) (% ) (次 ) 





~ 230. 82 14 722. 22 




































































































































146. 76 65 420.99 | 96. 65 
181. 60 63 488. 52 | 103. 89 
181. 60 63 488. 52 | 103. 89 
109. 96 58 181.76 | 89.23 
158. 70 103 181.82 | 98. 23 
130. 17 68 049.92 | 65.76 
124. 41 65 689. 61 | 91.28 
57.73 52 984. 38 | 89. 62 
15. 39 346. 105. 11 
6. 25 21 435. 99 

195, 48 211 759, 98. 97 
335. 44 397 488. 99. 88 
157. 96 159 953. 97.92 
23. 65 17 500. 98. 46 
-8.61 1 544. 100. 64 
-8.61 1 544. 100. 64 
-8.61 1 544. 100. 64 
337. 45 320 415. 96. 95 
325. 52 320 951. 89. 69 
583. 15 520 487. 95. 80 
435. 54 499 111. 88. 80 
287. 49 259 203. 81.79 
186. 12 105 905. 99. 25 
367. 27 353 578. 100. 51 
1 057. 98 1 277 472. 100. 00 
880. 13 1 095 154. 09 | 100. 00 
735. 57 947 994.01 | 98.61 
722. 23 770 $93. 29 | 134. 05 
618. 78 809 456.52 | 99.02 
480. 14 616 839.29 | 91.12 
436. 45 434 282.84 | 86.35 
424.71 326 076. 92 | 119.39 
361. 60 265 793.81 | 82. 42 
359. 33 350 833.33 | 95.13 
355. 49 366 844. 66 | 100. 45 
292. 99 188 887.71 | 101.03 
290. 64 250 455. 96 | 103. 44 
272. 66 231 943. 57 | 117. 83 
269. 22 162 213.05 | 98. 88 
258. 67 207 681.76 | 92.83 
253. 62 206 257.13 | 92. 87 
243. 96 68 484. 11 | 104. 86 
243. 91 234 921.47 | 25. 80 














工业 经 济 
效益 综合 
指数 


企业 名 称 


济南 变 压 带 集 团 股 份 有 限 公司 

衡阳 巨子 变压器 集团 股份 公司 

浙江 江山 变压器 有 限 公司 

杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 

广东 海 鸿 变压器 有 限 公司 

湖北 阳光 电气 有 限 公 司 

上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 

广州 广 高 高 压 电器 有 限 公司 

辽宁 欣 泰 股份 有 限 公 司 

中 山 市 泰 峰 电 气 有 限 公司 

广州 市 番 驴 明珠 电器 有 限 责任 公 司 

大 连 互感 器 有 限 公 司 

E MWB 互感 器 有 限 公 司 
小 型 企业 (30 家 ) 

浙江 江山 特种 变压器 有 限 公 司 
江山 华 宁 电 器 厂 

衢州 杭 涌 变压器 有 限 公司 

浙江 江 由 众 诸 电器 有 限 公司 

辽宁 华 冶 集团 发 展 有 限 公 司 

衡阳 市 新 奢 电 力 变压器 有 限 公司 
浙江 亚 东 电器 制造 有 限 公 司 

宁夏 银 利 电器 制造 有 限 公 司 

浙江 龙 祥 电气 有 限 公 司 

浙江 省 开化 七 一 电力 器 材 有 限 责任 公司 
重庆 重 变 电器 有 限 责任 公司 

湖南 湘 能 电气 有 限 公司 

新 疆 新 特 顺 电 力 设备 有 限 责 任 公司 
云南 省 楚雄 变压器 厂 

云南 大 理 宏 电 变压器 有 限 公司 

浙江 格林 电气 有 限 公司 

PRIN TH 4 He 28 BBR ZS 

浙江 天 际 互 感 器 有 限 公司 

ASIA Thi Be aE 

北京 椿 整 奇 智 机 电 设备 有 限 公司 . . .00 
湛江 高 压 电 器 有 限 公司 
益阳 华 翔 变压器 制造 有 限 公 司 . . . 86 
新 疆 特 变 机 电 设 备 制造 有 限 公司 . ， .30 
PHA RRA ARA a . . . 09 
常德 国力 变压器 有 限 公 司 . ， . 92 
Ee BA aS Fe ae 

安庆 变压器 有 限 公 司 
REE AIRS A RZ 
保山 变压器 有 限 责任 公司 . 100. 60 
TOUS RSE He at . ~512. 05 











资产 | 流动 资产 

负债 率 | 周转 率 
(% ) QK) 
67.91 0. 94 
33. 57 2. 60 
56. 96 1. 70 
55. 65 1. 47 
49. 02 1. 36 
74, 29 0. 86 
81. 58 1. 66 
40. 07 1.75 
53. 15 0. 92 
71. 82 0. 93 
96. 08 0. 80 
64.57 0. 54 
52.79 0. 99 
54. 41 1. 66 
17.53 | 26.03 
18.16 | 13.97 
62. 18 1. 54 
2. 57 6. 39 
53. 20 2. 26 
21. 98 2. 69 
44, 56 2.14 
20. 76 1. 04 
17. 09 1. 81 
86. 92 1. 48 
76. 52 1. 05 
65. 10 1.17 
35. 52 1.27 
61. 53 2.14 
67. 63 2.65 
43. 90 1.35 
47. 58 2.99 
20. 44 0. 84 
75. 84 1.54 
55. 28 4.08 
54. 37 1. 72 
22. 35 2. 24 
16. 24 1. 33 
49. 56 0. 81 
64. 02 1. 30 
89. 43 1. 07 
53. 06 1.05 
80. 98 1.41 
17. 00 1. 52 
74.49 0. 23 








196 682. 85 


66 509. 43 


217 703. 23 
147 256. 76 
114 206. 96 


96 459. 06 
147 337. 84 
122 880. 79 


72 562. 50 
75 750. 00 
43 648. 51 
85 251. 37 
146 470. 98 
578 515. 63 
409 200. 00 
448 034. 83 
160 423. 53 
311 947. 57 
291 853. 33 
271 206. 90 
72 843. 14 
166 000. 00 
246 913. 79 
154 872. 22 
235 710. 74 
184 195. 65 
107 901. 79 
110 283. 78 
268 709. 
124 214. 
75 665. 
179 468. 
55 703. 
101 866. 
106 318. 
82 666. 
60 261. 
58 731. 
78 502. 
41 033. 
45 085.71 
22 791.04 
-39 783. 07 





113. 10 


99. 49 
69. 46 


108. 93 
94. 90 


100, 98 


103. 62 
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企业 名 称 


电容 器 及 其 配套 设备 制造 (8 家 ) 
中 型 企业 (3 家 ) 


新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电 容 蓝 有 限 公司 


无 锡 日 新 电机 有 限 公司 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
小 型 企业 {5 家 ) 

上 海 库 柏 电力 电容 器 有 限 公司 

无 锡 康 派 特 电气 有 限 公司 

上 不 电 力 电容 器 有 限 公 司 

常德 市 天 马 电气 成 套 设 备 有 限 公司 
建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 
配 电 开关 控制 设备 制造 (83 家 ) 
大 型 企业 (6 R) 

泰 开 电气 集团 有 限 公司 

中 国 西 电 集 团 公司 

平 高 集团 有 限 公 司 


新 东北 电气 ( 沈阳) 高 压 开关 有 限 公司 


环宇 集 园 有限 公司 

宁波 天 安 ( 集 团 ) 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (34 家 ) 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 

北京 ABB 高 压 开 关 设 备 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公 司 


常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 请 熟 开关 三 ) 


江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
上 海 西 门 子 开 关 有 限 公 司 


湖南 省 长 高 高 压 开关 集团 股份 有 限 公 司 


油 头 正 超 电气 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 
日 升 集团 有 限 公 司 

三 次 电 机 大 连 机 器 有 限 公司 
广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公司 
中 山 市 明 阳 电器 有 限 公司 

瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公司 

天 津 百 利 特 精 电 气 股份 有 限 公 司 
浙江 电器 开关 有 限 公司 
浙江 开关 厂 有 限 公司 

新 疆 华 隆 油田 科技 股份 有 限 公 司 
云南 开关 厂 

福州 天 宇 电 气 股份 有 限 公司 

天 水 长 城 开 关 厂 有 限 公 司 

广东 省 顺德 开关 三 有 限 公司 
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Rr | 流动 资产 
MER | 周转 率 


( 续 ) 


166 014. 67 
174 825. 82 
153 844. 39 
237 192. 98 
146 611. 63 
133 424. 68 
256 217. 39 
110 754. 39 
85 943. 40 
105 631. 07 
109 526. 32 
283 719. 05 
276 512. 89 
304 303. 76 
309 202. 05 
251 343. 
264 760. 
122 311. 
188 854. 
290 867. 


2 164 249, 
"2 142 893. 


855 836. 
620 441. 
376 860. 
629 924. 
378 405. 
484 835. 
468 689. 
275 310. 
401 222. 
239 385. 
248 679. 
241 882. 
220 877. 
179 183. 
295 419. 
111 993. 
108 593. 

58 364. 
123 194. 

93 039. 
115 678. 
101 838. 





101. 70 


100. 77 


104. 54 


企业 名 称 


上 海 电 器 股份 有 限 公 司 上 海 人 民 电 器 厂 


广东 珠江 开关 有 限 公司 
重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公司 
宁波 华 通 电器 集团 股份 有 限 公 司 
锦州 锅 开 电器 集团 有 限 责 任 公 司 
广州 南洋 电器 有 限 公司 


中 国 振 华电 子 集团 宇 光 电工 有 限 公司 


湖南 开关 厂 

阿 城 继电器 集团 有 限 公司 
北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (43 家 ) 

上 海 施耐德 配 电 电 器 有 限 公 司 
厦门 ABB 华电 高 压 开关 有 限 公司 
厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 
北京 宏 达 日 新 电机 有 限 公司 

上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 
绍兴 电力 设备 成 套 公 司 
Ehia ARAE 

湖南 座 能 森 源 电力 设备 有 限 公司 
”无 锡 东 力 电 气 制 造 有 限 公 司 
慈溪 市 大 明 电 气 设 备 成 套 有 限 公司 
余姚 电力 设备 修造 三 

浙江 纪 匹 高 于 电器 开关 有 限 公 司 
潮 南 座 能 配 电 设备 有 限 公 司 
温州 开元 集团 有 限 公 司 

土 海 电瓷 厂 

广州 南方 电力 集团 电 需 有限 公司 
金华 电力 开关 有 限 公司 
厦门 协 成 实业 有 限 公 司 

宁夏 国 飞 电 气 有 限 公司 

湖南 天 一 电气 有 限 公司 

天 津 市 百 利 电气 有 限 公 司 

丹 出 市 电力 修造 厂 

北京 未 仪 敬业 电工 集团 有 限 公司 
上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 
浙江 桥架 母线 有 限 公 司 

新 疆 新 华能 开关 有 限 公 司 

宁夏 凯 晨 电气 有 限 公司 

新 疆 奢 开 电 气 有 限 公 司 

新 疆 双 新 电 控 设备 有 限 公 司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 

远大 (宁夏 ) 实 业 集 团 有 限 公司 
稀 州 电力 发 展 有 限 公 司 

昆明 电器 科学 研究 所 
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122. 67 
104. 90 
85. 31 
83. 63 
76. 14 
68. 15 
23, 48 


_12.49 


— 100. 71 
— 382. 18 
374. 13 
2 621. 12 
772. 82 
678. 46 
505. 92 
474. 78 
430. 60 
426. 83 
397. 28 
363. 08 
357. 59 
331. 04 
312. 55 
244. 70 
230. 99 
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资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(% ) (次 ) 
54.93 | 2.53 
73.53 | 0.95 
89.76 | 0.80 
92.17] 1.00 
43.73 | 1.43 
57.68 | 0.53 
43.11 | 0.93 
85.05 | 0.55 
78.61 | 0.71 
73.69 | 1.00 
51.61 | 1.45 
45.95 | 2.63 
60.22 | 1.17 
50.29 | 1.66 
45.59 | 0.79 
35.78 | 1.86 
28.01 | 1.23 
48.06 | 1.99 
30.74 | 1.43 
33.19 | 2.38 
71.75| 2.14 
50.42 | 0.94 
20.88 | 2.44 
58.08 | 2.50 
49.58 | 1.96 
68.90 | 2.14 
$0.04) 1.41 
47.73 | 1.24 
41.45 | 1.10 
70.87 | 2.78 
31.67] 1.58 
35.49 | 0.79 
102.05 | 2.76 
50.34 | 1.60 
24.82 | 1.83 
49.44 | 1.87 
65.86 | 1.42 
42.47 | 0.97 
38.68 | 1.04 
58.10 | 1.35 
13.27} 0.50 
27.13} 2.37 
55.32 | 1.01 
64.39 | 0.73 





60 018. 47 
83 114. 67 
47 724. 55 
58 798. 20 
12 142. 14 
29 227. 81 
9 625. 59 
22 449. 92 
1 935. 48 
3 830. 42 
299 217. 00 
3 586 816. 83 
858 141. 26 
638 289. 47 
540 230. 30 
421 771. 43 
472 007. 30 
496 173.91 
279 871. 79 
185 879. 03 
270 952. 
249 489. 
221 123. 
277 685. 
119 144, 
104 059. 
218 320. 
179 668. 
165 346. 
113 875. 
100 551. 
152 897. 
184 219. 
42 464. 
27 347. 
96 909. 
136 260. 16 
70 837. 40 
78 673. 80 
67 721. 52 
92 687. 50 
22 375. 00 
152 830. 19 
81 978. 61 
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( 续 ) 

资产 | 流动 资产 ne 

企业 名 称 负债 率 | 周转 率 
(% ) (次 ) 销售 率 

(%) 
”长 沙 市 美 字 电 器 有 限 公司 93. 64 4. 66 242. 80 39 020. 41 | 101. 54 
新 疆 新 能 泰 开 电 气 有 限 责 任 公司 91. 99 14. 24 95. 16 15 435. 90 | 94.85 
银川 华 升 电器 开关 有 限 公司 80. 15 2. 20 87. 54 46 666. 67 | 65.92 
天 津 市 百 利 开关 设备 有 限 公司 71. 61 0. 78 100. 23 33 866. 67 | 89. 57 
昆明 开关 广 54. 84 0.51 97. 66 27 623.71 | 109. 16 
山东 新 创 电气 有 限 公 司 38. 86 1. 29 43 623.85 95.58 
重庆 新 汇源 高 压 开关 有 限 公司 14. 54 1.90 -39.09 1 619. 61 | 100.71 
合肥 高 于 开关 有 限 公 司 -4.02 0. 03 98. 76 82, 23 
上 海 电气 自动 化 有 限 公司 -67.05 | -16.32 112 352. 94 | 100. 00 
新 疆 电 控 设 备 有 限 责 任 公 忌 -80.70 -8. 96 513. 56 -1 564. 52 | 100. 00 
电力 电子 元 器 件 制造 (15 家 ) 242, 93 15. 46 122. 39 182 969.81 | 97.63 
中 型 企业 (7 家 ) 261.31 | 17.34 120. 32 197 177.35 | 97.76 
西门 子 ( 杭 州 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 978.09 | ` 44.01 137. 56 1 142 610. 93 | 100. 32 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 236.71 16. 16 101. 68 209 538.90} 85.47 
桂林 机 床 电器 有 限 公司 138. 21 12. 58 111. 04 78 241. 83 | 99. 36 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 129. 12 11. 46 112. 39 47 029.34 | 96.82 
杭 申 集团 有 限 公 司 114. 52 3. 59 109. 21 91 953.10] 98.21 
浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 98. 67 4. 40 122. 46 45 566. 56 | 97.78 
湖南 省 电力 公司 电瓷 电器 厂 77. 57 4. 52 71 050. 90 | 98.42 
小 型 企业 (8 R) 146. 51 4. 63 132. 44 125 279. 88 | 96.76 
上 海 电气 森 瑞 克 斯 电力 电子 有 限 公司 377.72 -6.39 126. 82 635 543. 48 | 76.58 
杭州 杭 开 电气 有 限 公 司 235.72 4.29 200. 69 252 738. 69 | 100. 00 
天 津 市 百 利 纽 泰克 电气 科技 有 限 公司 182. 52 12. 10 105. 75 151 394. 27 | 89.24 
天 津 机 床 电器 有 限 公司 158. 47 6.11 106. 49 88 741. 94 | 83.85 
北京 京 仪 梭 树 整流 器 有 限 责任 会 司 107. 07 5. 13 98. 87 66 924. 53 | 116. 67 
天 津 市 第 二 继电器 厂 97. 24 11.14 101. 52 48 766. 42 | 102. 92 
天 津 神 锅 电 机 有 限 公司 70. 43 6. 26 105. 97 -27 616. 67 | 83.31 
上 海 万 荣 继 电器 厂 5.46 0.65 26 464.29 | 97.71 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (26 家 ) 298. 54 19.91 116. 80 258 834. 15 | 98.65 
大 型 企业 (4 家) 278. 92 19. 25 109. 62 239 683. 56 | 98.47 
正泰 集团 股份 有 限 公 司 286.71 22. 85 109. 69 233 450. 94 | 99.67 
德 力 西 集 团 有 限 公司 280. 60 14. 69 104. 98 258 594. 28 | 96.75 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 272. 53 16. 33 123. 72 245 391.68 | 99.84 
天 正 集团 有 限 公 司 270. 26 24. 64 112. 54 216 040.72 | 98.30 
中 型 企业 (9 家 )】 396. 05 24. 53 139. 79 356 080.86 | 99.25 
北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 1 600. 38 55. 49 137. 13 2 092 978. 48 | 100. 57 
PRE BSBA 425. 05 38. 17 105. 67 384 015.75 | 97.63 
常安 集团 有 限 公司 280. 43 12. 17 107. 72 289 527.69 | 99. 29 
华 仪 电 器 集团 有 限 公司 257. 33 8. 22 192. 36 227 745.73 | 98.13 
耀 华电 器 集团 有 限 公司 242. S8 22. 99 119. 50 142 622.38] 99.21 
华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 211. 19 12. 65 113.71 176 729.52 | 96. 60 
新 华电 器 集团 有 限 公司 135. 02 10. 69 90. 10 69 865. 01 | 104. 79 
上 海 继电器 有 限 公司 110. 49 8. 13 100. 59 70 639. 31 | 98. 64 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公 司 83.53 4.07 111. 85 42 356. 56 | 105. 72 
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企业 名 称 


小 型 企业 (13 家 ) 

上 海 西 门 子 高 压 开 关 有 限 公司 
上 海 阿 海 球 电 力 自 动 化 有 限 公司 
大 连 亿 德 电 次 金具 有 限 责任 公司 
浙江 三 辰 电 器 有 限 公司 

浙江 和 畅 电 力 铁塔 有 限 公司 
重新 封闭 母线 有 限 责 任 公司 
南京 华 洋 电气 有 限 公司 

瑞安 市 万 松 电子 电器 有 限 公司 
衢州 市 申 光 电器 有 限 公 司 

万 家 电器 集团 有 限 公司 

北京 星 原 丰 泰 电子 技术 有 限 公司 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 
BRAK ARAF 
电线 电缆 制造 (7S 家 ) 
大 型 企业 (7 家 ) 

青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
山东 阳 谷 电线 集团 有 限 公司 

宝 胜 集 团 

江苏 上 上 电缆 集团 

远东 控股 集团 有 限 公司 
安徽 天 康 集团 

浙江 万 马 集 园 有限 公 司 

中 型 企业 (34 家 ) 

绿 宝 电缆 (集团 ) 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公 司 

SC BU LIE He ARAA PR 2 
TREA ARAE o 
沈阳 九星 企业 集团 

湖南 华 姿 线 缆 股 份 有 限 公 司 
安徽 华星 电缆 集团 有 限 公 司 
安徽 蓝 德 集团 股份 有 限 公 司 
福建 南平 太阳 电线 股份 有 限 公司 
湖南 金杯 电工 股份 有 限 公 司 
湖南 汀 能 金杯 电缆 有 限 公司 
安徽 华 鞭 电缆 集 园 有限 公 司 
安徽 电缆 股份 有 限 公 司 

重庆 镶 牌 电线 电缆 有 限 公 司 
特 变 电 工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公 司 
长 沙 电缆 附件 有 限 公司 
LERA ARAR 
云南 前 列 电缆 厂 

重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 公司 
昆明 电缆 股份 有 限 公司 


统计 资料 




































































( 续 ) 

资产 | 流动 资产 N 
负债 率 | 周转 率 销售 率 

(%) (次 ) (%) 
142 279, 32 | 98.19 
527 454. 18 | 100. 00 
172 157.89 | 99.98 
22 114.68 | 75.33 
174 387. 56 | 93.03 
116 341.46 | 97.64 
107 034.78 | 99.87 
65 581. 40 | 100. 00 
47 878.79 | 83.11 
64 058.82 | 94.37 
76 729.41 | 92. 26 
32 574. 59 | 91.72 
31 562. 50 | 100. 00 
23 466.67 | 0.00 
308 283. 96. 36 
332 797. 97.71 
592 410. 16 | 101. 03 
341 994. 99. 27 
387 589. 98. 54 
278 227. 96. 29 
381 936. 98. 00 
219 779, 97.41 
128 813. 91.05 
284 699. 98. 81 
1 415 563. 64 | 100. 13 
781 048. 98. 72 
662 355. 85 | 100. 00 
631 627. 99. 42 
536 821. 97. 60 
492 484. 98. 45 
418 054. 99. 67 
420 640. 99. 30 
271 746. 99. 60 
295 590. 97, 30 
236 729. 92. 63 
334 760. 98. 25 
279 672. 99. 72 
248 259. 99. 58 
258 421. 10 | 101. 56 
130 956. 90 | 103. 35 
215 758. 24 | 102. 37 
82 268. 91 | 100. 05 
175 454. 55 | 106. 83 


136 188. 


企业 名 称 


天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公司 
上 海南 洋 电缆 有 限 公司 
杭州 旱 川 电线 有 限 公司 
江西 南 缆 企 业 集团 

浙江 万 能 集团 

浙江 自强 电缆 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 

无 锡 电 缆 厂 有 限 公司 

武汉 电缆 集团 有 限 公司 

湖北 航天 电缆 有 限 公司 
南平 南 线 电缆 有 限 公司 

江苏 讯 达 电磁 线 有 限 公司 
北京 市 电线 电缆 总 厂 

杭州 华新 电力 线 绕 有 限 公司 
小 型 企业 (34 家 ) 

BAR HME Se ALAS RAA 

江山 便 昌 电线 有 限 公司 

长 沙 金龙 电缆 有 限 公司 
广州 岭南 电缆 有 限 公司 

上 海南 洋 - 茧 仓 电 缆 有 限 公司 
重庆 市 涪陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 
长 沙 汉 河 创业 电缆 有 限 公司 

江山 三 星 铜 材 线 绕 有 限 公司 

上 海上 缆 茧 仓 电 缆 有 限 公司 
湖南 佳 达 电线 电缆 有 限 公司 

衡阳 恒 飞 电 绕 有 限 责任 公司 
云南 巨 力 线 缆 制造 有 限 公司 

上 海豹 仓 橡 塑 电缆 有 限 公司 

埃 赛 克 斯 电磁 线 (天津 ) 有 限 公 司 
怀化 湘 稚 (集团 ) 电 缆 科技 有 限 公司 
温州 网 牌 电线 电缆 有 限 公司 

宁夏 天 净 隆 易 电线 电缆 有 限 公司 
淮北 市 天 相 电缆 有 限 责 任 公司 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 

上 海 胜 华 (集团 ) 宁夏 电缆 有 限 公司 
重庆 市 涪陵 宇 达 工业 有 限 责任 公司 
合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公司 
云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公司 
湘潭 市 电线 电缆 有 限 公司 
青岛 华 光电 统 有 限 公司 

新 疆 百 商 电线 电缆 有 限 公司 
建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责任 公司 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 

佛山 市 宏图 中 宝 电缆 有 限 公司 
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资产 | 流动 资产 


负债 率 
(% ) 


(次 ) 


- Oo FPF DOD FNP NMS YY 


”中 国电 器 工业 年 鉴 


105 378. 86 
106 013. 42 
93 997. 84 
127 240. 14 
99 275. 09 
164 781. 34 
118 354. 99 
113 559. 57 
72 250. 48 

34 875. 00 
42 784. 77 

16 403. 85 
37 488. 96 
-5 459. 61 
293 733. 80 
149 182. 61 
169 555. 56 
955 133. 33 
809 206. 35 
563 892. 47 
671 120. 00 
518 142. 86 
417 238. 34 
567 813. 66 
360 795. 45 
483 444. 83 
450 823. 53 
386 509. 55 
342 517. 65 
153 909. 09 
213 720. 00 
225 600. 00 
94 615. 38 
214 285. 71 
270 000. 00 
179 337. 50 
186 476. 19 
49 545. 45 
100 157. 89 


124 046. 67 
73 284, 09 
73 913. 04 
34 225. 35 





企业 名 称 


KEBA RE) ARAR 
天 津 市 盛 华 软 线 电 缆 有 限 公 司 
普 窒 梧 曼 ( 天 津 ) 电 绕 有 限 公司 


辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电缆 有 限 公司 


AREER 
光纤 .光缆 制造 (2 家 ) 
小 型 企业 (2 家 

上 海 阿尔 卡特 光缆 有 限 公 司 

特 凡 江北 方 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
特种 陶 资 制品 制造 (4 家 ) 

大 型 企业 (1 家 ) 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (2 家 ) 

大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 

抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公 司 
小 型 企业 (1 家 ) 

湖南 华 联 火炬 电 痪 电 瞬 有 限 公司 
石墨 及 碳 索 制品 制造 (5 家 ) 

大 型 企业 (1 家 ) 

方 大 碳 素 新 材料 科技 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (2 R) 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公司 

了 哈尔滨 电 碳 三 
小 型 企业 {2 家 ) 

上 海 摩 根 碳 制品 有 限 公司 

上 海 摩根 耐 特 电 碳 有 限 公司 
其 他 原 动 机 制造 (1 家) 

中 型 企业 (1 家 ) 

天 津 东 汽 风 电 叶 片 工 程 有 限 公 司 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 (17 R) 
大 型 企业 (1 家 ) 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 
中 型 企业 (5 家 ) 

浙江 恒久 机 械 集 国 有 限 公司 

句 州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 

四 咱 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 

浙江 天 言 实业 集团 有 限 公 司 

TERE ab tA BR ZS 
小 型 企业 (11 R) 

天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 

南通 合 兴 铁 链 有 限 公司 

江苏 省 姜 握 市 船舶 策 装 件 有 限 公 司 

天 津 金 燕 焊接 材料 有 限 公 司 





工业 经 济 | 总 资产 | 流动 资产 
效益 综合 负债 率 | 周转 率 


指数 (%) (次 ) 


2. 44 
. 15 


1 
1 
3 
0. 06 
1 
1 
1. 16 
1.01 


1 
1. 62 


一 
人 
Ne) 





— 0. 84 
- 5.50 
0. 09 
-11.68 
-57.89 
4.55 
4.55 
7.63 

0. 60 
11. 76 
11. 85 
11.85 
11.75 


mn 
© © 
Ó y 


~29 610. 39 
25 241.94 


130 412. 09° 


~ 12 840. 16 
26 829. 27 
44 429. 69 
44 429. 69 
90 000. 00 
27 946. 81 

142 422. 06 

157 815. 82 

157 815. 82 

105 053. 55 

170 701. 91 

8 122. 07 


61 303. 58 
20 425. 61 
20 425. 61 
62 926. 58 

113 262. 83 
21 307. 30 
371 550, 30 
423 150. 68 
276 588. 24 
135 883. 97 
135 883. 97 
135 883. 97 
109 601. 18 
108 295. 59 
108 295. 59 
92 913. 03 
231 139. 24 
108 726. 11 
104 962. 17 
53 503. 07 
-479 972. 14 
160 068. 21 
1 061 538. 46 
295 000. 00 
351 796. 88 
307 400. 00 








111. 88 


104. 77 
108. 57 
108. 57 

93. 72 

92. 34 
100. 00 
101. 79 
103. 08 


102. 50 


100. 65 
143. 22 
109. 98 


中 国电 器 工业 年 鉴 


企业 名 称 


江苏 扬 远 船 船 设备 铸造 有 限 公 司 
天 津 大 桥 银川 电焊 条 有 限 公 司 

上 上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公 司 

天 津 金桥 集团 新 疆 天 山 焊 材 有 限 公司 
厦门 路 光 焊 材 有 限 公司 
杭州 电焊 条 有 限 公 司 

新 疆 南 湖 实业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
绝缘 制品 制造 (9 R) 

中 型 企业 (5 家) 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 

新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公 司 
桂林 电器 科学 研究 所 

南京 电气 (集团) 有限 责任 公司 
哈尔滨 市 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (4 家 ) 

上 海 电机 (集团 ) 公 司 绝缘 材料 厂 
北京 北 益 电工 绝缘 制品 有 限 公司 
上 海 电 机 (集团 ) 公 司 电机 玻璃 纤维 厂 
上 海 电 机 玻璃 纤维 厂 关 港 分 厂 
电池 制造 (13 R) 

大 型 企业 (1 家) 

风帆 股份 有 限 公司 

中 型 企业 (9 家 ) 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公 司 
湘潭 平安 电气 有 限 公司 

UPAR AL SH A A RA 

“he STU es E ees hg BR ZS a] 

松下 车 电池 (沈阳 ) 有 限 公司 

浙江 古越 蓄电池 有 限 公司 

上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 

济宁 远征 电源 有 限 责任 公司 

淄博 蓄电池 厂 

小 型 企业 (3 家 ) 

浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 
重庆 万 里 车 电池 股份 有 限 公 司 

天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公司 

其 他 电工 器 材 制造 (5 家 

中 型 企业 (3 家 ) 
哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公司 
杭州 河 合 电器 股份 有 限 公司 

辽宁 东港 电磁 线 有 限 公 司 

小 型 企业 (2 家 ) 

北京 远东 瑞 特 科技 有 限 公司 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 
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(E) 


工业 
产品 
fH 
(% ) 





















































资产 | 流动 资产 
负债 率 | 周转 率 
(% ) (次 ) 


136 431. 72 
154 297, 87 
87 481. 06 
37 729. 47 
78 992. 81 
29 710. 38 
10 107. 53 
97 855. 16 
105 090. 47 
125 770. 33 
116 088. 82 
117 088. 82 
101 971.73 
33 332. 48 
60 389. 90 
101 063. 64 
63 375. 00 
78 450. 55 


92. 57 
103. 44 
98. 97 
100. 84 
100. 44 
98. 04 
97, 19 
99, 18 
98. 64 
95. 55 
126, 82 
100. 00 
95. 32 
90. 92 
104, 01 
83. 52 
130. 35 
105. 58 


173 238. 37 
90 757. 83 
90 757. 83 
195 792. 30 
492 035. 71 
344 038. 93 
187 684. 12 
50 000. 00 
114 625. 00 
123 812. 41 
158 301. 30 
75 427. 51 
73 459. 30 
670 261. 39 
2 457 305. 26 
62 573. 43 
56 411.11 
106 818. 18 
111 139. 12 
178 279. 45 
78 794. 68 
82 014. 93 
53 454. 55 
242 857. 14 
47 230. 05 


93. 76 
91.13 
91.13 
93.73 
88. 87 
99. 63 
102. 41 
96. 80 
92. 08 
98. 23 
84, 32 
90. 23 
96. 83 
98. 40 
99, 27 
99. 28 
87. 95 
97. 82 
98. 39 
99. 99 
100. 00 
96. 34 
94. 01 
100. 00 
93. 67 


序号 


—_ 
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行业 名 称 


总 计 





大 电机 分 会 
汽轮机 分 会 
电站 锅炉 分 会 
水 电 设备 分 会 
内 燃 发 电 设备 分 会 
高 压 开关 分 会 
变压器 分 会 
绝缘 子 避 和 雷 器 分 会 
电力 电容 器 分 会 
电 控 配 电 设备 分 会 
通用 低压 电器 分 会 
电力 电子 分 会 
防爆 电器 分 会 
继 电 保 护 及 自动 化 
设备 分 会 
工业 日 用 电器 分 会 
电器 附件 及 家 用 控 
制 器 分 会 
牵引 电气 设备 分 会 
电炉 及 工业 炉 分 会 
电焊 机 分 会 
焊接 材料 分 会 
防爆 电机 分 会 
中 小 型 电机 分 会 
分 马力 电机 分 会 
微 电 机 分 会 
电动 工具 分 会 
电线 电缆 分 会 
绝缘 材料 分 会 
RB BS 
电工 合金 分 会 
电工 专用 设备 分 会 
电 碳 分 会 
工业 锅炉 分 会 
热 缩 材 料 分 会 
变频 器 分 会 


2 750 787 
4 250 544 
4 583 980 
2 237 601 
279 816 
13 406 413 
1 284 418 
862 751 
516 134 
5 131 162 
4 588 738 
753 865 
603 033 

1 996 829 


9 862 853 
1 981 192 


979 640 
267 898 
768 657 

1 976 040 
2 421 196 
4 109 373 
1 649 621 
9 832 035 
2 189 786 
13 099 755 
1 113 075 
4 888 501 
264 207 
177 590 
139 566 

1 791 764 
257 960 
476 579 


工业 出 口 
总 产值 交 货 值 
(万 元 ) (万 元 ) 


103 513 358 | 9 854 520 |19 076 364/93 555 408 


"285 319 
451 985 
679 296 
298 628 

22 571 
403 443 
85 498 
84 605 
7 685 
74 159 
310 833 
50 568 
15 847 
34 148 


283 898 
314 184 


25 454 

4 270 

123 898 
212 741 
159 050 
278 658 
242 695 
2 491 090 
1 570 592 
324 647 
172 750 
590 914 
7 594 

21 501 
25 048 
119 519 
64 711 
16 720 














工业 | 主 营业 务 
增加 值 收入 
(万 元 ) | CA) 


733 390 
916 895 
601 660 
615 483 
69 724 

3 380 911 
407 327 
232 021 
137 249 
323 846 
243 177 
160 292 
187 911 
A98 232 


em p 


288 877 
521 719 


279 180 
54 590 
195 907 
348 055 
609 744 
051 319 
287 646 
194 525 
211 467 
2 346 317 
293 204 

1 062 164 
36 883 
30 950 

41 504 
471 969 
84 500 
157 728 


— 








2 634 083 
3 928 408 
4 598 340 
2 083 882 
273 300 
12 035 289 
1 214 448 
759 440 
427 323 
4 735 725 
4 489 616 
727 437 
560 066 

1 395 354 


4 550 938 
1 926 066 


1 038 652 
249 794 
705 985 

2 016 098 

2 495 107 

4 155 880 

1 529 005 

9 527 118 

2 223 611 

14 525 435 

1 022 232 

4 787 925 
249 739 
158 436 
177 833 

1 690 370 
227 636 
434 837 








统计 资料 


91 151 765|1 225 34313 529 630; 2 165 920 


4 464 464 
8 050 510 
6 938 027 
3 861 963 
131 624 
12 638 658 
1 088 611 
1 227 230 
539 136 
4 157 146 
3 345 515 
918 441 
440 656 
2 053 759 


2 323 120 
1 669 544 


1 254 168 
286 991 
694 142 

1 335 355 

2 829 195 

4 772 799 

1 841 178 

6 137 077 

1 515 668 

8 934 115 

1 202 095 

2 901 690 
193 517 
142 181 
268 071 

1 991 670 
385 179 
618 271 











38 832 
32 621 
23 111 
43 494 
2 584 
159 685 
6 937 
28 793 
3 154 
52 671 
69 184 
13 668 
14 094 
17 417 


85 653 
50 060 


19 556 
6 845 
14 089 
27 843 
43 271 
74 536 
37 537 
108 810 
38 271 
70 694 
17 611 
64 379 
2 388 
3 123 
7 116 
30 587 
5 489 
6 241 

















104 301 
141 692 
204 376 
76 745 
19 938 
370 265 
54 325 
25 336 
9 075 
168 433 
125 978 
30 272 
12 038 
65 698 


652 380 
104 743 


59 740 
8 402 
19 433 
49 593 
104 625 
49 475 
46 098 
34 474 
29 798 
529 037 
238 886 
81913 


7 781 
1 381 
56 198 
14 607 
32 595 














80 643 
113 917 
99 789 
48 491 
4 104 
305 371 
52 193 
21 541 
9 845 
130 749 
91 327 
23 536 
5 121 
54 450 


187 651 
71 790 


54 855 
8 294 
21 B80 
45 271 
77 269 
24 027 
25 304 
20 148 
11315 
387 469 
28 073 
97 524 
6 486 
4 434 
1 279 
35 096 
6 578 
10 100 
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中 国 东方 电气 集团 有 限 公司 
哈尔滨 电站 设备 集团 公司 
上 海 电气 电站 集团 公司 
中 国 西 电 集 团 公司 

远东 电缆 有 限 公司 

TK ASR BR ZS 

兴 乐 集团 有 限 公司 

许 继 集 园 有限 公司 

浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公 司 、 
RAG BZ 
江苏 上 上 电缆 集团 

大 全 集团 有 限 公司 

湘 电 集 团 有 限 公 司 

平 高 集团 有 限 公 司 

湘潭 电机 集团 有 限 公司 

富 通 集团 有 限 公 司 

人 民 电 器 集团 有 限 公司 

天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公司 

深圳 南 瑞 科 技 有 限 公司 

浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 

江苏 双 登 电源 有 限 公司 

浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 

华 鹏 集团 有 限 公 司 

泰 开 电 气 集团 有 限 公司 

江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 

无 锡 江 南 电缆 有 限 公司 

天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 
广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公 司 

华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 

钢 隘 精 达 特种 电磁 线 股 份 有 限 公 司 
浙江 博大 电器 有 限 公司 

江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公司 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 

通 光 集团 有 限 公 司 

江苏 圣 安 电 缆 有 限 公 司 

山东 阳 谷 电 缆 集 团 有 限 公司 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
新 东北 电气 ( 沈阳) 高压 开 关 有 限 公 司 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 
正泰 电气 股份 有 限 公司 

山东 万 达 电缆 有 限 公司 

牧 田 (昆山 ) 有 限 公司 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 

华 仪 电 器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 
厦门 ABB 开关 有 限 公 司 

浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 

浙江 超 威 电源 有 限 公司 

北京 巴 布 科 克 “ 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 






















-382 830 




















3 305 620 
2 527 579 
2 167 351 
1 259 172 
1 121 194 


996 837 
892 996 
834 743 
798 584 
779 264 
718 659 
708 507 
701 728 
682 803 
674 016 
665 730 
662 667 
602 466 
600 000 
535 270 
502 302 
496 172 
493 899 
482 728 
467 873 
466 527 
456 860 
444 601 
440 490 
420 000 
414 638 
402 831 


373 118 
371 200 
369 180 
366 252 
354 902 
351 481 
340 596 
325 254 
325 213 
321 716 
315 000 
305 099 
297 434 
295 456 
288 741 
288 281 
282 216 


企业 名 称 


风帆 股份 有 限 公 司 
光宇 集团 股份 有 限 公司 

中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公 司 
山东 达 驰 电气 有 限 公 司 

浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公司 

上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 

天 津 市 津 成 电线 电缆 有 限 公司 

湖北 骆驼 蓄电池 豚 份 有 跟 公 司 

广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 

重庆 铝 牌 电线 电缆 有 限 公 司 

牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 

江苏 亭 通 电力 电缆 有 限 公 司 

江苏 中 超 电缆 股份 有 限 公 司 

桂林 国际 电线 电缆 集团 有 限 责 任 公司 
扬州 曙光 电缆 有 限 公 司 

江苏 华 富 能 源 有 限 公 司 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 

青岛 捷 能 汽轮机 上 股份 有 限 公司 

露 笑 集团 有 限 公司 

上 海 索 谷 电缆 集团 有 限 公司 

英 泰 集团 有 限 公 司 

浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公司 
东方 电子 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 
浙江 万 马 电缆 股份 有 限 公 司 

上 海南 大 电缆 集团 有 限 公司 

西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 

深圳 市 奔 达 康 实 业 有 限 公司 

苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 

上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公 司 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 

长 沙 丰 日 电气 集团 有 限 公司 
安徽 电缆 股份 有 限 公 局 

厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 
成 都 川西 碎 电 池 集 团 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 

江苏 天 涛 华威 电气 集团 有 限 公 司 
博世 电动 工具 ( 中国) 有限 公司 
安徽 华 菱 电线 集团 有 限 公司 

杭州 钱 江 电 气 集 团 股份 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公 司 

KEAS URAA RAE] 
TAKE (RA) 股份 有 限 公司 

山东 金宝 电子 股份 有 限 公 司 

山东 华能 线 缆 有 限 公 司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 

























































工业 总 产值 


《万 无) 
281 800 
278 449 
276 132 
275 567 
271 356 
263 057 
250 278 
234 951 
228 621 
210 429 
207 000 
202 758 
200 354 
200 252 
200 069 
195 000 
191 834 
188 454 
187 634 
186 720 
183 960 
181 154 
178 902 
175 687 
172 958 
172 556 
169 831 
165 737 
165 238 
164 135 
160 731 
158 403 
157 720 
155 355 
154 651 
153 760 
152 253 
151 648 
151 389 
151 226 
150 782 
156 000 
148 738 
145 711 
143 990 
142 435 
140 560 
137 344 
136 493 
136 467 


号 企业 名 称 

1 | 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公司 * 

2 | 中 国 东方 电气 集团 有 限 公司 * 
3 | 哈尔滨 电站 设备 集团 公司 * 

4 | 北京 京城 机 电 控 股 有 限 责任 公司 
5 | 中 国 西 电 集团 公司 

6 | 特 变 电工 股份 有 限 公司 

7 | 宝 胜 集团 有 限 公司 

8 | 广州 市 白云 电气 集团 有 限 公司 
9 | 远东 控股 集团 有 限 公司 

10 | 永 易 集 团 有 限 公 司 

11 | 正泰 集团 股份 有 限 公 司 

12 | 兴 乐 集团 有 限 公 司 

13 | 许 继 集团 有 限 公 司 

14 | 德 力 西 集团 有 限 公司 

IS | 浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公司 
16 | 天 能 蓄电池 公司 

17 | 湘 电 集 团 有 限 公 司 

18 | 天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公司 

19 | 大 全 集团 有 限 公司 

20 ”江苏 上 上 电线 集团 

21 | 人 民 电 器 集团 有 限 公司 

22 | 富 通 集团 有 限 公 司 

23 | 天 津 百 利 机 电 控 股 集团 有 限 公 司 
24 | 华 鹏 集团 有 限 公 司 

25 | 卧龙 控 山 集团 有 限 公司 

26 | 平 高 集团 有 限 公 司 

27 | 江苏 双 登 电源 有 限 公司 

28 | 杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公 司 

29 | 浙江 超 威 电源 有 限 公司 

30 | 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 

31 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
32 | 青岛 变压器 集团 有 限 公司 

33 | 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 
34 | 无 锡 江 南 电缆 有 限 公 司 

35 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 

36 | 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 

37 | 铜陵 精 达 特种 电磁 线 股份 有 限 公司 
38 | 华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 

39 | 浙江 博大 电器 有 限 公 司 

40 | 江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 

41 | 通 光 集团 有 限 公 司 

42 | 江苏 圣 安 电 缆 集团 有 限 公 司 

43 | 浙江 万 马 集团 有 限 公司 

44 | 杭州 电缆 有 限 公 司 

45 | 天 津 大 桥 焊 材 集 团 有 限 公 司 

46 | 山东 阳 谷 电费 集团 有 限 公司 

47 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 
48 | 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 
49 | 中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 
50 | 河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 


2009 年 中 国电 器 工业 协会 


重 扣 企业 主语 业 
(万 元 ) 







































LE.” PUL .电机 和 锅炉 。 





7 406 129 
3 667 450 
` 3 028 253 
1 839 590 
1 594 730 
1 475 429 
1 226 994 
1 201 620 
1 066 018 
988 642 
912 513 
882 707 
855 694 
814 583 
807 059 
765 192 
758 484 
719 609 
702 413 
686 672 
654 603 
645 917 
641 700 





538 923 
522 304 
507 112 
501 200 
500 558 
468 195 
463 581 
458 699 
454 130 
448 798 
442 698 
426 288 
425 815 
402 962 
395 125 
387 303 
382 830 
370 860 
362 755 
359 093 
354 428 
354 076 
352 311 
345 765 
326 257 
323 841 
322 755 









序号 企业 名 称 


BCA EBL) ABR 
山东 万 达 电 缆 有 限 公 司 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 












天 正 集团 有 限 公 司 

风帆 股份 有 限 公司 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 

浙江 长 城 电 子 科 技 集团 有 限 公司 
光宇 集团 股份 有 限 公司 

天 津 市 津 成 电线 电缆 有 限 公 司 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
扬州 路 光电 缆 有 限 公 局 

江苏 华 富 能 源 有 限 公司 

湖北 骆驼 蕾 电池 股份 有 限 公司 
上 海 索 谷 电缆 集团 有 限 公 司 

露 笑 集团 有 限 公 司 

江苏 中 超 电缆 股份 有 限 公司 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有限 公司 
浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公司 
东方 电子 集团 有 限 公司 

英 泰 集团 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
重庆 蚀 牌 电线 电缆 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 

深圳 市 奔 达 康 实业 有 限 公司 
上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 
安徽 电缆 股份 有 限 公 司 

上 海南 大 电缆 集团 有 限 公司 

长 沙 丰 日 电气 集团 有 限 公司 
福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公 司 
成 都 川西 蓄电池 集团 有 限 公 司 
浙江 万 马 电 缆 股份 有 限 公司 
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江苏 天 源 华 威 电气 集团 有 限 公司 
西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 
江苏 享 通电 力 电缆 有 限 公司 

环 字 集团 有 限 公 司 

山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 
重庆 渝 能 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 
山东 华能 线 绕 有 限 公司 




















华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公 司 


上 海中 发 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 


统计 资料 


i 入 前 100 名 ae 


主 营业 务 收入 


(万 元 ) 
315 000 
312 064 
304 798 
296 874 
283 833 
262 308 
261 994 
261 966 
261 137 
248 843 
247 365 
230 303 
222 363 
207 000 
204 274 
199 509 
195 000 
193 606 
186 101 
185 062 
185 027 
184 000 
180 371 
180 013 
178 460 


— 177 355 


173 048 
170 196 
168 281 
168 226 
161 432 
160 191 
157 882 
155 841 
155 784 
154 742 
154 566 
151 570 
150 900 
148 101 
147 820 
146 340 
146 259 
144 665 
143 519 
142 851 
138 670 
136 919 
136 573 
135 876 
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许 继 集团 有 限 公司 
东方 汽轮机 有 限 公 司 
湘 电 集团 有 限 公 司 
大 全 集团 有 限 公司 
天 能 蓄电池 公司 
江苏 双 登 电源 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 
浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公司 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 
平 高 集团 有 限 公司 
远东 电缆 有 限 公司 
正泰 电气 股份 有 限 公司 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 
奈 开 电气 集团 有 限 公 司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
华 鹏 集团 有 限 公 司 
上 海 汽轮机 有 限 公司 
东方 锅炉 股份 有 限 公司 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 
兴 乐 集团 有 限 公 司 
华 通 机 电 集团 有 限 公 司 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 
山东 万 达 电缆 有 限 公司 
山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公 司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 
富 通 集团 有 限 公司 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 
光 字 集团 股份 有 限 公司 
桂林 国际 电线 电缆 集团 有 限 责任 公司 
广东 汤 浅 蓄电池 有 限 公司 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 
AR BA BAB 
浙江 超 威 电源 有 限 公司 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 
无 锡 江南 电缆 有 限 公司 
江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 
天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公司 
华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 
安徽 硅 龙 电器 股份 有 限 公司 
德 力 西 电气 有 限 公司 
浙江 天 正 电 气 股份 有 限 公司 
江苏 上 上 电缆 集团 

























































工业 增加 值 


(万 元 ) 
326 129 
260 013 
214 700 
196 254 
181 950 
173 640 
172 220 
170 166 
166 169 
165 976 
164 730 
164 055 
161 524 
156 606 
154 901 
151 382 
147 093 
142 389 
139 722 
131 280 
125 089 
122 030 
120 813 
118 189 
115 674 
113 056 
111 311 
106 443 
106 166 
105 950 
103 517 
98 498 
98 032 
97 666 
91 683 
90 818 
89 216 
88 235 
85 874 
82 963 
81 374 
79 023 
77 359 
76 264 
74 624 
74 323 
73 307 
71 407 
70 559 
69 835 

















中 国电 器 工业 协会 


| 前 100 名 


企业 名 称 


通 光 集团 有 限 公司 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 
浙江 长 城 电 子 科 技 集团 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
厦门 华电 开关 有 限 公 司 

东方 电子 集团 有 限 公司 | 
湖北 骆驼 蓄电池 股份 有 限 公 司 
深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 
风帆 股份 有 限 公司 

广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 
宝 时 得 机 械 ( 中国) 有限 公司 
PERSA EEH ARAR 
唐山 开元 企业 集团 

江苏 圣 安 电 缆 有 限 公 司 

江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 

益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 

中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 
上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公 司 
佳 本 斯 电机 股份 有 限 公司 
西安 西 电 电 工 材料 有 限 责任 公司 
天 津 久 安 集团 有 限 公 司 
安徽 电费 股份 有 限 公司 

浙江 南都 电源 动力 公司 
rae A RA Al 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 
AM SHEARS) 

英 秦 集团 有 限 公 司 

青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
深圳 市 长 园 集 团 股 份 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 

西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 
江苏 华 富 能 源 有 限 公司 
MSA AA RA Al 

苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 

安徽 六 安江 淮 电机 有 限 公司 
EERTE APRA By 

江苏 中 超 电费 股份 有 限 公 司 
浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公司 
江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 

中 出 大洋 电机 股份 有 限 公 司 

上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 

江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 

四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
川 开 电 气 股 份 有 限 公司 





工业 增加 人 


(CHIL) 
68 920 
67 778 
66 103 
65 043 
64 696 
64 670 
64 241 
63 437 
62 390 
60 472 
60 000 
58 521 
57 115 
56 953 
56 886 
56 368 
55 889 
54 984 
54 884 
53 177 
49 382 
49 150 
48 778 
48 385 
46 782 
46 689 
45 006 
43 867 
42 887 
42 678 
41 973 
41 202 
40 159 
39 758 
39 174 
38 677 
38 670 
38 605 
38 512 
38 087 
37 745 
37 350 
36 778 
36 021 
35 776 
34 808 
34 750 
34 594 
34 534 
33 579 


统计 资料 


_ 2009 年 中 国 电器 工业 协会 





2009 年 大 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
rT 


1 哈尔滨 电机 广 有 AREAK * 642 696 603 830 6. 44 
2 东方 电机 股份 有 限 公司 “ 580 021 616 914 -5.98 
3 南京 汽 轮 电 机 ( 集团) 有限 责任 公司 ” 351 481 370 506 -5,13 
4 上 上海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 282 988 317 497 -10. 87 
5 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 158 403 196 650 -19.45 
6 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 131 347 170 359 -22. 90 
7 四 川 东 风电 机 厂 有 限 公司 * 102 135 90 268 13, 15 
8 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 96 881 103 931 -6.78 
9 兰州 电机 有 限 责 任 公司 95 576 89 159 7. 20 
10 沈阳 电机 股份 有 限 公 司 76 001 82 467 ~7. 84 
11 福建 南平 南 电 水 电 设备 制造 有 限 公 司 ” 50 010 26 534 88. 47 
12 长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 44 212 44 260 -0. 11 
13 昆明 电机 有 限 责 任 公司 * 41 549 40 279 3.15 
14 杭州 杭 发 集团 公司 23 972 24 134 -0.67 
15 洛阳 中 重 发 电 设备 有 限 责任 公司 22 535 27 877 - 19. 16 
16 广东 省 宴 关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 * 21 175 20 053 5. 60 
17 南宁 发 电 设备 总 厂 ” 20 382 30 157 -32.41 

渭 捕 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 ， 9 423 13 303 -29. 17 


iE: " 含 其 他 产品 。 
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2009 年 大 电机 分 会 企 




























































业主 营业 务 收入 排序 

































l 东方 电机 股份 有 限 公 司 * 622 283 624 886 -0. 42 
2 蛤 尔 滨 电 机 厂 有 限 责 任 公司 * 506 370 598 012 - 15. 32 
3 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 * 345 765 364 869 -5.24 
4 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 271 166 280 427 -3. 30 
5 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 202 232 166 286 21. 62 
6 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 111 091 101 158 -9,82 
7 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 105 070 100 488 4. 56 
8 兰州 电机 有 限 责任 公 司 92 046 79 293 16. 08 
9 四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 * 82 946 96 388 -13.95 
10 沈阳 电机 股份 有 限 公 司 78 285 80 590 ~2. 86 
11 昆明 电机 有 限 责任 公司 " 47 534 46 383 2. 48 
12 长 沙 电 机 厂 有 限 责 任 公司 37 658 36 985 1. 82 
13 福建 南平 南 电 水 电 设备 制造 有 限 公 司 * 35 262 26 887 31. 15 
14 72 FA AW eA EZ 30 193 26 478 14. 03 
杭州 杭 发 集团 公司 25 207 21 342 











比 上 年 增长 (% ) 
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( 续 ) 


比 上 年 增长 (%) 
1. 23 
— 14, 45 


广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 ” 18 278 
南宁 发 电 设备 总 厂 ” 
淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 * 


- 注 :" 含 其 他 产品 。 














2009 年 大 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


序号 比 上 年 增长 (%) 
1 哈尔滨 电机 广 有 限 责任 公司 * 172 220 201 933 -14.71 
2 东方 电机 股份 有 限 公司 * 156 606 163 482 -4.21 
3 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 * 98 498 101 585 ~ -3.04 
4 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 97 666 113 396 -13. 87 
5 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 36 778 48 936 -24. 84 
6 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 28 970 36 853 - 21. 39 
7 兰州 电机 有 限 责 任 公司 28 562 17 074 67. 28 
8 四 川 东 风电 机 厂 有 限 公司 ” 28 000 28 000 0. 00 
9 福建 南平 南 电 水 电 设备 制造 有 限 公司 24 788 3 579 592. 60 
10 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 23 038 25 168 -8. 46 
1] 长 沙 电机 三 有 限 责任 公司 13 204 13 276 -0. 54 
12 昆明 电机 有 限 责 任 公司 8 530 10 337 ~17. 48 
13 杭州 杭 发 集团 公司 5 082 3 388 49. 98 
14 南宁 发 电 设备 总 厂 * 2 539 3 658 -30. 59 
15 广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 * 2 514 2 381 5. 59 
16 沈阳 电机 股份 有 限 公司 2 370 17 850 -86. 72 
17 | 淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 * 2 130 2 749 -22.52 
18 洛阳 中 重 发 电 设备 有 限 责任 公司 1 896 9 970 — 80. 98 





HE." 含 其 他 产品 。 


2009 年 大 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 

















全 员 劳 动 生产 率 全 员 劳 动 生 产 率 
1 | 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 | 914 471 10 | 四川 东 风电 机 厂 有 限 公司 104 556 
2 | 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 374 375 11 | 长 沙 电机 厂 有 限 责 任 公司 94 314 
3 | 哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 297 907 12 | 昆明 电机 有 限 责任 公司 71 441 
4 东方 电机 股份 有 限 公司 228 056 13 | 兰州 电机 有 限 责 任 公 司 | 69 528 
5 | 福建 南平 南 电 水 电 设备 制造 有 限 公 司 213 690 14 | 广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 32 271 
6 | 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 159 766 15 | 兆 博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 | 28 100 
7 | 杭州 杭 发 集团 公司 145 200 16 | 洛阳 中 重 发 电 设 备 有 限 责任 公司 26 370 
8 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 | 131 774 17 | 南宁 发 电 设备 总 厂 22 915 
9 | 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 109 609 18 | 沈阳 电机 股份 有 限 公 司 17 491 
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统计 资料 


2009 年 大 电机 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 
















































综合 指 综合 指数 

1 | 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 6. 68 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
2 | 南京 汽 轮 电机 (和 集团) 有限 责任 公司 ” 党 阳 中 重 发 电 设备 有 限 责任 公司 1.46 
3 | 哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公司 昆明 电机 有 限 责 任 会 司 1. 39 
4 | 东方 电机 股份 有 限 公 司 四 川 东 风电 机 厂 有 限 公司 1. 36 
5 | 福建 南平 南 电 水 电 设 备 制造 有 限 公 司 长 沙 电 机 厂 有 限 责 任 公司 1. 09 
6 | 杭州 杭 发 集团 公司 广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 ” 0. 76 
7 | 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 * 0. 67 
8 | 兰州 电机 有 限 责任 公司 南宁 发 电 设 备 总 厂 * 0. 40 
9 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 沈阳 电机 股份 有 限 公司 


注 : 
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“会 其 他 产品 。 


2009 年 汽轮机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


东方 汽轮机 有 限 公司 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 * 
上 海 汽轮机 有 限 公司 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 * 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 ” 

无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 

广州 广 重 企业 集团 有 限 公 司 
洛阳 发 电 设备 厂 

中 州 汽轮机 厂 

青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 













: ” 含 其 他 产品 。 


2009 年 汽轮机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


企业 名 称 
东方 汽轮机 有 限 公司 
哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 “ 
上 海 汽 轮机 有 限 公 司 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 
南 束 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 * 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 * 














Fes 2009 年 (万 元 ) 


1 674 709 


633 465 
591 348 
371 200 
351 481 
188 454 
158 403 
131 347 
85 200 
28 195 
22 535 
12 430 
1 777 





644 096 
636 787 
358 284 
355 347 
222 364 
204 574 
111 090 








1 084 525 
794 575 
620 299 
400 748 
370 506 
183 925 
196 650 
170 359 
82 573 
28 811 
27 877 
25 231 
1 673 































2009 年 (万 元 ) 2008 年 (万 元 ) 


1 245 954 


838 024 
766 370 
740 054 
397 769 


364 869 
177 820 
166 286 
101 158 





54. 42 
— 20. 28 
-4.67 
-7.37 
-5.13 
2.46 
-19.45 
- 22, 90 
3.18 
-2.14 


-19. 16 


-50.74 


48. 68 
-15.95 
-13.95 

-9.93 

-2.61 

25.05 

23. 03 

9. 82 






比 上 年 增长 (%) 


比 上 年 增长 (%) 
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( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 





2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 









无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 0. 89 
10 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 27. 86 
11 中 州 汽轮机 厂 -4.22 
12 洛阳 发 电 设备 厂 - 60. 44 


青岛 汽轮机 配件 有 限 公 司 
注 : HH mo 


2009 年 汽轮机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 





#5 


比 上 年 增长 (%) 

















































1 eee 260 013 175 266 - 48. 35 
2 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 165 976 153 187 8. 35 
3 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 131 280 187 623 -30.03 
4 | 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 * 106 443 130 739 -18.58 
5 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 会 司 98 498 101 585 ~3. 04 
6 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 41 973 40 705 3. 12 
7 武汉 汽 轮 发 电机 三 ” 36 778 48 936 — 24. 84 
8 无 锡 透 平 叶片 有 限 公 司 32 514 33 182 -2.01 
9 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 28 969 36 853 -21.39 
10 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 7 858 10 252 -23.36 
11 中 州 汽 轮机 厂 3 736 6 117 -38.92 
12 洛阳 发 电 设备 厂 1 896 9 970 ~ 80. 98 








青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 
注 : ” 含 其 他 产品 。 


962 1 004 


2009 年 汽轮机 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 









经 济 效益 
综合 指数 
























1 | 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 

2 | 无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 哈 尔 效 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 

3 | 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 武汉 汽 轮 发 电机 六 1. 65 
4 | 上 海 汽轮机 有 限 公司 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 1.51 
5 | 东方 汽轮机 有 限 公 司 洛阳 发 电 设备 厂 1. 46 
6 | 青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 广州 广 重 企业 集团 有 限 公 司 


OFOD | AED | WERE 


哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 1 251 418 1 180 380 
东方 锅炉 股份 有 限 公 司 1 250 890 1 240 955 





统计 资料 


( BE) 
比 上 年 增长 (% ) 






sooo AR) | ae EER) 






































3 LARP ERAH 1 050 668 1 175 718 - 10. 64 
4 北京 巴 布 科 克 “ 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 282 216 210 313 34. 19 
5 无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 * 191 834 207 966 -7.76 
6 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 152 253 176 495 - 13.74 
7 济南 锅炉 集团 有 限 公司 100 771 138 907 -27.45 
8 江西 江 联 能 源 环 保 股份 有 限 公司 * 82 339 72 913 12. 93 
9 南通 万 达 锅 炉 工 程 有 限 公 司 80 998 81 291 -0.36 
10 太原 锅炉 集团 有 限 公司 * 61 040 55 450 10. 08 
11 四 川 锅炉 厂 59 313 48 449 22. 42 





武汉 锅炉 股份 有 限 公司 
注 :* 含 其 他 产品 。 


20 240 40 887 


2009 年 电站 锅炉 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 

















2008 年 (万 元 ) 


比 上 年 增长 (名 ) 







































! 哈 尔 尝 锅炉 厂 有 限 南 任 公司 1 132 032 1 005 716 12. 56 
2 上 海 锅炉 厂 有 限 公司 1 074 709 1 132 408 -5.10 
3 东方 锅炉 股份 有 限 公司 925 852 789 484 17. 27 
4 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 * 261 994 181 089 44. 68 
5 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 196 550 219 034 -10. 27 
6 济南 锅炉 集团 有 限 公司 161 432 169 609 -4. 82 
7 江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 * 127 213 118 868 7. 02 
8 太原 锅炉 集团 有 限 公司 74 438 66 777 11. 47 
9 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 61 233 63 553 ~3. 65 
10 南通 万 达 锅 炉 工 程 有 限 公 司 42 423 37 578 12. 89 
11 四 川 锅炉 厂 33 347 38 715 - 13. 87 








ACRES: RAP SERA RZ al 20 709 31 716 


注 : " THB dio 


2009 年 电站 锅炉 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 






nam ROI) | OREO 


比 上 年 增长 (%) 

















































l 圭 海 锅炉 厂 有 限 公司 151 382 107 340 41. 03 
2 东方 锅炉 股份 有 限 公司 125 089 124 096 0. 80 
3 哈尔滨 锅炉 三 有 限 责 任 公司 115 674 124 846 -7.35 
4 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 * 64 696 55 175 17. 26 
5 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 40 159 21 973 82.77 
6 南通 万 达 锅 炉 工程 有 限 公 司 29 988 12 588 138. 23 
7 江西 江 联 能 源 环 保 股份 有 限 公司 ” 23 878 21 145 12. 93 
8 济南 锅炉 集团 有 限 公 司 22 505 28 430 -20. 84 
9 四 川 锅炉 厂 13 641 12 112 12. 62 
10 太原 锅炉 集团 有 限 公司 * 10 600 9 200 15. 22 





武汉 锅炉 股份 有 限 公 司 
注 : 含 其 他 产品 。 


4 048 8 177 
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2009 年 电站 锅炉 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


i | 企业 名 称 PRAMETS | 序号 
| (元 /人 ) 







全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 






企业 名 称 























江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 






















1 | 上 海 锅炉 厂 有 限 公司 584 035 7 152 283 
2 | 无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 437 135 8 | 济南 锅炉 集团 有 限 公 司 135 982 
3 | 东方 锅炉 股份 有 限 公 司 395 851 四 川 锅炉 厂 95 659 
4 | 南通 万 达 锅 炉 工程 有 限 公司 385 946 武汉 锅炉 股份 有 限 公司 71 393 
5 | 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 308 441 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 50 742 
6 | 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 278 867 











经 济 效益 


综合 指数 


经 济 效益 
综合 指数 


































I 上 海 锅 炉 厂 有 限 公司 江西 江 联 能 源 环 保 股 份 有 限 公司 1. 56 
2 | 南通 万 达 锅 炉 工程 有 限 公 司 济南 锅炉 集团 有 限 公 司 1.41 
3 | 无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 四 川 锅炉 厂 1. 30 
4 | 东方 锅炉 股份 有 限 公 司 北京 巴 布 科 克 “ 威 尔 科 元 斯 有 限 公司 0. 74 
5 | 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 0. 73 
6 | 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 


2009 年 水 电 设 备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 2009 年 (万 元 ) | 。 2008 年 (万 元 | 比 上 年 增长 (%) 








| 哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 * 642 696 603 830 6. 44 
2 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 * 580 021 616 914 -5.98 
3 四 川 东 风电 机 三 有限 公司 * 102 135 ` 90 268 13.15 
4 浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公司 82 508 75 152 9. 79 
5 东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公 司 66 528 62 951 5. 68 
6 重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 * 62 330 71 088 -12. 32 
7 福建 南 电 股份 有 限 公 司 50 010 26 534 88. 48 
8 天 津 市 天 发 重型 水 电 设 备 制 造 有 限 公司 46 506 60 100 一 22. 62 
9 昆明 电机 厂 有 限 公司 * 41 549 40 279 3. 15 
10 重庆 云 河水 电 集团 有 限 公司 30 020 21 908 37.03 
11 浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 24 912 20 479 21. 65 
12 | 长 江 三 峡 能 事 达 电 气 股份 有 限 公司 24 111 19 340 24. 67 
13 杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公 司 * 23 972 24 134 -0.67 
14 重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 公司 23 923 25 863 -7. 50 
15 杭州 力 源 发 电 设 备 有 限 公司 21 412 19 000 12. 69 
16 广东 明珠 集团 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 21 175. 20 053 5. 60 
17 | 南宁 广发 重工 发 电 设备 有 限 责 任 公司 20 382 30 157 -32.41 








注 


序号 2009 年 (万 元 ) | 。 2008 年 (万 元 ) 


Dh- 


— ja 
—_ © 










Oo co ~u HD ra È ù N — 


河南 瑞 发 水 电 设备 有 限 责任 公司 
江西 泰 豪 特种 电机 有 限 公司 
BN RL a EAHA A 
EH ih 


08 ET 


.统计 资料 


( 续 ) 


-4.22 
11. 92 


2009 EKEREN S EES UAE 


东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 ” 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 * 
四 川 东 风电 机 三 有 限 公司 * 
浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公司 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 ” 
东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
昆明 电机 三 有 限 公司 ” 
天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 会 司 
浙江 金 轮机 电 和 实业 有 限 公 司 
杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公 司 
重庆 云 河水 电 集团 有 限 公司 
长 江 三 峡 能 事 达 电气 股份 有 限 公司 
广东 明珠 集团 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 
河南 瑞 发 水 电 设备 有 限 责任 公司 
乾 州 发 电 设备 成 套 制造 有 限 公司 
江西 泰 豪 特种 电机 有 限 公 司 
宜宾 语源 发 电 设备 有 限 公司 

:“ 含 其 他 产品 。 


2009 年 水 电 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 * 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 * 

四 川 东风 电机 厂 有 限 公司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 

浙江 富 春江 水 电 设备 股份 有 限 公司 
东芝 水 电 设 备 ( 杭 州 ) 有 限 公司 

重庆 赛 力 嚼 电机 有 限 责任 公司 * 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 

天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 


622 283 
506 370 
83 773 
83 202 
69 859 
66 318 
47 534 
45 038 
35 262 
30 728 
26 279 
25 207 
24 699 
22 197 
20 608 
18 278 
16 926 
16 837 
16 443 
16 031 


2009 年 (万 元 ) 





172 220 
156 606 
28 000 
24 788 
23 927 
23 198 
15 915 
11 072 
10 907 

















624 886 
598 012 
96 388 
75 397 
66 503 
72 646 
46 383 
41 569 
26 887 
28 773 
22 531 
21 342 
19 000 
19 786 
16 530 
18 056 
17 217 
15 693 
14 870 
14 102 












201 933 
163 482 
28 000 
3 579 
20 291 
20 815 
13 951 
10 096 
16 392 


比 上 年 增长 (%) 










比 上 年 增长 (%) 


-0.42 
~ 15. 32 
~ 13.09 
10. 35 
5. 05 
-8.71 
2.48 
8.35 
31.15 
6. 79 
16. 63 
18. 11 
29. 99 
12.19 
24. 67 
1. 23 
-1.69 
7.29 
10. 58 

13. 68 


比 上 年 增长 (%) 















- 14.71 
-4.21 
0. 00 
592. 60 
17. 92 
11.45 
14. 08 
9. 67 

- 33. 46 
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( 续 ) 


比 上 年 增长 (%) 
2. 81 
48. 20 
438. 52 
67. 86 
55. 33 
1. 30 
50. 00 

-27.78 
15. 89 
19. 95 
















erik | wE | wE 
昆明 电机 三 有 限 公司 。 

重庆 云 河水 电 集团 有 限 公司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 
浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 

宣 突 窗 源 发 电 设备 有 限 公司 
杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公司 
河南 瑞 发 水 电 设备 有 限 责任 公司 
江西 泰 训 特 种 电机 有 限 公司 

睦 放 发电 设备 成 套 制 造 有 限 公司 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 
注 含 其 他 产品 。 





2009 年 水 电 设 备 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


| 
































































1 | 杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 321 542 杭州 杭 发 发 电 设 备 有 限 公司 145 200 
2 | 哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公司 297 907 广东 南 丰 电 气 自动 化 有 限 公 司 139 586 
3 | 浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公 司 297 230 宕 宾 富 源 发 电 设备 有 限 公司 130 380 
4 | 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 228 056 重庆 云 河水 电 集 团 有 限 公 司 128 651 
5 | 东芝 水 电 设 备 ( 杭 州 ) 有 限 公司 217 413 浙江 临海 机 械 有 限 公司 128 116 
6 | 福建 南 电 股份 有 限 公司 213 690 天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 123 244 
7 | 福建 万 新 发 电 设备 有 限 公司 197 500 桐庐 天 元 机 电 有 限 公 司 118 571 
8 | 浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 184 063 长 江 三 峡 能 事 达 电气 股份 有 限 公司 114 387 
9 | 江西 泰 豪 特 种 电机 有 限 公司 182 594 浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 113 265 











— 
So 


武汉 四 创 自动 控 制 技 术 有 限 责 任 公司 179 167 洪 雅 力 达 水 力 发 电 设 备 有 限 资 任 公司 110 652 





2009 年 水 电 设 备 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 












杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公 司 宜宾 富源 发 电 设备 有 限 公司 

































合 
l 2. 
2 | 浙江 富 春江 水 电 设备 股份 有 限 公司 杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公司 1. 
3 | 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 江西 省 莲花 水 轮机 厂 有 限 公司 1.85 
4 | 浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 重庆 云 河水 电 集团 有 限 公 司 1. 84 
5 | 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公 司 大 埔 县 水 力 发 电 设备 总 厂 1. 83 
6 | 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 浙江 临海 机 械 有 限 公司 1.79 
7 | 江西 泰 豪 特种 电机 有 限 公司 重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 1.73 
8 | 武汉 四 创 自动 控制 技术 有 限 责 任 公司 重庆 发 电 设备 制造 有 限 公司 1.72 
9 | 东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 潮州 市 汇 能 电机 有 限 公司 1.70 
l. 


福建 南 电 股份 有 限 公司 赣州 发 电 设备 成 套 制造 有 限 公司 


BT TAY 


2009 年 内 燃 发 电 设 备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
ey ys oro | Rao 





比 上 年 增长 (%% ) 











1 英 泰 集团 有 限 公 司 20. 31 
2 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 7.76 
3 瑞 昌 哥 尔 德 发 电 设备 (无 锡 ) 制造 有 限 公司 42. 57 
4 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 ~8. 61 
5 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公司 -7.41 
6 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公司 -5.00 
7 上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 


2009 年 内 燃 发 电 设备 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 
序号 





比 上 年 增长 (% ) 






























1 BFE PAA PR E 178 460 148 480 20. 19 
2 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 40 044 33 388 19. 94 
3 瑞 昌 哥 尔 德 发 电 设备 (无 锡 ) 制 造 有 限 公 司 22 959 18 500 24. 10 
4 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 12 447 6 838 82. 03 
5 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公 司 8 256 8 690 -4,99 
6 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公司 7 430 8 549 -13.09 
7 上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 3 704 8 259 


2009 年 内 燃 发 电 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
序号 














比 上 年 增长 (%) 








1 英 泰 集团 有 限 公司 21. 29 
2 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 46. 72 
3 瑞 虽 哥 尔 德 发 电 设备 (无 锡 ) 制 造 有 限 公司 103. 33 
4 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公 司 26. 88 
5 郑州 金 阳 电气 有 限 公 司 ~ 29, 96 
6 上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 -57.42 
7 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公司 





2009 年 内 燃 发 电 设备 分 会 企业 全 员 劳动 生产 率 排序 


上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 574 468 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公司 
英 泰 集团 有 限 公司 479 528 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公 司 
上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 430 000 郑州 金 阳 电气 有 限 公 司 
瑞 昌 哥 尔 德 发 电 设备 (无 锡 ) 制 造 有 限 公司 170 800 








全 员 劳 动 生产 率 
(A) 








89 824 
38 958 
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中 国电 器 工业 年 鉴 
2009 年 内 燃 发 电 设备 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


经 济 效益 
E [me] see 




















1 | 英 泰 集团 有 限 公司 郑州 金 阳 电 气 有 限 公司 
2 | 上海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公司 1.50 
3 | 上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公司 1.38 
4 


瑞 虽 哥 尔 德 发 电 设备 (无 锡 ) 制 造 有 限 公司 


2009 下 高 压 开 关 分 会 企业 工业 总 产值 排序 























































































Fe EMEC) 
1 许 继 集团 有 限 公司 834 743 643 692 29. 68 
2 大 全 集团 有 限 公司 708 507 570 800 24. 13 
3 西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 702 220 651 085 7. 85 
4 平 高 集团 有 限 公司 682 803 612 724 11.44 
5 泰 开 电 气 集 团 有 限 公司 482 728 391 083 23. 43 
6 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 467 873 440 736 6. 16 
7 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 420 000 398 000 5. 53 
8 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公司 340 596 263 576 29. 22 
9 Ae RS Se Ay BR ZS 337 500 270 000 25. 00 
10 河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 325 254 262 232 24. 03 
11 正泰 电气 股份 有 限 公司 325 213 311 393 4. 44 
12 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公 司 297 434 260 211 14. 30 
13 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 295 456 301 410 -1.98 
14 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 284 839 217 560 30. 92 
15 浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 220 000 150 000 46. 67 
16 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公 司 160 731 238 356 ~ 32.57 
17 上 海中 发 电气 (集团 ) 股 份 有 限 公司 151 389 129 468 16.93 
18 TRAE ( EA) ROA RA al 140 560 133 590 5, 22 
19 益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 132 546 — 109 239 21.34 
20 上 海 柄 中 (集团 ) 有限 公司 127 280 139 865 ~9. 00 


2009 年 高 压 开 关 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 





序号 2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 


比 上 年 增长 (%) 














































l 许 继 集团 有 限 公司 855 694 692 464 23. 57 
2 大 全 集团 有 限 公 司 702 413 553 800 26. 84 
3 西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 535 092 523 472 2. 22 
4 平 高 集团 有 限 公 司 507 112 502 187 0. 98 
5 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 458 699 440 736 4.08 
6 泰 开 电气 集团 在 限 公 司 425 815 381 532 11.61 
7 华 鹏 集团 有 限 公司 329 000 263 583 
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新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 













9 河南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 

10 厦门 ABB 开关 有 限 公司 

11 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) ARA 
12 正泰 电气 股份 有 限 公司 

13 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 
14 浙江 天 正 电 气 股份 有 限 公 司 

15 上 海通 用 电气 开关 “广电 有 限 公司 
16 上 海中 发 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 
17 益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 

18 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 

19 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 


#3 2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 


oOo oo ~y CR tA e Ww PO — 


po 
心 












库 柏 电气 (上 海 ) 有 限 公 司 


2009 年 高 压 开关 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 


许 继 集 团 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

平 高 集团 有 限 公 司 

正泰 电气 股份 有 限 公司 

秦 开 电气 集团 有 限 公司 

西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 

新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 
华 鹏 集团 有 限 公司 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 

华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 
安徽 郊 龙 电器 股份 有 限 公司 

河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 
厦门 华电 开关 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公司 

益 和 电气 集团 股份 有 限 公司 

上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 
西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公 司 
上 海 配 中 (集团 ) 有 限 公 司 

江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 

川 开 电气 股份 有 限 公司 


企业 和 名称 








河南 平 高 东芝 高 压 开关 有 限 公司 13. 33 3 
厦门 华电 开关 有 限 公 司 8. 82 4 


326 257 
322 755 
304 798 
296 874 
270 456 
261 895 
165 000 
157 882 
143 820 
125 379 
123 328 
122 580 
120 909 





























326 129 
196 254 
164 730 
161 524 
147 093 
120 813 
118 189 
104 181 
88 235 
74 323 
73 307 
67 778 
64 670 
54 984 
54 884 
49 382 
39 758 
38 512 
37 350 
33 579 


经 济 效益 
A ， 
北海 银河 科技 电气 有 限 责任 公司 
深圳 市 光辉 电器 实业 有 限 公司 











213 437 
259 739 
297 261 
258 999 
265 115 
156 671 
118 000 
238 356 
122 995 
93 367 
133 665 
115 746 
240 139 






263 917 
159 295 
158 287 
156 557 
112 154 
112 735 
110 095 
83 265 
68 370 
33 941 
64 873 
41 637 
55 045 
49 472 
81 929 
42 573 
16 646 
52 176 
22 965 
29 202 























统计 资料 


( 续 ) 


比 上 年 增长 (%) 


52. 86 
24. 26 
2. 54 
14. 62 
2.01 
67.16 © 
39. 83 
-33.76 
16. 93 
34, 29 
-7.73 
5. 90 










比 上 年 增长 (多 ) 


23. 57 
23. 20 
4.07 
3.17 
31.15 
7.47 


=] 
ve 
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经 济 效益 
综合 指数 








中 国电 器 工业 年 鉴 


经 济 效益 
个 、， 


( 续 ) 


13 
































5 | RRB BRA RZ a] 6. 86 上 海 西门 子 高 压 开 关 有 限 公司 

6 | 张家港 市 常 阴 沙 电 控 三 14 | 烟台 北海 电气 有 限 公司 5. 18 

7 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 4. 93 

8 | 西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 湖南 长 高 高 压 开关 集团 股份 公司 4. 64 

9 | 厦门 ABB 开关 有 限 公司 杭州 欣 美 威 套 电器 制造 有 限 公司 4. 60 

10 | 上 海中 发 依 帕 超 高 压 电器 有 限 公 司 库 柏 电气 (上 海 ) 有 限 公 司 4.52 
许 继 电气 开关 三 上 海 本 中 (集团) 有 限 公 司 4.45 


常熟 开关 制造 有 限 公 司 成 都 市 西南 电器 有 限 责任 公司 













比 上 年 增长 (和 ) 






























































1 | 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 375 940 379 367 -0. 90 
2 山东 达 驰 电气 有 限 公司 275 567 266 125 3. 55 
3 杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 145 711 164 128 -11.22 
4 吴江 市 变压器 三 有 限 公 司 127 307 120 806 5. 38 
5 海南 金 盘 电气 有 限 公司 116 574 112 061 4.03 
6 三 变 科 技 股份 有 限 公司 109 686 117 197 -6.41 
7 济南 变压器 集团 股份 有 限 公司 65 275 73 409 -11.08 
8 上 海南 桥 变压器 有 限 责 任 公司 25 914 32 966 -21. 39 
9 戎 芦 岛 电力 设备 厂 24 663 28 694 -14.05 
10 新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公 司 17 780 16 168 





2009 年 变压器 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 







TI 


比 上 年 增长 (% ) 


































































1 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 318 923 327 682 -2.67 
2 山东 达 驰 电气 有 限 公司 261 966 258 142 1.48 
3 杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 168 226 191 178 -12.01 
4 吴江 市 变压器 三 有 限 公 司 121 738 112 973 7.76 
5 三 变 科 技 股份 有 限 公司 107 241 109 997 -2.51 
6 海南 金 盘 电气 有 限 公司 105 976 104 840 1. 08 
7 济南 变压器 集团 股份 有 限 公 司 67 117 70 471 -4.76 
8 萌 芦 岛 电力 设备 厂 24 732 29 906 -17.30 
9 上 海南 桥 变压器 有 限 责任 公司 21 513 22 841 -5.81 
10 新 乡 逐 谭 实 业 股 份 有 限 公司 17 016 15 560 





2009 年 变压器 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
LETER) 


特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 142 389 123 074 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 81 374 78 586 














oh 


序号 2009 年 (万 元 ) 


BAP By 
海南 金 盘 电 气 有 限 公 司 

杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 
三 变 科技 股份 有 限 公司 

济南 变压器 集团 股份 有 限 公 司 

吴江 市 变压器 三 有 限 公司 

上 海南 桥 变压器 有 限 责 任 公 司 

新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公 司 












| 


统计 资料 


( 续 ) 


比 上 年 增长 (% ) 


816. 98 
56. 88 
-2.23 
142. 43 
36. 62 
6. 50 
-34.71 


2009 年 变压器 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


山东 达 驰 电气 有 限 公司 1 017 175 三 变 科技 股份 有 限 公司 
戎 芒 岛 电力 设备 三 955 167 上 海南 桥 变 压 嚣 有限 责任 公司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 921 609 吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 

海南 金 盘 电气 有 限 公 司 554 112 济南 变压器 集团 股份 有 限 公 司 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 519 308 新 乡 逐 亡 实 业 股 份 有 限 公司 











2009 年 绝缘 子 避 雷 尼 分 会 企业 工业 总 产值 排序 











1 南京 电气 ( 集团) 有 限 责 任 公 司 

2 大 连 电 次 有 限 公司 

3 西安 西 电 高 压 电 瓷 有 限 责任 公司 48 109 
4 自贡 塞 迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 38 434 
5 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 35 274 
6 IMRE ARAR 30 337 
7 南阳 金冠 电气 有 限 公司 28 975 
8 西安 西 电 避雷 器 有 限 责任 公司 28 001 
9 醴 隘 市 华 针 电瓷 电器 有 限 公 司 26 187 















淄博 泰 光电 力 器 材 厂 26 000 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 25 164 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 24 524 
郑州 祥和 集团 电气 设备 有 限 公司 23 131 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 21 121 
唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 20 339 
浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公司 19 782 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 19 594 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 

内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公 司 
西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 





















全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
308 749 
281 382 
247 023 
196 678 
149 430 


比 上 年 增长 (% ) 


-5.17 
28. 34 
21. 18 
-11.65 
19. 68 
13. 23 
24. 99 
29. 81 
26. 94 


-17.52 
-10.36 
12. 70 


-8.74 | 


0. 82 
29. 01 
66. 25 

-13.74 
28. 38 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


2009 年 绝缘 子 避 雷 希 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


序号 比 上 年 增长 (%) 
FREE A BRS] 26. 39 
Fa (SRL) 有限 责任 公司 -1.22 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公 司 26. 26 
自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 -23.70 
DpH Fea ES ABRAR 16. 99 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 24. 33 
醴陵 市 华 半 电瓷 电器 有 限 公 司 26. 94 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 9. 86 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 -24. 39 
南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 25. 66 
淄博 泰 光电 力 器 材 厂 
郑州 祥和 和 集团 电气 设备 有 限 公 司 18. 60 
西安 西 电 避 雷 器 有 限 责任 公司 1.93 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 65. 87 
唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 -10.10 
浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公 司 20. 08 
抚顺 电 效 制造 有 限 公司 3. 63 
内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 23. 17 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 -33. 44 
浙江 电瓷 厂 有 限 责 任 公 司 4. 27 
4 
2009 F ATEEN S E OS a BE 
序号 比 上 年 增长 (% ) 
1 太 连 电瓷 有 限 公 司 62. 14 
2 西安 西 电 高 压 电 刚 有 限 责 任 公司 61.65 
3 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 会 司 -20. 28 
4 苏州 电瓷 三 有 限 公 司 14. 53 
5 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 6.78 
6 东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 14. 27 
7 FB LL es Fe aE BRS 3. 58 
8 抚顺 高 科 电 痪 电气 制造 有 限 公司 -21.10 
9 南阳 金冠 电气 有 限 公司 11. 05 
10 .| 深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公 司 21. 65 
il 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 会 司 166. 35 
12 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 -8. 88 
13 自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 -6. 29 
14 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 -42. 63 
15 西安 西 电 避雷 器 有 限 责 任 公司 37. 07 
16 正泰 电气 股份 有 限 公 司 
17 浙江 电瓷 厂 有 限 责 任 公 瑟 -1.07 
18 | 西安 神 电 电器 有 限 公司 14. 89 
19 | 河南 德 信和 电瓷 有 限 公 司 28. 39 
20 河南 省 中 联 红星 电瓷 有 限 责任 公司 -32.95 








统计 资料 
2009 年 绝 绿 子 避 雷 絮 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 















全 员 劳 动 生产 率 
(I/A) 













































1 | 深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公司 435 355 南通 市 神 马 电 力 科 技 有 限 公司 147 491 
2 | 东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 296 992 浙江 高 能 电力 设备 有 限 公司 146 220 
3 | 南阳 金冠 电气 有 限 公司 283 021 河北 新 华 高压 电 器 有 限 公司 136 934 
4 | 浙江 中 能 电气 有 限 公司 225 385 温州 明 能 电气 有 限 公司 135 555 
5 | 沈阳 里 力 通电 气 有 限 公司 214 602 西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公 司 133 079 
6 | 自贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 190 631 Th I HEI ARAR 125 770 
7 | 河南 德 信和 电瓷 有 限 公 司 187 455 宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 124 615 
8 | 西安 银河 复合 绝缘 子 有 限 公司 185 185 抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 124 597 
9 | 大 连 电 次 有 限 公 司 170 700 浙江 电瓷 厂 有 限 责任 公司 124 085 
10 | 奉 新 国光 电气 有 限 公司 156 250 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 115 089 








2009 年 绝缘 子 避 雷 器 分 会 企业 经 济 效 益 综合 指数 排序 

















东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公司 


























1 

2 | 深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公司 浙江 高 能 电力 设备 有 限 公司 2. 57 
3 | 河南 德 信 中 次 有 限 公司 西安 银河 复合 绝缘 子 有 限 公司 2. 53 
4 | 南通 市 神 马 电力 科技 有 限 公司 大 连 电器 有 限 公 司 2. 47 
5 | 抚顺 高 科 电 痪 电气 制造 有 限 公司 大 悟 县 博 源 电瓷 厂 2. 36 
6 | 西安 神 电 电器 有 限 公司 河北 新 华 高 压 电器 有 限 公司 2. 31 
7 | 南阳 金冠 电气 有 限 公司 Foil TS) Reet ae Al BR ot (EZ 2. 30 
8 | 浙江 中 能 电气 有 限 公司 湖南 太阳 电力 电瓷 电器 制造 有 限 公司 2. 30 
9 | 奉 新 国光 电气 有 限 公司 苏州 电瓷 厂 有 限 公司 2. 27 


— 
fam) 


JIN TIE SERA FI BR ZS EEES 


2009 年 电力 电容 器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 比 上 年 增长 (%) 
d 后 71 010 19.71 

2 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 82 925 3 1.42 

3 日 新 电机 ( 无锡) 有 限 公 司 51 975 22. 91 

4 陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公司 22 549 44. 16 

5 佛山 市 顺 容 电 气 有 限 公司 9 117 220. 80 

6 上 海 思源 电力 电容 器 有 限 公 司 21 816 29. 38 

7 新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 责任 公司 20 622 15. 31 

8 正泰 集团 电容 器 分 公司 21 943 1.91 

9 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 19 145 0. 28 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 








企业 名 称 






2009 年 (万 元 ) 2008 年 (万 元 ) 










浙江 指 月 电气 有 限 公司 24.71 
11 上 海 永 锦 电力 电容 器 有 限 公司 -11.66 
12 苏州 电力 电容 器 有 限 公司 -1.99 
13 无 锡 华 能 电力 电容 器 有 限 公司 62. 95 
14 | 上 眶 电力 电容 器 有 限 公司 -17.90 


上 海上 电 电 容 叭 有 限 公 司 


2009 年 电力 电容 希 分 会 企业 主 襄 业务 收入 排序 



















比 上 年 增长 (和 ) 


DEO | mee RA 





1 西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 52 811 17. 82 
2 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 -11.48 
3 日 新 电机 ( 无锡) 有限 公 司 20. 36 
4 -陕西 合 容 电 气 电容 器 有 限 公司 45. 00 
5 佛 出 市 顺 容 电气 有 限 公司 191. 42 
6 上 海 思 源 电 力 电容 器 有 限 公司 42.71 
7 新 东北 电气 ( 锦州) 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 12. 10 
8 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 -13.33 
9 浙江 指 月 电气 有 限 公司 4. 85 
10 苏州 电力 电容 器 有 限 公 司 -5.01 
11 无 锡 华 能 电力 电容 器 有 限 公司 62.77 
12 上 海 永 锦 电力 电容 器 有 限 公司 -14.76 
13 温州 九 康 电气 有 限 公司 18. 98 
14 上 眶 电力 电容 器 有 限 公司 -17.91 


河南 中 原 电 力 电容 器 有 限 公司 


2009 年 电力 电容 器 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
















TEU 


比 上 年 增长 ( 锡 ) 








1 西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责任 会 司 46.91 
2 上 海 思 源 电 力 电 容器 有 限 公司 125. 93 
3 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 -0.06 
4 日 新 电机 ( 无锡) 有限 公司 313. 46 
5 陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公司 145. 27 
6 新 东北 电气 ( 锦州) 电力 电容 器 有 限 责任 公司 4. 51 
7 浙江 指 月 电气 有 限 公 司 22. 63 
8 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 27. 90 
9 上 海水 锦 电 力 电 容器 有 限 公司 53. 26 
10 上 海上 电 电 容器 有 限 公 司 29. 19 
11 ”| 上 广电 力 电容 器 有 限 公司 13. 87 


正泰 集团 电容 器 分 公司 
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统计 资料 
2009 年 电力 电容 器 分 会 企业 全 员 劳动 生产 率 排序 































1 | 上 海 思 源 电力 电容 器 有 限 公 司 832 172 合 容 电气 电容 器 有 限 公 司 170 806 
2 | 西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 260 523 none 155 172 
3 | 上 海上 电 电 容器 有 限 公司 246 829 新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 责任 公司 153 844 
4 | 无 锡 华 能 电力 电容 器 有 限 公 司 243 898 桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 146 612 
5 | 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 241 458 上 海 永 锦 电 力 电 容器 有 限 公司 134 335 
6 | 浙江 指 月 电气 有 限 公司 236 123 上 上 处 电力 电容 器 有 限 公司 127 830 
7 | 日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 234 451 


2009 FIFA aa tS BL 3 ae A taK HEF 





经 济 效益 
综合 指数 

























1 | 上 海 思源 电力 电容 器 有 限 公司 上 虞 电力 电容 器 有 限 公司 

2 | 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 新 东北 电气 ( 锦州) 电力 电容 器 有 限 责任 公司 . 
3 | 浙江 指 月 电气 有 限 公司 无 锡 东 亭 电 力 电容 器 三 1. 85 
4 | 上 海上 电 电 容器 有 限 公司 上 海 永 锦 电 力 电 容器 有 限 公 司 1. 65 
5 | 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 正泰 集团 电容 器 分 公司 1. 63 
6 | 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 南昌 电容 器 三 1. 48 
7 | 新 安江 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 


2009 年 电 控 配 电 设 备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


















































































F3 CERK) 
! 大 全 集团 有 限 公司 708 507 570 800 — 24. 13 
2 He gn 283 Pa ey ZN] * 493 899 411 583 20. 00 
3 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 * 467 873 440 736 6. 16 
4 上 海德 力 西 集团 有 限 公司 * 238 160 200 585 18.73 
5 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 164 135 12 086 1 258. 06 
6 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 * 151 389 129 468 16. 93 
7 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 * 150 782 149 839° 0. 63 
8 环 字 集 团 有 限 公司 143 990 128 044 | 12.45 - 
9 FERE RA) 股份 有 限 公 司 140 560 142 201 -1.15 
10 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 * 127 280 139 865 -9.00 
11 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公 司 125 000 104 510 19. 61 
12 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 119 013 101 983 16. 70 
13 杭 申 控股 集团 有 限 公 司 * 113 497 105 404 7. 68 
14 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常 熟 开关 厂 ) 109 588 107 440 2. 00 





EB Be He BS AR A BZA 109 244 96 250 13. 50 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


(E) 
比 上 年 增长 (% ) 





TEES 





州 开 电 气 股份 有 限 公司 





17 上 海天 有 灵 开 关 厂 有 限 公 司 “ 
18 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 ” 
19 四 上 川 电 郁 集团 有 限 公 司 


上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 * 
iz: “ 含 其 他 产品 。 


85 901 








14.99 
7.39 
0.43 

53. 20 


2009 年 电 控 配 电 设备 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


序号 2009 年 (万 元 ) | 。 2008 年 (万 元 ) | 比 上 年 增长 (%) 


大 全 集团 有 限 公司 

华 鹏 集团 有 限 公司 

江苏 东 源 电 器 集团 股份 有 限 公司 “ 
上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 * 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 * 
环宇 集团 有 限 公司 * 

江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 

上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 * 

宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 * 
11 杭 申 控股 集团 有 限 公 司 * 

12 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 


的- 人 Ah & Ww  — 


— 
So 


13 FATT Kl APR Al (SRE) * 


14 ae PALE ta Ge Beall 
15 川 开 电气 股份 有 限 公司 

16 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 * 

17 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 “ 
18 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 
19 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
20 四 川 电器 集团 有 限 公司 * 


注 ;* 含 其 他 产品 。 


702 413 
475 672 
458 699 
187 961 
147 820 
146 259 
142 851 
123 379 
123 328 
122 580 
114 958 
110 683 
108 408 
101 253 
91 866 
86 974 
81 729 
71 787 
70 207 
64 463 


553 800 
352 295 
431 921 
172 946 
122 995 
145 343 
122 980 
99 208 
133 665 
125 746 
101 666 
96 148 
103 429 
89 210 
75 820 
81 360 
81 446 
61 675 
66 981 
40 007 





26. 84 
35. 02 
6. 20 
8. 68 
20. 18 
0. 63 
16. 16 
24. 36 
-7, 73 
— 2. 52 
13. 07 
15. 12 
4.81 
13. 50 
21. 16 
6. 90 
0. 35 
16. 40 
4.82 
61. 13 


2009 年 电 控 配 电 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 












大 全 集团 有 限 公司 
PERDERAN’ 

江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 
安徽 计 龙 电器 股份 有 限 公司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 


天 津 久 安 集团 有 限 公司 
EE A SR) 有 限 公 司 ” 
上 海德 力 西 集团 有 限 公司 ” 


Oo oo uy AA v A WU N = 
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常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) * 


196 254 
139 722 
77 359 
73 307 
55 890 
54 984 
48 385 


34 808 





38 512 — 


nom RGR) | DRE 


159 295 
113 544 
64 820 
64 873 
55 539 
49 472 
28 453 
52 176 
18 078 

























比 上 年 增长 (%) 


23. 20 
23. 06 
19. 34 
13. 00 
0. 63 
11. 14 
70. 05 
— 26. 19 
92. 54 


统计 资料 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 
















ne RR) | ROT 





10 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公 司 37. 13 
11 川 开 电 气 股份 有 限 公司 14. 99 
12 上 海中 发 电气 (和 集团) 有 限 公 司 44. 78 
13 ”| 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 * 11.19 
14 江苏 海 纬 集团 有 限 公 司 16. 34 
15 | 环宇 集团 有 限 公司 -21.61 
16 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 ， -70. 68 
17 四 川 电器 集团 有 限 公司 71. 24 
18 | 宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 -15.71 
19 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 * 4. 28 


宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 
E: 合 其 他 产品 。 


| 


2009 年 电 探 配 电 设备 分 会 企业 全 员 荔 动 生产 率 排 友 


全 员 劳 动 生 产 率 
企 ， 
企业 名 称 (元 /人 ) 






全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
































































1 | 天 津 久 安 集团 有 限 公 司 806 417 土 海 电器 陶瓷 厂 有 限 公司 496 184 
2 | 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 771 614 川 开 电气 股份 有 限 公 司 470 949 
3 | 浙江 群 力 电气 有 限 公司 725 597 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 449 272 
4 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 700 974 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 418 436 
5 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 623 863 唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 409 778 
6 | 上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 585 671 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 409 693 
7 | 安徽 奢 龙 电器 股份 有 限 公司 573 607 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 392 927 
8 | 天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公 司 517 000 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 376 861 
9 | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公 司 511 029 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责 任 公司 372 000 
10 | 四 月 电器 集团 有 限 公司 498 086 沈阳 华 利 能 源 设 备 制造 有 限 公司 364 495 














2009 年 电 控 配 电 设 备 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 





经 济 效益 
ii 综合 指数 
l | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 8. 04 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 4.93 
2 | 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 7.25 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 4.87 
3 | 安徽 奢 龙 电器 股份 有 限 公司 7.09 上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 4. 75- 
4 | 天 津 久 安 集团 有 限 公司 6.70 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 4. 36 
5 | 浙江 群 力 电气 有 限 公 司 6. 38 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 4. 25 
6 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 6.14 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 4.23 
7 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 5. 63 温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公司 4.18 
8 | 唐山 盾 石 电 气 有 限 责任 公司 5. 12 成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公 司 4. 09 
9 | 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 5. 10 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 4.03 
10 | 上 海 电器 陶瓷 三 有 限 公司 4. 98 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 4. 03 
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2009 年 通用 低压 电器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
序号 oon HR) | EM 












































































































1 人 民 电 器 集团 有 限 公 司 * 662 667 529 654 25. 11 
2 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 496 172 431 744 14. 92 
3 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 407 932 362 305 12, 59 
4 浙江 天 正 电气 股份 有 限 公 司 288 741 285 512 1. 13 
5 德 力 西 电 气 有 限 公司 263 057 250 130 5.17 
6 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 154 651 140 708 9.91 
7 环宇 集团 有 限 公司 143 990 136 514 5.48 
8 苏州 西门 子 电 器 有 限 公 司 115 481 95 285 21. 20 
9 ee te 38S A PR 2 114 024 141 600 | - 19,47 
10 杭 申 集团 有 限 公司 113 497 105 404 7. 68 
11 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 )* 109 588 107 440 2. 00 
12 ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 94 080 84 488 11. 35 
13 上 海 电器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 86 409 95 025 ~9.07 
14 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 82 681 82 325 0. 43 
15 中 国 ， 森 泰 电 器 有 限 公司 77 337 76 936 0. 52 
16 现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公司 73 301 66 638 10. 00 
17 常安 集团 有 限 公司 65 508 50 766 29. 04 
18 浙江 电器 开关 有 限 公司 55 064 55 973 -1.62 
19 上 海曙 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 50 573 41 728 21. 20 
20 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 48 897 46 584 4. 97 


注 ;* 含 其 他 产品 。 


2009 年 通用 低压 电器 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 





won EER) [ae FCA 


比 上 年 增长 (%) 



























































































1 人 民 电 器 集团 有 限 公司 * 654 603 523 209 25. 11 
2 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 467 538 421 659 10. 88 
3 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 395 125 351 703 12. 35 
4 浙江 天 正 电 气 股 份 有 限 公 司 283 833 281 268 0.91 
5 德 力 西 电气 有 限 公 司 263 057 250 130 5.17 
6 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 155 841 138 890 12. 20 
7 «| 环宇 集团 有 限 公司 142 851 131 451 8. 67 
8 苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 115 752 98 127 17. 96 
9 杭 申 集团 有 限 公司 114 958 101 666 13. 07 
10 小 华电 器 集 田 有 限 公 司 110 350 135 306 -18.44 
11 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) * 108 408 103 429 4.81 
12 ABB 新 会 低压 开关 有 限 公 司 102 071 91 734 11.27 
13 上 海 电 器 股份 有 限 公司 人 民 电 器 厂 85 700 93 150 -8. 00 
14 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 81 729 81 446 0. 35 
15 中 国 : 森 泰 电器 有 限 公司 75 701 — 75 526 0. 23 








现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公司 71 029 64 572 


统计 资料 


( 续 ) 












序号 比 上 年 增长 (%，) 
17 常安 集团 有 限 公 司 22. 92 
18 北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 10. 30 
19 虎 牌 控股 集团 有 限 公 司 68. 64 


上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 
注 ,，" 含 其 他 产品 。 


2009 年 通用 低压 电话 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


序号 2008 年 (万 元 ) | 比 上 年 增长 (%) 


1 人 民 电 器 集团 有 限 公司 * 170 166 136 010 25.11 
2 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 154 901 114 792 34, 94 
3 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 111 311 98 348 13. 18 
4 德 力 西 电气 有 限 公司 71 407 57 042 25. 18 
5 浙江 天 正 电 气 股份 有 限 公司 | 70 559 78 289 -9.87 
6 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 65 043 36 584 77.79 
7 和 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 54 984 49 472 11. 14 
8 苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 38 670 30 482 26. 86 
9 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 29 814 26 814 11. 19 
10 环宇 集团 有 限 公 司 27 557 32 538 -15.31 
11 次 华电 器 集团 有 限 公司 24 606 27 280 -9. 80 
12 中 国 ， 森 索 电 器 有 限 公司 24 385 22 776 7. 06 
13 现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公司 21 625 19 888 8. 73 
14 施耐德 万 高 ( 天津) 电气 设备 有 限 公司 21 520 15 506 | 38. 78 
15 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 17 633 16 403 7. 50 
16 ABB 新 会 低压 开关 有 限 公 司 17 338 24 647 - 29. 65 
17 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 15 172 13 627 11, 34 
18 常安 集团 有 限 公司 13 751 8 740 57, 33 
19 上 海天 逸 电器 有 限 公司 12 590 13 162 -4.35 





20 杭 申 集团 有 限 公司 12 156 12 802 -5.05 
注 : * 含 其 他 产品 。 | 


2009 年 通用 低压 电器 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳动 生产 率 
个 y i 
企业 名 称 (元 /人 ) re] oe 










全 员 劳 动 生产 率 













































(元 /人 ) 
1 | 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 855 829 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 365 590 
2 | 施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公 司 768 571 天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 362 016 
3 | 上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公 司 585 652 虎 牌 控股 集团 有 限 公司 361 067 
4 | 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 397 539 上 海天 逸 电器 有 限 公司 359 714 
S | il + 森 泰 电器 有 限 公 司 384 016 上 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公 司 341 904 
6 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 378 391 人 民 电 器 集团 有 限 公 司 340 877 
7 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 376 861 北京 明日 电器 设备 有 限 责 任 公司 318 043 
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全 员 劳 动 生产 率 
个 y = 从 4 
企业 名称 (元 /人 ) 序号 企业 名 称 


上 海 锐 昌 电 子 有 限 公司 314 286 18 | ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 
现代 重工 (中 国 ) 电气 有 限 公司 272 013 ` 苏州 西门 子 电器 有 限 公司 244 437 
深圳 市 泰 永 科技 股份 有 限 公 司 250 644 上 海 电 器 陶瓷 上 有 限 公司 234 783 

















2009 年 通用 低压 电器 分 会 企业 经 济 效 益 综合 指数 排序 











经 济 效益 经 济 效益 
ee 综合 指数 ft 综合 指数 
1 | 施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公司 ' 华 通 机 昌 集 团 有 限 公司 4. 19 
2 | 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 4. 17 
3 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 成 都 瑞 联 电气 股份 有 限 公司 4. 16 
4 | ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 人 民 电 器 集团 有 限 公司 3.97 
5 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 上 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公司 3. 86 
6 | 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 3. 54 
7 | 土 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 上 海 盛 善 电气 有 限 公司 3. 41 
8 | 上 海天 逸 电器 有 限 公司 沈阳 斯 沃 电器 有 限 公司 3. 40 
9 | PE- 森 泰 电器 有 限 公司 杭州 彼 爱 琪 电器 有 限 公 司 3. 33 
10 | 德 力 西 电气 有 限 公 司 上 海 锐 昌 电 子 有 限 公 司 3. 24 

2009 年 电力 电子 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
序号 | 比 上 年 增长 (% ) 
1 河南 森 源 集团 有 限 公司 325 254 262 232 24. 03 
2 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 34 932 63 411 -13.37 
3 北京 机 械 工 业 自 动 化 研究 所 46 745 45 035 3. 80 
4 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 45 658 48 314 -5.50 
5 广东 志 成 冠军 集团 有 限 公 司 33 432 86 075 -61. 16 
6 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 31461 23 697 32. 76 
7 山东 朗 进 科技 股份 有 限 公 司 . 30 998 27 648 12. 12 
8 西安 电力 电子 技术 研究 所 30 989 22 206 39. 55 
9 启东 市 捷 捷 微 电子 有 限 公司 21 000 18 000 16. 67 
10 天 津 中 环 半导体 股份 有 限 公司 16 686 19 292 -13.51 
11 | 大 连 宏光 电气 有 限 公司 14 888 6 938 114. 59 
12 西安 永 电 电气 有 限 责任 公司 8 361 48 210 - 82. 66 
13 九江 整流 器 厂 8 347 16 818 -50. 37 
14 西安 卫 光 科技 有 限 公司 8 002 7 653 4. 56 
15 | ACR RRR A ES 7 803 9 526 -18.09 
16 福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公 司 6 350 2 000 217. 50 
17 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 5 553 6 062 ~8. 40 
18 河北 华 整 实业 有 限 公司 4 820 4 380 10. 05 
19 杭州 祥 博 电气 有 限 公司 4 808 3 794 26. 73 
20 常州 市 武进 可 控 硅 附 件 有 限 公司 3 695 3 519 5. 00 
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统计 资料 


2009 年 电力 电子 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 


河南 森 源 集团 有 限 公司 

北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 
北京 机 械 工业 自动 化 研究 所 

厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 

广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 

山东 朗 进 科 技 股份 有 限 公司 

株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 
西安 电力 电子 技术 研究 所 

启东 市 捷 捷 微 电 子 有 限 公司 

天 津 中 环 半 导体 股份 有 限 公司 

大 连 宏 光电 气 有 限 公司 

北京 京 仪 椿 桶 整流 器 有 限 责任 公 忆 
西安 卫 光 科技 有 限 公司 

西安 永 电 电气 有 限 责任 公司 

九江 整流 器 广 

江阴 市 赛 英 电子 有 限 公司 

福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公司 
杭州 祥 博 电气 有 限 公司 

河北 华 整 实业 有 限 公司 

常州 市 武进 可 控 硅 附件 有 限 公司 


2009 年 电力 电子 分 会 企业 工业 增加 值 排序 








河南 森 源 集团 有 限 公司 

北京 机 械 工业 自动 化 研究 所 

山东 并进 科技 股份 有 限 公 司 

厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 

广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 

启东 市 捷 捷 微 电 子 有 限 公司 
北京 金 自 天 下 智能 控制 股份 有 限 公 司 
西安 电力 电子 技术 研究 所 

西安 永 电 电气 有 限 责 任 公司 

大 连 宏光 电气 有 限 公司 

福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公司 
西安 卫 光 科技 有 限 公司 

青岛 半导体 研究 所 

TG aR SORE AY E A al PR TE 
m a He TA RAA] 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 

九江 整流 器 厂 


47 701 
46 104 
45 782 
33 386 
29 275 
26 981 
26 710 
19 891 
17 334 
14 187 
9 175 
8 704 
8 345 
7 861 
5 156 
5 026 
4 808 
4 787 
3 664 


259 739 
46 096 
44 378 
42 640 
86 075 
26 230 
22 871 
20 489 
17 397 
21 989 

6 728 
6 947 
8 O17 
49 413 
15 960 
5 307 
1 900 
3 794 
4 048 
3 489 





41 637 
11 850 
11 671 
11 485 
17 553 
7 343 

3 692 


4 698 

604 
1 000 
2 338 
2 563 
1 779 


1 368 - 


6 200 





比 上 年 增长 (% ) 


24. 26 
3. 48 

3. 89 
7.37 
-61.21 
11.61 
17. 97 
30. 36 
14. 34 
-21.17 
110. 87 
32. 07 
8. 57 

- 83. 11 
-50.75 
—2. 85 
164. 51 
26. 73 
18. 26 
5. 00 


比 上 年 增长 (%) 


02. 78 
5. 50 

-= 12. 36 
~ 12. 06 
- 49. 35 
12. 59 
63. 98 


— 33. 40 
416. 89 
150. 00 
-2.31 
- 12, 13 
- 0.31 
23. 61 


一 77.77 
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江阴 市 赛 甘 电子 有 限 公司 


青岛 凯 瑞 电 子 有 限 公司 
无 锡 市 陶 都 电力 器 件 厂 





2009 年 电力 电子 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排 


条 




























大 连 宏 光电 气 有 限 公 司 西安 华西 电气 有 限 公司 













1 

2 | 山东 朗 进 科技 股份 有 限 公司 青岛 遍 瑞 电子 有 限 公司 

3 | 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公司 丹阳 市 科 宇 整 流 器 有 限 公 司 - 2. 27 
4 | 启东 市 捷 捷 微 电 子 有 限 公司 西安 电力 电子 技术 研究 所 2.11 
5 | 福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公司 宜兴 市 东 吴 合金 材料 有 限 公司 2.04 
6 | 无锡 市 陶 都 电力 器件 三 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 | 1.98 
7 | 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 1. 98 
8 | 杭州 祥 博 电气 有 限 公司 河北 华 整 实业 有 限 公 司 1.75 
9 | 河南 森 源 集团 有 限 公司 浙江 博 星 电子 有 限 公 司 1.74 


i 
© 


常州 市 武进 可 控 硅 附件 有 限 公司 昆山 晨 伊 半导体 器 件 有 限 公司 


2009 年 防爆 电 肴 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





序号 比 上 年 增长 (% ) 
1 华 荣 集团 有 限 公 司 19. 61 
2 电光 防爆 电气 有 限 公 司 41,97 
3 八 达 电气 有 限 公司 13. 07 
4 飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 48. 06 
5 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 10. 03 
6 徐州 煤矿 机 械 厂 -3.06 
7 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 -4. 87 
8 浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 5.00 
9 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 12. 52 
10 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 0. 46 
11 温州 江南 矿业 有 限 公司 30. 78 
12 “| 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 36. 37 
13 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 8. 16 
14 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 1.71 
15 合 隆 防爆 电气 有 限 公司 203. 06 
16 通化 变压器 制造 有 限 公司 -11.53 
17 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 9. 39 
18 上 海 电 器 厂 实业 有 限 公司 -6.40 
19 济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 12. 97 
20 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 11. 58 
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统计 资料 


2009 年 防爆 电器 分 会 企业 主 膏 业务 收入 排序 
























序号 比 上 年 增长 (%) 
华 荣 集团 有 限 公 司 19. 61 
2 电光 防爆 电气 有 限 公司 40. 59 - 
3 八 达 电 气 有 限 公 司 12. 05 
4 飞 策 防爆 电器 有 限 公司 54. 04 
5 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 10. 03 
6 徐州 煤矿 机 械 厂 -23. 58 
7 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 -4.91 
8 合 隆 防 爆 电气 有 限 公司 323. 77 
9 温州 江南 矿业 有 限 公司 27. 90 
10 浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公 司 -2.73 
11 通化 变压器 制造 有 限 公司 0. 46 
12 天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 9. 26 
13 济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 -4.65 
14 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 26. 24 
15 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公司 1.61 
16 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 8.20 
17 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 20. 00 
18 济源 市 矿 用 电器 有 限 责 任 公司 27. 95 
19 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 10. 76 
20 焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 38. 04 


2009 年 防爆 电器 分 会 企业 工业 增加 值 排序 

























比 上 年 增长 (% ) 
1 华 荣 集团 有 限 公司 13.72 °° 
2 电光 防爆 电气 有 限 公司 147. 95 
3 八 达 电 气 有 限 公司 12. 94 
4 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 10. 04 
5 浙江 佳 洲 防 爆 电 固有 限 公司 17. 80 
6 飞 策 防 爆 电器 有 限 公司 67. 44 
7 徐州 煤矿 机 械 厂 -2.92 
8 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 -10.84 
9 沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 —1. 00 
10 济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 -1.36 
11 上 上 海 电器 三 实业 有 限 公司 6. 67 
12 合 隆 防爆 电气 有 限 公 司 272. 44 
13 济源 市 矿 用 电器 有 限 责 任 公司 12. 04 
14 温州 江南 矿业 有 限 公 到 29. 20 
15 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 38. 95 
16 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 20. 92 


通化 变压器 制造 有 限 公司 


403 


中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 
16. 16 







v5 


创 正 防爆 电器 有 限 公 司 
浙江 华夏 防爆 电 气 有 限 公司 
上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 














全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 









































































1 | 上 海 电 器 厂 实业 有 限 公司 424 508 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 154 436 
2 | 八 达 电 气 有 限 公司 322 982 沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 广 148 571 
3 | 电光 防爆 电气 有 有限 公司 282 500 熔 原 防爆 电器 有 限 公司 142 993 
4 | 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 266 598 浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公 司 137 797 
5 | 合肥 开关 厂 有 限 公司 206 513 济源 市 矿 用 电器 有 限 责 任 公 司 136 955 
6 | 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 175 333 济源 市 华 字 矿业 有 限 公司 136 890 
7 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 174 242 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 134 661 
8 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 172 038 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 134 630 
9 | 华 来 集团 有 限 公 司 160 105 合 隆 防爆 电气 有 限 公司 131 389 
10 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 158 190 鸡西 德 元 电器 有 限 公司 125 682 





2009 年 防爆 电器 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 


Hi 





经 济 效益 
综合 指数 






















八 达 电 气 有 限 公司 德 力 西 集团 防爆 电 问 有 限 公司 

































l 

2 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 3. 45 
3 | 电光 防爆 电气 有 限 公司 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 3.40 
4 | 济源 市 华 字 矿业 有 限 公司 飞 策 防 爆 电 器 有 限 公司 3.08 
5 | 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 鸡西 德 元 电器 有 限 公司 3. 05 
6 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 2. 97 
7 | 上 海 电器 厂 实 业 有 限 公司 浙江 华夏 防爆 电气 有 限 公司 2. 93 
8 | 浙江 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 2.93 
9 | BRERA a] 合肥 开关 厂 有 限 公 司 2. 93 





—_ 
oS 


沈阳 北方 防爆 电化 有 限 公司 合 隆 防爆 电气 有 限 公司 









许 继 集团 有 限 公 司 
深圳 南 瑞 科技 有 限 公司 
东方 电子 集团 有 限 公司 


834 743 
600 000 
178 902 


643 692 
600 000 
154 671 












0. 00 
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到 
重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 
北京 紫光 测控 有 限 公 局 
深圳 市 华 力 特 电气 股份 有 限 公司 
宁波 福特 继电器 有 限 公司 
南京 般 能 电力 科技 股份 有 限 公司 
南京 因素 莱 电 器 股份 有 限 公司 
苏州 万 龙 电 气 集团 股份 有 限 公司 
山东 鲁能 智能 技术 有 限 公司 
武汉 中 元 华电 科技 股份 有 限 公司 
山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 
上 海 致 达 智 利 达 系 统 控制 有 限 责 任 公司 
上 上海 继电器 有 限 公司 
保定 浪 拜 迪 电气 股份 有 限 公司 
上 海 华 建 电 力 设备 股份 有 限 公司 
广东 珠江 开关 有 限 公司 
上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公 司 
石家庄 科 林 自 动 化 有 限 公 司 


2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 
企业 主 营业 务 收 入 排序 


序号 企业 名 称 2009 年 (万 元 ) 2008 年 (万 元 ) 











l 许 继 集团 有 限 公司 855 694 692 464 
2 东方 电子 集团 有 限 公司 180 013 161 522 
3 重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 29 298 22 682 
4 北京 紫光 测控 有 限 公司 25 882 25 328 
5 深圳 市 华 力 特 电 气 股 份 有 限 公司 24 280 21 109 
6 宁波 福特 继电器 有 限 公司 23 512 28 086 
7 南京 因素 本 电器 股份 有 限 公司 19 077 17 342 
8 武汉 中 元 华电 科技 股份 有 限 公 司 15 692 11 823 
9 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 15 546 13 513 
10 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 14 055 10 548 
Ii 山东 和 鲁能 智能 技术 有 限 公司 13 699 9 523 
12 南京 浆 能 电力 科技 股份 有 限 公司 13 543 11 964 
13 上 海 继电器 有 限 公司 13 439 11 107 
14 上 海 致 达 智 利 达 系统 控制 有 限 责任 公司  - 12 920 10 777 
15 保定 浪 拜 迪 电 气 股 份 有 限 公司 12 473 10 140 
16 上 海 华 建 电力 设备 股份 有 限 公司 10 001 8 124 
17 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公 司 9 488 9 016 
18 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 8 669 7 030 
19 石家庄 科 林 自 动 化 有 限 公司 8 611 5 941 
20 广东 珠江 开关 有 限 公司 8 484 8 618 








统计 资料 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 


7.55 
2.19 
3. 51 
— 18. 50 
13. 20 
11. 19 
35. 81 
56. 83 
32. 72 
15.02 
28. 95 
11. 68 
20. 47 
23. 10 
~ 3. 06 
5. 24 
3. 05 


比 上 年 增长 (和 ) 


23. 57 
11. 45 
29. 17 
2.19 
14. 70 

-16.29 
10. 00 
32. 72 
15. 04 
33.25 
43. 85 
13. 20 
21.00 

19. 88 
23.01 
23. 10 
5.24 
23.31 
44, 94 
-1.55 
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2009 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 
企业 工业 增加 值 排 序 


序号 企业 名 称 比 上 年 增长 (% 





许 继 集团 有 限 公 司 326 129 263 917 23. 57 
2 东方 电子 集团 有 限 公司 64 241 55 320 16. 13 
3 深圳 南 瑞 科 技 有 限 公司 15 000 12 000 25. 00 
4 深圳 市 华 力 特 电气 股份 有 限 公 司 8 758 7 209 21. 49 
5 重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 6 612 6 468 2. 23 
6 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 6 546 5 689 15. 06 
7 山东 泰 开 自动 化 有 限 公 司 6 524 5482 19.01 
8 南京 效能 电力 科技 股份 有 限 公司 5 905 5 231 12. 88 
9 南京 因素 革 电 器 股份 有 限 公司 5 600 5 500 1. 82 
10 于波 福特 继电器 有 限 公司 5 137 7 091 -27. 56 
11 保定 浪 拜 迪 电 气 股 份 有 限 公 司 4 591 4 320 6. 27 
12 山东 鲁能 智能 技术 有 限 公 司 4017 2 386 68. 36 
13 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公 司 3 726 2 629 41.73 
14 上 海 继电器 有 限 公 司 3 701 3 393 9. 08 
15 广东 珠江 开关 有 限 公司 3 117 2 600 19. 88 
16 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公 司 3 082 2 586 19. 18 
17 次 圳 市 国立 智能 电力 科技 有 限 公 司 2 469 2 094 17.91 


18 苏州 万 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公司 2 358 2 528 -6.72 
19 北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公司 2 089 2 675 -21.91 
20 广东 南 丰 电 气 自 动 化 有 限 公 司 2 024 1718 17. 81 





2009 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 
企业 全 员 巩 动 生产 率 排序 










































































上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 1 100 714 南京 因素 菜 电器 股份 有 限 公 司 215 385 
2 | 许 继 集团 有 限 公 司 532 195 重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 205 981 
3 | 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 367 800 保定 浪 拜 迪 电 气 股份 有 限 公司 176 577 
4 | 出 东 泰 开 自动 化 有 限 公司 362 444 山东 和 鲁能 智能 技术 有 限 公 司 172 403 
5 | 东方 电子 集团 有 限 公 司 320 564 保定 市 华 力 电子 有 限 公 司 143 091 
6 | 深圳 市 华 力 特 电气 股份 有 限 公司 290 963 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 139 586 
7 | 深圳 市 国立 智能 电力 科技 有 限 公 司 287 093 合肥 合 能 电气 有 限 责 任 公 司 134 000 
8 | 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 282 155 西安 市 远征 科技 有 限 公司 124 522 
9 | 深圳 南 瑞 科 技 有 限 公司 272 727 上 海 置 恒 电气 有 限 公司 114 828 















南京 的 能 电力 科技 股份 有 限 公司 257 860 江阴 市 新 犯 虹 继 电 有 限 公 司 113 725 
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2009 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 
企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


经 
Zh |e 


上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 东方 电子 集团 有 限 公司 





— 



































2 | 三 州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 西安 市 远征 科技 有 限 公司 2. 83 
3 | 许 继 集团 有 限 公司 保定 市 尤 耐 特 电气 有 限 公司 2. 63 
4 | PRB HE IP RA IR 上 海 致 达 智 利 达 系 统 控制 有 限 责 任 公 司 2. 60 
5 | 南京 因素 菜 电 器 股份 有 限 公 司 三 东南 丰 电 气 自动 化 有 限 公 司 2. 58 
6 | 出 东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公 司 山东 和 鲁能 智能 技术 有 限 公 司 2. 56 
7 | 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公司 2. 49 
8 | 山东 秦 开 目 动 化 有 限 公 司 保定 浪 拜 迪 电气 股份 有 限 公司 2. 48 
9 | 深圳 市 国立 智能 电力 科技 有 限 公 司 重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 2.44 


















— 
© 


土 海 盛 善 电气 有 限 公司 安徽 诸 龙 自动 化 有 限 公司 


2009 年 率 引 电气 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 2008 年 (万 元 ) | 比 上 年 增长 (%) 

人 674 016 466 639 44. 44 
2 湘 电 重型 装备 有 限 公 司 62 020 45 022 37. 75 
3 大 连天 元 电机 有 限 公司 60 748 41 661 45. 82 
4 湖南 三 狗 电 源 科技 有 限 责任 公司 34 000 9 100 273. 63 
5 | 湘潭 市 电机 车 厂 有 限 公 司 16 700 9 400 77. 66 
6 山东 济宁 山 矿 电 机 车 有 限 公司 16 463 12 164 35. 34 
7 江苏 常 率 电机 有 限 公司 15 575 17 033 -8.56 
8 大 连日 牵 电 机 有 限 公司 14 828 20 000 -25. 86 
9 山西 华 意 电 气 有 限 公司 14 349 32567 -55, 94 
10 觉 州 基 腾 电气 有 限 公司 11 453 11 097 3.21 
11 淄博 牵引 电机 集团 有 限 公司 9 423 19 781 ~ 52. 36 
12 贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 8 106 7 150 13. 37 
13 山西 平 愧 同 妙 机 车 有 限 公 司 7 276 4 078 78. 42 
14 四 川 乐山 宇 强 电 机 车 制造 有 限 公司 7 080 5 950 18. 99 
15 湘潭 南方 电机 制造 有 限 公司 6 400 5 400 `- 18. 52 
16 福建 省 煤矿 机 械 广 2 890 2733 5.74 
17 湘潭 如 意 电机 电器 有 限 公司 2 850 2 200 29. 55 
18 | 唐山 现代 电器 厂 2 176 1 978 10. 01 
19 常州 市 华 盛 电 机 厂 1 982 2 115 -6.29 
20 常州 市 丽华 机 械 电 器 有 限 公司 1 850 1 912 -3.24 
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2009 4 5] 电气 设备 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 

湘 电 重型 装备 有 限 公 司 

大 连天 元 电机 有 限 公 司 

湖南 三 诸 电 源 科技 有 限 责 任 公 司 
江苏 常 牵 电 机 有 限 公司 

大 连日 牵 电 机 有 限 公司 

山东 济宁 山 矿 电机 车 有 限 公司 
山西 华 苞 电气 有 限 公 司 

常州 基 腾 电气 有 限 公 司 

淄博 奉 引 电机 集团 有 限 公司 
湘潭 市 电机 车 厂 有 限 公 司 

四 川 乐 出 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 
山西 平 欧 同 妙 机 车 有 限 公司 
贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 三 

湘潭 南方 电机 制造 有 限 公 司 
福建 省 煤矿 机 械 厂 

湘潭 如 意 电机 电器 有 限 公司 

上 海 立新 电器 御 制 设备 有 限 公司 
常州 市 华 盛 电 机 三 

常州 市 丽华 机 械 电 器 有 限 公 司 


770 756 
62 030 
49 434 
34 570 
15 583 
13 523 
12 587 
12 264 
11 453 

8 006 
7 147 
6 990 
6 219 
5 113 
4 260 
2 824 
2 816 
1 825 
1 724 
1 700 


431 968 
45 022 
34 141 
27 071 
17 525 
13 233 
11 251 
22 417 
10 377 
21 023 

6 650 
6 003 
3 257 
6 320 
5 300 
2 663 
2 140 
2 007 
1 707 
1 709 





比 上 年 增长 (%) 
78. 43 
37. 78 
44. 79 
27. 70 

- 11.08 
2.19 
11.87 
一 43. 29 
10. 37 
-61.92 
7.47 
16. 44 
90. 94 
— 19.10 
- 19. 62 
6. 05 
31.59 
-9. 07 
1. 00 
—0. 53 


2009 年 率 引 电气 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 
大 连天 元 电机 有 限 公司 
湘 电 重型 装备 有 限 公司 
大 连日 牵 电 机 有 限 公司 
江苏 常 牵 电 机 有 限 公司 
贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 
Ly Ba AE Se BR ZS 
山西 平遥 同 妙 机 车 有 限 公 司 
汐 博 牵引 电机 集团 有 限 公司 


| 常州 基 腾 电气 有 限 公 司 


常州 洲 源 机 电 制造 有 限 公 司 

上 海 立新 电器 控制 设备 有 限 公司 
山东 济宁 山 矿 电 机 车 有 限 公司 
湘潭 如 意 电机 电器 有 限 公司 
甘肃 天 水 长 城 控 制 电器 厂 一 分 厂 
常州 新 区 云 遍 电器 设备 有 限 公司 
湘潭 市 电机 车 三 有 限 公司 
湘潭 海 联 电 气 有 限 公司 

北京 洛 普 华 清 电气 设备 有 限 公司 





2009 年 (万 元 ) 








三 东 梅 州 市 粤 新 煤矿 专用 设备 制造 有 限 公司 






161 765 
23 996 
10 623 
6 097 
4 610 
4 186 
2 856 
2 182 
2 130 
1 708 
1 276 
672 
629 

































306 
274 
186 
157 
68 
46 















2008 年 (万 元 ) 
72 699 
15 057 

3 037 
6 358 
4 424 
3 412 
3 666 
1 223 
3 857 
1 843 
1 280 
886 
500 
400 
293 
211 
358 
98 


58 








比 上 年 增长 (和 ) 

122. 51 
59. 37 
249. 79 
-4,11 
4. 20 
22, 68 
一 22. 09 
78. 41 
-44.78 
-7.33 
-0.31 
-24.15 
25. 80 
24. 00 
4. 44 
29. 86 
~ 48. 04 
60. 20 


- 20. 69 


统计 资料 


2009 年 牵引 电气 设备 分 会 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 





大 连日 牵 电 机 有 限 公 司 
大 连天 元 电机 有 限 公 司 
江苏 常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公司 
湘潭 电机 集团 有 限 公 司 

湘 电 重型 装备 有 限 公司 

湖南 三 侈 电源 科技 有 限 责任 公司 
江苏 常 牵 电 机 有 限 公司 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 

Ly Pa AP Hee [lb LA a PR ZS 
湘潭 海 联 电气 有 限 公 司 









We o qQ DB wr & WH Ne 





= 





(元 /人 ) 


1 386 295 
464 139 
167 895 
137 966 
129 549 
128 947 
118 509 
113 867 
87 280 
74 762 


(1) PS ee RZ 

上 海 立 新 电器 控制 设备 有 限 公司 
湘潭 如 意 电机 电器 有 限 公司 
常州 新 区 云 饥 电器 设备 有 限 公司 
贵州 六 盘 水 煤矿 机 械 厂 

洲 博 牵引 电机 集团 有 限 公 司 

出 东 济 宁 出 矿 电 机 车 有 限 公 司 
北京 将 普 华 清 电 气 设 备 有 限 公司 
甘肃 天 水 长 城 控制 电器 厂 一 分 厂 





















51 298 
43 130 
40 896 
35 000 
28 100 
19 177 
15 ilt 
13 021 















2009 年 率 引 电气 设备 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 













Az A BARA Al 
大 连天 元 电机 有 限 公司 
湘潭 县 星 沙 橡胶 厂 
北京 浩 普 华 清 电 气 设备 有 限 公 司 

湘潭 新 及 通用 电气 有 限 公司 

江苏 常 窑 电机 有 限 公 司 

湘 电 重 型 装备 有 限 公司 

山西 平遥 同 妙 机 车 有 限 公司 

Li Pie Se HERS a 

广东 梅州 市 粤 新 煤 丰 专用 设备 制造 有 限 公司 


eo o uy DO A e ù Ye 


— 
oO 








企业 名称 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
了 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公 司 
西安 电炉 研究 所 有 限 公司 
天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 
南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 
BE PG = TIP A RAA 
陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 
无 锡 电炉 有 限 责 任 公 司 
锦州 电炉 有 限 责任 公司 













O © “uy CN OR A Ww N 一 





4. 48 
4.12 
3.19 
2.79 
2. 46 
1, 90 
1. 89 
1.81 








兰州 基 腾 电气 有 限 公 司 
湘 漂 海 联 电 气 有 限 公司 
常州 新 区 云 凯 电器 设备 有 限 公 瑟 
山东 济宁 山 矿 电机 车 有 限 公司 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 

江苏 常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公司 
常州 市 华 盛 电 机 三 

四 川 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 
福建 省 煤矿 机 械 厂 

湘潭 南方 电机 制造 有 限 公司 


















2009 年 (万 元 ) 





| 2008 年 (万 元 ) 
25 017 - 
17 940 
7 214 
8 780 
7 903 
6 027 
6 505 
6 571 
6 $28 



































经 济 效益 


综合 指数 

























比 上 年 增长 (%) 

-7.93 

11. 56 . 
46. 94 
-5.00 
0. 97 
14. 60 
2. 67 
-4.81 
- 16. 65 
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6) 
比 上 年 增长 (多 





2008 年 (万 元 ) 


上 海 晨 华 电炉 有 限 公司 


) 


















H 保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 51. 58 
12 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 公司 - 10. 87 
13 重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 18. 22 
14 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 -20. 54 
15 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 61. 05 
16 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 -8. 92 
17 出 东 未 泰 电 炉 制 造 有 限 公 司 24. 43 
18 上 海中 加 电炉 有 限 公司 -42.11 
19 苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 31.46 


辽宁 电力 电子 集团 辽宁 电子 设备 三 


2009 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 主 葛 业务 收入 排序 


序号 比 上 年 增长 (% ) 
1 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 -7.93 
2 险 尔 滨 松 江 电 炉 厂 有 限 责任 公司 6. 59 
3 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 5.35 
4 天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 -9. 99 
5 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 20. 01 
6 西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 4. 55 
7 无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 -17.78 
8 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 2. 45 
9 保定 红星 高 频 设备 有 限 公 司 52.71 
10 锦州 电炉 有 限 责任 会 司 14. 18 
11 重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 28. 60 
12 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 -6.42 
13 出 东 荣 泰 电 炉 制 造 有 限 公 司 27. 53 
14 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 57.75 
15 株洲 火炬 工业 炉 有 跟 责 任 公司 -21. 63 
16 上 海 晨 华 电炉 有 限 公司 

17 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 -7.05 
18 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 31.46 
19 上 海中 加 电炉 有 限 公司 -65. 07 
20 辽宁 电力 电子 集团 辽宁 电子 设备 厂 -10. 16 





2009 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 工业 增加 值 排序 











MRC) 
l 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 -7.92 

2 哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责 任 公司 4.49 

3 南京 摄 炉 ( 集团 ) 有 限 公司 2.78 

4 


无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 
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统计 资料 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (% ) 





D FAR 




















5 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 -15. 34 
6 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 10. 85 
7 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 -21.48 
8 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 43. 75 
9 重庆 工业 炉 股份 有 限 公 司 23. 80 
10 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 -2. 14 
11 西安 电炉 研究 所 有 限 公司 69. 27 
12 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 30. 00 
13 上 海中 加 电炉 有 限 公司 

14 山东 荣 素 电炉 制造 有 限 公司 25. 80 
15 洛阳 秦 南 工业 炉 有 限 公司 162. 92 
16 沈阳 市 工业 电炉 厂 -2. 86 
17 北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公 司 49. 21 
18 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 7. 65 


沈阳 市 电炉 厂 
过 宁 电 力 电子 集团 辽宁 电子 设备 三 


-41.63 


2009 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 








全 员 劳 动 生产 率 
(IA) 












































! | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 193 571 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 52 286 
2 | 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 193 095 上 海中 加 电炉 有 限 公 司 45 085 
3 | 哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责 任 公司 166 391 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 45 048 
4 | 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 134 828 重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 44 583 
5 | 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 122 353 北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公司 35 472 
6 | 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 97 733 沈阳 市 工业 电炉 厂 33 626 
7 | 洛阳 秦 南 工业 炉 有 限 公 司 93 600 陕西 安 中 机 械 有 限 责 任 公司 32 093 
8 | 无 锡 电炉 有 限 责任 公司 77 591 西安 电炉 研究 所 有 限 公司 22 260 
9 | 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 67 911 辽宁 电力 电子 集团 辽宁 电子 设备 三 4 362 








jt 
© 


67 667 





株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 沈阳 市 电炉 厂 









经 济 效 益 
综合 指数 





















南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 洛阳 秦 南 工业 炉 有 限 公 司 





j L. 

2 | 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公司 1.59 
3 | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 1. 50 
4 | 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 1. 32 
5 | 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 重庆 工业 炉 股份 有 限 公司 1. 25 
6 | 株洲 火炬 工业 炉 有 限 丙 任 公司 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 1. 19 
7 | 哈尔滨 松江 电炉 三 有限 责 任 公司 AG ST ARAL EDS IP Mb A BRS l. 
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( 续 ) 


经 济 效 益 
| 


沈阳 市 工业 电炉 厂 沈阳 市 电炉 三 
陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 西安 电炉 研究 所 有 限 公司 
上 海中 如 电炉 有 限 公司 保定 红星 高 频 设备 有 限 公司 





2009 年 电焊 机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


F5 0 EO KERAK) 














1 唐山 开元 企业 集团 108 426 125 698 -13.74 
2 凯 尔 达 集 团 有 限 公 司 52 403 36725 | 42. 69 
3 无 锡 华 联 科技 集团 有 限 公司 50 933 53 294 -4, 43 
4 | 唐山 鸿 月 焊 业 有 限 公司 43 075 27 391 57. 26 
5 欧 地 希 机 电 ( 上 海 ) 有限 公司 41 579 50 777 -18.11 
6 | 深圳 佳 士 科技 股份 有 限 公司 38 942 31 550 23. 43 
7 土 海通 用 重工 集团 有 限 公 司 33 134 31 408 5. 50 
8 浙江 肯 得 机 电 股 份 有 限 公 司 32 000 35 000 -8. 57 
9 昆山 华 恒 焊 接 股份 有 限 公司 29 096 20 312 43. 24 
10 北京 时 代 科 技 股 份 有 限 公司 27 988 27 906 0. 29 
11 山东 奥 太 电气 有 限 公司 26 768 29 087 -7. 97 
12 上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 26 569 . 32 139 -17.33 
13 无 锡 汉 神 电气 有 限 公司 24 365 19 532 24. 74 
14 成 都 焊 研 威 达 科 技 股份 有 限 公司 23 500 19 600 19. 90 
15 上 海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公司 * 21 768 13 285 63. 85 
16 小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公司 * 19 367 18 445 5. 00 
17 南通 富力 机 电 设 备 有 限 公 司 15 746 11 074 42. 19 
18 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 15 200 12 000 26. 67 
19 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 * 14 435 15 472 -6.70 
20 南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公 司 14 422 18 663 -22.72 


注 :" 含 其 他 产品 。 


2009 年 电焊 机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 







比 上 年 增长 (名 ) 






































l 唐山 开元 企业 集团 102 602 111 039 ~7. 60 
2 无 锡 华 联 科技 集团 有 限 公司 50 933 53 294 -4.43 
3 上 海通 用 重工 集团 有 限 公 司 38 023 36 042 5. 50 
4 欧 地 和 希 机 电 ( 上 海 ) 有 限 公司 35 538 41 330 -14.01 
5 FF LL PS BS RY BR ZS 35 456 18 222 94. 58 
6 次 圳 佳 士 科技 股份 有 限 公司 33 668 27 089 24. 29 
7 凯 尔 达 集 团 有 限 公司 33 000 35 446 -6.90 
8 浙江 肯 得 机 电 股 份 有 限 公司 29 000 - 31 300 -7. 35 
9 28 366 27 188 4. 33 





北京 时 代 科 技 股份 有 限 公司 
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( 续 ) 


















比 上 年 增长 (%) 

上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 -18.95 
11 无 锡 汉 神 电气 有 限 公司 24. 74 
12 山东 奥 太 电气 有 限 公司 -1.22 
13 上 海 沪 通 焊 接 电器 制造 有 限 公 司 ” 83. 48 
14 成 都 焊 研 威 达 科技 股份 有 限 公司 15. 17 
15 小 原 (南京 ) 机 电 有 限 公 司 * 14. 72 
16 昆山 华 恒 焊接 股份 有 限 公司 79. 36 
17 南通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公司 -9. 60 
18 南通 富力 机 电 设 备 有 限 公司 41. 28 
19 成 都 华 远 电器 设 备 有 限 公司 46. 45 


南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 * 
CE." 含 其 他 产品 。 


2009 年 电焊 机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 











F3 企业 和 名称 KTERE) 
1 唐山 开元 企业 集团 -12.39 
2 昆山 华 恒 焊接 股份 有 限 公司 25. 35 
3 深圳 佳 士 科 技 股份 有 限 公 司 28. 00 
4 凯 尔 达 集 团 有 限 公司 2. 09 
5 出 东 奥 太 电气 有 限 公司 -15.71 
6 北京 时 代 科 技 股份 有 限 公 司 0. 48 
7 上 海 沪 通 焊 接 电器 制造 有 限 公 司 ” 100. 32 
8 无 锡 汉 神 电 气 有 限 公 司 19. 21 
9 成 都 焊 研 威 达 科 技 股份 有 限 公司 5. 33 
10 上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公 司 — 28. 38 
11 小 原 ( 南京) 机电 有 限 公 司 * 3. 35 
12 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 

13 浙江 肯 得 机 电 股 份 有 限 公 司 -2. 55 
14 南通 富力 机 电 设备 有 限 公司 38. 78 
15 南通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公司 ~ 26. 65 
16 济南 诺 斯 焊接 辅 具有 限 公 司 ” 

17 上 海通 用 重工 集团 有 限 公 司 10. 63 
18 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公司 67. 00 
19 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 * -9.01 
20 天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 ” 7. 07 





+E: “SA ih. 
动 生 产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 全 员 劳 动 生产 率 


唐山 开元 企业 集团 502 527 || 3 | 上 海 梅 达 焊接 设备 有 限 公司 246 579 
昆山 华 恒 焊接 股份 有 限 公司 354 731 4 | 无 锡 汉 神 电气 有 限 公 司 244 857 


413 


2009 年 电焊 机 分 会 企业 全 员 


uf 








中 国电 器 工业 年 鉴 


( 续 ) 












全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 



























































5 | 深圳 聚 凯 泰 焊 接 设 备 有 限 公司 240 000 济南 诺 斯 焊接 辅 具有 限 公 羽 158 333 
6 | 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公 司 198 676 凯 尔 达 集 团 有 限 公司 154 646 
7 | 小 原 (南京 ?机电 有 限 公 司 195 055 南通 富力 机 电 设备 有 限 公司 148 358 
8 “| 上 海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公司 185 854 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 114 316 
9 ;深圳 佳 士 科技 股份 有 限 公 司 185 315 成 都 焊 研 威 达 科技 股份 有 限 公 司 113 309 
10 | 成 都 华 远 电 器 设备 有 限 公 司 162 162 天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 112 121 
11 | 山东 奥 太 电气 有 限 公司 160 754 无 锡 威 华电 焊 机 制造 有 限 公 司 102 414 








北京 时 代 科 接 股 份 有 限 公 司 





159 659 扬州 市 天 力 机 电 有 限 公 司 100 000 




























上 海 梅 达 焊 接 设备 有 限 公司 












l 扬州 市 天 力 机 电 有 限 公司 . 

2 | 唐山 开元 企业 集团 北京 时 代 科 技 股份 有 限 公司 2. 35 
3 | 上 海 沪 通 焊 接 电器 制造 有 限 公 司 JH Ac FA LA Be eB PRS 2. 35 
4 | 常熟 明 辉 焊接 器 材 有 限 公 司 河北 省 电焊 机 股份 有 限 公司 2, 25 
5 | 无 锡 汉 神 电气 有 限 公司 山东 奥 太 电气 有 限 公司 2,21 
6 | 常州 泛 洋 电气 设备 有 限 公 司 上 海潮 龙 焊 接 设 备 有 限 公司 2.11 
7 | 深圳 佳 士 科 技 股份 有 限 公司 天 津 市 天 大 大 宗 切 割 设 备 有 限 公司 2. 09 
8 | 嘉兴 斯 达 微 电子 有 限 公 司 南通 三 九 焊接 机 需 制 造 有 限 公司 1. 97 
9 | 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 浙江 星火 机 电厂 1. 97 





— 
© 


成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 无 锡 华 联 科技 集团 有 限 公司 


2009 年 防爆 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 

























































































序号 比 上 年 增长 (%) 
1 湘 电 集团 有 限 公 司 * 674016 ` 466 639 44. 44 
2 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 * 535 270 472 536 13. 28 
3 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 175 687 193 494 -9.20 
4 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 172 958 173 006 -0. 03 
5 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 151 226 159 955 -5.46 
6 | 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 * 103 028 108 025 -4.63 
7 安徽 六 安江 淮 电机 有 限 公司 100 128 83 268 20. 25 
8 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 80 878 78 024 3. 66 
9 衡水 电机 股份 有 限 公司 61 821 68 569 —9. 84 
10 抚顺 煤矿 电机 广 60 035 55 819 7.55 
11 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 46 581 36 787 26. 63 
12 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 35 130 31 764 10. 60 
13 淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 25 421 38 700 -34.31 
14 广东 东莞 电机 有 限 公司 * 21 026 23 338 -9.91 





山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 17 818 27 477 


统计 资料 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 





oe A | BEO 









德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 18 364 - 16. 64 
17 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 19. 12 
18 江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 * 1. 60 
19 中 泉 集团 有 限 公 司 -15.65 


浙江 浦东 电机 有 限 公 司 -8.13 
注 :* 含 其 他 产品 。 | 


2009 年 防爆 电机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 





序号 2008 年 (万 元 ) | 比 上 年 增长 (% ) 
1 湘 电 集 团 有 限 公 司 * 758 484 431 968 75. 59 
2 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 ” 522 304 460 252 13. 48 
3 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 177 355 186 061 -4.68 
4 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 173 048 174 111 -0.61 
5 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 170 196 164 186 3. 66 
6 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 * 101 695 106 000 -4.06 
7 安徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 100 300 85 000 18. 00 
8 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 80 375 78 048 2. 98 
9 衡水 电机 股份 有 限 公 司 61 658 70 020 -11.94 
10 抚顺 煤矿 电机 六 51 530 47 081 9. 45 
11 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 40 846 31 578 29. 35 
12 江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 33 822 29 835 13. 36 
13 德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 23 405 27 592 -15. 17 
14 淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 22 373 40 049 -44. 14 
15 广东 东莞 电机 有 限 公司 * 20 901 23 588 -11.39 
16 山西 防爆 电机 ( 集团) 有限 公 司 20 209 26 626 -24. 10 
注 :* 含 其 他 产品 。 











2009 年 防爆 电机 分 会 


企业 工业 增加 值 排序 











2009 年 (万 元 ) 


比 上 年 增长 (%) 

























1 湘 电 集团 有 限 公 司 * 161 765 122. 51 
2 浙 汪 卧龙 控股 集团 有 限 公司 103 517 16. 20 
3 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 60 472 34. 34 
4 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 49 150 8. 74 
5 安徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 38 605 28. 79 
6 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 28 119 22. 60 
7 抚顺 煤矿 电机 厂 27 242 19. 26 
8 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 23 015 1.79 
9 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 21 190 26. 63 
10 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 * 13 200 -5.47 
1} 衡水 电机 上 股份 有 限 公司 14 010 -0. 55 





江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公 司 ” 13 184 


415 


”中 国电 器 工业 年 鉴 





( 续 ) 












Ty 
淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 11 610 8. 02 

14 江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公司 116. 46 

15 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 -32. 95 

16 广东 东莞 电机 有 限 公司 20. 09 

17 德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 74. 37 

18 浙江 浦东 电机 有 限 公 司 -8. 12 

19 南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公 司 52. 06 


中 泉 集团 有 限 公司 
注 :* 含 其 他 产品 。 


2009 年 防爆 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 












全 员 劳 动 生产 率 
(T/A) 


全 员 劳 动 生 产 率 
(元 /人 ) 






序号 企业 名 称 


















安徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 












































l 381 472 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 158 727 
2 | 江苏 万 高 (南通 ) 电 机 制造 有 限 公司 301 005 淮安 威 灵 清 江 电 机 制造 有 限 公司 139 344 
3 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 258 596 湘 电 集团 有 限 公 司 137 966 
4 | 无 锡 市 锡 北 特种 电机 三 240 714 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 136 434 
5 | 抚顺 煤矿 电机 厂 234 845 无 锡 瑞 佳 电机 有 限 公司 124 512 
6 | 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 206 454 无 锡 市 锡 安 防爆 电 宙 有 限 公 司 115 714 
7 | 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 197 891 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 113 747 
8 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 177 389 




















经 济 效益 
综合 指数 
4. 56 















安徽 六 安江 淮 电机 有 限 公司 守 收 三 一 西北 验 马 电机 制造 股份 有 限 公司 












































1 

2 | 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 互 3.73 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 2. 32 
3 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 3. 25 淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 1. 98 
4 | 温州 南洋 防爆 电机 有 限 公司 3.20 无 锡 瑞 佳 电 机 有 限 公司 1.91 
5 | 抚顺 煤矿 电机 三 3.11 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 1.90 
6 | 无 锡 市 锡 北 特种 电机 厂 2. 94 江苏 环球 特种 电机 有 限 公司 1. 84 
7 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 2. 86 无 锡 锡山 安达 防爆 电气 设备 有 限 公司 1. 75 
8 | 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 2. 59 





2009 年 中 小 型 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


CERRO 


湘 电 集团 有 限 公司 * 701 728 466 639 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 * | 535 269 472 536 





统计 资料 


(2) 
比 上 年 增长 (% ) 






2009 年 (万 元 ) 


























































3 中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公 司 276 132 261 613 

4 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 251 563 272 210 -7.58 
5 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 242 347 261 495 -7.32 
6 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 * 175 687 193 494 -9.20 
7 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 * 172 958 173 006 -0.03 
8 西安 泰富 西 玛 电 机 有 限 公司 165 737 157 245 5. 40 
9 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 143 769 151 226 -4.93 
10 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 103 028 108 025 -4.63 
11 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 100 128 83 268 20. 25 
12 兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 | 95 576 89 159 7. 20 
13 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 80 878 78 024 3. 66 
14 沈阳 电机 股份 有 限 公司 76 001 82 467 -7.84 








无 锡 华 达 电机 有 限 公 司 
注 ;” 含 其 他 产品 。 


66 887 101 515 


2009 年 中 小 型 电机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 





比 上 年 增长 (%) 


mo HA 












































































1 湘 电 集团 有 限 公 司 * 736 569 431 968 70. 51 
2 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 522 304 460 252 13. 48 
3 中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 323 841 289 691 11.79 
4 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 250 202 270 635 -7. 55 
5 上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 241 157 260 906 -7.57 
6 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 * 177 355 184 650 -3. 95 
了 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 ” 173 048 174 111 -0. 61 
8 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 161 954 170 196 -4.84 
9 RE BLAIR a 144 665 230 605 -37.27 
10 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 101 695 106 000 -4.06 
li 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 100 300 85 000 18. 00 
12 兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 92 046 82 425 11. 67 
13 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 80 375 78 048 2.98 
14 沈阳 电机 股份 有 限 公司 78 285 80 590 ~2. 86 





重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 
E: 含 其 他 产品 。 


09 859 66 503 


2009 年 中 小 型 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 































2009 年 (万 元 ) 2008 年 ( 万 元 ) 比 上 年 增长 (名 ) 
i 湘 电 集 团 有 限 公 司 ” 214 700 195, 33 
2 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 ” 103 517 16. 20 
3 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 * 86 035 -2. 58 
4 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 * 59 062 ~2. 33 
5 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 56 953 
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( 续 ) 


比 上 年 增长 (% 

5. 64 

8.74 
28. 79 
12. 73 
67. 28 
22. 60 
59. 37 

1.79 
26. 63 





中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 50 336 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 * 

六 安江 淮 电 机 有 限 公司 

西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 

出 东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 ， 

大 连天 元 电机 股份 有 限 公司 

安徽 综 南 电机 股份 有 限 公司 

宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 
上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 


YE." 含 其 他 产品 。 


) 


















2009 年 中 小 型 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


大 连天 元 电机 股份 有 限 公司 464 139 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 











197 891 

















































1 

2 | 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有限 责任 公司 419 683 中 国 长 江 航运 集团 电机 三 196 213 
3 | 六 安江 淮 电 宙 有 限 公司 381 472 湘 电 集团 有 限 公司 183 113 
4 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 342 269 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 158 726 
S | 杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 318 568 江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 145 771 
6 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 258 596 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 143 671 
7 | 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 221 694 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 140 265 
8 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 215 084 














全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 


经 济 效 益 
E y 7 4 \ ait 


ARLE LARA A 4 浙江 大 速 (上 海 力 超 ) 电机 股份 有 限 公司 

























大 连天 元 电机 股份 有 限 公司 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 2.59 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 会 司 宁夏 三 一 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 2. 54 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 2. 50 


土 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
杭州 重力 电机 制造 有 限 公司 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 
上 海 电 气 集团 上 海 电机 三 有 限 公司 


2. 43 
2. 30 
2. 02 


山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 
大 连日 尝 电 机 有 限 公司 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 





on å AAU e U Oe 


序号 2009 年 (万 元 ) 比 上 年 增长 (%) 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 ” 535 269 472 536 13. 28 
广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 l 440 490 472 963 -6. 87 






序号 2009 年 (万 元 ) 。 |。 2008 年 (万 元 ) 


中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 
杭州 富生 电器 有 限 公 司 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 

上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 ” 
威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 

慈 兴 集团 有 限 公司 

常州 市 永安 电机 有 限 公 司 

浙江 特种 电机 有 限 公 司 

宝应 电器 三 


上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公司 


广东 宝 力 电 器 有 限 公 司 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 

中 山 华 格 电器 有 限 公司 

无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公司 

河北 五 洲 集 团 有 限 公司 

浙江 沪 龙 电机 有 限 公司 

浙江 千里 马 电 机 有 限 公司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 


te: 含 其 他 产品 。 


序号 2008 年 (万 元 ) 


wo co ~ DH tA A W N e 


= 


127 874 
115 310 
64 850 
64 713 
43 000 
37 136 
35 654 
35 221 
14 526 
12 761 
12 113 
10 296 
9 685 
9 038 

8 856 

8 046 

7 500 
6 578 





统计 资料 


( 续 ) 


-11.78 
4. 83 

5. 68 
31.44 
-70.85 
-18.69 
4.15 
-1.65 
10.72 
-37.21 
-54.66 
-32.48 
-8.29 
-5.24 
—35. 69 
-27.10 
14. 16 
-1.66 


2009 年 分 马力 电机 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 


卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 

广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 

中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 

浙江 京 马 电机 有 限 公司 
EMEA RA 

常州 市 永安 电机 有 限 公司 

威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 
浙江 特种 电机 有 限 公司 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 
宝应 电器 厂 

广东 宝 力 电器 有 限 公司 

广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 

中 山 华 格 电器 有 限 公司 

无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公司 
福建 闽 东 电机 有 限 公司 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 

浙江 沪 龙 电机 有 限 公司 

浙江 千里 马 电机 有 限 公司 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 


iE: 舍 其 他 产品 。 


522 304 
426 289 
131 683 
108 080 
64 581 
35 793 
35 654 
35 441 
21 371 
12 068 
12 006 
11 426 
9 455 

9 390 

8 896 

8 843 

8 673 
7774 

7 344 

6 500 


460 252 
454 189 
142 163 
100 285 
61 293 
41 877 
34 234 
175 682 
26 627 
22 645 
10 263 
26 786 
17 693 


10 296 


9 565 
13 142 
13 107 
10 696 

6 226 

6 737 





13. 48 
-6.14 
-7.37 
7,77 

5. 36 
-14.53 
4.15 
-79, 83 
-19.74 
-46. 71 
16. 99 
-57, 34 
— 46. 56 
-一 8. 80 
-6.99 
-32.71 
- 33. 83 
- 27. 32 
17. 96 
- 3,52 


比 上 年 增长 (%) 


比 上 年 增长 (%) 
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2009 年 分 马力 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
F3 比 上 年 增长 (%) 


卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 103 517 16. 20 
2 中 出 大 洋 电机 股份 有 限 公司 35 776 28. 62 
3 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 32 701 78. 52 
4 杭州 富生 电器 有 限 公司 28 181 28. 20 
5 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 * 18 859 21. 54 
6 花 兴 集团 有 限 公司 12 997 -10. 21 
7 浙江 京 马 电机 有 限 公司 11 832 45. 77 
8 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 7 337 -31.04 
9 威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 7 285 -56.75 
10 上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 4 171 
11 浙江 特种 电机 有 限 公司 4 100 - 35. 85 
12 无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公 司 3 710 13.77 
13 浙江 千里 马 电机 有 限 公司 2 318 5.03 
14 TAR FH a8 RAK 2 042 -SS. 11 
15 浙江 沪 龙 电机 有 限 公 司 1 897 26. 47 
16 宝应 电器 三 1 624 5.74 
17 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 1 432 -20. 66 
18 河北 五 洲 集 团 有 限 公司 i 239 -18. 54 
19 南京 南 微 电 机 有 限 公司 1 023 6. 78 
20 中 山 华 格 电 器 有 限 公 司 1 003 35, 18 





注 ;" 含 其 他 产品 。 


2009 年 分 马力 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


企业 名 称 全 员 劳 动 生产 率 | y 
(元 /人 ) 


杭州 富生 电器 有 限 公司 365 987 








ew 








EXE A AIRE 















































2 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 353 827 浙江 沪 龙 电机 有 限 公 司 63 658 
3 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 197 891 威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 61 737 
4 | 浙江 千里 马 电机 有 限 公司 156 622 浙江 特种 电机 有 限 公司 60 651 
5 | 无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公司 132 500 肇庆 市 力 佳 电机 有 限 公司 58 767 
6 | 浙江 京 马 电机 有 限 公司 107 271 江门 市 东 申 大 电机 有 限 公司 57 933 
7 | 南京 南 微 电 机 有 限 公司 97 429 宁波 市 镇 海 宏 业 电器 开关 厂 52 652 
8 | 中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公司 92 230 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 40 307 
9 | 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 91 713 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 35 800 











© 


Ee BB Be BA Se FR BL PR 81 465 





EMER) 
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统计 资料 


Şi 


2009 年 分 马力 电机 分 会 企业 经 济 效 益 综合 指数 排 




































1 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 佛山 市 南海 区 天 洋 电 机 制造 有 限 公 司 t 
2 | 杭州 富生 电器 有 限 公司 浙江 沪 龙 电机 有 限 公司 1. 67 
3 | 无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公司 南京 南 微 电 机 有 限 公 司 1. 58 
4 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 1. 55 
5 | 废 庆 市 力 佳 电 机 有 限 公司 威海 泰富 西 玛 电 机 有 限 公司 1. 49 
6 | 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 1. 46 
7 | 中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公司 肇庆 市 章 劲 力 电机 有 限 公司 1. 46 
8 | 浙江 千里 马 电机 有 限 公司 常州 市 水 安 电机 有 限 公 司 1. 42 
9 | 江门 市 东 申 大 电机 有 限 公司 Re CSR IR ZS 1.31 
l. 


p— 
© 


浙江 京 马 电机 有 限 公司 宁波 市 镇 海安 业 电 器 开关 厂 


2009 年 微 电 机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 比 上 年 增长 (%， 


] 美的 集团 中 央 研 究 院 ” 8 958 584 8 139 899 10. 06 
2 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 * 535 269 472 536 13. 28 
3 河北 电机 上 股份 有 限 公 司 44 551 64 318 -30. 73 
4 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 43 681 39 869 9. 56 
5 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 42 241 47 942 -11.89 
6 顺德 金泰 德 胜 电 机 有 限 公司 . 30 471 34 914 -12.73 
7 万 里 航空 机 电 有 限 责 任 公司 30 274 20 101 50. 61 
8 出 东山 博 集团 18 460 20 259 -8. 88 
9 CS I a RE OL) 13 701 11 030 24. 22 
10 LY se BR FR eh SF FF LA RA A] 12 761 20 322 -37.21 
11 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 11 435 13 223 - 13.52 
12 | 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 10 296 15249 -32.48 





13 宁波 招 宝 磁 业 有 限 公司 10 116 13 606 -25.65 
注 : . 含 其 他 产品 。 


2009 年 微 电 机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 





比 上 年 增长 ( 免 ) 


2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 
























i 美的 集团 中 央 研 究 院 * 8 690 489 8 081 158 7. 54 
2 Eh Te Se BAR A BR Ze] * 522 304 460 252 13. 48 
3 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 44 777 46 361 -3.42 
4 河北 电机 股份 有 限 公司 43 041 64 286 -33. 05 
5 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 42 501 38 720 9. 76 
6 34 095 41 445 -17.73 


顺德 金泰 德 胜 电 机 有 限 公司 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


(EE). 
比 上 年 增长 (% ) 





2008 年 (万 元 ) 











7 山东 出 博 集团 -13.68 
8 国营 北京 曙光 电机 广 30. 88 
9 敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 -11.57 
10 Lis PAS LA PR -46.7] 
11 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 -10. 27 
12 宁波 招 宝 磁 业 有 限 公 司 -25. 30 


广东 嘉和 电器 股份 有 限 公司 
注 :“ 含 其 他 产品 。 


2009 年 微 电 机 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 














比 上 年 增长 {%) 








































1 丰 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 * 103 517 16. 20 
2 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 11 466 24. 09 
3 国营 北京 曙光 电机 厂 6 322 7. 54 
4 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 2 286 15.11 
5 浙江 利 丰 电器 股份 有 限 公司 2 129 103. 93 
6 西安 徽 电 机 研究 所 1 797 48. 02 
7 宁波 招 宝 磁 业 有 限 公司 1 697 69. 02 
8 宁波 北斗 科技 有 限 公 司 1 400 55. 73 
9 苏州 电讯 电机 厂 有 限 公司 1 239 14. 09 
10 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 1 088 25. 93 
it 敬业 电工 集团 北 微微 电机 厂 896 20. 75 
12 山东 祥和 和 博 山 电机 厂 566 14. 11 





成 都 精密 电机 三 
Es” 含 其 他 产品 。 
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2009 年 电动 工具 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


比 上 年 增长 (%) 





































































1 浙江 博大 电器 有 限 公 司 402 831 37 629 970. 53 
2 牧 田 (昆山 ) 有 限 公司 315 000 458 000 -31. 22 
3 | 牧 田 ( 中 国 ) 有 限 公 司 207 000 278 000 -25.54 
4 博世 电动 工具 ( 中国) 有 限 公司 150 000 180 689 -16.98 
5 江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公 司 125 075 168 160 -25. 62 
6 百 得 ( 苏州) 精密 制造 有 限 公司 90 418 216 853 -58. 30 
7 浙江 亚 特 电 器 有 限 公司 80 151 69 015 16. 14 
8 宝 时 得 机 械 ( 中国) 有 限 公司 61 152 64 985 -5. 90 
9 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 55 137 124 580 —55.74 
10 浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公司 52 704 52 597 0. 20 
11 福建 日 立 工 机 有 限 公司 52 160 65 400 -20. 24 

52 010 62 700 -17.05 


浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 






铁 鲫 电 动工 具有 限 公 司 


14 弘 大 集团 有 限 公司 

15 江苏 国 强 工 具有 限 公 司 

16 永康 市 正大 实业 有 限 公司 

17 浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 

18 慈溪 市 贝 士 达 电动 工具 有 限 公司 
19 浙江 伦 达 实业 有 限 公司 


浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 












2008 年 (万 元 ) 


统计 资料 


( 续 ) 


比 上 年 增长 (% ) 


-2. 84 
3. 23 
16. 67 

- 43, 52 
-32. 00 
-16.77 
1.19 








2009 年 电动 工具 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 


序号 企业 名 称 比 上 年 增长 (%) 
1 浙江 博大 电器 有 限 公司 387 303 37 718 926. 84 
2 牧 田 (昆山 ) 有 限 公司 315 000 458 000 -31.22 
3 AA OE ARAR 207 000 278 000 -25. 54 
4 博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 ， 184 000 212 221 -13.30 
5 江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公司 124 176 166 880 -25. 59 
6 百 得 (苏州 ) 精 密 制造 有 限 公司 111 278 214 355 — 48, 09 
7 浙江 亚 特 电器 有 限 公 司 80 151 68 465 17. 07 
8 宝 时 得 机 械 ( 中 国 ) 有 限 公司 61 152 61 788 -1.03 
9 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公 司 55 137 152 345 ~ 63. 81 
10 浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公司 52 704 51 883 1. 58 
11 福建 日 立 工 机 有 限 公 司 52 400 64 830 -19.17 
12 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 50 340 61 631 -18. 32 
13 铁 鲫 电动 工具 有 限 公 司 45 177 46 371 -2.57 
14 永康 市 正大 实业 有 限 公司 38 254 44 887 - 14. 78 
15 江苏 国 强 工具 有 限 公司 35 000 30 000 16. 67 
16 弘 大 集团 有 限 公 司 32 327 31 415 2. 90 
17 浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 31 354 46 109 -32. 00 
18 慈溪 市 贝 士 达 电 动工 具有 限 公司 27 879 33 312 > -16.31 
19 浙江 伦 达 实业 有 限 公司 25 224 25 802 -2.24 
20 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公 司 24 585 26 742 -8. 07 





2009 年 电动 工具 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 












比 上 年 增长 (%) 


2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 





i 宝 时 得 机 械 ( 中国 ) TE 327. 03 
2 浙江 亚 特 电 器 有 限 公 司 48. 64 
3 | 博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 ~ 13,00 
4 江苏 金鼎 电动 工具 集 园 有 限 公司 -7. 17 
5 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 -11.98 
6 浙江 博大 电器 有 限 公司 5.91 
7 弘 大 集团 有 限 公司 
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| (2) 
比 上 年 增长 (%% ) 





ER) | ORE 












8 铁 鲫 电 动工 具有 限 公 已 -2. 08 
9 永康 市 正大 实业 有 限 公司 -14.69 
10 宁波 天 邦 实 达 工具 有 限 公 司 5. 60 
11 | 宁波 协 诚 电动 工具 有 限 公司 -18. 14 
12 浙江 伦 达 实业 有 限 公司 16. 57 
13 枇 溪 市 贝 士 达 电动 工具 有 限 公司 20. 32 
14 浙江 立 邦 电器 有 限 公 司 12. 69 


浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 


2009 年 电动 工具 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


企业 名 称 全 员 劳 动 生产 率 | 
(元 /人 ) 


宝 时 得 机 械 ( 中 国 ) 有 限 公 司 251 497 

















弘 大 集团 有 限 公司 





































1 

2 | 浙江 伦 达 实 业 有 限 公司 181 490 浙江 立 邦 电器 有 限 公司 84 592 
3 | 上 海 锋利 电动 工具 三 有限 公 司 164 835 RRNA AAR al 81 989 
4 | 宁波 国 图 电机 有 限 公司 138 571 浙江 信 源 电器 制造 有 限 公司 80 439 
5 | 宁波 天 邦 实 达 工 具有 限 公 司 138 309 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 72 567 
6 | 浙江 博大 电器 有 限 公司 136 314 浙江 意 达 电器 有 限 公司 70 979 
7 | 铁 鲫 电动 工具 有 限 公司 114 643 深圳 市 良 明 电动 工具 有 限 公 司 67 632 
8 | 浙江 亚 特 电 器 有 限 公 司 111 435 





2009 年 电动 工具 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 






























浙江 三 锋 工 具 制造 有 限 公司 
宝 时 得 机 械 ( 中国 ) 有 限 公司 
宁波 国 图 电机 有 限 公司 


浙江 特 畅 恒 实 业 有 限 公 司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 


合 
1 | 浙江 博大 电器 有 限 公 司 百 得 ( 苏州) 精密 制造 有 限 公 司 l. 
2 | 零 八 一 电子 集团 四 川 华 昌 电子 有 限 公司 中 山 市 远东 电动 工具 有 限 公司 1.70 
3 | 浙江 伦 达 实业 有 限 公 司 铁 勿 电动 工具 有 限 公 司 1. 64 
4 | 宁波 天 邦 实 达 工具 有 限 公 司 浙江 立 邦 电器 有 限 公 司 1. 64 
5 | 浙江 亚 特 电 器 有 限 公司 上 海 锋利 电动 工具 三 有 限 公司 1. 55 
6 l. 
7 L 
8 


2009 年 电线 电缆 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


w3 KEENE) 
l 远东 电缆 有 限 公司 1 121 194 1 094 208 2. 47 
2 永 鼎 集团 有 限 公 司 996 837 953 624 4.53 
3 兴 乐 集团 有 限 公司 892 996 841 063 6. 17 
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F5 OPEO | AFO 


oOo BUE | amp) E 


O co uJ Dw A A ae iw 


浙江 寅 春江 通信 集团 有 限 公司 
江苏 上 上 电缆 集团 

富 通 集团 有 限 公司 

RIP ARAB A A RAR 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
无 锡 江 南 电 缆 有 限 公司 

铜陵 精 达 特种 电磁 线 股 份 有 限 公司 
杭州 电缆 有 限 公司 

通 光 集 团 有 限 公司 

江苏 圣 安 电缆 有 限 公司 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 
山东 万 达 电 缆 有 限 公 司 

浙江 长 城 电 子 科技 集团 有 限 公司 
天 津 市 津 成 电线 电缆 有 限 公 司 
重庆 镶 牌 电线 电缆 有 限 公司 
江苏 享 通电 力 电缆 有 限 公 司 
江苏 中 超 电缆 股份 有 限 公司 


2009 年 电线 电缆 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 


远东 电缆 有 跟 公 司 

永 颇 集团 有 限 公 司 

兴 乐 集团 有 限 公 司 

浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公 司 
江苏 上 上 电缆 集团 

语 通 集团 有 限 公 司 

天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公司 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
无 锡 江 南 电 线 有 限 公 司 

铜陵 精 达 特种 电磁 线 股 份 有 限 公司 
通 光 集团 有 限 公司 

江苏 圣 安 电缆 有 限 公 司 
杭州 电缆 有 限 公司 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 

出 东 万 达 电 缆 有 限 公 司 

浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公司 
天 津 市 津 成 电线 电线 有 限 公司 
扬州 曙光 电缆 有 限 公 司 

上 海 索 谷 电线 集团 有 限 公司 
BRA A RZ 





798 584 
718 659 
665 730 
602 466 
466 527 
456 860 
414 638 
373 118 
369 180 
366 252 
354 902 
321 716 
271 356 
250 278 
210 429 
202 758 
200 354 


1 098 770 
988 642 
882 707 
807 059 
686 672 
645 917 
546 098 
463 581 
442 698 
402 962 
370 860 
362 755 
354 428 
352 311 
312 064 


261 137 


247 365 
199 509 
186 101 
185 062 


742 302 
710 602 
542 386 
744 843 
450 101 
450 208 
534 393 
355 350 
337 910 
408 503 
353 846 
220 256 
277 056 
232 674 
142 666 
179 208 
181 050 





1 072 324 
939 274 
832 656 
722 426 
697 849 
515 830 


661 145 _ 


450 001 
435 $22 
505 345 
321 570 


402 376- 


336 185 
348 899 
213 415 
276 246 
223 500 
174 409 
169 739 
177 023 





统计 资料 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (% ) 


7.58 

1. 13 
22. 74 
- 19. 12 
3. 65 

1. 48 

- 22. 41 
5. 00 
9.25 

- 10. 34 
0. 30 
46. 06 
— 2. 06 
7.57 
47. 50 
13.14 
10. 66 


比 上 年 增长 (%) 


2. 47 
5. 26 
6.01 
11.72 

-1.60 
25. 22 

-17. 40 
3. 02 
1.58 

~20. 26 
15. 33 

-9.85 

5,43 
0. 98 
46. 22 

-5.47 
10. 68 
14. 39 
9. 64 
4. 54 
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2009 年 电线 电线 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
3 


二 166 169 162 502 





















































































































2 远东 所 绕 有 限 公司 164 055 192 250 
3 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 122 030 114 215 
4 兴 乐 集团 有 限 公司 113 056 105 970 
5 山东 万 达 电 缆 有 限 公司 106 166 72 684 
6 山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 105 950 106 505 
7 富 通 集团 有 限 公司 98 032 86 449 
8 桂林 国际 电线 电线 集团 有 限 责任 公司 90 818 56 626 
9 永 易 集 团 有 限 公司 85 874 83 654 
10 无 锡 江 南 电 缆 有 限 公司 79 023 85 089 
11 杭州 电缆 有 限 公 司 74 624 48 690 
12 江苏 上 上 电缆 集团 69 835 85 614 
13 通 光 集 团 有 限 公 司 68 920 67 200 
14 浙江 长 城 电 子 科技 集团 有 限 公司 66 103 67 796 
15 江苏 圣 安 电 缆 有 限 公司 56 368 63 317 
16 安徽 电缆 股份 有 限 公司 46 782 39 629 
17 江苏 中 超 电缆 股份 有 限 公 司 38 087 33 589 
18 浙江 先 登 电工 器 材 股份 有 限 公司 37 745 37 161 
19 山东 华能 线 绕 有 限 公司 32 799 23 600 
20 福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 32 501 26 447 


2009 年 绝缘 材料 企业 工业 总 产值 排序 






















































































1 广 pr 228 621 285 863 
2 山东 金宝 电子 股份 有 限 公 司 137 344 129 786 
3 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 133 053 140 091 
4 深圳 市 长 园 集 团 股 份 有 限 公司 113 444 100 047 
5 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 62 295 52 906 
6 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 42 885 40 500 
7 | SRS AAA RA a] 39 804 35 670 
8 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公 司 37 042 30 869 
9 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责 任 会 司 34 332 26 478 
10 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 29 498 25 511 
11 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 26 500 20 000 
12 湖南 广 信 工 业 纸 板 股份 有 限 公 司 23 275 

13 江苏 亚 宝 绝 缘 材 料 股份 有 限 公司 19 306 

14 | 西安 西 电 电 工 材 料 有 限 责 任 公司 16 660 

15 江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 有 限 公司 14 478 





南通 中 莹 绝缘 材料 有 人 限 公司 13 560 


be FEI RC % ) 

2. 26 

— 14. 67 
6. 84 

6. 69 
46. 07 
—Q. 52 
13. 40 
60. 38 
2. 65 
-7.13 
53. 26 
- 18. 43 
2. 56 
-2. 50 
~ 10. 97 
18. 05 
13. 39 
1.57 
38. 98 
22. 89 





比 上 年 增长 (多 ) 

-20.02 
5. 82 
-5. 02 
13, 39 
17. 75 
5. 89 
11. 59 
20. 00 
29. 66 
15, 63 
32. 50 


7.29 
- 1.50 
-2.25 


统计 资料 


( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 













序号 2008 年 (万 元 ) 


2009 年 (万 元 ) 









17 北京 新 福 润 达 绝 缘 材 料 有 限 责任 公司 -30.03 
18 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 -6.34 
19 衡阳 恒 缘 电工 材料 有 限 公司 38. 04 


龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 


2009 年 绝缘 材料 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 
序号 比 上 年 增长 (%) 





l 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 230 303 290 424 ~ 20. 70 
2 山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 138 670 130 695 6. 10 
3 深圳 市 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 96 961 85 681 13. 17 
4 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 84 346 70 962 18. 86 
5 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 63 126 51 678 22. 15 
6 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 41 960 39 451 6. 36 
7 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公 司 37 042 30 869 20. 00 
8 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 会 司 35 012 26 877 30. 27 
9 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公 司 33 538 32 899 1. 94 
10 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 28 780 24 637 16. 82 
11 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 26 500 18 835 40. 70 
12 湖南 广 信 工 业 纸板 股份 有 限 公 司 23 275 

13 江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 19 205 9. 70 
14 西安 西 电 电工 材料 有 限 责任 公司 16 154 9. 95 
15 江阴 市 沪 滞 绝缘 材料 有 限 公 司 14 010 -4.91 
16 南通 中 次 绝缘 材料 有 限 公司 12 868 34. 88 
17 北京 新 福 润 达 绝缘 材料 有 限 责 任 公司 12 813 -16. 51 
18 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 12 056 11. 24 
19 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 11 200 0. 60 
20 衡阳 恒 缘 电工 材料 有 限 公 司 10 473 21. 10 





2009 年 绝缘 材料 分 会 企业 工业 增加 值 排序 





比 上 年 增长 (%) 















1 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 56. 49 
2 深圳 市 长 圈 集 团 股 份 有 限 公司 5. 96 
3 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 -5.02 
4 泰州 箔 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公 司 26. 54 
5 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 18. 27 
6 宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 18. 54 
7 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 23. 33 
8 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 31. 22 
9 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 
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( 续 ) 
比 上 年 增长 (%)》 
















2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 





10 西安 西 电 电工 材料 有 限 责 任 会 司 48. 95 
11 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 会 司 0. 09 
12 南通 中 尧 绝 缘 材 料 有 限 公 司 19. 22 
13 | 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 -4.08 
14 北京 新 福 润 达 绝缘 材料 有 限 责 任 公司 -9.06 
15 河南 许 绝 电工 绝缘 材料 有 限 公司 -37.10 
16 LBA THF BBA BLA RAE] -1.42 
17 广州 只 特 新 材料 有 限 公司 

18 浙江 省 乐清 树脂 厂 72. 55 
19 江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 5. 04 


上 海 元 龙 玻璃 钢 有 限 公司 


2009 年 绝缘 材料 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 


全 员 劳 动 生产 率 
EN 















































































1 | 西安 西 电 电 工 材料 有 限 责 任 公 司 780 448 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 204 890 
2 | 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公司 634 821 上 海 元 龙 玻 璃 钢 有 限 公 司 190 750 
3 | 南通 中 次 绝缘 材料 有 限 公 司 365 625 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 172 610 
4 | 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 261 136 山东 省 时 祥 电 工 电气 有 限 公司 157 629 
5 | 广州 员 特 新 材料 有 限 公司 261 100 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 141 509 
6 | 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 247 631 深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公司 137 340 
7 | 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 223 619 江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 有 限 公司 135 619 
8 | 湖南 广 信 工业 纸板 股份 有 限 公司 220 449 浙江 省 乐清 树脂 三 126 069 
9 | 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 216 333 河南 许 绝 电工 绝缘 材料 有 限 公司 125 069 
10 | 江阴 市 登 峰 电 工 材料 有 限 公 司 214 000 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 121 739 








2009 年 绝缘 材料 分 会 企业 经 济 效益 绽 合 指数 排序 






















泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公司 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公司 















2 | 西安 西 电 电 工 材料 有 限 责 任 公司 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 2. 66 
3 | 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 2.58 
4 | 南通 中 次 绝缘 材料 有 限 公司 深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公 司 2. 55 
5 | 上 海 元 龙 玻璃 钢 有 限 公 司 广州 贝 特 新 材料 有 限 公司 2. 47 
6 | 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公 司 河南 许 绝 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 2. 30 
7 | 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 宝应 县 精工 绝缘 材料 有 限 公司 2. 26 
8 | 江阴 市 登 峰 电 工 材料 有 限 公司 江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 2.21 
9 | 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 浙江 省 乐清 树脂 三 2. 18 








四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 .山东 省 呈 祥 电工 电气 有 限 公 司 
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2009 年 电工 合金 分 会 企业 工业 总 产值 排序 






2008 年 (万 元 ) EFEK% ) 


2009 年 (万 元 ) 
















1 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 25. 00 
2 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 -9.37 
3 浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公司 ~ 24. 87 
4 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 - 14.52 
5 上 海 人 民 电 器 厂 电 器 触 头 分 厂 18. 10 
6 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 9.76 
7 安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 -10. 64 
8 浙江 天 银 合 金 技 术 有 限 公 司 26. 32 
9 浙江 乐 银 合 金 有 限 公司 ~0. 52 
10 北京 机 床 电 器 有 限 责任 公司 ~ 25. 00 
11 宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 -4.93 


柳州 市 建 益 电 工 材料 有 限 公司 


2009 年 电工 合金 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 





比 上 年 增长 (%) 




















l 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 25. 00 
2 浙江 省 治 金 研究 院 有 限 公司 -19.77 
3 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 -24. 44 
4 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 -16.75 
5 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 16. 68 
6 上 海 人 民 电 器 三 电 器 触 头 分 厂 18. 10 
7 安平 县 飞 畅 电 工 合金 有 限 公司 -27. 65 
8 浙江 乐 银 合金 有 限 公司 1.01 
9 北京 机 床 电 器 有 限 责 任 公司 -25. 00 
10 宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 -7.09 
11 柳州 市 建 益 电工 材料 有 限 公司 46. 63 


浙江 天 银 合金 技术 有 限 公 司 


2009 年 电工 合金 分 会 企业 工业 增加 值 排序 





















比 上 年 增长 (%) 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 9 027 25. 00 
2 EEA KGAA EAR Bl -15. 51 
3 佛 出 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 -35.74 
4 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 -75. 44 
5 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 7. 88 
6 北京 机 床 电 器 有 限 责任 会 司 -25. 00 
7 浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 
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( 续 ) 
EEEE% 





浙江 乐 银 合 金 有 限 公司 1 021 991 
613 504 
455 337 


宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 
2009 年 电工 专用 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


) 











柳州 市 建 益 电 王 材料 有 限 公 司 





企业 名 称 比 上 年 增长 (%) 

l 江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 20.00 
2 | 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 -37.49 
3 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 5.98 
4 西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公 司 10. 53 
5 南京 艺 工 电工 设备 有 限 公司 1.42 
6 上 海南 洋 电 工 器 材 有 限 公司 -18.00 
7 中 山 凯 旋 真 空 技术 工程 有 限 公司 -13.37 
8 德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公 司 50.99 
9 白城 天 奇 机 电 装 备 股份 有 限 公司 -42.82 
10 德阳 市 德 东 电 工 机 械 制 造 有 限 公 司 54. 55 
2009 年 电工 专用 设备 分 会 企业 主 膏 业务 收入 排序 
企业 名 称 比 上 年 增长 (%) 
I 江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 12.40 
2 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 -37.92 
3 合肥 神 马 科技 股份 有 跟 公 司 0.75 
4 西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公 司 10.20 
5 南京 艺 工 电 工 设 备 有 限 公司 -2.80 
6 上 海南 洋 电 工 器 材 有 限 公 司 -17.99 
7 | 中 山 凯 旋 真 空 技术 工程 有 限 公司 0.61 
8 德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公司 87.34 
9 白城 天 奇 机 电 装 备 股 份 有 限 公司 





— 
© 


德阳 市 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公 司 l 71.58 


2009 年 电工 专用 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 









比 上 年 增长 (% ) 
30. 53 
20. 00 
-37.70 
24. 67 


西安 启 源 机 电 装备 股份 有 限 公司 
江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 

无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 
合肥 神 马 科 技 股 份 有 限 公 司 
南京 艺 工 电工 设备 有 限 公司 





h e WwW N â m 
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( 续 ) 








比 上 年 增长 (%) 
99. 57 
52. 68 






德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公 司 
中 山 凯 旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 
德 限 市 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公司 







上 海南 洋 电工 器 材 有 限 公司 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 















1 

2 | 江苏 亚 威 机 床 有 限 公司 中 山 凯 旋 真 空 技 术 工 程 有 限 公司 

3 | 德阳 东 佳 港 机 电 设备 有 限 公 司 德阳 市 德 东 电 工 机 械 制 造 有 限 公司 1.58 
4 | 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公 司 南京 艺 工 电工 设备 有 限 公 司 


2009 年 电 矿 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 企业 名 称 比 上 年 增长 (% ) 
1 上 海 东 洋 炭 素 有 限 公 司 -7. 56 
2 神奇 电 碳 集团 有 限 公 司 40.91 
3 上 海 摩根 碳 制 品 有 限 公 司 13. 49 
4 苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 30. 55 
5 重庆 市 河 海 碳 素 制品 有 限 公 司 2. 19 
6 险 尔 滨 电 碳 厂 13. 34 
7 浙江 长 征 电影 碳 榨 有 限 公 司 -25. 40 
8 重庆 力 源 磋 素 制品 有 限 公司 50. 00 
9 宝 丰 县 洁 石 碳 素 有 限 公司 -8. 15 
10 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 -28. 18 
11 | 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 27. 40 
12 青岛 西 特 碳 素 有 限 公 司 8. 57 
13 TERR AIRS Bl 16. 67 
14 Fae GA I 14. 29 
15 南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 32. 94 
16 沈阳 北 碳 制造 有 限 公司 26. 64 
17 无 锡 中 强 电 碳 有限 公司 6. 38 
18 HENEN AA RAR 

19 安徽 徽 光 碳 制 品 有 限 公 司 22.92 





2009 年 电 碳 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 





TEU 


上 海 东 洋 炭 素 有 限 公 司 45 479 52 994 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 29 160 48 130 


比 上 年 增长 (%) 
-14. 18 
-39.41 
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( 续 ) 
比 上 年 增长 (%) 





TIE 





















3 神奇 电 碳 集团 有 限 公司 37. 50 
4 上 海 摩 根 碳 制品 有 限 公司 135. 05 
5 苏州 东南 碳 制 品 有 限 公 司 29. 60 
6 重庆 市 河 海 碳 素 制 品 有 限 公司 6. 88 
7 浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公司 -27. 13 
8 ERRER 10. 55 
9 宝 丰 县 洁 石 碳 素 有 限 公司 -1.86 
10 重庆 力 源 碳 素 制 品 有 限 公司 48. 15 
11 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 41. 19 
12 青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 10. 34 
13 南通 电 碳 厂 14. 75 
14 锦 生 炭素 有 限 公司 21. 13 
15 南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公司 23. 24 
16 沈阳 北 碳 制 造 有 限 公 司 27. 44 
17 无 锡 中 强 电 碳 有 限 会 司 5.93 
18 辉 县 四 海 商贸 有 限 公司 


江苏 东台 市 双 菱 电 碳 制品 有 限 公司 


2009 年 电 碳 分 会 企业 工业 增加 值 排序 

















so FATE 


比 上 年 增长 (%) 





l 上 海 东洋 炭素 有 限 公司 ~ 16. 05 
2 神奇 电 碳 集团 有 限 公司 49. 34 
3 上 海 摩 根 碳 制品 有 限 公司 28. 55 
4 重庆 力 源 碳 素 制品 有 限 公司 150. 00 
5 宝 丰 县 洁 石 碳 素 有 限 公司 -11. 43 
6 成 都 中 超 碳 素 有 限 公司 17. 86 
7 .哈尔滨 电 碳 厂 21. 84 
8 南通 电 碳 厂 14. 43 
9 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 -46.35 
10 南通 市 杰 利 达 碳 业 有 限 公 司 105. 48 

安徽 徽 光 碳 制品 有 限 公司 25. 09 


自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 


2009 年 工业 锅炉 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





比 上 年 增长 (%) 



























1 江苏 双 良 锅炉 有 限 公 司 382 830 364 882 4,92 
2 无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 191 834 207 966 -7.76 
3 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 118 185 91 575 29. 06 
4 秦山 集团 股份 有 限 公司 96 515 83 958 14. 96 
5 杭州 杭 锅 工 业 锅炉 有 限 公司 89 913 71 379 25. 97 
6 南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公司 80 998 81 291 -0.36 
7 61 040 55 450 10. 08 


太原 锅炉 集团 有 限 公司 
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序号 


© © SO Ow e U NS 


—_ pee 
一 © 








~ Ww NE 


天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 
哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 

无 锡 太湖 锅炉 有 限 公司 

河南 开封 得 胜 锅炉 股份 有 限 公 司 
无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 

郑州 锅炉 股份 有 限 公司 
哈尔滨 锅炉 厂 工 业 锅炉 公司 
山东 泰安 山 锅 集团 有 限 公司 

无 锡 华 光 工业 锅炉 有 限 公 司 
河北 宏 译 锅炉 制造 有 限 公司 
常州 能 源 设备 总 三 有 限 公司 
杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 


26. 00 
19.41 
1. 88 
-3.17 
31.94 
25. 38 
-23.38 
4.41 
12. 55 
7.13 
25. 00 
-1.62 


2009 年 工业 锅炉 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 

无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 
秦山 集团 股份 有 限 公司 
杭州 杭 锅 工 业 锅炉 有 限 公司 
南通 万 达 锅炉 股份 有 限 公司 
哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公司 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 
无 锡 太湖 锅炉 有 限 公司 

太原 锅炉 集团 有 限 公司 
河南 开封 得 胜 锅炉 股份 有 限 公司 
郑州 锅炉 股份 有 限 公司 

无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 
常州 能 源 设备 总 厂 有 限 公司 
无 锡 华 光 工业 锅炉 有 限 公司 
上 海 沪 江 机 械 厂 有 限 公司 
武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 
河北 宏 洋 锅炉 制造 有 限 公司 
杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 





( 续 ) 
比 上 年 增长 (% ) 

















比 上 年 增长 (%) 
382 830 364 882 4,92 
191 482 209 687 -8.68 
106 274 85 576 24. 19 
96 095 80 479 19. 40 
85 434 61 898 38. 02 
82 458 79 881 3.23 
51 847 35 219 47.21 
48 966 48 181 1.63 
47 553 35 663 33, 34 
47 040 44 799 5. 00 
41 221 45 587 ~9, 58 
34 861 27 131 28. 49 
31 329 31 735 -1.28 
30 590 24247 26. 16 
27 939 26 767 © 4. 38 
23 983 22 326 7. 42 
21 282 29 056 ~ 26. 76 
20 486 19 886 3. 02 
20 475 16 380 25. 00 
19 776 7 800 153. 55 


2009 年 工业 锅炉 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
厦门 银 览 重工 有 限 公 司 

天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 


2009 年 (万 元 ) 





比 上 年 增长 (多 ) 








55 175 17. 26 


26. 00 
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(2) 
比 上 年 增长 (%) 
南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公 司 138. 23 
泰山 集团 股份 有 限 公 司 4. 13 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 13. 40 
河南 开封 得 胜 锅炉 股份 有 限 公司 21. 42 
常州 联合 锅炉 容器 有 限 公司 83. 46 
山东 泰安 山 锅 集团 有 限 公司 10. 00 
蛤 尔 滨 红 光 锅 炉 集团 有 限 公司 5.12 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 2. 70 
太原 锅炉 集团 有 限 公 司 15. 22 
江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 3. 68 
了 哈尔滨 锅炉 厂 工业 锅炉 公司 4.41 
本 溪 锅 炉 ( 集团) 有 限 公司 263. 62 
无 锡 太 湖 锅炉 有 限 公司 4. 66 
无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 142. 44 
杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 78. 31 
河北 宏 泽 锅炉 制造 有 限 公司 25. 00 
2009 年 工业 锅炉 分 会 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 
全 员 劳 动 生产 率 全 员 劳 动 生产 率 
ser | ore ME 
杭州 胜利 锅炉 有 限 公 司 1 409 216 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 183 431 
常州 联合 锅炉 容器 有 限 公司 952 209 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 183 119 
厦门 银 改 重工 有 限 公司 873 903 无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 182 810 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 725 621 广州 迪 森 热能 设备 有 限 公司 176 337 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 437 135 江苏 双 良 锅炉 有 限 公 司 174 954 
南通 万 达 锅 炉 股份 有 限 公 司 385 946 山东 泰安 山 锅 集团 有 限 公司 170 161 
天 津 宝 成 机 械 集团 有 限 公司 354 887 威海 市 锅炉 制造 厂 155 455 
河南 开封 得 胜 锅炉 股份 有 限 公司 247 324 安徽 博 瑞 特 热能 设备 有 限 公司 152 821 
ERRI RA) ARAT] 232 601 泰山 集团 股份 有 限 公司 148 791 
LIL SLR ARA E] 无 锡 太 湖 锅炉 有 限 公 司 141 083 
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2009 年 热 缩 材 料 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


长 园 集团 股份 有 限 公司 

永 固 集团 股份 有 限 公司 

深圳 市 长 园 电子 材料 有 限 公司 

上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 
编 阳 振 华 科技 有 限 公司 

广州 凯 恒 科 塑 有 限 公司 

安徽 国 华新 材料 有 限 公司 

吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责任 公司 
扬州 辐 照 中 心 








比 上 年 增长 (多 ) 














13. 16 
13.21 

1.75 
36. 02 
62. 71 

2. 97 
-3.22 
46. 79 


2009 年 (万 元 ) 





统计 资料 


( BE) 








比 上 年 增长 (多 ) 
上 海 先 锋 辐 照 制品 三 有 限 公司 -16.25 
11 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公司 12. 18 
12 北京 众 狗 利 隆 科技 发 展 有 限 公 司 4. 48 
13 苏州 新 区 读 业 特种 电缆 材料 厂 15. 26 
14 上 海 长 沪 辐射 化 工 材 料 广 






乐清 华 仪 电缆 附件 有 限 公司 


2009 年 热 缩 材料 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 



















2009 年 (万 元 ) | 2008 年 (万 元 ) 


长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 
水 国 集团 股份 有 限 公 司 
深圳 市 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 

上 海 至 正道 化 高 分 子 材 料 有 限 公 司 
绵阳 振 华科 技 有 限 公 司 

广州 饥 恒 科 塑 有限 公 司 

安徽 国 华新 材料 有 限 公司 

上 海 先锋 辐 照 制品 三 有 限 公司 
成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公 司 
北京 众 章 利 姓 科 技 发 展 有 限 公司 
扬州 辐 照 中 心 

苏州 新 区 锡 业 特种 电缆 材料 厂 
乐清 华 仪 电缆 附件 有 限 公司 

上 海 长 沪 辐 射 化 工 材料 三 

吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 


Ù o n ë “`A aAA A â W N ë eme 


2009 年 热 缩 材 料 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


2008 年 (万 元 ) 




















Te bal SB ARR Oy BS a] 41 202 
深圳 市 长 园 电 子 材料 有 限 公司 

永 固 集团 股份 有 限 公司 

上 海 先 锋 辐 照 制 品 厂 有 限 公司 

上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 
吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 
绵阳 振 华科 技 有 限 公司 

成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公司 

安徽 国 华新 材料 有 限 公司 
扬州 辐 照 中 心 

乐清 华 仪 电缆 附件 有 限 公 司 

AL DR REF EBL ER AR RAA 
LRP eT 1 et 

Bet St OK el RFP E et BL 
广州 遍 恒 科 塑 有 限 公 司 





O o 人 tn 6 WW P m 


比 上 年 增长 (% ) 


13. 17 
13. 14 
15. 14 
43,21 
44. 45 
3.57 
3. 46 
5. 50 
-5.37 
4. 48 
12. 16 
30. 19 
53.91 
1. 18 


比 上 年 增长 (名 ) 


68. 51 
150. 68 
9.41 
154. 24 
28. 75 
144. 44 
58. 97 
1.14 
-2. 42 
4.17 
102. 17 
1.11 
3.40 
14. 86 
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2009 年 热 缩 材料 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 
. 个 rd 
Bk ws (元 /人 ) pe] tees 



























1 | 深圳 市 长 园 电 子 材 料 有 限 公司 445 644 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 

2 | 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公 司 275 893 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 71 458 
3 | 永 固 集团 股份 有 限 公司 182 618 上 海 长 沪 辐射 化 工 材 料 厂 53 250 
4 | 上 海 先锋 辐 照 制品 广 有 限 公司 168 273 AER AREA ERE BEA RAA 47 895 
5 | 绵阳 振 华 科技 有 限 公 司 152 754 扬州 辐 照 中 心 38 462 
6 | 长 园 集 团 股 份 有 限 公司 137 340 苏州 新 区 齐 业 特种 电缆 材料 厂 30 797 
7 | 乐清 华 仪 电缆 附件 有 限 公 司 101 087 REEMA RAE 13 230 
8 | 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公 司 99 625 


.2009 年 热 缩 材料 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 











经 济 效益 
综合 指数 





























1 | 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 上 海 先锋 辐 照 制品 广 有 限 公司 

2 | 深圳 市 长 园 电 子 材料 有 限 公司 成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公 司 2.01 
3 | 永 固 集团 股份 有 限 公司 乐清 华 仪 电缆 附件 有 限 公 司 1. 54 
4 | 苏州 新 区 意 业 特种 电费 材料 厂 2. 46 广州 遍 恒 科 塑 有 限 公司 1. 48 
5 | 绵阳 振 华 科技 有 限 公司 2. 41 扬州 辐 照 中 心 1.44 
6 | 上 海 长 沪 辐 射 化 工 材料 厂 2. 35 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 1. 28 
7 | 安徽 国 华新 材料 有 限 公司 2. 16 KARRIER RERA RAA] 0. 61 
8 | 长 园 集 团 股份 有 限 公司 





2009 年 变频 痢 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





2009 年 (万 元 ) 2008 年 (万 元 ) 





比 上 年 增长 (%) 
























l 北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公司 19. 25 
2 北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公司 -13.37 
3 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 19. 69 
4 唐山 开 诚 电 控 设备 集团 有 限 公司 -6.20 
5 广州 智光 电气 股份 有 限 公司 17.78 
6 北京 合 康 亿 盛 科技 有 限 公司 7. 60 
7 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 33. 92 
8 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 3.71 
9 台州 富 凌 机 电 有 限 公司 30. 00 
10 大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 -1.35 
11 德 力 西 (杭州 ) 变频 器 有 限 公司 24. 58 
12 RES AAR ARS Be 21.43 
13 上 海 雷 诺尔 电气 有 限 公司 -80. 06 


山东 泰 开 自 动 化 有 限 公司 


统计 资料 





2009 年 变频 器 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 



















ma RR) | E 





比 上 年 增长 (和 ) 


1 北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公 司 25. 66 
2 北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公 司 3. 48 
3 广州 智光 电气 股份 有 限 公司 17.77 
4 唐山 开 诚 电 控 设 备 集团 有 限 公司 -6. 20 
5 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 18. 02 
6 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 31. 34 
7 北京 合 康 亿 盛 科技 有 限 公 司 74. 02 
8 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 3. 85 
9 台州 富 凌 机 电 有 限 公司 21. 32 
10 大 连 普 传 科技 股份 有 限 公司 1. 64 
11 天 津 华 云 自控 股份 有 限 公司 19. 23 
12 上 海 雷 诺尔 电气 有 限 公 司 - 80. 06 
13 德 力 西 (杭州 ) 变频 器 有 限 公 司 21.01 


山东 泰 开 目 动 化 有 限 公司 


2009 年 变频 希 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


















2008 年 (万 元 ) 


2009 年 (万 元 ) 






比 上 年 增长 (%) 





















































1 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 62 390 31. 82 
2 北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公司 21 031 21. 32 
3 北京 合 康 亿 盛 科 技 有 限 公司 14 218 10 602 34. 11 
4 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 10 138 9 025 12. 33 
5 天 津 华 云 自控 股份 有 限 公 司 8 500 7 000 21. 43 
6 山东 泰 开 自动 化 有 限 公 司 6 524 5 482 19.01 
7 北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公司 6 054 3 692 63. 98 
8 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 5 630 4 682 20. 25 
9 台州 富 凌 机 电 有 限 公 司 3 916 6277 -37.61 
10 德 力 西 ( 杭 州 ) 变 频 器 有 限 公 司 2 664 1715 55. 34 
11 圭 海 雷诺 尔 电 气 有 限 公 司 2 053 13 677 -84. 99 
12 大 连 普 传 科 技 股份 有 限 公 司 1 986 2 240 ~ 11. 34 
13 EH FA PRR] 800 60. 00 








2009 年 变频 器 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 






全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
362 444 
329 049 
307 022 










企业 名 称 






















深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公司 1 380 303 山东 泰 开 自 动 化 有 限 公司 
天 津 华 云 自控 股份 有 限 公司 809 524 台州 富 凌 机 电 有 限 公司 
北京 合 康 亿 盛 科 技 有 限 公司 447 107 北京 利 德 华 福 电 气 技术 有 限 公 司 
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( 续 ) 
全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
122 588 
112 841 
63 192 






















上 海 艾 帕 电力 电子 有 限 公司 
德 力 西 (杭州 ) 变频 器 有 限 公司 
希望 木兰 科技 股份 有 限 公司 

北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 





275 862 
188 936 
171 646 
126 125 


险 尔 滨 九 洲 电 气 股 份 有 限 公司 
大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 
上 海 格力 特 电力 电子 有 限 公司 





















深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公 司 








希望 森 兰 科技 股份 有 限 公司 








北京 合 康 亿 盛 科技 有 限 公 司 德 力 西 (杭州 ) 变 频 器 有 限 公 司 
北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公司 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公司 2. 35 
上 海 艾 帕 电力 电子 有 限 公 司 上 海 雷 诺尔 电气 有 限 公司 2. 34 





台州 富商 机 电 有 限 公司 
山东 泰 开 自动 化 有 限 公司 


大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 


nm e WwW hw e 


【供稿 人 :中 国电 器 工业 协会 行业 发 展 与 咨询 部 亢 荣 审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 行业 发 展 与 咨询 部 程 仁 超 ] 
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记录 2009 年 发 生 的 ， 对 电器 工业 产生 重要 影 
响 的 政策 法 规 、 新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 等 


Records of policies and legislations, new 
technologies, new products and major events 
occurring in 2009 that had important influ 一 
ence on the electrical equipment industry 


pot 





大 事 记 (2009 年 ) 





大 事 记 





大 事 记 (2009 年 ) 


1 月 


6 日 KARA ASH 
FA TL 000kV 特 高 压 交 流 试验 示范 工 
FE 168h 试 运行 圆满 结束 ,进入 设备 考 
核 期 。 中 国 机 械 工 业 联 合 会 重大 装备 
办 公 室 处 长 呼 淑 清 指出 ,该 工程 的 投 
运 标志 着 特 高 压 交流 输电 技术 的 研究 
以 及 特 高 压 交 流 输 变 电 设备 的 制造 ， 
取得 重大 突破 ,我 国 输 变 电 设备 制造 
从 此 将 进入 一 个 加 新 的 阶段 。 

9 日 国家 科学 技术 奖励 大 会 在 
北京 举行 。 党 和 国家 领导 人 胡锦涛 、 
温家宝 、 李 长 春 , 习 近 平 .李克强 出 席 
大 会 并 为 获奖 代表 颁奖 。 上 海 电 气 电 
站 设备 有 限 公 司 及 上 海 锅 炉 广 有 限 公 
司 `. 上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 等 
单位 联合 申报 的 “ 超 临界 600MW 火电 
机 组 成 套 设备 研制 与 工程 应 用 "项目 
aR RK 2008 年 度 国家 科学 技术 进步 奖 
一 等 奖 。 该 项 目 是 "十 五 ”国家 重大 技 
术 装 备 研制 项 目 ,由 上 海 发 电 设备 成 
套 设计 研究 院 领 衔 上 海 电气 电站 和 集 
团 等 单位 共同 参与 完成 。 通 过 对 该 项 
目的 深入 研究 和 关键 设备 的 研制 , 超 
临界 600MW 火电 机 组 的 汽轮机 热 耗 
率 达 7 522 ~ 7 555kI/(kW + h) ,锅炉 
效率 达 93.5% ~94% ,发 电机 效率 达 
98.84% ~99% ,各 项 技术 性 能 指标 达 
到 国际 先进 水 平 。 该 项 目 已 获 发 明 专 
利 14 项 .实用 新 型 专利 35 项 .软件 著 
作 权 4 项 。 

x PRAPER THAR] 
与 中 船 重工 陕西 柴油 机 重工 有 限 公 司 
举行 了 巴基斯坦 恰 希 玛 项 目 核 级 应 急 
柴油 机 组 的 验收 交付 仪式 ,标志 着 我 
国 核 电站 核心 技术 之 一 的 新 一 代 核 级 
应 急 柴 油 发 电机 组 的 国产 化 取得 了 重 
大 突破 ,为 这 一 技术 设备 全 面 国产 化 
及 实现 国内 供 货 打 下 了 基础 。 

月 内 ” 原 西安 高 压 电 器 人 研究 所 、 





西安 电瓷 研究 所 和 西安 电力 电容 器 研 
究 所 合并 成 立 西 安 高 压 电器 研究 院 。 
由 原 西安 高 压 电 器 研究 所 高 压 电器 实 
验 室 、 西 安 电 资 研究 所 绝缘 子 避 雷 器 
实验 室 、 西 安 电力 电容 器 研究 所 电力 
电容 器 实验 室 合并 成 立 的 西安 高 压 电 
器 研究 院 实验 认证 中 心 于 1 月 起 正式 


运行 。 
2 H 


9 日 我 国 首 台 改进 型 百 万 千瓦 
汽水 分 离 再 热 器 正式 下 线 , 并 在 东方 
电气 集团 有 限 公 司 出 海口 基地 顺利 起 
员 ,运往 广东 岭 澳 核电 工程 。 这 种 大 
型 设备 过 去 一 直 靠 国外 进口 , 它 的 建 
成 ,标志 着 东方 电气 集团 有 限 公 司 率 
先 在 我 国 掌握 了 百 万 干 瓦 汽水 分 离 再 
热 器 的 核心 制造 技术 ,向 世界 展示 了 
中 国 在 核电 常规 岛 技 术 生 产 方面 的 实 
力 。 该 汽水 分 离 再 热 器 长 22m .直径 
4. 2m Æ 255t, 

268 HABA 2.5MW ARK 
磁 风 力 发 电机 组 在 广西 北海 市 正式 下 
线 。 风 叶 叶 轮 直 径 90m, 单 个 叶片 长 
约 44m, 直 驱 永 磁 发 电机 重 约 901, HS 
简 上 端 风力 发 电机 组 总 重量 达 180t， 
是 目前 国内 单机 尺寸 和 重量 最 大 的 风 
力 发 电机 组 。 它 的 下 线 标志 着 中 国 拥 
有 自主 知识 产权 的 风机 技术 与 世界 风 
机 强国 的 主流 技术 实现 了 同步 。 


3 月 


3 日 世界 最 大 功率 3 200kW 永 
磁 同 步 风 力 发 电机 施工 设计 方案 ,在 
湖南 株洲 通过 专家 评审 。 由 南车 株洲 
电机 有 限 公司 与 新 疆 金 风 科 技 股份 有 
限 公 司 合作 设计 的 风力 发 电机 将 成 为 
今后 数 年 我 国 风力 发 电机 主打 机 型 。 
与 传统 双 馈 异步 式 风 力 发 电机 相 比 ， 
永 磁 直 驱 式 风 力 发 电机 可 有 效 降低 机 





械 故 障 率 和 定期 维修 成 本 ,并 提高 风 
电 转 换 效率 ,运行 更 加 可 靠 。 | 

* 巴西 JRAAU 水 电站 18 G 
7.5 万 kW 贯 流 机 组 项 目 在 东方 电气 
集团 东方 电机 有 限 公 司 全 面 启动 。 巴 
西 JIRAAU 水 电站 装备 46 台 7.5 万 
kW 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 ,是 目前 世界 
上 单机 容量 最 大 的 贯 流 式 机 组 。 其 
中 ,28 台 由 巴西 当地 企业 生产 制造 ,18 
台海 外 招标 ,东方 电机 是 海外 唯一 的 
设备 供 货 商 。 

26-27 日 中 国电 器 工业 协会 与 
美国 电气 制造 商 协会 NEMA 在 北京 举 
行 了 中 美 智能 电网 标准 与 技术 研讨 
会 ,标志 着 中 国电 器 工业 开始 从 传统 
设备 制造 向 现代 智能 电网 设备 制造 


4 月 


10 日 列 人 天 津 市 自主 创新 重大 
产业 化 重大 项 目 之 一 的 35kV/ 
90MV + A 饱和 铁心 型 超 导 限 流 器 在 云 
南 昆明 220kV 普 吉 变电站 挂 网 运行 成 
功 , 并 通过 了 严 陆 光 . 余 贻 狗 院士 等 7 
位 国内 知名 电力 专家 组 成 的 专家 委员 
会 的 技术 鉴定 。 专 家 委员 会 认为 ,该 
限 流 器 是 目前 世界 上 挂 网 运行 电压 等 
级 最 高 .容量 最 大 的 超 导 限 流 器 ,处 于 
间 类 限 流 器 的 国际 领先 水 平 。 专 家 们 
认为 ,不 等 截面 铁心 设计 、 速 断 直流 励 
磁 回 路 .紧凑 型 铁心 结构 等 方面 的 自 
主创 新 ,解决 了 饱和 铁心 型 超 导 限 流 
髓 技术 发 展 上 的 瓶颈 问题 。 项 目 共 申 
报国 际 .国内 专利 13 项 ,其 中 发 明 专 
利 10 项 ,已 获 授 权 3 项 。 

k “国内 电压 等 级 最 高 的 24 万 
kV + A .750kV 单 相 无 励磁 调 压 发 电机 
变压器 在 西安 电力 机 械 制 造 公司 研制 
成 功 。 该 产品 具有 完全 自主 知识 产 
权 ,技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 , 与 同 
等 类 型 的 进口 设备 相 比 造价 可 降低 
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20% ~25% 。 

16 日 国内 第 一 个 微小 型 燃 机 
产业 化 基地 在 中 航 工业 哈尔滨 东安 发 
动机 (集团 ) 有 限 公 司 黄 基 ,标志 着 该 
公司 微 . 小 型 燃 机 产品 踏 上 了 产业 化 
发 展 的 新 征程 。 该 基地 占 地 面积 
5 万 mm, 总 投资 10 亿 元 ,主要 应 用 于 
数 十 千瓦 至 数 千 千 瓦 功率 等 级 的 燃气 
轮机 以 及 发 电机 组 的 研制 生产 。 项 目 
分 两 期 建设 ,一 期 投资 2.4 亿 元 , 主要 
建设 1.3 万 m? 的 燃气 轮机 装配 试验 
厂房 和 相关 辅助 设施 ,形成 年 产 燃 机 
发 电机 组 50 台 ( 套 ) ,微型 燃 机 机 组 
300 台 ( 套 ) 左 右 的 生产 能 力 。 一 期 项 
目 完成 后 ,将 进行 二 期 燃 机 研发 中 心 
. 以 及 燃 机 生产 线 扩容 建设 ,使 燃 机 机 
组 年 产能 达到 660 台 ( 套 ) 。 基 地 建成 
后 ,哈尔滨 东安 发 动机 (集团 ) ARS 
司 燃 机 的 研发 生产 能 力 将 会 达到 国内 
”领先 水 平 ,并 成 为 中 航 工业 非 航空 产 
品 新 的 经 济 增长 点 。 

21 日 ”由 了 蛤 尔 滨 汽 轮机 厂 有 限 责 
任 公司 设计 制造 的 我 国 首 台 60 万 kW 
直接 空冷 机 组 在 出 西 大 同 二 电厂 正式 
移交 生产 ,标志 着 我 国 大 容量 火电 机 
组 在 城市 废水 利用 及 烟 气 .二 氧化 硫 
零 排放 方面 实现 了 突破 。 大 同 电 厂 二 
期 工程 设计 安装 2 台 60 万 kW 直接 空 
冷 机 组 ,每 天 可 消化 大 同市 13% 的 废 
水 ,日 节 水 量 约 为 4 万 t, 机 组 全 部 发 
电 后 ,年 送 电量 约 为 90 1Z, kW h。 

30 日 ”保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 
限 公司 总 装 车 间 整 体 套装 组 荣获 “全 
国 工人 先锋 号 ”荣誉 称号 。 总 装 车 间 
整体 套装 组 是 变压器 的 主要 生产 班 
组 ,承担 着 公司 220kV 、330kV .500kV 、 

750kV .800kV 1 OOOkKV 4 Fe BEL OY fh 
” 流 变 压 器 ,出口 美国 调 相 变压器 .中华 
电力 等 重点 产品 的 线圈 整体 套装 任 
务 。 整 体 套装 组 秉承 发 扬 “ 自 信 自 强 ， 
追求 卓越 ”的 天 威 精神 ,勇于 奉献 . 敢 
于 拼搏 ,出 色 地 完成 了 2008 年 变压器 
整体 套装 任务 。 


SH 


1 日 我 国 首 例 F 级 重型 燃气 轮 
机 转子 体 加 工 、 组 装 在 东方 汽轮机 有 
限 公司 完成 。F 级 重型 燃气 轮机 转子 
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体 采 用 轮 盘 夺 加 而 成 ,其 零 部 件 间 的 
配合 公差 要 求 为 0. 1% mm, 其 加 工 技 
术 处 于 全 球 机 械 制 造 业 最 高 水 平 。 

女 国务 院 修订 的 《特种 设备 安 
全 监察 条 例 》 正 式 实 施 。 高 耗 能 特种 
设备 节能 管理 和 特种 设备 事故 分 级 调 
查 制 成 为 新 《条 例 》 的 主要 亮点 。 

8 日 用 于 向 家 坝 一 上 海 +800kV 
特 高 压 直流 输电 示范 工程 ,由 国内 生 
产 的 首 台 400kV 低 端 换 流 变压器 成 功 
通过 全 部 型 式 试验 ,关键 技术 指标 优 
R ,超过 合同 要 求 , 标 志 着 特 高 压 直 流 
关键 设备 的 国产 化 研制 取得 重大 进 
展 。 本 次 共 完 成 了 36 项 试验 ,对 产品 
进行 了 全 面 而 严格 的 考核 ,技术 指标 
完全 满足 技术 规范 书 要 求 , 温 升 . 局 部 
放电 等 多 项 技术 指标 优异 , 优 于 规范 
要 求 。 该 换 流 变压器 的 型 式 试验 成 
功 , 将 进一步 推动 特 高 压 直 流 输电 示 
范 工程 建设 进程 ,加 快 特 高 压 直 流 输 
电 技术 的 推广 应 用 步伐 ,推进 特 高 压 
直流 关键 设备 的 全 面 国产 化 进程 。 

12 日 山东 核电 设备 制造 有 限 公 
司 承担 的 我 国 第 三 代 核 电 AP1000 自 
主 化 依托 项 目 首 台 机 组 一 一 浙江 三 门 
核电 站 一 号 机 组 CA20 结构 模块 的 最 
后 1 个子 模块 CA20 一 26 软件 资料 审 
核 完毕 并 装 车 启运 。 至 此 ,三 代 核 电 
依托 项 目 三 门 核电 站 一 号 机 组 CA20 
结构 模块 72 个 子 模块 全 部 制造 完成 
并 顺利 出 厂 。 

16 日 由 哈尔滨 市 哈飞 工业 有 限 
责任 公司 自主 研发 的 ,拥有 自主 知识 
产权 的 全 球 首 台 1. SMW 半 直 驱 式 变 
速 恒 频 风力 发 电机 组 ,在 黑龙 江 省 华 
富 依 兰 风 场 通过 哈尔滨 市 科技 局 的 项 
目 验 收 ,并 网 发 电 。 通 过 此 项 目的 成 
功 自主 研制 ,哈飞 工业 有 限 责任 会 司 
掌握 了 半 直 驱 式 风电 机 组 的 总 体 设 计 
技术 .总装 技术 .安装 调试 技术 .远程 
监控 技术 、 风 机 维护 技术 等 先进 风电 
设备 制造 的 关键 技术 ,标志 着 其 已 经 
掌握 了 符合 未 来 风电 技术 发 展 趋势 且 
居 国 际 先 进 水 平 的 大 功率 半 直 驱 技 
术 , 是 目前 国内 唯一 拥有 该 技术 的 
公司 。 
= BRB 国务 院 批 转 《 关 于 2009 年 
深化 经 济 体制 改革 工作 意见 的 通知 》 


( 国 发 [2009]26 号 ) 。 意 见 指出 ,要 深 
化 垄断 行业 改革 ,拓宽 民间 投资 的 领 
域 和 渠道 。 大 力 推 进 资 源 性 产品 价格 
和 节能 环保 体制 改革 ,努力 转变 发 展 
方式 ;着 力 优 化 产业 结构 与 所 有 制 结 
构 ,推动 服务 业 和 非 公 有 制 经 济 发 展 ; 
完善 鼓励 支持 和 引导 个 体 私 营 等 非 公 
有 制 经 济 发 展 的 政策 措施 ,抓紧 完善 
中 小 企业 贷款 担保 基金 和 贷款 担保 机 
构 等 多 层次 担保 体系 ,建立 健全 中 小 
企业 信用 担保 风险 补偿 机 制 ,推进 中 
小 企业 信用 制度 和 信用 担保 机 构 评 级 
制度 建设 ,继续 发 展 中 小 企业 板 市 场 ， 
稳步 发 展 中 小 企业 集合 债券 ,继续 开 
展 中 小 企业 短期 融资 券 试点 。 

21 日 ”2009 特 高 压 输电 技术 国 
际会 议 在 北京 开幕 。 会 议 主 席 、 国 家 
电网 公司 总 经 理 刘 振 亚 在 会 议 上 表 
泵 ,积极 发 展 管 能 电网 已 成 为 淮 界 电 
力 发 展 的 新 趋势 ,上 党 能 电网 首先 应 当 
是 一 个 坚强 的 电网 。 坚 强 是 智能 电网 
的 基础 ,智能 是 坚强 电网 充分 发 挥 作 
用 的 关键 ,两 者 相辅相成 .协调 统一 。 
国家 电网 公司 结合 基本 国情 种 特 高 压 
实践 ,确立 了 可 快 建 设 坚 强 智 能 电网 
的 发 展 目 标 , 即 加 快 建设 以 特 高 压 电 
网 为 骨干 网 架 ,各 级 电网 协调 发 展 , 具 
有 信息 化 .数字 化 .自动 化 .互动 化 特 
征 的 、 统 一 的 坚强 智能 电网 。 

27 日 由 国内 外 共同 研制 的 用 于 
向 家 坝 一 上 海 + 800kV 特 高 压 直流 示 
注 工 程 奉贤 换 流 站 的 6in dat E 
疼 顺 利通 过 全 部 型 式 试验 ,各 项 参数 
指标 均 达 到 或 超过 了 合同 技术 要 求 。 
该 试验 的 成 功 通过 表明 了 特 高 压 直 流 
示范 工程 关键 设备 一 一 换 流 阀 的 研制 
取得 了 图 满 成 功 ,标志 着 工程 受 端 奉 
贤 换 流 站 所 有 特 高 压 直 流 设备 型 式 试 
验 全 部 完成 。 该 产品 代表 了 世界 直流 
输电 技术 的 最 高 水 平 ,是 特 高 讨 直 流 
输电 技术 发 展 史上 的 重要 里 程 碑 。 

x ”在 国家 电力 监管 委员 会 、 中 
国电 力 企 业 联 合 会 电力 可 靠 性 管理 中 
心 召 开 的 2009 年 电力 可 靠 性 指标 发 
布 会 上 ,公布 了 300MW .600MW 两 个 
容量 级 的 金牌 机 组 ,哈尔滨 锅炉 厂 有 
限 责 任 会 司 研制 的 4 台 机 组 列 人 其 
中 。 这 4 台 金 牌 机 组 分 别 是 ;大 唐 韩 


城 第 二 发 电 有 限 责 任 公 司 2 号 6OOMW 
DLA RRR RB RB 55 
300MW 机 组 .国电 东北 电力 有 限 公 司 
MIL RH 2 号 300MW 机 组 和 华能 
海南 发 电 股份 有 限 公 司 海口 发 电厂 9 
号 300MW 机 组 。 


6 月 


1 日 国家 能 源 局 主管 新 能 源 事 
务 的 副 局 长 刘琦 表示 ,新 能 源 产业 发 
展 规划 已 经 完成 讨论 稿 。 新 能 源 发 展 
规划 有 五 大 框架 ;新 能 源 发 展现 状 及 
面临 形势 ,发展 指导 思想 和 基本 原则 、 
规划 目标 .工作 任务 和 重要 项 目 ,政策 
保障 措施 。 正 在 编制 中 的 新 能 源 发 展 
规划 ,把 新 能 源 主要 界定 在 两 个 方面 : 
一 是 风电 、 太 阳 能 、 生 物质 能 等 新 的 能 
源 ,二 是 对 传统 的 能 源 进行 技术 变革 
所 形成 的 新 的 能 源 ,比如 对 煤炭 的 清 
洁 高 效 利用 、 车 用 新 型 燃料 、 智 能 电 
网 等 。 

4 日 国 网 电力 科学 研究 院 所 属 
南 瑞 电 控 公司 研制 生产 的 绥 中 二 期 
2x 1 000MW 汽 轮 发 电机 机 组 励磁 系 
统 ( 第 一 套 设 备 ) 顺 利通 过 出 厂 测试 及 
验收 试验 。 这 是 国内 首 套 具有 完全 自 
主 知识 产权 的 1 000MW 级 汽 轮 发 电机 
静止 励磁 系统 ,实现 了 大 型 汽 轮 发 电 
机 励磁 系统 设计 生产 的 重大 创新 , 提 
高 了 我 国电 力 系 统 的 安全 稳定 性 和 经 
济 运 行 水 平 ,加 速 了 我 国 大 型 电站 装 
备 制造 业 的 国产 化 进程 。 

6 日 ”中共 中 央 政 治 局 常委 、 国 务 
院 总 理 温家宝 一 行 视察 了 西 电 集 团 。 
当 看 到 西 电 集团 制 造 出 拥有 上 自主 知识 
产权 的 世界 首 台 800kY 高 压 六 氛 化 硫 
HET ER aR AY ,温家宝 十 分 高 兴 地 说 ， 
“世界 一 流 的 高 压 开关 设备 是 你 们 亲 
手 创造 ,我 应 该 癌 你 们 表示 祝贺 1” 当 
了 解 到 高 压 开关 的 核心 零 部 件 由 西 电 
集团 仅 用 了 两 年 多 时 间 完 成 自主 研发 
制造 时 ,温家宝 欣慰 地 说 “中 国 的 装 
备 .电力 还 处 在 发 展 中 ,我 们 肩负 的 任 
务 还 很 重 , 在 目前 国际 金融 危机 影响 
下 ,我 们 更 要 靠 实 力 、 车 质量 、 靠 效益 
来 参与 国际 竞争 ”视察 后 温家宝 在 现 
场 对 职工 发 表 了 重要 讲话 ,他 希望 西 
电 集团 和 全 体 员 工 要 积极 应 对 金融 危 


机 ,在 国家 电力 建设 中 承担 更 多 的 任 
务 ,发 挥 更 大 的 作用 , 抓 住 国家 实施 西 
部 大 开发 的 良好 机 过 ,以 实际 行动 ,以 
更 好 更 快 的 发 展 来 庆祝 西 电 集团 
50 年 。 

7 日 呼伦贝尔 一 辽宁 直流 输电 
工程 国内 首 台 自主 研发 + 500kVY 直流 
换 流 变 压 铝 在 特 变 电 工 沈阳 变压器 集 
团 有 限 公 司 通过 绝缘 试验 考核 。 该 产 
品 在 设计 .材料 采购 生产、 装配 等 环 
节 完 全 实现 了 国产 化 ,各 项 技术 指标 
达到 了 国际 领先 水 平 。 它 的 诞生 标志 
着 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 
高 端 直 流 输电 技术 水 平 到 上 了 新 的 台 
阶 ,推动 了 呼伦贝尔 一 辽宁 直流 和 输电 
工程 的 建设 进程 ,也 加 快 了 高 端 直 流 
输电 技术 国产 化 的 推进 步伐 。 

x ”东方 电机 有 限 公 司 承 担 设 
计 、 供 货 和 安装 指导 的 三 峡 左 岸 电 站 3 
号 机 组 定子 接线 改造 工作 结束 。 与 改 
造 前 相 比 ,机 组 运行 振动 .噪声 等 均 有 
大 幅度 下 降 , 发 电机 电磁 振动 大 幅 降 
低 , 达 到 优良 标准 :定子 铁心 的 100Hz 
电磁 振动 基本 消除 , 转 频 及 其 倍数 的 
低频 振动 降低 70% 左右 ,发 电机 噪声 
降低 约 5dB( A) ,发 电机 各 部 位 振动 摆 
度 也 得 到 大 幅 改 善 。 东 方 电机 有 限 公 
司 此 次 对 YGS 左岸 3 号 机 组 的 改造 成 
功 为 后 续 机 组 的 改造 积累 了 宝贵 经 
验 , 也 为 大 型 水 电机 组 达到 更 好 稳定 
性 提供 了 新 的 安装 标准 依据 ,对 我 国 
能 源 工业 的 发 展 和 安全 具有 重大 

10 日 河南 平 高 电气 股份 有 限 公 
司 研发 的 LW55 一 363 AIRES SF, 断路 
器 在 国家 高 压 电 器 质量 安全 检测 中 心 
通过 全 部 试验 。 该 产品 采用 单 断 口 、 
无 电容 结构 ,整体 布置 紧 姿 .简洁 ; 产 
品 的 额定 电流 为 5 000A ,额定 短 时 耐 
受 电 流 63kA, 机 械 寿 命 5000 次 。 
LW55—363 Hilde ct SF, 断路 器 主要 适 
用 于 我 国 西北 地 区 电网 工程 建设 ,该 
电压 等 级 的 钢 式 产品 技术 一 直 锐 少数 
国外 公司 占有 ,该 产品 的 成 功 研 制 填 
补 了 我 国 在 该 产品 领域 的 空白 ,打破 
了 国外 企业 的 垄断 局 面 。 

5A 我 国 首 台 国 产 化 百 万 千瓦 
级 反应 堆 压 力 容 句 一 一 上 岭 澳 核 电站 二 





大 事 记 


期 2 号 机 组 反应 堆 压 力 容器 在 东方 电 
气 ( 广 州 ) 重 型 机 器 有 限 公 司 ( 简 称 东 
方 重 机 ) 制造 完工 ,并 正式 向 岭 澳 核 电 
站 二 期 建设 现场 发 运 交 付 。 岭 省 核电 
站 二 期 2 号 机 组 反应 堆 压 力 容 器 是 我 
国 首 台 国 产 化 让 万 千瓦 级 反应 堆 压 力 
Firo T HIME E HE 2008 年 6 月 首 
台 国 产 化 百 万 千瓦 级 燕 汽 发 生 器 完工 
发 运 后 ,我 国 核电 关键 设备 又 一 个 重 
大 突破 ,对 加 快 国家 核电 自主 化 进程 、 
提高 广东 省 核电 产业 链 水 平 、 打 造 国 
内 第 一 家 百 万 千瓦 级 核 岛 主 设备 制造 
基地 具有 重要 意义 。 反 应 扒 压 力 容 器 
是 安置 反应 堆 并 承受 其 巨大 运行 压力 
的 密闭 容器 ,是 于 水 堆 核 电站 的 关键 
设备 ,其 有 制造 技术 标准 高 ,难度 大 和 和 
周期 长 等 特点 ,而 且 是 不 可 替换 的 设 
备 ,必须 保证 其 在 核电 站 寿命 期 内 绝 
对 安全 可 靠 。 此 次 反应 堆 压 力 容器 的 
制造 发 运 ,为 岭 澳 二 期 项 目 两 台 机 组 
2010 ~ 2011 年 投入 商业 运行 莫 定 
基础 。 

18 日 ”中 国 第 一 个 光伏 组 件 检 测 
实验 室 在 全 球 最 大 的 唱 硅 光伏 组 件 制 
造 商 尚德 电力 控股 有 限 公 司 建 
成 ,Underwriters Laboratories (UL) ALHA ` 
授予 该 实验 室 见 证 测试 程序 (WTDP) 
证 书 。 该 实验 室 位 于 尚德 电力 控股 有 
限 公司 在 无 锡 的 总 部 ,分 室内 和 室外 
两 部 分 , 室内 面积 1 400m ,室外 面积 
7 000m ,拥有 脉冲 及 稳 态 太阳 模拟 
着 .多 台 步 人 式 环 境 实 验 箱 .机 械 载 
荷 .冰雹 测试 机 、EL( 电 致 发 光 ) 及 高 
精度 红外 相机 等 尖端 检测 设备 ,能 够 
检测 和 评估 光伏 组 件 质量 和 性 能 方面 
的 所 有 指标 。 

20 日 为 晋 东南 (长 治 ) 特 高 压 
变电站 研制 的 世界 首 台 单 相 单 柱 式 
1 100kV 、320Mvar 特 高压 交流 并 联 电 
抗 器 ,在 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 
司 一 次 通过 试验 考核 。 该 产品 的 容量 
达到 国际 最 高 水 平 ,并 在 国际 上 首次 
采用 了 单 柱 结 构 设 计 , 在 无 局 放 绝 缘 
结构 设计 局 部 过 热 控制 .降低 振动 及 
噪声 和 铁心 饼 制作 等 方面 采用 了 多 项 
国际 领先 技术 ,具有 容量 大 、 电 压 等 级 
高 . 品 声 低 .损耗 小 等 突出 特点 ,性 能 
指标 达到 国际 同类 产品 最 高 水 平 。 该 
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中 国电 器 工业 年 鉴 


产品 的 成 功 研制 是 我 国电 工 设备 制造 
领域 取得 的 又 一 世界 级 重大 创新 成 
果 , 标 志 着 我 国 特 高 压 并 联 电抗 器 研 
制 水 平 再 上 新 台阶 ,进一步 巩固 了 我 
国 在 世界 特 高 压 输 变 电 设备 制造 领域 
的 领先 地 位 。 

x ”中 共 中 央 政 治 局 常委 ,中 央 
书记 处 书记 、 国 家 副 主席 习近平 在 有 
关 领 导 的 陪同 下 ,前 往 特 变 电 工 新 能 
源 产业 园 和 新 材料 产业 园 视 察 调研 。 
在 新 能 源 产业 园 ,习近平 先后 视察 了 
PAE WAS HL RE FRET ARA 
车 间 和 包装 车 间 。 


7 月 


9 日 国内 数字 化 变电站 技术 应 
用 程度 最 深 .实施 范围 最 广 . 继 电 保护 
数字 化 程度 最 高 的 500kV 智能 型 数字 
化 变 电 所 一 一 芝 卉 变 电 所 建成 投 运 。 
这 将 对 我 国 智 能 电网 的 研究 应 用 及 
500kV 数字 化 变 电 所 的 运行 管理 带 来 
深远 的 影响 。 

18 日 平 高 电气 股份 有 限 公司 、 
许 继 电 气 股份 有 限 公司 分 别 发 布 公 
告 , 国 网 公司 成 为 这 两 大 电气 设备 企 
了 业 的 实际 控股 企业 。 其 中 , 平 高 集团 
100% 股权 无 偿 划 转 给 国 网 国际 技术 
装备 有 限 公司 , 而 该 公司 是 国家 电网 
公司 的 全 资 子 公 司 。 许 继 电 气 60% 的 
股权 由 国家 电网 公司 旗下 的 中 国电 力 
科学 研究 院 通过 增资 的 方式 获取 , 剩 
余 40% 股权 则 通过 受 让 平安 信托 
获得 。 

28 险 尔 滨 电 气 集团 公司 自主 
设计 制造 的 世界 首 台 双 包 双 排 汽 
660MW 超 临 界 汽 轮机 组 在 河北 定 州 
电厂 一 次 起 动 成 功 , 定 速 达到 3 000 
r/min。 在 起 动 和 超速 试验 期 间 , 该 机 
组 的 各 项 指标 均 达 到 优良 水 平 ,特别 
是 轴 振 和 瓦 温 均 优 于 设计 值 。 它 的 并 
网 成 功 不 仪 标志 着 哈尔滨 电气 集团 公 
司 继续 保持 在 空冷 技术 领域 的 领先 地 
位 ,而且 也 为 百 万 千瓦 等 级 空冷 机 组 
的 研制 积累 了 成 功 的 经 验 。 

在 两 所 两 排 汽 OOOMW 超 临 界 直 
接 空冷 汽轮机 设计 中 ,技术 人 员 坚 持 
超 临 界 技术 与 空冷 技术 体系 的 有 效 结 
合 , 既 保证 了 超 临 界 机 组 的 高 效 性 ,又 
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兼顾 了 空冷 机 组 节 水 的 特性 , 节 水 效 
率 达 到 80% 以 上 ,真正 实现 了 节能 与 
环保 的 高 效 结合 。 同 时 ,两 拭 结 构 非 
常 紧凑 ,减少 了 电厂 基础 建设 投资 ,可 
大 幅度 减少 机 组 检修 等 后 续 工 作 量 。 
此 外 ,汽轮机 公司 在 该 机 组 上 应 用 了 
自主 开发 的 940mm 空冷 汽轮机 末 级 
叶片 ,保证 了 该 机 组 的 效率 和 稳定 性 。 

22 日 西安 西 电 变压器 有 限 责 任 
公司 为 世界 上 电压 等 级 最 高 的 晋 东 
南 一 南阳 一 托 门 特 高 压 交流 示范 工程 
研制 的 1 000kV ,200Mvar 并 联 电 抗 器 
一 次 性 通过 全 部 试验 。 该 产品 具有 局 
部 放电 低 .振动 小 .损耗 低 .噪声 小 和 
安全 可 靠 等 优点 ,技术 性 能 达到 国际 
先进 水 平 。 西 安西 电 变 压 嚣 有限 责 任 
公司 已 经 成 为 世界 上 制造 百 万 伏特 电 
抗 器 产品 最 多 规格 最 全 的 企业 ,形成 
系列 化 .批量 化 的 生产 能 力 , 是 国内 特 
高 压 电 网 建设 项 目 重大 技术 装备 的 主 
要 供 货 商 。 


8 月 


14 日 ”哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 
公司 举行 兆 瓦 级 风力 发 电 变 流 器 试验 
平台 建成 投 运 及 产品 下 线 仪 式 , 这 意 
味 着 我 国 兆 瓦 级 风力 发 电 变 流 器 完全 
依靠 进口 的 历史 将 彻底 改写 。 由 于 我 
国 风电 设备 制造 水 平 与 发 达 国 家 相 比 
存在 一 定 的 差距 , 旦 没有 完全 形成 具 
有 真正 自主 知识 产权 的 产品 ,因此 国 
内 风电 机 组 的 电 控 设备 仍 主要 依赖 于 
进口 ,尤其 是 风力 发 电 变 流 器 100% 依 
SEO ,这 已 成 为 制约 我 国 风力 发 电 
产业 化 的 一 个 瓶颈 。 

17 日 ”国产 最 大 功率 等 级 高 压 变 
频 器 一 一 利 德 华 福 7 500kW 同 步 电 机 
高 压 变 频 器 在 济南 钢铁 投入 运行 ,在 
各 种 工 况 下 带 载运 行 均 顺利 完成 同步 
投 切 。 该 产品 采用 空 水 冷 系统 ,具有 
安装 简便 .快捷 ,使 用 寿命 长 .故障 率 
低 和 免 维 护 等 特点 ,也 是 利 德 华 福 首 
次 采用 更 加 人 性 化 的 系统 协调 控制 技 
术 , 在 协调 柜上 实现 对 两 台电 机 的 控 
制 ,为 用 户 节省 了 人 力 , 方 便 了 操作 ， 
增加 了 系统 控制 的 可 靠 性 。 

ARAR 由 上 海 华 明 电力 设备 制造 
有 限 公 司 自主 研发 制造 .我国 首 套 出 


口 国外 的 500kV 变压器 有 载 调 压 装置 
在 塔吉克 斯 坦 500kV 输 变 电 工 程 上 一 
次 性 带电 成 功 ,运行 息 好 。 些 举 标志 
着 国内 外 超 高 压 等 级 有 载 调 压 开关 被 
跨国 公司 独家 垄断 的 局 面 被 打破 ,为 
我 国 自主 产品 大 批量 进入 国外 市 场 莫 
定 了 良好 的 基础 。 此 次 我 国 首 套 出 口 
的 500kV 有 载 分 接 开 关 一 次 性 投 运 成 
功 , 证 明了 以 上 海 华 明 电力 设备 制造 
有 限 公 司 为 代表 的 中 国电 力 设备 制造 
企业 的 自主 创新 能 力 得 到 了 再 次 提 
升 ,大 大 推进 了 电力 设备 的 国产 化 
进程 。 

26 A 国务 院 总 理 温家宝 26 H 
主持 召开 国务 院 常务 会 议 , 指 出 要 重 
点 加 强 对 钢铁 .水 泥 平板 玻璃 .煤化 
T 多晶硅 .风电 设备 等 行业 发 展 的 指 
导 ,综合 运用 法 律 、 经 济 技术、 标准 以 
及 必要 的 行政 手段 ,协调 产业 、 环 保 、 
土地 和 金融 政策 ,形成 引导 产业 健康 
发 展 的 合力 。 

31 日 国家 发 展 和 改革 委员 会 、 
商务 部 .财政 部 三 部 委 联 合 发 出 《关于 
发 布 鼓 励 进口 技术 和 和 产品 目录 (2009 
年 版 ) 的 通知 》, 对 列 人 目录 的 先进 技 
术 ,关键 设备 及 元 器 件 和 重要 资源 性 
产品 .原材料 进口 ,给 予 贴息 支持 。 其 
中 ,与 风电 设备 相关 的 “2MW 以 上 风 
力 发 电 设备 设计 制造 技术 ”“ 风电, 盾 
构 机 用 轴承 ”以 及 “2MW 以 上 风电 设 
备 制造 "已 分 别 从 鼓励 进口 的 先进 技 
术 .鼓励 进口 的 重要 装备 及 鼓励 发 展 
的 重点 行业 三 部 分 中 剔除 。 

娘 ” 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 有 
限 公司 自行 制造 的 首 台 +800kV 高 端 
换 流 变压器 一 次 性 通过 各 项 试验 , 产 
品 各 项 性 能 优异 。 在 直流 试验 时 ,全 
程 大 于 2 000 pC 的 局 放 脉 冲 为 0, 空 
载 . 人 负载 , 温 升 及 噪声 等 指标 均 达 到 当 
今世 界 最 好 水 平 , 远 远 优 于 合同 标准 
上 要求, 是 目前 世界 所 有 研制 完成 的 产 
品 中 性 能 指标 最 优异 的 产品 。 此 台 产 
品 的 研制 成 功 ,表明 该 公司 已 全 面 掌 
握 了 交 直流 输 变 电 设备 研制 领域 的 
前 沿 技术 ,完全 具备 了 + 800kV 高 端 
换 流 变压器 的 制造 能 力 , 开创 了 我 国 
直流 产品 研制 技术 的 里 程 牌 ,为 特 高 
压 智能 电网 提供 了 有 力 保 障 ,为 国际 


标准 的 制订 提供 了 依据 。 
9 月 


1 日 世界 电压 等 级 最 高 . 单 厂 生 
产能 力 最 大 的 世界 级 特 高 压 交 直流 输 
变 电 产 业 园 正式 在 沈阳 落成 投产 。 特 
变 电 工 也 因此 路 居 为 世界 变压器 产能 
最 大 的 企业 之 一 。 该 园区 占 地 面积 
66. 67 万 m’(1 OOOH) ,总 投资 超过 22 
亿 元 ,以 超 高 压 和 特 高 压 交 流 、 直 流 变 
压 带 类 产品 研制 为 核心 ,以 新 型 互感 
器 高 压 套 管 .开关 、 金 属 制 品 加 工 为 
重要 依托 ,以 国内 外 重点 工程 单机 产 
品 .成 套 项 目 为 服务 对 象 。 

x 继 晋 东南 一 南 PT 
1 000kV 超 高 压 交 流 试验 示范 工程 运 
转 成 功 后 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 批 
准 了 第 二 批 超 高 压 电 网 的 建设 工程 ， 
新 疆 750kV 及 内 蒙古 500kV 两 条 超 高 
压 输电 线路 建设 工程 获 批 。 

4 日 华 锐 风电 科技 股份 有 限 公 
司 研制 的 具有 自主 知识 产权 的 我 国 首 
批 3 台 国 产 化 3MW 海上 风电 机 组 在 
上 海 东 海 大 桥 10 万 kW 海上 风电 场 成 
功 投 入 运行 ,机 组 的 稳定 性 .功率 由 线 
和 可 利用 率 等 各 项 运行 指标 均 达 到 或 
超过 了 设计 要 求 , 机 组 运行 恨 好 。 这 
标志 着 我 国 海 上 风电 机 组 技术 水 平 已 
处 于 全 球 领 先 地 位 。 东 海 大 桥 海 上 风 
电 示 范 项 目 是 国家 发 展 和 改革 委员 会 
在 2008 年 5 月 核准 的 我 国 第 一 个 大 
型 海上 风电 项 目 , 场 区 平均 水 深 10m, 
平均 风速 8. 4m/s。 该 项 目 总 装机 容量 
102MW ,全 部 采用 华 锐 风电 科技 股份 
有 限 公 司 自 主 研 发 的 34 台 国 产 化 
3MW 海上 风电 机 组 。 该 机 组 轮 载 高 
度 90m, 叶 轮 直径 90m, 是 目前 国内 单 
机 功率 最 大 的 海上 风电 机 组 。 它 采用 
三 叶片 .水平 轴 的 结构 形式 以 及 先进 
的 变 桨 变速 双 馈 的 发 电 技 术 , 配 备 紧 
凑 型 主 传动 链 .高 性 能 的 发 电 系统 、 独 
立 控制 的 变 桨 系统 和 在 线 状态 监测 系 
统 ,具备 低 电压 穿越 功能 ,并 采用 了 有 
效 的 防腐 蚀 措 施 和 元 余 设 计 以 提高 机 
组 的 可 靠 性 。 

8 日 世界 首 个 单 体 万 吨 级 高 纯 
硅 项 目 在 江西 赛 维 LDK 太阳 能 有 限 
公司 成 功 投 产 ,标志 着 赛 维 LDK 太阳 


能 有 限 公 司 继 成 为 全 球 最 大 的 硅 片 生 
产 企业 之 后 ,又 成 为 全 球 最 大 的 高 纯 
硅 料 生产 企业 。 该 项 目的 成 功 投产 ， 
标志 着 我 国企 业 成 功 掌握 了 万 吨 级 高 
纯 硅 的 核心 技术 ,突破 了 直 界 万 吨 级 
高 纯 硅 技 术 壁 合 , 打 破 了 长 久 以 来 的 
行业 封锁 和 产业 瓶颈 。 
19 日 ”中 国 西 电 集团 公司 50 华 
E。 中 国 机 械 工 业 联 合 会 会 长 王 瑞 
FE , 原 机 械 工 业 部 副 部 长 陆 燕 苏 , 原 冶 
金工 业 部 副 部 长 .国务 院 大 型 企业 监 
事 会 主席 赵 喜 子 等 出 席 了 西 电 集团 成 
立 50 周年 庆祝 大 会 。 原 中 共 中 央 总 
书记 、 国 家 主席 .中 央 军 委 主 席 江 泽 民 
为 西 电 明 词 , 原 中 共 中 央 政 治 局 委员 、 
国务 院 副 总 理 曾 培 炎 称 其 为 “中 国 输 
变 电 行 业 的 消 梁 ”。 国 家 发 展 和 改革 
委员 会 主任 .能 源 局 局 长 张 国 宝 在 贺 
信 中 表示 , “希望 西 电 集 团 加 大 科研 创 
新 ,积极 参与 国际 竞争 ,大 力 开 拓 国 际 
国内 市 场 ,树立 争 创 世 界 一 流 电 力 设 
备 制造 企业 的 雄心 壮志 。” 
21 日 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
局 和 国家 标准 化 管理 委员 会 颁布 了 
2008 年 中 国标 准 创 新 贡献 奖 获奖 项 
A ,124 项 标准 获奖 ,其 中 一 等 奖 8 项 ， 
二 等 奖 26 项 ,三 等 奖 90 项 。 电 器 工 
业 获 一 等 奖 1 项 ,二 等 奖 1 项 三 等 奖 
2 项 。 一 等 奖项 目 是 由 广州 电 带 科学 
研究 院 、 机 械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 
研究 所 .昆明 电器 科学 研究 所 .西安 高 
压 电 器 研究 所 有 限 责 任 会 司 . 上 海 电 
器 科学 研究 所 集团 有 限 责 任 公司 承担 
完成 的 GB/T 20644. 2 一 2006《 特 殊 环 
境 条 件 选用 导 则 第 2 部 分 :高 分 子 
材料 》、GBZT 20635 一 2006《 特 殊 环 境 
条 件 高 原 用 高 压 电 占 的 技术 要 求 》、 
GB/T 20645 一 2006《 特殊 环境 条 件 高 
原 用 低压 电器 技术 要 求 》 等 13 项 标 
准 。 南 通 市 神 马 电 力 科 技 有 限 公 司 完 
成 的 Q/320682GMG02—2007 < 126 ~ 
1100kV 开关 设备 用 空心 复合 绝缘 子 》 
获 二 等 奖 。 由 哈尔滨 大 电机 研究 所 、 
山东 电力 研究 院 .广东 省 电力 试验 研 
究 所 承担 完成 的 GB/T 20140—2006 
《 透 平 型 发 电机 定子 绕组 端 部 动态 特 
性 和 振动 试验 方法 及 评定 》, 上 海 电 缆 
研究 所 、 公 安 部 天 津 消 防 科学 研究 所 、 


大 事 记 


华东 建筑 设计 研究 院 有 限 公 司 承担 完 
成 的 GBA/T 19666 一 2005《 阻 燃 和 了 耐火 
电线 电缆 通则 》 分 获 三 等 奖 。 

28 日 ”中 国 节能 投资 公司 杭州 能 
源 与 环境 产业 园 20MW 屋顶 光伏 发 电 
站 一 期 2MW 电站 正式 并 网 投产 。 该 
项 目 是 全 国 第 一 个 利用 工业 园区 屋顶 
建设 的 大 规模 并 网 电站 ,也 是 目前 全 
国 并 网 发 电 的 装机 容量 最 大 的 光伏 建 
筑 一 体 化 项 目 ,具有 重大 的 试验 价值 
和 示范 意义 。 

杭州 能 源 与 环境 产业 园 2MW jE 
顶 光 伏 并 网 发 电 项 目 由 浙江 节能 实业 
发 展 有 限 公 司 投资 ,浙江 正泰 太阳 能 
科技 有 限 公司 提供 发 电 设备 及 配套 产 
品 ,动态 总 投资 为 6 462. 27 万 元 ,总 装 
机 容量 2MW ,预计 平均 年 发 电量 200 
万 kW . h。 与 相同 发 电量 的 火电 厂 相 
比 ; 该 电站 每 年 可 节约 标 煤 700 & t, 
可 减少 二 氧化 碳 排放 1 000 余 .二 氧化 
硫 近 101 ABMS BW 6. 2t MAZE 2. 9t， 
还 节约 了 大 量 的 水 资源 。 

项 目 采 用 单 晶 硅 . 非 晶 薄 膜 电池 
混合 装机 ,集成 了 太阳 能 光电 建筑 应 
用 的 诸多 先进 技术 。 系 统 光 伏 建筑 一 
体 化 (BIPYV ) 程度 高 ,综合 应 用 了 构件 
型 .建材 型 和 结合 安装 型 等 多 种 型 号 
的 太阳 能 电池 组 件 与 多 规格 的 道 变 
器 ;系统 采用 了 “分 布 安装 、 集 中 逆 变 、 
汇流 升 压 . 单 点 并 网 ”的 技术 方案 , 系 
统 综合 效率 高 达 78% 。 


10 月 


1 日 ”由 天 威 保 变 (秦皇岛 ) 变 压 
器 有 限 公司 自主 研发 设计 .具有 完全 
自主 知识 产权 的 国内 首 台 三 相 SFP 一 
1 140MV + A/SOOKV 电力 变压器 一 次 
通过 全 部 试验 项 目 考核 , 主要 技术 性 
能 指标 达到 国际 领先 水 平 。 这 是 我 国 
第 一 台 配 套 1 000MW 超 超 临界 发 电机 
组 的 三 相 一 体 主 变压器 ,也 是 迄今 
止 国 内 容量 最 大 的 500kV 级 变压器 ， 
具有 技术 先进 ,性 能 优越 .安全 可 靠 性 
高 的 特点 。 它 的 研制 成 功 为 我 国 大 力 
发 展 超 超 临界 机 组 配套 国产 化 三 相 一 
体 发 电机 主 变 压 器 英 定 了 坚实 的 基 
础 ,也 为 我 国 在 2010 ~ 2020 年 进入 世 
界 燃 煤 发 电 技术 先进 国家 行列 提供 了 
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强 有 力 的 支持 。 

14 保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 
限 公司 为 世界 首 条 投入 商业 运行 的 特 
S E T EI 000kV E 东南 一 南 
阳 一 荆门 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 研 
制 的 第 6 台 ODFPS 一 1 000 MV - A/ 
1 000kV 变 压 器 一 次 顺利 通过 全 部 试 
验 项 目 考 核 , 各 项 技术 性 能 指标 均 满 
足 合 同 要求 。 该 变压器 是 保定 天 威 保 
变 电 气 股份 有 跟 公 司 中 标 晋 东南 一 南 
阳 一 荆门 特 高 压 交 流 试验 示范 工程 的 
最 后 一 人 台 变 压 器 , 它 的 试验 成 功 标 志 
着 该 产品 的 工厂 制造 阶段 全 部 完成 ， 
巩固 了 保定 天 威 保 变 电气 股份 有 限 公 
司 在 我 国 超 高 压 、 大 容量 变压器 研发 
制造 领域 的 领先 地 位 。 

16 日 ”中 国 核电 工程 有 限 公 司 与 
泰 开 电气 集团 在 泰安 正式 签署 核电 站 
常规 岛 及 BOP 低压 开关 柜 供 货 合同 ， 


”这 是 国产 低压 电器 首次 运用 到 我 国 核 


电 建设 。 山 东 省 委 常 委 、 副 省 长 王 军 
民 出 席 签约 仪式 并 会 见 了 中 核 集团 及 
中 国 核 电工 程 有 限 公司 领导 。 泰 开 电 
气 集团 在 福建 福清 .浙江 方 家 山 两 座 
百 万 级 核电 站 低压 开关 柜 招标 项 目 
中 ,成 功 中 标 常 规 岛 及 BOP 全 部 低压 
柜 合同 ,合同 金额 近 5 000 万 元 。 此 次 
签约 的 核电 工程 低压 开关 柜 ,由 泰 开 
”电气 集团 与 中 国 核电 工程 有 限 公 司 联 
合 研发 ,产品 技术 水 平 达到 国际 先进 
水 平 ,填补 了 国内 空白 。 

21 日 ”由 特 变 电 工 新 疆 变压器 厂 
自主 研发 生产 的 首 批 4 台 郑 西 铁 路 客 
运 专线 330kV 铁路 牵引 变压器 一 次 带 
电 投 运 成 功 ,这 是 世界 上 电压 等 级 最 
高 的 铁路 牵引 变压器 产品 。 它 的 投 运 
成 功 ,标志 着 我 国 330kV 等 级 AT 供电 
方式 牵引 变压器 研制 技术 再 次 走 在 了 
世界 的 前 列 ,填补 了 国内 空白 。 

24 日 ”保定 天 威 保 变 电气 股份 有 
限 公司 为 世界 首 条 特 高 压 直 流 输电 示 
范 工程 一 一 云 广 + 800kV 特 高 压 直 流 
输电 工程 承 制 的 +800kV (HY14) 特 高 
压 换 流 变 压 器 在 天 威 保 变 (秦皇岛 ) 变 
压 器 有 限 公 司 一 次 顺利 通过 全 部 试验 
项 目 考 核 ,主要 技术 性 能 指标 达到 国 
际 领先 水 平 。 试 验 报告 显示 ,该 产品 
直流 耐 压 试验 和 极 性 反 转 试验 全 程 未 
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出 现 大 于 2 OOOpC 的 局 放 脉 冲 信 号 ,局 
部 放电 水 平 AA ARAE SRH 
耗 及 噪声 水 平 远 远 低 于 合同 要 求 值 。 
该 产品 的 研制 成 功 是 我 国 重大 电力 装 
备 制造 国产 化 道路 上 的 一 次 重大 突 
破 , 标 志 着 天 威 保 变 继 自 主 研发 成 功 
1 000MV， A/1 000kV 交 流 变压器 后 ， 
再 一 次 登 顶 世界 输 变 电 设 备 生产 制造 
领域 最 高 峰 , 产品 从 投产 到 试验 成 功 
仅 用 四 个 半月 时 间 。 

2S 日 ”具有 完全 自主 知识 产权 的 
BG 3.0MW 双 馈 风力 发 电机 组 在 华 
创 风 能 有 限 公 司 青岛 产业 基地 成 功 下 
线 , 标 志 着 我 国 实 现 了 风电 装备 自主 
品牌 的 发 展 ,打破 了 国外 在 3.0MW 级 
核心 技术 上 的 国际 垄 浙 。 

28 日 ”浙江 义乌 市 发 电 设 备 有 限 
公司 研制 的 3 200kW 大 功率 煤层 气 
(煤矿 瓦斯 ) 内 燃 发 电机 组 新 产品 , 通 
过 了 国家 内 燃 机 发 电机 组 质量 监督 检 
验 中 心 专家 的 现场 检测 。 该 机 组 性 能 
已 经 达到 国际 先进 水 平 ,具有 单机 功 
率 国 内 最 大 .平均 有 效 压 力 国 内 最 高 、 
热 负荷 低 、 运 行 稳定 可 靠 等 特点 ,填补 
了 国内 大 功率 内 燃 发 电机 组 的 空白 。 
它 的 成 功 推出 ,标志 着 我 国 自行 研制 
大 功率 内 燃 发 电机 的 能 力 已 接近 国际 
水 平 。 


11 月 


4 日 世界 单机 容量 最 大 
(1 750MW) 的 EPR (欧洲 压 水 堆 ) 核 
岛 设备 在 东方 电气 (广州 ) 重 型 机 器 有 
限 公司 开工 。EPR 核 岛 属于 第 三 代 核 
电 设备 ,此 举 表明 东方 电气 具备 了 制 
造 第 三 代 “ 核 芯 ”的 条 件 。 

5A 国电 龙 源 电气 有 限 公司 生 
产 的 首 台 1. SMW 双 馈 型 风电 机 组 变 
流 器 正式 下 线 。 该 产品 具有 完全 自主 
知识 产权 ,打破 了 长 期 以 来 国外 企业 
董 断 风 电机 组 变 流 器 市 场 的 局 面 ,使 
我 国 风 机 设备 制造 国产 化 近 出 了 重要 
一 步 。 

14 日 “为 适应 建设 统一 坚强 智能 
电网 的 需要 ,根据 京 电 人 [2009]44 号 
“关于 成 立 北京 市 电力 公司 智能 电网 
建设 组 织 机构 的 通知 "要求 ,北京 市 电 
力 公司 智能 电网 建设 办 公 室 正式 成 


立 ,并 召开 了 第 一 次 工作 例会 。 

29 日 塔吉克 斯 坦 总 统 拉 赫 蒙 、 
总 理 阿 基 洛 夫 ,中 国 驻 塔 国 大 使 左 学 
良 商务 参赞 李 跃 ,新 疆 维 吾 尔 自治 区 
政协 主席 艾 斯 海 提 “， 克 里 木 拜 等 在 胡 
占 德 市 出 席 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 承 
建 的 塔吉克 斯 坦 220 ~ SOOKV 输 变 电 
成 套 项 目 总 承包 工程 全 线 贯通 竣工 仪 
式 。 该 项 目 是 中 塔 两 国 21 世纪 经 贸 
合作 的 重要 组 成 部 分 ,也 是 中 国 输 变 
电 企业 迄今 为 止 承担 的 电压 等 级 最 
高 输 变 里 程 最 长 .施工 条 件 最 艰苦 的 
工程 。 该 项 目 一 直 得 到 中 塔 两 国 主要 
领导 人 的 高 度 关 注 ,整个 工程 比 原 计 
划 提 前 一 年 建成 。 


12 月 


1 日 国家 标准 管理 委员 会 批准 
在 1 000kV 晋 东南 一 荆门 特 高 压 交流 
输 变 电工 程 开展 “国家 重大 工程 标准 
化 示范 ”。 特 高 压 交 流 输 电 标 准 体系 
的 全 面 形 成 ,为 我 国 特 高 压 交流 输电 
技术 的 规模 应 用 莫 定 了 坚实 的 技术 基 
础 ,同时 必 将 推动 我 国 更 好 地 参与 并 
引领 国际 特 高 压 标准 的 制定 。 中 国 特 
高 压 交 流 系 统 的 标准 电压 已 被 推荐 为 
国际 标准 电压 。 

6 日 我 国 首 台 30t 空调 架 线 式 
变频 调 速 电机 车 在 湘潭 牵引 机 车 三 有 
限 公司 出 三 ,交付 江西 铜 业 集团 德 兴 
铜 矿 投 入 生产 。 该 台电 机 车 是 我 国 第 
一 台 高 配置 .高 性 能 ,节能 环保 型 矿 用 
军 轨 机 车 ,综合 运用 了 矢量 控制 变频 
调 速 技 术 .半导体 制冷 制 热 技术 .电子 
变 流 技术 ,满足 了 矿山 技术 条 件 要 求 ， 
填补 了 我 国 大 型 工矿 罕 轨 空调 架 线 式 
机 车 的 空 日 。 主 要 技术 亮点 有 :一 是 
采用 变频 调 速 技 术 , 用 三 相交 流 异 步 
电动 机 替代 造价 高 昂 、 维 修 困难 的 直 
流 牵引 电动 机 ;二 是 采用 直 联 式 二 级 
传动 减速 装置 ,减速 传动 机 构 和 走行 
装置 可 靠 。 该 台电 机 车 的 研制 成 功 ， 
开创 了 我 国 窗 轨 工矿 电机 车 制造 业 的 
里 程 碑 。 

18 日 ABB 全 球 最 大 的 变压器 
组 件 生产 基地 在 合肥 正式 建成 ,最 新 
引进 ABB 全 球 领先 的 油纸 电容 式 套 
管 生产 技术 也 在 新 基地 投产 。 新 基地 


大 事 记 





是 合肥 ABB 变压器 有 限 公 司 电力 组 
件 产品 业务 部 最 新 扩建 项 目 ,位 于 合 
肥 市 经 济 技术 开发 区 , 占 地 面积 
3 万 m ,组 件 产 能 提高 200% 。 新 基地 
共有 5 条 生产 线 ,其 中 包 揪 170kV 及 
以 下 油 套 管 生产 线 220 ~ 550kV 油 套 
管 生产 线 和 110kV 干 式 套 管 生产 线 3 
条 拥有 国际 顶尖 生产 水 平 的 套 管 生产 
线 ,可 以 用 于 多 种 型 号 的 变压器 套 管 
生产 。 

24 日 ”国家 质量 监督 检验 检疫 总 
局 和 国家 标准 化 管理 委员 会 以 国 质 检 
标 联 [2009]574 号 文公 布 2009 年 中 国 
标准 创新 贡献 奖 , 其 中 一 等 奖 9 项 ,二 
等 奖 25 项 ,三 等 奖 48 项 。 电 器 工业 
获得 2 项 二 等 奖 ,分 别 是 由 哈尔滨 电 
机 三 有 限 责任 公司 、 中 国 水 电 顾 问 集 
团 昆明 勘测 设计 研究 院 、 东 方 电气 集 
团 东方 电机 有 限 公司 、 中 国 水 利水 电 
科学 研究 院 水 力 机 电 所 承担 完成 的 
GB/T 15468 一 2006《 水 轮机 基本 技术 
条 件 》 ,中 国标 准 化 研究 院 `、 上 海 电 器 
科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 、 国 际 铜 
业 协 会 (中 国 ) .无锡 华 达 电机 有 限 公 


司 ,北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公司 承担 
完成 的 GB 18613 一 2006《 中 小 型 三 相 
异步 电动 机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》 
等 6 项 标准 。 

25 日 保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 
限 公 司 自 主 设计 的 我 国 首 台 交流 
1 000kV 出 线装 置 ,在 其 研制 的 BK- 
DF—240Mvar/1 000kV 特 高 于 并 联 电 
抗 器 上 一 次 性 通过 全 部 绝缘 试验 考核 
项 目 ,试验 结果 符合 设计 要 求 和 国家 
特 高 压 技术 标准 ,完全 可 以 替代 进口 
同类 产品 。 这 意味 着 我 国 彻 底 扭转 了 
1 000kV 出 线装 置 单纯 依靠 进口 的 局 
面 ,标志 着 我 国 特 高 压 输电 线路 重大 
设备 和 关键 部 件 国产 化 工作 实现 了 重 
大 突破 。1 000kV 出 线装 置 是 变压器 、 
电抗 器 高 压 线圈 线 端 与 套 管 连接 引出 
线 的 绝缘 装置 ,是 特 高 压 交 流 变压器 、 
特 高 压 电 抗 器 的 关键 部 件 之 一 ,通常 
采用 成 型 可 拆卸 式 引线 结构 ,结构 复 
杂 , 可 靠 性 要 求 高 ,设计 和 制造 难度 极 
大 ,在 我 国 第 一 条 交流 特 高 压 试验 示 
范 工程 设备 中 全 部 依赖 进口 。 

k REETH RA RD 


+800kV 直 流 换 流 变压器 在 奉贤 换 流 
站 经 受 住 最 高 电压 考验 ,成 功 起 动 。 

26 日 国内 最 大 钢 铝 复合 材料 产 
业 基 地 在 苏州 相 城区 阳澄湖 镇 正式 开 
工 。 该 基地 由 北京 华北 华 铜 电气 有 限 
公司 和 众 志 投 资 发 展 有 限 公 司 共同 投 
资 建设 ,建成 后 将 成 为 国内 最 大 的 钢 
铝 复 合 材料 研发 中 心 、 系 列 铜 铝 复合 
材料 制造 基地 和 钢 铅 复合 材料 废料 分 ， 
解 的 资源 再 生产 业 基 地 。 

x “上海 发 电 设备 成 套 设计 研究 
院 建 院 50 周年 。 中 国 机 械 工 业 联 合 
SHAT AISKRERERR LEME 
是 “我 国电 站 装备 成 套 设计 综合 实力 
RR 具有 国际 竞争 力 的 科技 型 企 
业 ”, 认 为 其 "不 仅见 证 了 中 国电 站 装 
备 制造 业 的 飞速 发 展 , 而 且 坚 持 自主 
创新 和 集成 创新 , 并 承担 了 诸多 行业 
职能 ,作出 了 不 可 替代 的 重要 贡献 , 取 
得 了 丰硕 的 科技 成 果 。” 

28 A 特 变 电工 有 限 公司 研制 的 
特 高 压 直 流 + 800kV 换 流 变压器 在 
1 850m 世界 最 高 海拔 的 云南 楚雄 换 流 
站 一 次 投 运 成 功 。 
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企业 品牌 和 企业 文化 是 企业 的 真正 核心 点 ， 是 企 
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常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 是 国家 重点 高 新 
技术 企业 ， 为 专业 研发 、 制 造 高 低压 电 融 元 件 和 成 套 开 关 设 备 
的 企业 。 多 年 来 ， 公 司 牢 固 树立 “为 社会 创造 效益 、 为 顾客 创 

造价 值 、 为 职工 创造 机 会 ”的 价值 观 ， 始 终 坚 持 “ 以 人 为 本 ， 
科技 兴 企 ”的 方针 ， 运 用 高 新 技术 手段 ， 不 断 开 发 具有 自主 知 
只 产权 的 产品 ， 产 品 结构 不 断 向 深层 次 、 多 元 化 拓展 ， 成 为 国 
内 低压 电器 行业 的 中 流 碟 柱 。 企业 产品 以 其 高 科技 、 中 能 化 领 
跑 国内 行业 水 平 ， 推 动 了 我 国 低压 配 电 电网 向 自动 化 发 展 。 

“以 高 性 能 、 高 品质 产品 服务 于 大 众 ” 是 常 开 人 的 不 懈 追 
求 。 目 前 ， 公 司 依托 博士 后 工作 站 的 建设 ， 与 清华 大 学 联 
立 电力 电子 应 用 技术 研究 所 ， 奠 定 了 坚实 的 技术 基础 ， 依 托 电 
器 产品 试验 检测 站 、 江 苏 省 技术 中 心 和 江苏 省 电 咒 控制 工程 技 
术 研 究 中 心 的 建立 ,不断 提 高 产品 开发 能 力 ， 依 托 与 各 高 校 合 
作 形 成 的 “本 科 升 硕士 ， 大 专升本 科 、 中 专 升 大 专 ” 的 机 制 ， 
完善 人 才 梯 队 培 养 ， 依 托 先进 的 生产 和 检测 设备 ， 实 现 制造 过 
程 柔性 自动 化 ， 依 托 健全 的 营销 和 服务 网 络 ， 全 方位 服务 于 ) 
KAP. 

回首 过 去 ， 心 存 感 激 ， 展望 未 来 ， 信 心 满 怀 。 和 常熟 开关 愿 


以 至 真 至 诚 之 心 ， 与 各 界 精英 ， BFH, HUER. 
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aJ MLR 与 光明 间 的 金色 桥梁 : 


如 果 处 身 在 一 个 门槛 进入 相对 较 低 ， 厢 杀 激 列 
的 行业 里 ， 你 是 准备 用 加 法 思维 介入 ， 还 是 减法 思维 
We? 一 个 企业 要 生存 ， 继 而 发 展 壮大 ， 是 要 做 加 法 或 
是 减法 ? 掌舵 常熟 开关 已 近 20 年 的 唐 春 潮 用 他 的 行动 
证 明 ， 不 断 地 用 加 法 思维 去 思考 ， 加 减 并 济 ， 才能 下 
正 实现 企业 本 质 上 的 突变 。 

常熟 开关 ， 开 关 行 业内 的 知名 企业 。 TEE 
亏损 100 多 万 元 ，1991 1997 年 ， 企 业 的 年 均 产 销 增 
速达 到 50% 一 60%， 随后 的 两 个 六 年 间 ， 企 业 分 别 保持 
了 30%、20% 以 上 的 产销 增 速 ，2004 ~ 2008 年 五 年 合计 
上 缴 人 库 税 金 9.7 亿 元 ;2008 年 ， 实 现 销 售 收 入 10.3 亿 
元 ， 利 税 总 额 4.3 亿 元 ， 利 税 增长 16%，2009 年 ， 实 现 
销售 额 12 亿 元 ， 利 税 5 亿 元 。 唐 春 潮 说 ， 是 “ 靠 研 发 、 
设备 和 和 人才， 生产 出 好 产品 ”， 实 现 了 企业 连续 快速 
地 增长 。 


“我 们 的 产品 并 不 比 国外 差 ， 人 和 任 什 么 只 
能 卖 低 价 ” 

技术 出 喘 的 唐 春 潮 始 终 相 信 科技 兴 企 。 正 是 在 这 
一 理念 的 指引 下 ， 常 熟 开 关于 1991 年 完成 DZ20 塑 过 
式 断 路 器 全 系列 产品 的 开发 、 型 式 试 验 和 鉴定 ， 成 为 
国内 同行 业内 率先 推出 该 产品 全 系列 的 三 家 成 员 厂 之 
一 。 正 是 在 这 一 理念 的 指引 下 ， 和 常熟 开关 在 业内 建立 
了 首 家 CAD/CAM 系 统 ， 开 发 出 体积 小 、 分 断 高 、 
飞 弧 短 的 CM1 塑 壳 断 路 器 ， 性 能 达到 国际 先进 水 平 ， 
体积 仅 是 国内 同类 产品 的 1/3 甚 至 更 小 。 唐 春 潮 说 ， 
“我 们 的 产品 并 不 比 国外 差 ， 赁 什么 只 能 卖 低 价 ” 
于 是 CM1 塑 过 断 路 器 最 终 定价 450 元 ， 并 奠定 了 CM 
系列 支柱 产品 的 地 位 ， 而 此 前 的 总 品 100 多 元 都 卖 不 
i 
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在 这 一 理念 的 指引 下 ， 常 熟 开 关 制 定 了 “ 拉 大 ” 
“ 放 小 ”的 战略 ， 拉 大 与 国内 同行 的 差距 ， 缩 小 与 世界 
先进 同行 的 差距 。 常 熟 开关 要 求 新 产品 开发 在 技术 和 速 
度 上 者 要 有 过 人 之 处 ， 总 工程 师 办 公 室 密切 跟 辽 国外 同 

行 的 研发 动态 ， 分 析 国 内 配 电 市 场 需求 ， 制 定 产品 和 技 
pases 
地 ， 依 托 科 技 创新 ， 领 跑 国内 低压 电器 行业 。 

自 1991 年 以 来 ， 常 熟 开 关 已 先后 制定 了 四 个 六 年 
规划 ， 投 入 研发 费用 4 亿 元 左右 ， 开 发 了 56 项 自主 新 产 
品 ， 产 品 从 400V 到 40.SkV、 从 配 电 设备 到 控制 保护 ， 
产品 系列 品种 齐全 、 质 量 优良 、 市 场 涵盖 广 ， 主 要 产 
品 的 性 能 达到 国际 先进 水 平 ， 在 国内 断路 器 行业 内 处 
于 领先 水 平 。2009 年 ， 常 熟 开 关 研 制 出 具有 自主 知识 
产权 的 CM5 系 列 塑料 外 壳 式 断路 器 、CW3 系 列 智能 
型 万 能 式 断 路 器 ， 技 术 上 达到 了 当今 国际 领先 水 平 ， 
CM AFA FEM RRS. CW 系列 万 能 式 断 路 器 两 大 支柱 
产品 亦 成 为 抵御 此 次 金融 危机 的 有 力 武 器 。 而 在 最 新 
的 一 个 六 年 规划 里 ， 常 熟 开 关 规 划 到 2015 年 实现 产销 
20 亿 元 ， 产 品 逐 步 从 配 电 设备 向 工控 产品 跨越 。 


-常熟 开关 不 仅 在 产品 创新 方面 领先 于 
国内 同行 ， 在 设备 制造 创新 方面 也 再 次 领先 
于 国内 同行 

“站 得 更 高 ， 看 得 更 远 ”。 目 光 锁定 世界 舞台 的 党 
熟 开关 紧 紧 盯 住 国际 技术 前 沿 ， 它 在 产品 中 加 入 通信 
功能 ， 为 系统 配置 摄像 头 ， 还 可 通过 组 态 软 件 实现 各 
类 断路 器 及 开关 柜 之 间 的 通信 ， 满 足 了 国内 配 电 行 业 
ee ee 
化 发 展 的 要 求 。 在 国家 大 力 提倡 节能 环保 的 形势 


常熟 开关 驻 与 精华 大 学 联合 成 立 常 熟 。 eed s 
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动 爆 接 工作 站 ， 大 幅 提 高 了 产品 质量 。 


站 、 上 海宝 钢 、 首 钢 、 燕 山石 化 、 首 都 国际 机 场 、 浦 
东 国 际 机场 、 巴 基 斯 坦 核电 站 、 伊 朗 德黑兰 地 铁 等 国 
内 外 重点 工程 ， 改 变 了 国外 产品 完全 占据 国家 重点 工 
程 和 项 目的 局 面 ， 夺 回 了 大 部 分 一 直 被 国外 产品 占领 
的 高 端 产品 市 场 。 

创新 已 浸入 常熟 开关 的 骨子里 。 在 传统 的 触 头 
半自动 点 焊 机 由 于 触 头 变形 、 焊 接 强 度 稳定 性 差 ， 不 
能 满足 其 生产 需求 时 ， 常 熟 开 关 角 然 做 出 了 自己 研制 
和 触 头 焊接 装置 的 决定 。2009 年 1 月 ， 常 熟 开关 自主 研 
制 成 功 塑 壳 式 断 路 器 触 头 全 自动 焊接 工作 站 ， 这 是 第 
一 台 国内 首创 、 具 有 世界 先进 水 平 的 全 自动 焊接 工作 
站 ， 迄 今 已 自主 研制 成 功 8 台 不 同 规格 型 号 的 触 头 全 自 
一 时 间 ， 国 外 
公司 纷纷 前 来 考察 ， 而 原 机 械 工 业 部 领导 也 给 予 高 度 


” ”肯定 :， “常熟 开关 不 仅 在 产品 创新 方面 领先 于 国内 同 


行 ， 在 设备 制造 创新 方面 也 再 次 领 抑 于 国内 同行 。 

此 后 ， 常 熟 开 关 再 次 自主 设计 、 成 功 制造 了 一 
条 户 内 高 压 真 空 断路 器 自动 化 装配 、 检 测 、 校 核 生产 
线 。 该 生产 线 长 106m， 工 作 节 拍 5.6min/ 件 ， 生 产 管 
理 系统 与 企业 ERP 共 用 SQL Server 数 据 库 服务 器 和 网 
络 服 务 器 ， 与 ERP 直 接 以 共享 数据 表 的 方式 进行 数据 
交换 ， 实 现 了 企业 信息 化 生产 管理 。 


“自己 有 了 财富 ， 要 想到 两 个 方面 :一 是 回国 
家 依法 纳税 ， 尽 一 个 企业 和 一 名 企业 家 应 尽 的 义 
务 ;二 是 尽 可 能 努力 回报 社会 ， 承 担 起 应 有 的 社 
会 责任 : 

财富 反映 的 是 智慧 ， 是 一 种 项 强 的 精神 ， 是 努力 
进取 的 责任 心 、 上 进 心 ， 还 有 对 国家 、 民 族 、 社 会 、 
人 民 的 责任 感 。1998 年 以 来 的 10 年 间 ， 和 常熟 开关 累计 
缴纳 税金 11.7 亿 元 。2005 年 ， 常 熟 开 关 癌 社会 捐款 合 
计 206 万 元 ，2006 年 ， 向 社会 捐款 合计 88 万 元 ，2007 
年 ， 向 社会 捐款 合计 193 万 元 ，2008 年 以 公司 名 义 同 四 
川 汶川 地 震 灾 区 捐赠 100 万 元 ，2009 一 2010 年 ， 定 癌 捐 
款 303 万 元 用 于 四 川 省 巴 中 市 巴 州 区 建造 常熟 市 日 月 希 
望 小 学 。 

常熟 开关 在 快速 发 展 的 同时 s 不 忘 社会 责任 。 
CA UTEE 降低 照明 用 电 

:水 资源 消 投 


Se T r a Ciy 


Ur) 耗 电 72:5KW/ 万 元 ， 耗 水 1.05$t/ 万 元 ，2007 年 
产值 (不 变价 ) 耗 电 和 耗 水 分 别 为 50.77kW /万 元 、 
0.763t/ 万 元 2008 年 则 为 40.35kW/ 万 元 、 耗 水 为 
107.51m/ 千 件 。 


“ 自 有 产品 不 单独 供给 客户 ， 只 能 经 过 
代理 商 ， 绝 对 保护 其 利益 

在 这 种 和 谐 共 赢 的 思想 下 ， 以 用 户 需求 为 导 辐 的 
常熟 开关 ， 承 诺 产 品 全 过 程 服务 。 从 公司 发 货 之 日 起 
不 超过 18 个 月 ， 产 品 因 制造 质量 问题 而 发 生 损 坏 或 不 
能 正常 使 用 时 ， 公 司 负 责 无 偿 修理 或 更 换 ， 包 括 接 受 
用 户 退 货 。 与 此 同时 ， 常 熟 开 关 还 以 “800” 电 话 为 顾 
客 提供 免费 咨询 ， 进 行 实时 技术 文 持 。 

常熟 开关 带动 了 一 批 外 协 企业 的 发 展 。 除 对 供 方 
实施 现场 管理 审核 外 ， 和 常 熟 开 关 还 免费 提供 培训 ， 在 
质量 管理 体系 、 全 面 质 量 管理 、 检 验 和 试验 等 方面 予 
以 支持 ， 主 要 供 方 整 体 绩效 大 幅 提高 。 

人 文 关怀 是 常熟 开关 聚 人 心 、 大 发 展 的 另 一 法 
宝 。 为 了 让 职工 安心 工作 ， 企 业 每 年 补贴 200 多 万 元 
坚持 办 好 托儿所 、 食 堂 、 医 务 室 ， 托 儿 所 是 常熟 市 惟 
一 一 家 由 企业 出 资 、 只 招收 企业 内 部 职工 子女 的 合格 
托儿所 ， 为 方便 职工 接送 孩子 ， 员 工 7:40 上 班 ，16:20 
下 班 ， 面 对 金融 危机 ， 为 了 减 小 员工 压力 ,确定 了 2009 
年 零增长 的 目标 ， 从 1993 年 开始 给 每 个 职工 投保 商业 
保险 ， 员 工 已 拥有 1 万 元 的 房屋 险 、2 万 元 家 庭 财产 
险 、1 万 元 任意 伤害 险 、1 .5 万 元 意外 伤害 医疗 险 、 
5 000 元 大 病 保险 、 常 熟 市 总 工会 的 互助 医疗 保险 、 
300 元 自行 车 保险 等 。 全 体 股东 每 年 拿 出 税 后 利润 的 
5% 一 10% 奖 励 优秀 员工 。 

生活 上 的 关怀 是 一 方面 ， 业 务 上 的 培养 更 激励 
了 员工 的 上 进 心 ， 进 一 步 增 强 了 企业 的 创新 能 力 。 入 
熟 开关 与 河北 工业 大 学 、 苏 州 大 学 、 东 南大 学 等 联合 
办 学 ;选送 科技 大 员 玫 读 南京 大 学 、 苏 州 大 学 计算 
机 、 电 子 信 息 、 电 器 等 专业 硕士 ， 选 送 员工 参加 东南 
大 学 、 常 熟 理 工学 院 电 气 自 动 化 专升本 和 学习 ， 选 送 员 
工 参加 河北 工业 大 学 低压 电器 进修 班 。 学 习 期 间 的 工 
资 、 奖 金 不 减 ， 学 习 费 用 、 住 窒 费 、 差 旅费 等 均 由 公 


司 负担 。 edi 学 习 培训 ，… 公 司 已 拥有 科技 大 员 : E 
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菲尼克斯 电气 为 信赖 持续 创新 | 
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菲尼克斯 电气 主张 : 为 了 加 
强 与 客户 和 商业 伙伴 之 间 成 功 
的 、 值 得 信赖 的 合作 关系 而 持续 


‘ia pe N 创新 ! 这 种 合作 关系 是 以 保持 行 
LLUN Bas 业 领 先 地 位 数 十 年 ， 并 不 断 发 展 
的 高 品质 产品 作为 基础 。 菲 尼克 
PBL 斯 电气 始终 致力 于 为 电气 工程 和 


ai 


MEN MANE BUM i iE 
F HRANE 自动 化 应 用 提供 可 靠 的 产品 和 解 
决 方案 ， 帮 助 客户 提升 产品 品 
质 ， 从 而 ， 为 他 们 创造 更 明确 的 
竞争 优势 。 
无 论 何 时 ， 如 果 你 想 要 解决 
电气 工程 和 自动 化 领域 的 问题 ， 
菲尼克斯 电气 都 是 您 的 好 伙伴 | 
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湘 电 集团 有 限 公司 成 立 于 1936 年 ， 一 直 专注 于 电力 工业 、 节 能 环保 、 清 洁 能 源 、 矿 山 运 输 、 城 市 轨道 交通 等 重大 装备 的 研 
“ 制 和 销售 。 依 托 优秀 制造 品质 ， 公 司 现 已 发 展 成 为 我 国电 工行 业 综合 技术 优势 和 产品 配套 能 力 均 领 先 的 企业 ， 是 国家 重大 装备 
国产 化 研制 基地 ， 是 中 国电 工行 业 的 大 型 骨干 企业 。 先 后 列 入 全 国 500 家 大 型 工业 企业 、 中 国企 业 形象 AAA 级 单位 、520 户 国家 
重点 企业 。 

公司 目前 拥有 6 家 全 资 子 分 公司 ,5 家 分 公司 ，11 家 控股 公司 ( 含 一 家 上 市 公司 湘 电 股份 ),10 家 参股 公司 , 在 职员 工 10 00RA. 
公司 是 “ 中 国电 工行 业 的 摇篮 ”， 拥 有 排名 中 国 前 100 位 的 企业 技术 中 心 ， 具 备 完整 的 产品 设计 开发 及 成 套 设备 总 成 能 力 ， 拥 有 
船舶 电力 推进 、 车 辆 牵引 控件 、 电 机 电气 成 套 三 大 核心 技术 ， 先 后 研制 开发 新 产品 1 100 多 项 ， 其 中 有 100 多 项 开创 中 国 先河 q 

公司 产品 广泛 应 用 于 电力 、 能 源 、 WL, 交通 ,化工 ,、 轻 工 , 水 利 \ 冶金 等 多 个 领域 , 其 中 大 型 电气 成 套 设备 、 城 市 轨道 客运 车 辆 、 | 
大 型 矿山 开采 运输 成 套 设备 、 大 型 水 泵 、 兆 瓦 级 风力 发 电 成 套装 备 、 太 阳 能 等 产品 的 开发 与 应 用 在 中 国 起 引领 作用 ， 产 品 远 销 
世界 各 地 ， 得 到 世界 各 地 客户 的 认可 和 欣赏 。 

湘 电 集团 始终 立足 并 走 在 中 国 装备 制造 业 前 列 ， 以 “ 兴业 报国 ， 共 赢 共享 ”为 企业 宗旨 ， 以 “ 领军 中 国电 工装 备 制造 业 ” 
为 发 展 目标 ， 为 振兴 民族 工业 、 加 快 国民 经 济 发 展 作出 新 的 更 大 贡献 。 











公司 主导 产品 
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地 址 : 湖南 省 湘潭 市 下 摄 司 302 号 ”邮编 411101 ”电话 :0731- 58595255 58595395 fH : 0731 - 58595255 
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重型 矿山 运 给 车 辆 pap 公司 车 间 
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西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 是 中 国 西 电 电气 股份 有 限 公司 控股 
的 企业 ， 其 前 身 是 具有 50 多 年 历史 的 西安 高 压 开 关 厂 。2006 年 
“XD" 牌 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) 荣 获 "中 国名 牌 产品 称 
号 。2010 年 10 月 ， 西 开 电 气 荣 获 第 十 届 全 国 质 量 奖 。 

西 开 电气 是 我 国 特 高 压 、 超 高 压 及 高 压 开关 设备 的 研发 和 
生产 基地 ， 产 品 电压 等 级 覆盖 72.5~ 1 100kV。 截 至 2009 年 ， 
已 累计 生产 GIS 13 470 间 隔 ， 其 中 363kV 电 压 等 级 以 上 GIS 815 
间隔 。 西 开 电 气 制造 的 550kV GIS 成 功 应 用 于 举世 瞩目 的 三 峡 
工程 并 持续 安全 运行 ，800kV 钢 式 断 路 器 、800kV GIS 和 
1 100kV HGIS 在 我 国 特 高 压 线路 中 运行 。 产 品 不 仅 遍 布 全 国 各 
地 ， 而 且 率 先 整 机 出 口 马 来 西亚 、 新 加 坡 、 泰 国 、 菲 律 宾 、 哥 
伦比 亚 、 安 提 瓜 、 巴 基 斯 坦 等 国家 和 中 国 香港 地 区 。 

西 开 电气 创始 以 来 ， 总 投资 近 12 亿 元 的 技术 改造 工程 ， 将 
使 产能 增长 50% 以 上 ， 将 更 有 效 地 保证 开关 品质 和 交付 周期 。 





董事 长 王佐 林 
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西 豆 西 电 要 讨 圳 有限 责任 公司 


D XIAN’XD TRANSFORMER CO.,LTD. 








@  ODFPS—1000000/1000 (WEH) 电力 变压器 @ ”BKDF 一 320000/1000 并 联 电抗 器 





@ 向 家 坝 一 上 海 土 800kV 直 流 输电 工程 





云南 一 广东 土 800kV 直 流 输电 工程 


ZZDFPZ 一 321100/500 换 流 变压器 ”ZZDFPZ 一 250000/500 换 流 变 压 器 
地 址 : 陕西 省 西安 市 大 庆 路 485 号 邮编 : 710077 电话 : 029-84223268 84223267 
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ACMOcRBARRCATRETHEAeeBHeReR, ¢ |S 
业 从 事 交 直 流 输 变 电 工 程 用 变压器 、 电 抗 器 和 冶炼 、 化 工 、 铁 道 、 科 研 
及 军工 用 特种 变压器 的 研发 与 制造 ， 是 我 国 研制 高 压 、 超 高 压 、 特 高 压 
交 直 流 变 压 器 、 电 抗 器 (FE WRR) 的 国家 重点 骨干 企业 ， 是 中 国 大 
型 变压器 制造 企业 之 一 ， 产 品 年 生产 能 力 达到 80 000MVA。 
西安 西 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 紧 跟 世界 输 变 电 技术 发 展 潮流 ， 大 力 开 
发 新 能 源 、 智 能 化 、 特 高 压 等 新 型 产品 ， 自 主 研制 出 一 批 适用 于 风电 和 
核电 工程 的 输 变 电 关键 设备 ， 为 我 国 特 高 压 电网 研制 了 具有 国际 领先 水 a 
平 的 变压器 和 电抗 器 产品 ， 在 掌握 核心 技术 和 设备 国产 化 上 取得 了 丰硕 a 














成 果 。 西 电 西 变 还 依托 中 国 西 电 集团 的 成 套 优势 ， 率 先 在 国内 开展 智能 4 Q 
电网 设备 开发 和 研制 ， 在 智能 设备 成 套 化 方面 取得 重大 突破 ， 站 在 了 国 h S 
内 输 变 电 技术 发 展 的 前 列 ， 为 企业 的 持续 发 展 提供 了 广阔 的 空间 。 3 R 
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成 功 十 五 载 你 我 同行 
WE 72 FH he 推手 共 创 


一 一 记 南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 司 成 立 15 周 年 


金秋 十 月 ， 南 京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 司 以 下 简称 南京 曼 奈 柯 斯 》 迎 来 自己 15 周 岁 生日 。15 年 前 ， 即 1995 年 10 月 15 有 日 ， 中 国 普 天 集团 所 
属 南京 普天 通信 股份 有 限 公司 与 世界 著名 的 专业 电气 公司 德国 曼 奈 柯 斯 电气 公司 合资 创办 了 南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 司 ， 通 过 引入 成 熟 的 德 
国 工业 技术 ， 专 业 生 产 工 业 用 插头 插座 、 电 线 连接 器 及 低压 配 电 设备 。 
十 五 年 ， 在 漫漫 历史 长 河中 ， 只 是 短 短 一 瞬 。 然 而 ， 对 于 南京 曼 奈 柯 斯 来 说 ， 却 是 一 部 充满 机 遇 与 挑战 、 拼 搏 与 奉献 的 创业 史 。 公 司 初 
始 成 立 ， 条 件 艰苦 ， 连 厂房 都 是 租用 的 ， 但 南 曼 人 不 怕 艰 苦 、 不 畏 困 难 ， 努 力 奋 斗 , 随 着 市 场 的 不 断 扩 大 ， 公 司 的 规模 也 在 不 断 扩 大 。2002 
年 ， 公 司 在 江宁 经 济 技术 开发 区 建立 了 一 期 占 地 面积 1. 3 万 m? 的 工业 厂房 ; 2008 年 ， 公 司 建 设 完成 点 地 面积 1. 3 万 m? 的 二 期 新 厂房 并 于 2009 年 
投入 使 用 。 公 司 希望 通过 本 地 化 的 生产 降 本 增 效 ， 提 高 市 场 占有 率 ， 同 时 也 让 广大 客户 用 更 短 的 时 间 买 到 更 优惠 的 世界 级 产品 。 公 司 成 立 之 
初 ， 工 业 用 接 攒 装置 在 国内 市 场 仍 是 一 片 空 和 由 ， 国 内 几乎 没有 同类 产品 的 使 用 先例 ， 销 售 工作 难以 开展 。 而 如 今 南京 曼 奈 柯 斯 的 产品 已 销 往 
全 国 各 地 ， 在 机 场 、 码 头 、 地 铁 、 轻 轨 、 电 厂 、 钢 厂 、 大 剧院 、 展 览 馆 、 核 电 、 风 电 等 领域 广泛 应 用 ， 并 成 为 专业 化 和 高 质量 的 象征 。 南 京 
曼 奈 柯 斯 深 说“ 科技 是 第 一 生产 力 ” 的 道理 ， 从 1997 年 着 手 研究 开发 满足 市 场 需求 的 新 产品 ， 如 NM 系列 非 标 电 源 箱 产 品 。 公 司 可 根据 客户 的 
不 同 需求 提供 各 种 方案 式 服务 ， 生 产 不 同 材 质 、 不 同安 装 方式 、 具 有 组 合式 功能 的 系列 产品 ， 深 受 广大 设计 院 和 众多 客户 的 欢迎 。 4 
十 五 年 来 ， 南 京 曼 奈 柯 斯 始终 坚持 专业 特色 ， 坚 持 “ 做 专 、 做 精 、 做 强 ” 的 经 营 理念 。 从 最 初 成 立时 的 十 几 人 、 几 十 万 元 产值 ， 发 展 至 顺 师 
今 已 拥有 职工 130 余 人 人， 经 营业 绩 以 年 均 15% 的 速度 稳步 上 升 ，2009 年 公司 年 收入 达到 11 000 万 元 ， 利 税 总 额 超过 2 000 万 元 ， 产 品 市 场 占有 率 
稳 居 国内 同行 前 列 。 同 时 ， 公 司 广泛 吸纳 优秀 人 才 ， 专 本 科 以 上 学 历 员工 占 比 达 70% 以 上 ， 上 有 具有 中 高 级 职称 的 员工 比例 达 27%。 公 司 坚 持 产 业 
化 高 质量 的 发 展 战 略 ， 建 立 了 产品 质量 、 职 业 安 全 、 环 境 保护 等 各 项 管理 体系 。2009 年 ， 公 司 还 全 面 实 施 了 SAP 软 件 管理 ， 极 大 地 提高 了 财 
务 、 销 售 、 设 计 、 生 产 等 部 门 的 工作 效率 ， 产 品质 量 和 公司 效 蔓 也 得 到 大 幅 提 升 。 fit 
十 五 年 的 风雨 历程 ， 春 华 秋 实 ; 十 五 年 的 开拓 创新 ， 谱 写 辉 煌 。1998 年 至 今 ， 南 京 曼 奈 柯 斯 先后 获得 南京 市 高 新 技术 企业 南京 市 外 商 
投资 先进 技术 企业 称号 ， 参 与 了 工业 用 插头 插座 和 连接 器 国家 标准 的 起 草 和 编制 工作 ， 并 被 推选 为 中 国电 气 安全 标准 技术 委员 会 委员 和 中国 
电器 工业 协会 理事 、 电 器 附件 分 会 常务 理事 单位 。 公 司 坚 持 以 市 场 为 导向 、 科 技 为 动力 、 质 量 求生 存 , 和 名 有 牌 水 发 展 六 鞠 捕 参与 多 项 国家 重点 
项 目 建设 ， 如 北京 首都 国际 机 场 、 上 海 浦东 国际 机 场 、 上 海 磁 悬浮 列车 、 北 京 地 铁 十 号 线 、 南 京 状 江 宇 酉 W 州 营 洲 国际 会 展 中 心 人 EL 比 京 国 
家 大 剧院 、 上 海宝 钢 集团 、 天 津 维 斯 塔 斯 风 电 、 深 圳 艾默生 电源 、 大 亚 湾 核 电站 、 三 峡 水 利 发 电站 是 大连 船 后 等 3 
南京 曼 奈 柯 斯 今天 的 成 绩 ， 是 董事 会 正确 领导 和 双方 股东 大 力 支持 的 结果 s 邮 是 公司 全 体 员工 拼 捕 奉献 的 结果 。、5 年 来 路 德 双方 一 直 
村 承 合作 共 赢 、 互 惠 互 利 、 共 同 发 展 的 原则 ， 行 使 股东 权利 和 义务 wa 诚信 合作 宫 相 互 曾 重 、j 货 于 友 展 2005 人 年 ，> 中 德 双方 确定 将 合作 期 限 从 
20 年 延长 至 50 年 ， 成 为 南京 曼 奈 柯 斯 发 展 史 上 又 一 里 程 碑 纺 弛 成 为 中 德 合资 企业 的 发 展 典 筷 
在 公司 成 立 十 五 周年 之 际 ， 南 京 曼 奈 柯 斯 总 经 理 倪 海 锦 表示 疆 南 曼 将 继续 女 承 勒 团 队 合作 司 字 习 创 新 疆 和 区 业务 头 辐 目 我 超越 时 的 企业 精 
神 ， 充 分 利用 合资 双方 在 技术 局 管理 应 品 研 发 仿 市 场 开拓 等 方面 的 优势 资源 时 围绕 公司 的 发 展 战略 瞩 精 心 打 造 企业 的 核心 竞争 力 。 坚 持 
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售后 的 发 展 由 创造 更 辉煌 的 明基 






2010 年 ， 责 京 曼 祭 柯 斯 电器 有 限 公 司 新 厂房 
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南京 汽 轮 电机 (RA) 有 限 责任 公司 属国 家 机 械 工 业 大 型 企业 、 江 苏 省 重点 工业 企业 、 南 京 
市 50 强 企业 。 公 司 占 地 面积 42,5 万 m?， 生 产 用 房 面 积 17.6 万 m?; 总 资产 39 亿 元 ， 净 资产 17.9 亿 
元 ; 在 岗 职工 2 072 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 388 人 ， 占 18.7%; 主要 生产 设备 1 700 余 合 ， 其 中 精 
大 稀 关 键 设 备 212 台 ， 并 建 有 燃气 轮机 试验 站 、 汽 轮机 部 套 试验 台 、 大 型 电机 检测 中 心 和 燃气 轮 
机 研究 所 ， 具 有 很 强 的 大 型 精密 加 工 和 检测 试验 能 力 。 公 司 主导 产品 为 9E 和 6B 燃 气 轮 机 、6 ~ 
330MW 汽 轮机 、6 ~ 360MW 汽 ( 燃气 ) 轮 发 电机 、1.5 ~ 2MW 风 力 发 电机 、 工 业 汽 轮机 和 大 中 
型 同 异步 交流 电动 机 等 ， 电 站 设备 年 综合 生产 能 力 达 1 000 万 kW 以 上 。 

“十 一 五 ”以 来 ,公司 在 发 展 定 位 上 始终 做 到 四 个 坚持 : 一 是 坚持 转变 经 济 发 展 方式 ， 由 追求 
产能 、 规 模 、 速 度 转变 为 注重 效能 、 结 构 、 质 量 。 二 是 坚持 技术 进步 和 创新 ， 做 到 避 泛 就 专 ， 构 
建 核心 技术 能 力 ; 避 小 就 大 ， 确 立 重 大 产品 的 核心 地 位 ; 避 粗 就 精 ， 追 求 技术 附加 值 高 的 产品 ; 
避 多 就 强 ， 集 中 优势 资源 做 好 做 强 。 三 是 坚持 产品 结构 优化 升级 ， 做 到 人 无 我 有 、 人 有 我 优 、 人 
优 我 新 、 人 新 我 特 ， 在 差异 化 上 做 文章 ， 在 优 、 新 、 特 上 下 工夫 。 四 是 坚持 培育 新 的 经 济 增长 
点 ， 抓 住 中 低热 值 燃 机 、 风 电 、 工 业 汽轮机 、 大 机 组 节能 改造 等 发 展 机 遇 ， 打 造 新 的 增长 引擎 。 
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山东 山 团 有 限 公 


SHANDONG SHANBO ELECTRIC MACHINE GROUP C( 司 


山东 山 博 电机 集团 有 限 公 司 是 依托 博 山 电机 厂 改 革 设 立 的 企业 ,承接 了 博 山 电 机 厂 全 部 技术 商标 和 产品 市 场 。 博 山 电 
机 厂 创 建 于 1942 年 , 系 国家 大 一 型 企业 ,机 时 部 门 重点 骨干 企业 。 

集团 主要 生产 控制 微 电 机 、 车 辆 电机 、 交 流 电机 和 精密 齿轮 传动 装置 等 类 产品 ,产品 品种 多 、 规 格 全 。 军 工 产品 是 山 博 集 
团 的 主导 产品 之 一 ,从 国庆 10 周年 到 国庆 60 周年 ,在 历次 天 安 门 大 阅兵 中 ,多 种 武器 装备 上 都 有 山 博 集团 的 配套 产品 。 因 
产品 质量 可 靠 、 技 术 保 障 有 力 , 山 博 集团 多 次 受到 国家 和 军 方 有 关 部 门 的 表彰 。 

近年 来 ,公司 已 投入 2 亿 元 对 军工 产品 和 重点 民用 产品 的 工艺 装备 进行 改造 ,引进 了 美 .日 、 德 等 国家 先进 的 机 械 加 工 和 
检测 试验 设备 ， 使 工艺 水 平和 技术 保障 能 力 得 到 大 幅度 提升 。 

公司 通过 了 ISO9001 和 GJB9001B 质量 体系 认证 ; 通过 了 19010012 测量 管理 体系 认证 ; 获 国防 部 门 COSTIND ia 
发 的 武器 装备 科研 生产 许可 证 ; 通过 了 中 国人 民 解 放 军 装备 承 制 单位 资格 审查 ,以 及 武器 装备 科研 生产 单位 二 级 保密 资格 
认证 ; 获 中 国 质量 认证 中 心 CCC 证 书 ; 欧洲 RoHS 认证 和 加 拿 大 国家 质量 认证 CSA 证 书 。 

公司 在 国家 经 济 繁荣 发 展 和 国防 现代 化 建设 中 发 挥 着 重要 作用 ,是 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 和 微 电 机 分 会 副 

理事 长 单位 ,是 中 国 汽车 工业 协会 车 用 电机 电器 委员 会 副 理事 长 单位 。 我 们 恪守 “质量 至 上 诚信 服务 .客户 满意 ”的 经 营 理 
念 ,企业 和 产品 在 国内 外 享有 良好 声誉 ,在 政府 和 社会 各 界 鼎 力 支 持 下 , 山 博 电机 集团 必 将 继往开来 ,再 创 辉煌 。 


地 址 : 出 东 省 淄博 市 博 山 区 北山 路 76 号 邮编 : 255200 
电话 : 0533-2641000 2641888 të HR: 0533-2641030 
http: //www.boshanem.com.cn E~mai 1: bem@boshanem.cn 
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mA- BASS SIR AA iti: 浙江 省 乐清 经 济 开发 区 纬 二 十 路 巨 邦 科技 园 电话 : 0577-62177777 传真 :0577-62799789 
JUBANG ELECTRIC CO.,LTD. CHINA | 销售 中 心 : 柳 市 车 站 路 163 号 电话 :0577-61782777 http://www.mccb.cn 
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公司 始 建 于 1994 , 2002 年 公司 搬迁 至 杭州 经 济 开发 区 星 桥 配套 区 ， 总 占 地 面积 
12 428.6m2， 生 产 规 模 扩大 ， 当 年 实现 销售 收入 1 016 万 元 ， 并 实现 了 销售 收入 逐年 稳 
步 增长 。 截 至 2009 年 年 底 ， 公 司 实现 销售 收入 30 776 万 元 ， 同 比 增长 52.19%; 利润 
5 009 万 元 ， 同 比 增 长 53.27%。 

目前 ， 公 司 年 生产 能 力 近 5 亿 元 ， 共 有 员工 140 余 名 ， 其 中 各 类 大 专 以 上 科技 人 员 
50 余 名 ， 拥 有 自主 知识 产权 17 项 ， 综 合 实力 在 全 国电 控 配 电 类 企业 中 名 列 前 茅 。 

公司 生产 技术 先进 、 设 备 齐 人 全、 工艺 完善 、 检 测 手段 完备 ， 拥 有 进口 的 数控 多 工 位 
RR, MSTA, MASSA, Mt. BASIN, BENS LR 
以 及 各 类 高 低压 检测 设备 。 公 司 共 有 35kV 以 下 环 网 柜 、 中 置 柜 、 低 压 成 套 设 备 GAD, 
QGCS,QMNS,GCK,Prisma 以 及 各 类 配 电 箱 等 六 大 系列 产品 ,产品 品种 齐全 质量 可 靠 ， 
高 低压 配 电 柜 、 箱 列 入 《全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 主 要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 
目录 六 

公司 恪守 “质量 第 一 ,服务 至 上 “的 经 营 宗旨 ,建立 了 以 全 程 受 控 为 主 的 一 整套 科学 、 
严谨 的 服务 管理 体系 ,不 断 提高 营销 服务 质量 。 通 过 了 18909001 质量 管理 体系 、 
ISO14001 环境 管理 体系 、OHSAS18001 职业 健康 安全 体系 “ 三 标 一 体 ”的 管理 体系 认 
证 审核 ， 并 连续 通过 浙江 省 质量 技术 监督 部 门 省 级 监督 检查 ， 产 品质 量 符合 GB3906、 
GB7251 等 标准 要 求 ， 主 要 产品 已 于 2003 年 8 月 通过 国家 强制 性 产品 认证 ， 其 技术 水 
平 在 同行 业 中 具有 一 定 的 领先 地 位 。 公 司 是 中 国 质量 检验 协会 会 员 单 位 和 浙江 省 机 械 工 
业 联 合 会 会 员 单位 。 

公司 成 立 以 来 ， 取 得 了 良好 的 经 济 和 社会 效益 : 从 2001 年 起 ， 公 司 连续 被 杭州 市 
工商 部 门 认 定 为 “ 杭州 市 重合 同 守 信用 单位 ”; 2006 年 度 被 杭州 信用 等 级 管理 协会 评定 
为 企业 信用 等 级 AAA 级 ; 2007 年 度 被 浙江 省 科技 部 门 认定 为 ”省 级 高 新 技术 企业 ”, 
并 获得 了 余杭 区 颁发 的 “人 力 资源 管理 示范 企业 ”、“ 现场 管理 示范 企业 ”、“ 销售 收入 
百 强 工业 企业 ”等 奖项 ; 2008 年 公司 技术 中 心 被 杭州 市 评 为 “ 杭州 市 企业 技术 中 心 ”， 
同时 还 获得 了 区 政府 “和谐 劳动 关系 示范 企业 ”的 称号 ; 2009 年 公司 荣获 杭州 市 “ 优 
势 骨干 企业 ”、 浙 江 省 “ 安全 质量 标准 化 二 级 企业 ”、 中 国 机 械 工业 联合 会 “企业 信用 
等 级 AAA 级 企业 ”和 余杭 区 “安全 生产 标准 化 示范 企业 “等 多 项 荣誉 。 
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=N= BBA S) (ANBI ) 始 建 于 1958 年 ， 是 西北 地 区 制造 电机 和 发 电 设备 的 优 和 
企业 。1992 RGA SH OM, 1994 年 进入 国家 认定 的 企业 技术 中 心 行列 ， 同年， 通过 ISO9001 质量 管理 
体系 认证 。2005 年 取得 国家 武器 装备 科研 生产 许可 证 及 二 级 保密 资格 认证 。 2006 年 通过 GJB9001A 军工 质量 
管理 体系 认证 。2008 年 取得 武器 装备 承 制 单位 资格 。 2010 年 通过 了 英国 皇家 认可 委员 会 授权 的 UKAS ABE 
理 体系 认证 。TZHW、YJS、YSK、 YKK Smak CE 认证 证 书 。 公司 拥 有 主要 设备 831 人 台 ， 进 口 设备 33 台 ， 
精 大 稀 设备 62 台 ， 年 综合 生产 能 力 达 500 万 kW. 

企业 拥有 风力 发 电机 (组) 大 中 型 交 、 直 流 电 机 , 交流 变频 调 速 电机 , 船用 、 陆 用 交流 发 电机 , 中 频 、 双 频 、 
双流 特殊 专用 电机 ,风力 发 电机 ,风力 发 电机 组 ,交流 伺服 .主轴 及 步 进 电动 机 ,小 交流 电动 机 ,柴油 发 电机 组 ( 移 
动 、 固 定 ), 高 低压 控制 屏 ( 柜 ) 和 申 小 型 水 鞍 发 电机 组 等 十 余 类 产品 ,共计 88 个 系列 .331 个 品种 .2 600 多 个 规格 

企业 产品 先后 获 国家 科技 进步 奖 2 项、 优秀 新 产品 “ 金龙 奖 "3 项 、 国 家 重点 新 产品 6 项 、 省 部 级 科技 进 
PR 34 项 , 获得 国家 优质 产品 银 质 质量 奖 3 项 、 省 部 优 奖 15 项 。“ 兰 电 "上 牌 电机 产品 获 机 械 工 业 名 牌 产 品 称号 ， 
“” 兰 电 ” 牌 交 直流 电机 及 控制 装置 产品 获 甘 肃 省 “ 陇 货 精 品 ”称号 ， 发 电机 产品 获得 “ 甘肃 名 牌 产品 ”称号 ， 
690V 及 以 下 中 小 型 发 电机 产品 荣获 ”中国 名牌" 产品 称号 ,1 ~ 5 OOOKW 发 电机 荣获 “全 国 用 户 满意 产品 " 称号 
2009 年 企业 被 中 国 机 械 工业 企业 管理 协会 评 为 “ 机 械 工业 管理 示范 企业 "，2010 年 被 甘肃 商业 联合 会 评 为 “ 世 
肃 商业 诚信 企业 ",“ 兰 电 ” 牌 发 电机 被 中 国 质量 协会 评 为 用 户 满意 产品 , “ 兰 电 " 牌 被 甘肃 省 工 商行 政 管理 部 
门 认 定 为 甘肃 省 著名 商标 。 企 业 产 品 享誉 全 国 并 销 往 20 余 个 国家 和 地 区 。 
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mr 党 的 质 Dl Æ 量 和 服务 
帮助 用 户 实 现价 值 


一 一 上 海 新 华 控 制 技术 (集团) 有限 公司 2010 年 10 月 起 





回归 电厂 DEH 和 DCS 业务 
fa] JH 


@ 新 华 集团 2005 年 3 月 将 从 事 火 电厂 DEH 和 DCS 业务 的 工程 公司 “新 华 控制 工程 有 限 公 司 ” 控 股 
权 转 让 给 GE， 给 用 户 带 来 诸多 不 便 ， 新 华 集团 深 表 鞭 意 。 

è 从 2010 年 10 月 1 日 起 新 华 集团 回归 电 】 DEH M DCS 业务 。 

@ 新 华 集团 将 继续 发 扬 “ 质 量 第 一 、 服 务 第 一 ”的 传统 ， 急 用 户 之 所 急 ， 竭 诚 为 用 户 服务 。 帮 助 用 
户 实现 价值 ， 从 而 提升 新 华 集团 自身 的 价值 是 “新 华人 ”一 贯 的 追求 。 


SAE 


@ 新 华 集团 出 售 的 只 是 一 家 工程 公司 ， 电 厂 DEH 和 DCS 的 研发 及 制造 一 直 掌 握 在 新 华 集团 自己 手中 。 

@ 2005 年 3 月 以 后 ， 新 华 集团 仍 拥 有 自己 的 研发 、 设 计 、 工 程 、 制 造 和 培训 中 心 。 拥 有 员工 560 多 
人 ， 研 发 人 员 60 多 人 ,博士 8 人、 硕士 30 人 ， 拥 有 高 级 职称 员工 35 人 。 

@ 从 事 电厂 及 电力 系统 业务 的 工程 技术 人 员 有 120 多 人 。 

© 总 资产 约 5.5 亿 元 。 

@ 在 上 海 闵行 紫竹 科学 园区 拥有 建筑 面积 47 767 m 的 研发 、 设 计 、 工 程 、 制 造 和 培训 基地 ， 整 
个 集团 总 建筑 面积 6 万 mz。 

© 拥有 生产 DEH、DCS 卡 件 的 “新 华电 子 ” 和 生产 DEH 中 EH 部 套 的 “新 华 液压 ”两 家 制造 厂 。 

e 生产 的 所 有 电子 硬件 、 元 器 件 均 进行 高 低温 冲击 ， 严 格 筛选 老化 ; 所 有 卡 件 及 部 套 进 行 高 温 老化 ; 
DCS 及 DEH 系统 在 总 装 调试 完成 后 进行 三 个 月 连续 考 机 ， 确 保 了 产品 的 优质 和 高 可 靠 性 。 
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新 华 集团 ”此 人 狂 科 学 园区 办 公 大 楼 新 华 集团 ” 楷 狂 科学 园区 全 景 上 海 新 华电 子 设备 有 限 公司 新 华威 尔 液压 系统 ( 上 海 } 有 限 公 司 





F 尖 新 化 控制 技术 | 集团 | ARAR 地 址 ， 上 海 市 徐汇 区 渍 溪 北 路 88 写 圣 爱 大 厦 25 楼 电话 , 0086-21-54253038 
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家 重点 新 产品 
@ 继续 发 扬 新 华 集团 “ 随 叫 随 到 ”的 优良 传统 ， 


LE i, 

对 新 华 的 所 有 新 老 DCS、DEH、MEH 等 产品 书 

& 所 有 新 华 集团 产品 质保 期 为 投 运 后 三 年 承担 单位 : 上 海 新 华 控制 技术 (集团 ) 有 限 公司 push oo 
© 对 XDPS-400 系列 老 产 品 的 升级 、 改 造 项 目 ， PANA eee 


新 华 集团 对 系统 的 安全 可 靠 运行 全 面 负 责 ， 改 Pa . ~~ = 


造 后 整个 系统 实行 三 年 质保 。 
© 为 新 老 客户 提供 安全 可 靠 的 备件 优惠 供应 。 





| 
提供 免费 服务 。 项 目 名 称 : 新 华 数码 控制 系统 XDC800 项 目 编号 : 2010GRC00032 
| 
\ 
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© 分 散 控制 系统 DCS; 
© 汽轮机 数字 式 电 液 控 制 系统 DEH ( 含 EH 系统 ) MEH; 


© 辅助 系统 ( 脱硫 、 脱 硝 、 化 水 、 输 煤 、 除 灰 ) 控制 系统 ; 
© 三 级 监控 信息 系统 SIS、MIS; 


© 厂 用 电 监 控 管理 系统 及 升 压 站 计算 机 监控 系统 。 


构建 数字 化 电厂 硬件 平台 





一 一 新 华 XDC800 控 制 系统 


> 新 华 集团 在 总 结 原 DCS 产品 XDPS-400 大 量 应 用 经 验 后 研发 的 一 套 融 计 算 机 、 网 络 、 数 据 库 和 
目 动 控制 技术 为 一 体 ， 融 合 工 业 以 太 网 和 现场 总 线 并 充分 利用 Internet 的 全 分 布 的 网 络 化 综合 自 
动 化 控制 系统 。 

> 获得 国家 相关 部 门 颁 发 的 国家 重点 新 产品 证 书 ” 

知识 产权 取得 国家 有 关 部 门 核准 登记 ( 软 著 登 字 第 0158759 号 ) 。 

> 通过 CE/EMC、FCC M TÜV 认证 。 

> 正在 进行 SIL3 安全 认证 。 

已 经 有 近 500 套 投 运 业绩 ， 在 电厂 有 200 余 套 投 运 业绩 。 

> 可 实现 SIS、MIS、DCS、BOP-DCS 全 厂 控 制 系统 一 体 化 ， 是 数字 化 电厂 的 

硬件 平台。 某 些 性 能 甚至 优 于 进口 DCS 系统 ( 如 SOE 精度 达到 0.5 ms ) i 

得 到 了 专家 们 的 好 评 。 
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新 华 液压 控制 系统 供 油 装 置 


传真 , 0086-21- 54252999 邮编 ，200030 电子 邮件 ， xhg@xinhuagroup.com 网 址 ，www,.xinhuaaroun com 
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